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Microsemi Corporation makes no representation that the use of 
interconnection of the circuits or parts described herein will not 
infringe on existing or future patent rights, nor the description 
contained herein imply the granting of licenses to make, use or 
sell equipment constructed in accordance therewith. 

Copyright 1998 by Microsemi Corporation 

Catalog #CPSGV1 

Microsemi, Powermite, and Coolpack are Trademarks of 
Microsemi Corporation. 

All Rights Reserved 

This book or any parts thereof must not be reproduced in any 
form without permission of the copyright owner. 

The information presented in this catalog is believed to be 
accurate and reliable, however, no responsibility is assumed by 
Microsemi for its use. 
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This Catalog Is 


A comprehensive reference tool displaying individual part 
numbers with extended electrical information - the tools 
necessary for part number selection. Once selected, detailed 
product information can be obtained from our CD ROM catalog, 
our Fax-on-Demand system at 800-713-4113 (714-979-5825 
internationally), or our web site at http://www.microsemi.com or 
by calling the applicable “Microsemi Division” - field on catalog 
page. 

That’s it. Simple. Fast. Efficient... 

To get you what you want, when you need it. 
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Company Overview 


Microsemi is a global supplier of discrete semiconductors to the 
Military/Aerospace, Satellites, Medical, Telecommunications, 
Computer/Networks, and Industrial markets. 

The company began with one location in Santa Ana, California, 
serving the national military/aerospace market with high reliability 
diodes and custom assemblies. Today, Microsemi is the number 
one global supplier to the military/aerospace market, number 
three domestic supplier of discrete semiconductors, with 50% of 
its current business being generated from the information 
systems/telecommunications marketplace. The company now 
maintains five engineering and manufacturing facilities with eight 
manufacturing support facilities, and offers a variety of products 
including diodes, transistors, and silicon rectifiers. 

Their growth is just beginning. The company is strategically 
focused on the Asian and European marketplace and the growing 
market sectors of Portable/Wireless and Commercial Satellites. 
In fact, the demand for compact, high power components In the 
PortableA/VIreless and Commercial Satellites markets, are the 
same products that Microsemi has been supplying to the military 
market for thirty years. By leveraging this strength towards the 
commercial market, coupled with recent acquisitions and 
alliances with manufactured representatives and distributors 
already established in the commercial market place, the 
company is positioned for substantial growth. 

The company is committed to total customer satisfaction, on- 
time deliveries, and streamlining its infrastructure to provide 
optimal customer service. 

Microsemi... global supplier of discrete semiconductors 
strategically positioned for growth. 
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Fax-on-Demand 


Microsemi has established a fax-on-demand system that works in 
conjunction with this selector guide. First find the device you are 
looking for, note the datasheet ID number and call 800-713-4113. 

Direction of Use 

There are many options available on Microsemi's Automated 
Literature Order Processing System. Indicate your choice by 
inputting the correct number on your telephone keypad 

1 - Fax on Demand System 

2 - Order Catalogs 

4 - Application Notes 

5 - Financial releases 

After making your selection, you will be prompted for further 
information 

1 - Fax on Demand System 

• Enter the datasheet ID you wish to receive 

• Enter your fax number 

2 - Catalogs 

• Enter your fax number to order literature 

• Fiil out the order form and fax it back 

4 - Appiication Notes 

• Option 1 - Enter the document # you wish to receive 

• Option 2 - Request a list of available application notes 

5 - Financial releases 

• Enter your fax number to receive the latest release 
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Parametric vs. Part Search 


Microsemi’s new catalog allows you to find the part you are 
looking for in two different ways. 

By part number 

This section of the catalog Is organized by ascending part 
number. This quickly points you to the appropriate Microsemi 
Division and to the datasheet ID for quick access of product 
information from our Automated Literature Order Processing 
System. 

Simple. Fast. Efficient. 

By parameter value 

This section of the catalog Is organized by part types and then 
sorted by the key property of each part type. For example, the 
Ultra Fast Rectifier section is organized by ascending Current 
(10), and then by ascending Voltage (VR), followed by ascending 
Reverse Recovery (trr). Therefore you can quickly find a 6 Amp, 
1 00 Volt, 50 nsec device. 

Simple. Fast. Efficient. 
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Package Outlines 

ooeooeoooooaoooo«o«o««ooo«««o«««««*«*o*«*«»*e*0»*«««««««««o*« 


Due to the possible variances in package styles, Microsemi has 
ommitted package outline drawings from this catalog. 

Specific mechanical outlines can be retrieved either from the fax- 
on-demand system, our CD ROM catalog, or our website by 
specifying a datasheet ID number. 

For additional questions regarding package outlines contact your 
locpi sales representative or the appropriate Microsemi Division. 
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Bi-Directional TVS 

TSB 

I I L v.^ ^ Lf 1 vy 1 1 1 1 

Thyristor Surge Protective Devices 

TSPD 

Zener Voltage 
Regulator Products 

Zener Diodes 

ZEN 

Low Voltage Avalanche Zeners 

LVA 

Zero-TC Reference Diodes 
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Current Limiter Diodes 

CL 


Stabistors 
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Thyristor Products 

Silicon Controlled Rectifiers 
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Transistor Products 

NPN Small Signal & Power Transistors 

NPN 
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MOSFET & IGBT Products 

N-Channel MOSFETs 
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Positive and Negative Fixed Regulators 
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RF Products 

RF NPN Power Transistors 

RNPN 
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PIN 

Optoelectronic Products 
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Photoconductive Detectors 
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Assemblies and Arrays 

Single Phase Rectifier Bridges 

B1P 

Three Phase Rectifier Bridges 

B3P 

Centertaps 

CT 


Diode Arfays (Monolithic) 

ARAY 

Three Phase IGBT Bridges 

3GBT 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N4532 

Watertown 

DO-34 

STD 


17910 

0.125 

75 

0.5 


0.0001 

4 

UES1001 

Watertown 

A 

STD 


16630 

1 

50 

30 


2 

25 

UF105 

Colorado 

DO-41 

STD 


16729 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

UF105SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


16730 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

UFS105G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 



1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

UFS105J 

Colorado 

DO-214BA 

B5CT 


20133 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

DLSF11 

Chatsworth 

DL-41 MELF 



IBIII 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

ER1A 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


KlffTI 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

ES1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


KL:&EM 

1 

50 

30 


5 

35 

SF11 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


Kfvvni 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

UF4001 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


BlfTrTl 

1 

50 

30 

1.1 

10 

50 

UF4001GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18247 

1 


30 

1.1 

10 

50 

UES1002 

Watertown 

A 

STD 


16631 

1 

100 

30 


2 

25 

UF110 

Colorado 

DO-41 

STD 


Bifwni 

1 


35 

0.95 

5 

30 

UF110SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



1 

100 

35 

0.95 

5 

30 

UFS110G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 



1 

100 

35 

0.95 

5 

30 

UFS110J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


WBSSEi 

1 

100 

35 

0.95 

5 

30 

DLSF12 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

ERIE 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

ES1B 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18019 

1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

SF12 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14782 

1 



0.975 

5 

35 

UF4002 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


16760 

1 

100 

30 

1.1 

10 

50 

UF4002GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18248 

1 

100 

30 

1.1 

10 

50 

UES1003 

Watertown 

A 

STD 



1 

150 

30 


2 

25 

UF115 

Colorado 

DO-41 

STD 


16733 

1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

UF115SM 

Colorado 

DO-213AB 

SM 


Bi#ri 

1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

UFS115G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

UFS115J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

DLSF13 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



mu 

150 

30 

0.975 

5 

35 

DLSF14 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6394 

1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

ERIC 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18006 

1 

150 

30 


5 

! 35 

ES1C 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

150 

30 

jji^iridh 

5 

! 35 

SF13 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

UF120 

Colorado 

DO-41 

STD 


16735 

1 

200 

35 

0.95 

5 

30 

UF120SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


16736 

1 

200 


0.95 

5 

30 

UFS120G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 


35 

0.95 

5 

30 

UFS120J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20136 

1 

200 

35 

0.95 

5 

30 

ER1D 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18007 

1 

200 

30 

0.975 

5 

35 

ES1D 

Chatsworth 

DO-2 14 AC 

SM 


18021 

1 

200 

30 

0.975 

5 

1 35 

SF14 

Chatsworth 

! DO-41 

STD 


14784 

1 

200 

30 

0.975 

5 

35 

UF4003 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


16761 

1 

200 

30 

1.1 

10 

50 

UF4003GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18249 

1 

200 

30 

1.1 

10 

50 

UF130 

Colorado 

DO-41 

STD 


16737 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

UF130SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


16738 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

UFS130G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20203 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-1 


http://www.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

IPl;: 

liiSpecf 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

UFS130J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20137 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

1N6536 

Santa Ana 

A 

STD 


4963 

1 



1.5 

10 

30 

DLSF16 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6395 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

ER1G 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18008 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

ES1G 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18022 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

SF16 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14785 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

UF140 

Colorado 

DO-41 

STD 


16739 

1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UF140SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



1 

400 

30 

1.1 


50 

UF4004 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UF4004GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UFS140G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UFS140J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

1N6537 

Santa Ana 

A 

STD 


4964 

1 

500 


1.8 

10 

30 

UF150 

Colorado 

DO-41 

STD 


16741 

1 

500 

30 

1.1 

10 

50 

UF150SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



1 

II^SSI 

30 

1.1 

10 

50 

UFS150G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 


30 

1.1 

10 

50 

UFS150J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

500 

30 

1.1 

10 

50 

1N6538 

Santa Ana 

A 

STD 


■E^Si 

1 

gfiTiM 


1.8 

10 

50 

DLSF18 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

600 

30 

1.25 

5 

50 

ER1J 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


M'tTT'l 

1 

If squill 

30 

1.25 

5 

50 

ES1J 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 

600 


1.25 

5 

50 

SF18 

Chatsworth 

DO-41 

1 STD 



1 

600 

30 

1.25 

5 

50 

UF160 

Colorado 

DO-41 

1 STD 



1 

600 

25 

1.2 

20 

60 

UF160SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



1 

600 

25 

1.2 

20 

60 

UFS160G 

Colorado 

DO-21 5AA 

! SM 



1 

600 

25 

1.2 

20 

60 

UFS160J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 




600 

25 

1.2 

20 

60 

UF4005 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




600 

30 

1.1 

10 

75 

UF4005GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


Kf-VTTM 


600 

30 

1.1 

10 

75 

1N6539 

Santa Ana 

A 

STD 


4966 

1 

700 


1.8 

10 

50 

UF170 

Colorado 

DO-41 

STD 




700 

25 

1.2 

20 

60 

UF170SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


16746 

1 

700 

25 

1.2 

20 

60 

UFS170G 

Colorado 

DO-21 5AA 1 

SM 


20207 

1 

700 

25 

1.2 

20 

60 

UFS170J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 




700 

25 

1.2 

20 

60 

UF180 

Colorado 

DO-41 

STD 


16747 

1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

UF180SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

UFS180G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 

800 

25 

1.2 


60 

UFS180J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20142 

1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

1N6540 

Santa Ana 

A 

STD 


4967 

1 

800 


1.8 

10 

75 

UF4006 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

MMM 

30 

1.1 

10 

75 

UF4006GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


THtl 

1 


30 

1.1 

10 

75 

1N6541 

Santa Ana 

A 

STD 


KSSl 

1 

ESI 


1.8 

10 

100 

UF4007 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

1000 

30 

1.1 

10 

75 

UF4007GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18253 

1 

1000 

30 

1.1 


75 

1N6542 

Santa Ana 

A 

S13 

bhi 

4969 

1 

1000 


1.8 

10 

100 

1N6623 

Santa Ana 

A 

STD 


4984 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-2 


http://www.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N6623U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4985 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6623 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9942 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6623U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 


1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6623 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

BlirVFl 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6623U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

Kifin 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

1N6624 

Santa Ana 

A 

STD 


4986 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

1N6624U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4987 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6624 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9944 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6624U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9945 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6624 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

11415 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6624U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

11416 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

1N6625 

Santa Ana 

A 

STD 


4988 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

1N6625U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4989 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTX1N6625 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9946 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTX1N6625U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9947 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTXV1N6625 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

11417 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTXV1N6625U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11418 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

MB200 

Santa Ana 

A 

STD 


12131 

2 

40 

25 

1 

0.5 

20 

MB207 

Santa Ana 

A 

STD 


12136 

2 

40 

25 

1 

1 

20 

SF21 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14787 

2 

50 

50 

0.975 

5 

35 

MB201 

Santa Ana 

A 

STD 


12132 

2 

65 

25 

1 

0.5 

20 

MB208 

Santa Ana 

A 

STD 


12137 

2 

65 

25 

1 

1 

20 

MB202 

Santa Ana 

A 

STD 


12133 

2 

90 

25 

1 

0.5 

20 

MB209 

Santg Ana 

A 

STD 


12138 

2 

90 

25 

1 

1 

20 

SF22 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14788 

2 

100 

50 

0.975 

5 

35 

MB204 

Santa Ana 

A 

STD 


12134 

2 

135 

25 

1 

0.5 

20 

MB211 

Santa Ana 

A 

STD 


12139 

2 

135 

25 

1 

1 

20 

SF23 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14789 

2 

150 

50 

0.975 

5 

35 

iVIB206 

Santa Ana 

A 

STD 


12135 

2 

185 

25 

1 

1.5 

20 

MB213 

Santa Ana 

A 

STD 


12140 

2 

185 

25 

1 

3 

20 

1N6620 

Santa Ana 

A 

STD 


4978 i 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

1N6620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4979 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6620 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9936 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

9937 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6620 

Santa Ana 

1 A 

STD 

585 


2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11408 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

SF24 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14790 

2 

200 

50 

0.975 

5 

35 

UES1104 

Watertown 

A 

STD 


16639 

2 

200 

20 


10 

50 

UES1104HR2 

Watertown 

A 

STD 




200 

20 


10 

50 

UES1104SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 



■IBH 

200 

20 


10 

50 

UPR20 

Watertown 

POWERMITE 

SM 




200 

20 

1.25 

10 

50 

SF25 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18211 

2 

300 


0.975 

5 

50 

UES1105 

Watertown 

A 

STD 


16642 

2 

300 



10 

50 

UES1105HR2 

Watertown 

A 

STD 


16643 

2 

300 

20 


10 

50 

UES1105SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 



2 

300 

20 


10 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-3 


http://wvvw.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 
Division . 

' ' ' 

Package 

Outline 

Type 


Data 
Sheet ID 

(Amps) 

SmS: 

(Volts) 

iFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

'SmB 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UPR30 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

• 

20779 

2 

300 

20 

1.25 

10 

50 

1N6621 

Santa Ana 

A 

STD 


4980 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

1N6621U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4981 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6621 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9938 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6621U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9939 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6621 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

11409 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6621U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11410 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

SF26 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18212 

2 

400 

50 

0.975 

5 

50 

UES1106 

Watertown 

A 

STD 


16645 

2 

400 

20 


10 

50 

UES1106HR2 

Watertown 

A 

STD 


16646 

2 

400 

20 


10 

50 

UES1106SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16647 

2 

400 

20 


10 

50 

UPR40 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20780 

2 

400 

20 

1.25 

10 

50 

1N6622 

Santa Ana 

A 

STD 


4982 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

1N6622U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4983 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6622 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

9940 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6622U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9941 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6622 

Santa Ana 

A 

STD 

585 

11411 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6622U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11412 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

1N5802 

Watertown 

A 

STD 


3886 

jgTm 

50 

35 

0.875 

1 

25 

1N5802US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


3887 


50 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5802 

Watertown 

A 

STD 

477 

7716 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5802US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

7717 


50 

35 

0.875 

1 

25 

JANS1N5802 

Santa Ana 

A 

STD 

477 

8598 

2.5 

50 

35 

1 

1 

25 

JANS1N5802US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

477 

8599 

2.5 

50 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5802 

Watertown 

A 

STD 

477 

9473 


50 

35 

0.875 

1 

25 

JANTX1N5802US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

9474 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5802 

Watertown 

A 

STD 

,477 

10944 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5802US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

10945 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

UES1101 

Watertown 

A 

STD 


16633 

2.5 

50 

35 


2 

25 

UES1101SM 

Watertown 1 

A SQ. MELF 

SM 


16634 

2.5 

50 

35 


2 

25 

UPR5 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20751 

2.5 

50 

25 

0.975 

2 

25 

1N5803 

Watertown 

A 

STD 


3888 

2.5 

75 

35 

0.875 

1 

25 

1N5804 

Watertown 

A 

STD 



■^1 

100 

35 

0.875 

1 

25 

1N5804US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 




100 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5804 

Watertown 

A 

STD 

477 


iH9i 

100 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5804US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

■oan 


100 

35 

0.875 

1 

25 

JANS1N5804 

Santa Ana 

A 

STD 

477 

■USES 


100 

35 

1 

1 

25 

JANS1N5804US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

1 SM 

477 

■Esm 


100 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5804 

Watertown 

A 

1 STD 

477 

■EOS 

2.5 

100 

35 

0.875 

1 

25 

JANTX1N5804US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

■BIS 

2.5 

100 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5804 

Watertown 

A 

STD 

477 



100 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5804US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 



100 

35 

0.875 

1 

25 

UES1102 

Watertown 

A 

STD 




100 

35 


2 

25 

UES1102SIVI 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16636 

2.5 

100 

35 


2 

25 

UPR10 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20752 

2.5 

100 

25 

0.975 

2 

25 


Section Organization: Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-4 


http;//www.microsemi.com 








Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

: 

ifsm 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N5805 

Watertown 

A 

STD 



2.5 

125 

35 

0.875 

1 

25 

1N5806 

Watertown 

A 

STD 


3892 

2.5 

150 

35 


1 

25 

1N5806US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


3893 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5806 

Watertown 

A 

STD 

477 



150 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5806US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

■EBSI 


150 

35 

0.875 

1 

25 

JANS1N5806 

Santa Ana 

A 

STD 

477 


WEm 

150 

35 

1 

1 

25 

JANS1N5806US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

477 

■EMI 

2.5 

150 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5806 

Watertown 

A 

STD 

477 

9477 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

JANTX1N5806US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

9478 



35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5806 

Watertown 

A 

STD 

477 

10948 


150 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5806US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

10949 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

UES1103 

Watertown 

A 

STD 


16637 



35 


2 

25 

UES1103SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16638 

2.5 


35 


2 

25 

UPR15 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20777 

2.5 

150 

25 

0.975 

2 

25 

1N6631 

Santa Ana 

E 

STD 


5001 

2.5 


60 

2 

4 

60 

1N6631U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5002 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

1N6631US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5003 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

JANTX1N6631 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

9958 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

JANTX1N6631U 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

590 

9959 


1000 

60 

2 

4 

60 

JANTXV1N6631 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

11429 

lESi 

1000 

60 

2 

4 

60 

JANTXV1N6631U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11430 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

1N6073 

Santa Ana 

A 

STD 


4383 

3 

50 

35 

2.04 

1 

30 

UF305 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16749 

3 

50 

100 

0.95 

10 

30 

UFS305G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20209 

3 

50 

100 

0.95 

10 

■■1 

UFS305J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20143 

3 

50 

100 

0.95 

10 

30 _ 

ER3A 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18010 

3 

50 

100 

0.975 

5 

1^91 

SF31 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14791 

3 

50 

125 

0.9 

5 

^91 

UF5400 

! Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18254 

3 

50 

200 

0.95 

10 

50 

UF5400GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18261 

3 

50 

200 

0.95 

10 

50 

1N6074 

Santa Ana 

A 

STD 


4384 

3 

100 

35 

2.04 

1 

30 

JAN1N6074 

Santa Ana 

A 

STD 

503 

7783 

3 

100 

35 

2.04 

1 


JANTX1N6074 

Santa Ana 

A 

STD 

503 

9540 

3 

100 

35 

2.04 

1 

■99 

JANTXV1N6074 

Santa Ana 

A 

STD 

503 

11011 

3 

100 

35 

2.04 

1 

30 

UF310 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16750 

3 

100 

100 


10 

30 

UFS310G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20210 

3 


100 

0.95 

10 

30 

UFS310J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20144 

3 

100 

100 

0.95 

10 

30 

ER3B 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18011 

3 


30 

0.975 

5 

35 

SF32 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14792 

3 


125 

0.9 

5 

35 

UF5401 

Chatsworth 

DO-201AD 

Enn 


18255 

3 

100 

200 

0.95 

10 

50 

UF5401GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

SSI 


18262 

3 


200 

0.95 

10 

50 

1N6075 

Santa Ana 

A 

STD 


4385 

3 

MEM 

35 

2.04 

1 

30 

JAN1N6075 

Santa Ana 

A 

STD 

503 



150 

35 

2.04 

1 

■3SM 

JANTX1N6075 

Santa Ana 

A 

STD 

503 

9541 

3 


35 

2.04 

1 


JANTXV1N6075. 

Santa Ana 

A 

STD 

1 503 

11012 

3 

150 

35 

2.04 

1 

30 

UF315 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16751 

3 


100 

0.95 

10 

30 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@lF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

1®;:; 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

UFS315G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20211 

3 

150 

100 

0.95 

10 

30 

UFS315J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20145 

3 

150 

100 

0.95 

10 

30 

ER3C 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18012 

3 

150 

30 

0.975 

5 

35 

SF33 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14793 

3 

150 

125 

0.9 

5 

35 

UF320 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16752 

3 

200 

100 

0.95 

10 

30 

UFS320G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20212 

3 


100 


10 

30 

UFS320J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 




200 

100 


10 

30 

ER3D 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 




200 

30 

0.975 

5 

35 

SF34 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14794 

3 


125 

0.9 

5 

35 

UF5402 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18256 

3 

200 

KtfiM 

0.95 

10 

50 

UF5402GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18263 

3 

200 

KiitA 

0.95 

10 

50 

UF330 

Colorado 

DO-201AD 

STD 



IKH 

300 

100 

1.1 

10 

50 

UFS330G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



HBH 

300 

100 

1.1 

10 

50 

UFS330J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20147 

3 

300 

100 

1.1 

10 

50 

SF35 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18213 

3 

300 

125 

0.9 

5 

60 

1N6543 

Santa Ana 

E 

STD 


4970 

3 

■400 


1.8 

20 

30 

ER3G 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18014 

3 

400 

30 

0.975 

5 

35 

UF340 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16754 

3 

400 

100 

1.1 

10 

50 

UF5404 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

400 

200 

0.95 

10 

50 

UF5404GP 

Chatsworth 

D0-'2blAD 

STD 


WTIfl 


400 

200 

0.95 

10 

50 

UFS340G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


iK»Ttni 


400 

100 

1.1 

10 

50 

UFS340J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20148 

3 

400 

100 

1.1 

10 

50 

SF36 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 




400 

125 

1.25 

5 

60 

1N6544 

Santa Ana 

E 

STD 


4971 

3 

500 


1.8 

20 

30 

UF350 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16755 

3 

500 

100 

1.1 

10 

50 

UFS350G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20215 

3 

500 

100 

1.1 

iO 

50 

UFS350J 

Colorado 

DO-2 MBA 

! SM 

I 

20149 

3 

500 

100 

1.1 

10 

50 

1N6545 

Santa Ana 

E 

STD 


4972 

3 

600 


1.8 

20 

50 

ER3J 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18015 

3 

600 

30 

1.25 

5 

50 

SF37 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18215 

3 

600 

125 

1.25 

5 

60 

UF360 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16756 

3 

600 

100 

1.1 

10 

60 

UFS360G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 

i 

20216 

3 

600 

100 

1.2 

10 

60 

UFS360J 

Colorado 

DO-2 MBA 

SM 


20150 

3 

600 

100 

1.2 

10 

60 

UF5406 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18258 

3 

600 

200 

0.95 

10 

75 

UF5406GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18265 

3 

600 

200 

0.95 

10 

75 

1N6546 

Santa Ana 

E 

STD 


4973 

3 

700 


1.8 

20 

50 

UF370 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16757 

3 

700 

100 

1.1 

10 

60 

UFS370G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20217 

3 

700 

100 

1.2 

10 

60 

UFS370J 

Colorado 

D0-2MBA 

SM 


20151 

3 

700 

100 

1.2 

10 

60 

1N6629 

Santa Ana 

E 

STD 


4996 

3 

800 

75 

2 

2 

50 

1N6629U 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4997 

3 


75 

2 

2 

50 

ER3K 

Chatsworth 

D0-2MAB 

SM 


18016 

3 

Katin 

30 

1.25 

5 

50 

JANTX1N6629 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

9954 

3 

KiM 

75 

2 

2 

50 

JANTX1N6629U 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

590 



800 

75 

2 

2 

50 

JANTXV1N6629 

Santa Ana 

E 

STD 

590 


|DI 

800 

75 

2 

2 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foilowed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10, For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demanci (800) 713-4113 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

1F=SM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N6629U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 



800 

75 

2 

2 

50 

UF380 

Colorado 

DO-201AD 

STD 




800 

100 

1.1 

10 

60 

UFS380G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



3 

800 

100 

1.2 

10 

60 

UFS380J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



3 

800 

100 

1.2 

10 

60 

1N6547 

Santa Ana 

E 

STD 


4974 

3 

800 


1.8 

20 

75 

SF38 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 




800 

125 

1.25 

5 

75 

UF5407 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18259 

3 


200 

0.95 

10 

75 

UF5407GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18266 

3 


200 

0.95 

10 

75 

1N6630 

Santa Ana 

E 

STD 


4999 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

1N6630U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5000 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

JANTX1N6630 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

9956 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

JANTX1N6630U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9957 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

JANTXV1N6630 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

11427 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

JANTXV1N6630U 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

590 

11428 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

1N6548 

Santa Ana 

E 

STD 


4975 

3 

900 


1.8 

20 

100 

ER3M 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18017 

3 

1000 

30 

1.25 

5 

50 

SF310 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18217 

3 

1000 

125 

1.25 

5 

75 

UF5408 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18260 

3 

1000 

200 

0.95 

10 

75 

UF5408GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

1000 

200 

0.95 

10 

75 

1N6549 

Santa Ana 

E 

STD 


4976 

3 

1000 


1.8 

20 

100 

1N6626 

Santa Ana 

E 

STD 


4990 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4991 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6626 

Santa Ana 

E 

STD 

590 


4 

200 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9949 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6626 

Santa Ana 

E 

STD 

590 



200 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11420 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

1N6627 

Santa Ana 

E 

STD 


4992 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4993 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6627 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

9950 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9951 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6627 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

11421 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11422 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

1N6628 

Santa Ana 

E 

STD 


4994 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4995 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6628 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

9952 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9953 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6628 

Santa Ana 

E 

STD 

590 

11423 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11424 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

UF505 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16766 

5 

50 

175 

0.95 

10 

30 

UFS505G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20219 

5 

50 

175 

0.95 

10 

30 

UFS505J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 




50 

175 

0.95 

10 

30 

UF510 

Colorado 

DO-201AD 

STD 




100 

175 

0.95 

10 

30 

UFS510G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20220 

5 

100 

175 

0.95 

10 

30 

UFS510J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20154 

5 

100 

175 

0.95 

10 

30 

UF515 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


21153 

5 

150 

175 

0.95 

10 

30 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Sheet ID 

ifWS 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

WtmE 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UFS515G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20221 

5 


175 


10 

30 

UFS515J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20155 

5 


175 

0.95 

10 

30 

UF520 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16768 

5 


175 

0.95 

10 

30 

UFS520G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20222 

5 

200 

175 

0.95 

10 

30 

UFS520J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



5 



0.95 

10 

30 

UES1304 

Watertown 

B 



16654 

5 

200 

170 


20 


UES1304HR2 

Watertown 

B 

STD 




200 



20 

50 

UES1304SIVI 

Watertown 

BSQ. MELF 

SM 


16656 

5 

200 

70 


20 

50 

UES1305 

Watertown 

B 

STD 



5 

300 

70 


20 

50 

UES1305HR2 

Watertown 

B 

STD 


KHTfl 


300 

70 


20 

50 

UES1305SM 

Watertown 

B SO. MELF 

SM 



5 

300 

70 


20 

50 

UF530 

Colorado 

DO-201AD 

STD 




300 

175 

1.2 

10 

50 

UFS530G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 




300 

175 

1.2 

10 

50 

UFS530J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 




300 

175 

1.2 

10 

50 

UES1306 

Watertown 

B 

STD 




400 

70 


20 

50 

UES1306HR2 

Watertown 

B 

STD 



■EH 

■400 

70 


20 

50 

UES1306SM 

Watertown 

B SO. MELF 

SM 


KHlTl 


400 

70 


' 20 

50 

UF540 

Colorado 

DO-201AD 

STD 

, 

16770 

5 

400 

175 

1.2 

10 

50 

UFS540G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20224 

5 

400 

175 

1.2 

10 

50 

UFS540J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20158 

5 

400 

175 

1.2 

10 

50 

UF550 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16771 

5 

500 

175 

1.2 

10 

50 

UFS550G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20225 

5 

500 

175 

1.2 

10 

50 

UFS550J 

Colorado 

D0-214BA 

SM 


20159 

5 

500 


1.2 

10 

50 

UF560 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16772 

5 

600 

175 

1.2 

10 

60 

UFS560G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20226 

5 

600 

175 

1.2 

10 

60 

UFS560J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20160 

5 

600 

175 

1.2 

10 

60 

UF570 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16773 

5 

700 

175, 

1.2 

10 

60 

UFS570G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20227 

5 

700 

175 

1.2 

10 

60 

UFS570J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20161 

5 

700 

175 

1.2 

10 

60 

UF580 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


16774 

5 

800 

175 

1.2 

10 

60 

UFS580G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20228 

5 

800 

175 

1.2 

10 

60 

UFS580J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 

■ 

20162 

5 

800 

175 

1.2 

10 

60 

1N5807 

Watertown 

B 

STD 


3894 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

1N5807US 

Watertown 

BSQ. MELF 

SM 


3895 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

1N6076 

Santa Ana 

E 

STD 


4386 

6 

50 

75 

1.76 

5 

30 

JAN1N5807 

Watertown 

B 

STD 

477 

7722 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 


6 


125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5807 

Santa Ana 

E 

STD 

477 

8604 

6 


125 

1 

5 

30 

JANS1N5807US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 


6 

50 

125 

1 

5 

30 

JANTX1N5807 

Watertown 

B 

STD 

477 

9479 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JANTX1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 


6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5807 

Watertown 

B 

STD 

477 

10950 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10951 

6 

50 

■UJI 

0.875 

5 

30 

UES1301 

Watertown 

B 

STD 


16648 

6 

50 

125 


5 

30 

UES1301SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

■ 

16649 

6 

50 

125 


5 

30 


Section Organization: Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foiiowed by ascending VR (voits), and then by trr (nsec) 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-8 


http://www.microsemi.com 


























Ultra Fast Rectifiers 


PartNumber 

. 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

':'':trr; : 

(nsec) 

SF61 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14795 

6 

50 

150 

0.975 

10 

35 

1N5808 

Watertown 

B 

STD 


3896 

6 

75 

MfSM 

0.875 

5 

30 

1N5809 

Watertown 

B 

STD 


3897 

6 

100 


0.875 

5 

30 

1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 




100 

125 

0.875 

5 

30 

1N6077 

Santa Ana 

E 

STD 


■Esm 

6 

100 

75 

1.76 

5 

30 

JAN1N5809 

Watertown 

B 

STD 

477 

WKSPm 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

HE^i 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5809 

Santa Ana 

E 

STD 

477 



100 

125 

1 

5 

30 

JANS1N5809US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 

8607 

6 

100 

125 

1 

5 

30 

JANTX1N5809 

Watertown 

B 

STD 

477 


6 

100 

125 


5 

30 

JANTX1N5809US 

Watertown 

BSQ.MELF 

SM 

477 

9482 

6 

100 

125 


5 

30 

JANTXV1N5809 

Watertown 

B 

STD 

477 

wn-HTi 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10953 

6 

100 

mem 

0.875 

5 

30 

UES1302 

Watertown 

B 

STD 


16650 

6 




5 

30 

UES1302SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16651 

6 

100 

125 


5 

30 

1N6664 

PPG. Inc. 

TO-257 

STD 


23972 

6 

100 


1 

0.25 

35 

1N6664R 

PPG, Inc. 

TO-257 

STD 


23971 

6 

100 

100 

1 

0.25 

35 

SF62 

Ghatsworth 

DO-201AD 

STD 


14796 

6 

100 

150 

0.975 

10 

35 

1N5810 

Watertown 

B 

STD 


3899 

6 

125 

125 


5 

30 

1N5811 

Watertown 

B 

STD 


3900 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


3901 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

1N6078 

Santa Ana 

E 

STD 


4388 

6 

150 

75 

1.76 

5 

30 

JAN1N5811 

Watertown 

B 

STD 

477 



150 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

7727 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5811 

Santa Ana 

E 

STD 

477 


6 

150 

125 

1 

5 

30 

JANS1N5811US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 

8609 

6 

150 

125 

1 

5 

30 

JANTX1N5811 

Watertown 

B 

STD 

477 

9483 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JANTX1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

9484 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5811 

Watertown 

B 

STD 

477 

10954 

6 

150 

125 


5 

30 

JANTXV1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10955 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

UES1303 

Watertown 

B 

STD 


16652 

6 

150 

125 


5 

30 

UES1303SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 



■iSH 

150 

125 


5 

30 

1N6665 

PPG. Inc. 

TO-257 

STD 


23973 

6 

150 

100 

1 

0.25 

35 

1N6665R 

PPG. Inc. 

TO-257 

STD 



6 

150 

100 

1 

0.25 

35 

SF63 

Ghatsworth 

DO-201AD 

STD 



6 

■Ejgi 

HiSI 

0.975 

10 

35 

1N6666 

PPG, Inc. 1 

TO-257 

! STD 


23975 

6 

200 

100 

1 

0.25 

35 

1N6666R 

PPG. Inc. i 

TO-257 

STD 


23976 

6 

200 

100 

1 

0.25 

35 

SF64 

Ghatsworth 

DO-201AD 

STD 


14798 

6 

200 

150 

0.975 

10 

35 

UES1401 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


16663 

8 

50 

80 


5 

35 

UF810 

Colorado 

TO-220 

STD 


21154 

8 

100 

125 

1 

10 

30 

UES1402 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



8 

100 

80 


5 

35 

UF815 

Colorado 

TO-220 

STD 


21155 

8 

Kill 

125 

1 

10 

30 

UES1403 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


16665 

8 


80 


5 

35 

RSF0820 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 


21312 

8 

ESI 





UF820 

Colorado 

TO-220 

STD 


21156 

8 

ig 

125 

1 

10 

30 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Data 
Sheet ID 

(^PS); 

S ''''. '' 

ilfW 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

UES1404 

Watertown 

TO-^20AC 

STD 


16666 

8 

200 

80 


5 

35 

UHVP802 

Watertown 

TO-220 

STD 


16975 

8 

200 

100 


10 

35 

UF830 

Colorado 

TO-220 

STD 



8 

300 

150 

1.2 

10 

50 

RSF0840 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 



8 

400 





UHVP804 

Watertown 

TO-220 

STD 


16976 

8 

400 

100 

, 

10 

35 


Colorado 

TO-220 

STD 


21158 

8 

400 


1.2 

10 

50 


Colorado 

TO-220 

STD 


21159 

8 


150 

1.2 

10 

50 

RSF0860 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 


21314 

8 






UHVP806 

Watertown 

TO-220 

STD 


16977 

8 


100 


10 

35 

UF860 

Colorado 

TO-220 

ISQI 


21160 

8 

600 

150 

1.3 

10 

70 

UF870 

Colorado 

TO-220 

STD 


21161 

8 

700 

150 

1.3 

10 

70 

UF880 

Colorado 

TO-220 

STD 


21162 

8 

800 

150 

1.3 

10 

70 

1N5812 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


23966 

10 

50 

400 

0.95 

10 

35 

1N5813 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



10 

75 

400 

0.9 

10 

35 

1N6667 

PPC. Inc. 

TO-254 

STD 



10 

100 

250 

1 

10 

35 

1N6657R 

PPC, Inc. 

TO-254 

STD 



10 

•100 

250 

1 

10 

35 

1N5815 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


23969 

10 

125 

400 

0.9 

10 

35 

1N6658 

PPC. Inc. 

TO-254 

STD 


23979 

10 

150 

250 

1 

10 

35 

1N6658R 

PPC, Inc. 

TO-254 

STD 


23980 

10 

150 

250 

1 

10 

35 

1N6659 

PPC, Inc. 

TO-254 

STD 


23981 

10 

200 


1 

10 

35 

1N6659R 

PPC, Inc. 

TO-254 

STD 

1 

23982 

10 

200 


1 

10 

35 

1N6079 

Santa Ana 

G 

STD 

1 

4389 

12 

50 


1.76 

10 

30 

1N6080 

Santa Ana 

G 

STD 

i 

4390 

12 

100 

175 

1.76 I 

10 

30 

UFT1210 

Colorado 

TO-220 

STD 


21174 

12 

100 

125 

0.975 

10 

30 

1N6081 

! Santa Ana 

G 

STD 


4391 

12 


175 

1.76 

10 

30 

UFT1215 

Colorado 

TO-220 

STD 



12 

150 

125 

0.975 

10 

30 

UFT1220 

Colorado 

TO-220 

STD 

1 

21176 

12 

200 

125 

0.975 

10 

30 

UFT1230 

Colorado 

TO-220 

STD 

1 

21177 

12 


125 

1.05 

10 

50 

UFT1240 

Colorado 

TO-220 

STD 

I 

21178 

12 

400 

125 

1.05 

10 

50 

UFT1250 

Colorado 

TO-220 

STD 


21179 

12 

500 

125 

1.05 

10 

50 

UFT1260 

Colorado 

TO-220 

STD 

1 

21180 

12 

600 

125 

1.35 

10 

70 

UFT1270 

Colorado j 

TO-220 

STD 


21181 

12 

700 

125 

1.35 

10 

70 

UFT1280 

Colorado | 

TO-220 

STD 


21182 

12 

800 

125 

1.35 

10 

70 

PPR1291 

PPC. Inc. 1 

TO-3 

STD 




50 

400 

0.93 

20 

35 

PPR1294 

PPC, Inc. 1 

TO-254 

Eiitl 


23986 

15 

50 

150 


20 

35 

PPR1292 

PPC, Inc. 

TO-3 

STD 


23984 

15 

100 

400 

0.93 

20 

35 

PPR1295 

PPC. Inc. 

TO-254 

FSPi 


23987 

15 

100 



20 

35 

PPR1293 

PPC. Inc. 

TO-3 




15 

150 


0.93 

20 

35 

PPR1296 

PPC. Inc. 

TO-254 

STD 



15 


400 

1.03 

20 

35 

PPR1352 

PPC. Inc. 

TO-254 

STD 



15 


150 

1.3 

40 

50 

PPR1356 

PPC, Inc. 

TO-3 

STD 


24000 

15 

200 

400 

1.25 

50 

50 

PPR1353 

PPC. Inc. 

TO-254 

STD 


23997 

15 

300 

150 

1.3 

50 

50 

PPR1357 

PPC. Inc. 

TO-3 

STD 


24001 

■R3i 

300 

400 

1.25 

50 

50 

PPR1354 

PPC, Inc. 

TO-254 

STD 


23998 

■131 

400 

150 

1.3 

50 

50 

PPR1358 

PPC, Inc. 

TO-3 

STD 


24002 

15 

400 

400 

1.25 

50 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-10 


http://wvvw.microsemi.com 


























Ultra Fast Rectifiers Mici^^w 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

'Upe 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

PPR1355 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 


23999 

15 


150 

1.3 

50 

50 

PPR1369 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


24003 

15 

500 

400 

T25 

50 

50 

1N6708 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24153 

15 

1000 

115 

3 

20 

60 

1N6708R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24160 

15 

1000 

115 

3 

20 

o 

CD 

1N6709 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24154 

15 

1200 

115 

3 

20 

60 

1N6709R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24161 

15 

1200 

115 

3 

20 

60 

UES1605CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



K31 

50 

100 


5 

25 

UES1501 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



K3i 

50 

300 


10 

35 

UES2401 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

50 

80 


5 

35 

UES1610CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

100 

100 


5 

25 

UES1502 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

100 

300 


10 

35 

UES2402 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

100 

80 


5 

35 

UF1610 

Golorado 

TO-220 

STD 



16 

■Islsl 

200 

1 

10 

35 

UES1615CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 


liir/gl 

16 

■^1 

100 


5 

25 

UES1503 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

150 

300 


10 

35 

UES2403 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

150 

80 


5 

35 

UF1615 

Golorado 

TO-220 

STD 




150 

200 

1 

10 

35 

BYV32E-200 

Watertown 

TO-220 

STD 



■31 

200 

125 


600 

25 

UHVP2802 

Watertown 

TO-220 

STD 



16 

200 

100 


10 

25 

UES1504 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

200 

300 


10 

35 

UES2404 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

200 

80 


5 

35 

UF1620 

Golorado 

TO-220 

STD 


WKIEIM 

16 

200 

200 

1 

10 

35 

UES1620CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

200 

100 


5 

50 

UES1630CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

300 

100 


10 

50 

UF1630 

Golorado 

TO-220 

STD 



16 

300 

200 

1.2 

10 

50 

UHVP2804 

Watertown 

TO-220 

STD 



16 

400 

100 


10 

25 

UES1640CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

400 

100 


10 

50 

UF1640 

Golorado 

TO-220 

STD 



16 

400 

200 

1.2 

10 

50 

UES1650CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 



16 

500 

100 


10 

50 

UF1650 

Golorado 

TO-220 

STD 




500 

200 

1.2 

10 

50 

UHVP2806 

Watertown 

TO-220 

STD 



16 


100 


10 

25 

UES1660CT 

Watertown 

TO-220AG 

STD 


20749 

16 

600 

100 


10 

50 

UF1660 

Golorado 

TO-220 

STD 


21150 

16 

600 

200 

1.3 

10 

70 

UF1670 

Golorado 

TO-220 

STD 


21151 

16 

700 

200 

1.2 

10 

70 

UF1680 

Golorado 

TO-220 

STD 


21152 

16 

800 

200 

1.3 

10 

70 

1N5812 

Watertown 

DO-4 

STD 


3903 


50 

400 

0.95 

10 

35 

1N5812 

Golorado 

DO-4 

STD 

1 

3902 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

1N5812R 

Golorado 

DO-4 

STD 


3904 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

1N5812R 

Watertown 

DO-4 

STD 


3905 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

1N6651 

Sertech Labs 

TO-59 

Ena 


22025 

20 

50 

300 

1.2 

10 

35 

1N6654 

Sertech Labs 

TO-254 

Si3 


22028 

20 

50 

300 

1.2 


35 

1N6657 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 


22031 

20 

50 

300 

1.2 


35 

JAN1N5812 

Golorado 

DO-4 

STD 

478 

7728 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5812 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

7729 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5812R 

Golorado 

DO-4 

STD 

478 

7730 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-11 


http://wvvw.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

ilii 

11111 

■SMpMR 

i}|dap||l 

Sheet ID 

lllIP 

(Amps) 

(Volts) 

llliil 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

JAN1N5812R 

Watertown 

DO-4 

isnsi 


7731 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5812 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

9485 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5812 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 


20 

50 


0.95 

10 

35 

JANTX1N5812R 

Watertown 

DO-4 

ISSiil 

KUil 

9488 

20 

50 


0.95 

10 

35 

JANTX1N5812R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

9487 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5812 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

10957 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5812 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

10956 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5812R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

10958 

20 

50 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5812R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

10959 

20 

50 


0.95 

10 

35 

UFT2005 

Colorado 

TO-220 

STD 


21183 

20 

50 


0.975 

10 

35 

UFT2005A 

Colorado 

TO-220 

STD 


21184 

20 

50 



10 

.35 

1N5813 

Watertown 

DO-4 

STD 


3907 

20 

75 

IKSSH 


10 

35 

1N5813 

Colorado 

DO-4 

STD 


3906 

20 

75 


0.95 

10 

35 

1N5813R 

Colorado 

DO-4 

STD 



20 

75 


0.95 

10 

35 

1N5813R 

Watertown 

DO-4 

STD 


3908 

20 

75 

400 


10 

35 

1N5814 

Watertown 

DO-4 

STD 


3910 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

1N5814 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


23968 

20 

MhUM 

400 


10 

35 

1N5814 

Colorado 

DO-4 

isna 



20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

1N5814R 

Watertown 

DO-4 




20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

1N5814R 

Colorado 

DO-4 

STD 


3911 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

1N6703 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 



20 

100 

150 

1.1 

20 

35 

1N670R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 



20 

100 

150 

1.1 

20 

35 

JAN1N5814 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

■ES9 

20 

100 

400 


10 

35 

JAN1N5814 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

7732 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5814R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

7735 

20 

100 

400 


10 

35 

JAN1N5814R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 


20 

100 

400 


10 

35 

JANTX1N5814 

Watertown 

DO-4 

EiiSl 

478 

■EESII 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5814 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 


20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5814R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 


20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5814R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

■EESI 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5814 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 


20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5814 

Colorado 

DO-4 

STD 

-nI 

00 

10960 

20 

100 

400 

MilsUi 

10 

35 

JANTXV1N5814R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 

Btn'iTi 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5814R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

EfTT'ITl 

20 

100 

400 

0.95 

10 

35 

UFT2010 

Colorado 

TO-220 

STD 


21185 

20 

100 


0.975 

10 

35 

UFT2010A 

Colorado 

TO-220 

■niii 


21186 

20 


200 


10 

35 

1N5815 

Watertown 

DO-4 

STD 



20 


400 


10 

35 

1N5815 

Colorado 

DO-4 

STD 


■E3EI 

20 


400 

0.95 

10 

35 

1N5815R 

Colorado 

DO-4 

STD 



20 

125 

400 

0.95 

10 

35 

1N5815R 

Watertown 

DO-4 

STD 


3915 


125 

400 


10 

35 

1N5816 

Colorado 

DO-4 



3916 

20 


400 

0.95 

10 

35 

1N5816 

PPC, Inc. 

DO-4 

Bia 


23970 

20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

1N5816 

Watertown 

DO-4 

STD 


3917 

20 

■ka 

400 


10 

35 

1N5816R 

Colorado 

DO-4 

STD 


3918 

20 


400 


10 

35 

1N5816R 

Watertown 

DO-4 

STD 


3919 

20 


400 

0.95 

10 

35 


Section Organization: Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foliowed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-12 


http://wvvw.microsemi.com 









































Ultra Fast Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

1N6652 

Sertech Labs 

TO-59 

STD 




150 

300 

1.2 

10 

35 

1N6655 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 



20 

150 

300 

1.2 


35 

1N6658 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 



20 

150 

300 

1.2 


35 

JAN1N5816 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 


20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5816 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 



150 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5816R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 



150 

400 

0.95 

10 

35 

JAN1N5816R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 


20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5816 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 


20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5816 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

■QESEl 


150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5816R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 



150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTX1N5816R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 


20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5816 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

Bll-ri-fl 


150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5816 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 



150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5816R 

Watertown 

DO-4 

STD 

478 


20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

JANTXV1N5816R 

Colorado 

DO-4 

STD 

478 

KfTi'TH 

20 

150 

400 

0.95 

10 

35 

UFT2015 

Colorado 

TO-220 

STD 



20 

150 

200 

0.975 

10 

35 

UFT2015A 

Colorado 

TO-220 

STD 



20 

150 

200 

0.975 

10 

35 

1N6653 

Sertech Labs 

TO-59 

STD 


22027 

20 

200 

300 

1.2 

10 

35 

1N6656 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 


BWiklil 

20 

200 

300 

1.2 


35 

1N6659 

Sertech Labs 

TO-254 

STD 



20 

200 

300 

1.2 


35 

1N6704 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 



20 

200 

150 

1.1 

20 

35 

1N6704R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 



20 

200 

150 

1.1 

20 

35 

UFT2020 

Colorado 

TO-220 

STD 



20 

200 

200 

1.35 

10 

35 

UFT2020A 

Colorado 

TO-220 

STD 




200 

200 

0.975 

10 

35 

PPR1313 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 




200 

300 

1.25 

50 

50 

UES704 

Watertown 

DO-4 

STD 


KfT/Tl 

20 

200 

300 


50 

50 

UES704R 

Watertown 

DO-4 

STD 



20 

200 

300 


50 

50 

PPR1314 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



20 

300 

300 

1.25 

50 

50 

UES705 

Watertown 

DO-4 

STD 


KSEI 

20 

300 

300 


50 

50 

UES705R 

Watertown 

DO-4 

STD 


16712 

20 

300 

300 


50 

50 

UFT2030 

Colorado 

TO-220 

STD 


21191 

20 

300 

200 

1.25 

10 

50 

1N6705 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24150 

20 

400 

150 

1.1 

20 

35 

1N6705R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24157 

20 

400 

150 

1.1 

20 

35 

PPR1315 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


23994 

20 

400 

300 

1.25 

50 

50 

UES706 

Watertown 

DO-4 

STD 



20 

400 

300 


50 

50 

UES706HR2 

Watertown 

DO-4 

STD 


16714 

20 

400 

300 


50 

50 

UES706R 

Watertown 

DO-4 

STD 


16715 

20 

400 

300 


50 

50 

UFT2040 

Colorado 

TO-220 

STD 



20 

400 

200 

1.25 

10 

50 

PPR1457 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 

■ 

23995 

20 

500 

300 

1.25 

50 

50 

UFT2050 

Colorado 

TO-220 

STD 


21193 

20 

500 

200 

1.25 

10 

50 

1N6706 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24151 

20 

600 

150 

1.6 

20 

40 

1N6706R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24158 

20 

600 

150 

1.6 

20 

40 

UFT2060 

Colorado 

TO-220 

STD 


21194 

20 

600 

200 

1.35 

10 

70 

UFT2070 

Colorado 

TO-220 

STD 


21195 

20 

700 

200 

1.35 

10 

70 

1N6707 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24152 

20 

800 

150 

1.6 

20 

40 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-13 


http://vwvw.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

i|iP|c|||ii!j;; 

Outline 

issii 

Type 

iiili 

|ipe|}; 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

illiil 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

iisilli 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N6707R 

Santa Ana 

G-STRAP 



24159 

20 

800 

150 

1.6 

20 

40 

UFT2080 

Colorado 

TO-220 

STD 



20 

800 


1.35 

10 

70 

PPR1310 

PPG. Inc. 

DO-4 

STD 


23989 

25 

50 

400 

0.95 

20 

35 

UES701 

Watertown 

DO-4 

STD 


16703 

25 

50 



20 

35 

UES701R 

Watertown 

DO-4 

STD 


16704 

25 

50 

320 


20 

35 

PPR1311 

PPG, Inc. 

DO-4 

STD 


23990 

25 

100 

400 

0.95 

20 

35 

UES702 

Watertown 

DO-4 

STD 


16705 

25 

100 

320 


20 

35 

UES702R 

Watertown 

DO-4 

STD 


16706 

25 

100 

320 


20 

35 

PPR1312 

PPG, Inc. 

DO-4 



23991 

25 



0.95 

20 

35 

UES703 

Watertown 

DO-4 

STD 


16707 

25 

150 

320 


20 

35 

UES703R 

Watertown 

DO-4 

STD 


16708 

25 

150 

320 


20 

35 

UES2601 

Watertown 

TO-3 

STD 


16675 

30 

50 

400 


20 

35 

UES2601R 

Watertown 

TO-3 

STD 


16676 

30 

50 



20 

35 

UES3005C 

Watertown 

T0-3P 

Eoa 




50 

300 


15 

35 

UES3005S 

Watertown 

T0-3P 

Eia 


16692 

30 

50 

400 


15 

35 

UFR3005 

Colorado 

DO-4 

STD 


16778 

30 

• 50 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3005PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


16779 

30 

50 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3005R 

Colorado 

DO-4 

STD 



30 

50 

500 

0.975 

15 

35 

UF3010 

Colorado 

T0-3P 

STD 



30 

100 

200 

0.975 

10 

30 

UES2602 

Watertown 

TO-3 

STD 


16677 

30 

100 

400 


20 

35 

UES2602R 

Watertown 

TO-3 

STD 


16678 

30 

100 

400 


20 

35 

UES3010C 

Watertown 

T0-3P 

STD 


16693 


100 

300 


15 

35 

UES3010S 

Watertown 

T0-3P 



16694 

30 

100 

400 


15 

35 

UFR3010 

Colorado 

DO-4 

ESS 


16781 

30 

100 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3010PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


16782 


100 

500 


15 

35 

UFR3010R 

Colorado 

DO-4 

STD 


KliTTl 

30 

100 

500 

0.975 

15 

35 

UFT3010 

Colorado 

TO-3 

STD 


BIHTfll 

30 

100 

400 

0.925 

15 

35 

UF3015 

Colorado 

T0-3P 

STD 



30 


200 

0.975 

10 

30 

UES2603 

Watertown 

TO-3 

STD 



30 

150 

400 


20 

35 

UES2603HR2 

Watertown 

TO-3 

STD 


16680 

30 

150 

400 


20 

35 

UES2603R 

Watertown 

TO-3 

STD 


16681 


150 

400 


20 

35 

UES3015C 

Watertown 

T0-3P 

STD 


MHH-Hi 

30 

150 

300 


15 

35 

UES3015S 

Watertown 

T0-3P 

STD 


Kl'iTHi 

30 

150 

400 


15 

35 

UFR3015 

Colorado 

DO-4 

STD 

i 

BliVfll 

30 

150 


0.975 

15 

35 

UFR3015PF 

Colorado 

DO-21 

STD 



30 

150 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3015R 

Colorado 

DO-4 

STD 



30 

150 


0.975 

15 

35 

UFT3015 

Colorado 

TO-3 

STD 


BIHTM 

30 

150 

400 

0.975 

15 

35 

UF3020 

Colorado 

T0-3P 

STD 



30 

200 

200 

0.975 

10 

30 

UFR3020 

Colorado 

DO-4 

STD 


16787 

30 

Em 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3020PF 

Colorado 

DO-21 

i5S?H 


16788 

30 

200 

500 

0.975 

15 

35 

UFR3020R 

Colorado 

DO-4 

STD 


16789 

30 


500 

0.975 

15 

35 

UFT3020 

Colorado 

TO-3 

STD 



30 


400 

0.975 

15 

35 

UES2604 

Watertown 

TO-3 

STD 


16682 

30 


300 


50 

50 

UES2604HR2 

Watertown 

TO-3 

STD 



30 

200 

300 


50 

50 

UES2604R 

Watertown 

TO-3 

STD 


16684 

30 

200 

IIEB 


50 

50 


Section Organization: Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foilowed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-14 


http://www.microsemi.com 




































Ultra Fast Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

■ Data^‘b::i 

SheetID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UFR3120 

Colorado 

DO-4 

STD 




200 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3120PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


16791 

30 

200 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3120R 

Colorado 

DO-4 

STD 


16792 

30 

200 

400 

1.25 

15 

50 

UFT3120 

Colorado 

TO-3 

STD 




200 

350 

1.1 

15 

50 

UES2605 

Watertown 

TO-3 

STD 


MClTm 

30 

300 

300 


50 

50 

UES2605HR2 

Watertown 

TO-3 

STD 



30 

300 

300 


50 

50 

UES2605R 

Watertown 

TO-3 

STD 


16687 

30 

300 

300 


50 

50 

UF3030 

Colorado 

T0-3P 

STD 


21166 

30 

300 

200 

1.25 

10 

50 

UFR3130 

Colorado 

DO-4 

STD 




300 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3130PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


MTiTl 


300 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3130R 

Colorado 

DO-4 

STD 




300 

400 

T25 

15 

50 

UFT3130 

Colorado 

TO-3 ' 

STD 


WfffI 


300 

350 

1.1 

15 

50 

UES2606 

Watertown 

TO-3 

STD 




400 

300 


50 

50 

UES2606HR2 

Watertown 

TO-3 

STD 


Mfl'fl 


400 

300 


50 

50 

UES2606R 

Watertown 

TO-3 

STD 




400 

300 


50 

50 

UF3040 

Colorado 

T0-3P 

STD 




400 

200 

1.25 

10 

50 

UFR3140 

Colorado 

DO-4 

STD 


16796 

30 

400 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3140PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


21172 

30 

400 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3140R 

Colorado 

DO-4 

STD 


16798 

30 

400 

400 

1.25 

15 

50 

UFT3140 

Colorado 

TO-3 

STD 


BnTpyi 


400 

350 

1.1 

15 

50 

UF3050 

Colorado 

T0-3P 

STD 



30 

500 

200 


10 

50 

UFR3150 

Colorado 

DO-4 

STD 



30 

500 

400 

T25 

15 

50 

UFR3150PF 

Colorado 

DO-21 

1 STD 


MfITI 

30 

500 

400 

1.25 

15 

50 

UFR3150R 

Colorado 

DO-4 

STD 


WBTfTt 


500 

400 

1.25 

15 

50 

UFT3150 

Colorado 

TO-3 

STD 


BlUifl 


500 

350 1 

1.1 

1 15 

50 

UFR3250 

Colorado 

DO-4 

STD 


Klfifl 


500 

300 

1.35 

15 

60 

UFR3250R 

Colorado 

DO-4 

STD 


BBflTl 


500 

300 

1.35 

15 

60 

UFT3250 

Colorado 

TO-3 

STD 




500 

300 

1.35 

15 

60 

UFR3260 

Colorado 

DO-4 

STD 


MfPl 

30 

600 

300 

1.35 

15 

60 

UFR3260R 

Colorado 

! DO-4 

STD 



30 

600 

300 

1.35 

15 

60 

UFT3260 

Colorado 

TO-3 

STD 


WfFfi 

30 

600 

300 

1.35 

15 

60 

UF3060 

Colorado 

T0-3P 

STD 

1 

21169 

30 

600 

200 


10 

70 

UFR3270 

Colorado 

DO-4 

STD 


16806 

30 

700 

300 

1.35 

15 

60 

UFR3270R 

Colorado 

DO-4 

STD 


16807 

30 

700 

300 

1.35 

15 

60 

UFT3270 

Colorado 

TO-3 

STD 


16937 

30 

700 

300 

1.35 

15 

n 60 

UF3070 

Colorado 

T0-3P 

STD 


21170 

30 

700 

200 

1.35 

10 

70 

UFR3280 

Colorado 

DO-4 

STD 


16808 

30 

800 

300 

1.35 

15 

60 

UFR3280R 

Colorado 

DO-4 

STD 


16809 

30 

800 

300 

1.35 

15 

60 

UFT3280 

Colorado 

TO-3 

STD 


16938 

30 

800 

300 

1.35 

15 

60 

UF3080 

Colorado 

T0-3P 

STD 




800 

200 


10 

70 

1N6715 

Santa Ana 

X 

SM 




1000 

300 

3 

50 

! 80 

1N6715G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 




1000 

300 

3 

50 

80 

1N6715GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24146 

40 

1000 

300 

3 

50 

80 

1N6716 

Santa Ana 

X 

SM 


20760 

40 

1200 

300 

3 

50 

80 

1N6716G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24140 

40 

1200 

300 

3 

50 

! 80 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanid (800) 713-4113 


UFR-15 


http://www.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline ; 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

lilipl 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

lifili: 

llllffll 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

1N6716GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24147 

40 

1200 

300 

3 

50 

80 

UES4505C 

Watertown 

TO-3P 

STD 




50 

450 


20 

50 

UES4505S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


My:gT:l 

45 

50 

450 


o 

CM 

50 

UES4510C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


KHfM 

45 

100 

450 


20 

50 

UES4510S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


Kflrfl'l 

45 

100 

450 


20 

50 

UES4515C 

Watertown 

TO-3P 

STD 



HEm 

150 

450 


20 

50 

UES4515S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


BUTrlPM 

■SI 

150 

450 


20 

50 

1N6710 

Santa Ana 

X 

SM 


WrSRM 


100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6710G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 




100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6710GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 




100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711 

Santa Ana 

X 

SM 



50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 



50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 



50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

UES804 

Watertown 

DO-5 

STD 


BIPFffl 

50 

200 

600 


70 

50 

UES804R 

Watertown 

DO-5 

STD 


KflrfU 

50 

200 

600 


70 

50 

UES805 

Watertown 

DO-5 

isSiil 



50 

•300 

600 


70 

50 

UES805R 

Watertown 

DO-5 

STD 


16725 

50 

300 

600 


70 

50 

1N6712 

Santa Ana 

X 

SM 


20732 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

1N6712G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24136 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

1N6712GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24143 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

UES806 

Watertown 

DO-5 

STD 



50 

400 

600 


70 

50 

UES806HR2 

Watertown 

DO-5 

STD 


■SSI 

50 

400 

600 1 


70 

50 

UES806R 

Watertown 

DO-5 

STD 


16728 

50 

400 

600 


70 

50 

1N6713 

Santa Ana 

X 

SM 


20735 

50 

600 

375 

1.6 

50 

60 

1N6713G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24137 

50 

600 

375 

1.6 

50 

60 

1N6713GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24144 

50 

600 

375 

1.6 

50 

60 

1N6714 

Santa Ana 

X 

SM 


20754 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 

1N6714G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24138 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 

1N6714GR 1 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24145 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 

1N6304 

Colorado 

DO-5 

STD 


4793 

70 

50 

800 

0.975 

25 

30 

1N6304R 

Colorado 

DO-5 

STD 

1 

4795 

70 

50 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6304 

Colorado 

DO-5 

iSliSl 


8065 

70 

50 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6304R 

Colorado 

DO-5 

STD 


8067 


50 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6304 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 



50 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6304R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 ! 

mmM 


50 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6304 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 : 

11293 

70 

50 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6304R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 1 

11295 

70 

50 

800 

0.975 

25 

30 

UFR7005 

Colorado 

DO-5 

STD 


16810 

70 

50 

1000 

0.975 

25 

30 

UFR7005R 

Colorado 

DO-5 

STD 


KfTtni 

70 

50 

1000 

0.975 

25 

30 

1N3899 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

50 

1000 

0.975 

25 

50 

1N6304 

Watertown 

DO-5 

STD 



70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

1N6304R 

Watertown 

DO-5 

STD 




50 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6304 

Watertown 

DO-5 

STD 


IK!!^ 

70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6304R 

Watertown 

DO-5 

STD 


8068 

70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

JANTX1N6304 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

9823 

70 

50 

800 

0.975 

25 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending lO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-16 


http://www.microsemi.com 


















Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

lO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTX1N6304R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

9825 

70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

JANTXV1N6304 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

MlUJl 

70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

JANTXV1N6304R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 


70 

50 

800 

0.975 

25 

50 

UES801 

Watertown 

DO-5 

STD 



70 

50 

800 


25 

50 

UES801R 

Watertown 

DO-5 

STD 


16717 

70 

50 

800 


25 

50 

UFT7005 

Colorado 

M0045 

SM 


16939 

70 

50 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7005SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21197 

70 

50 

700 

0.93 

25 

50 

1N6305 

Colorado 

DO-5 

STD 


4797 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

1N6305R 

Colorado 

DO-5 

STD 


4799 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6305 

Colorado 

DO-5 

STD 


8069 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6305R 

Colorado 

DO-5 

STD 


8071 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6305 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

9826 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6305R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

9828 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6305 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

11297 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6305R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

11299 

70 

100 

800 

0.975 

25 

30 

UFR7010 

Colorado 

DO-5 

STD 


16812 

70 

100 

1000 

0.975 

25 

30 

UFR7010R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16813 

70 

100 

1000 

0.975 

25 

30 

1N6305 

Watertown 

DO-5 

STD 


4798 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

1N6305R 

Watertown 

DO-5 

STD 


4800 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6305 

Watertown 

DO-5 

STD 



70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6305R 

Watertown 

DO-5 

STD 


8072 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JANTX1N6305 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

9827 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JANTX1N6305R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

9829 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JANTXV1N6305 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

11298 

70 1 

100 

800 

0.975 

25 

50 

JANTXV1N6305R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

11300 

70 

100 

800 

0.975 

25 

50 

UES802 

Watertown 

DO-5 

STD 


16718 

70 

100 

800 


25 

50 

UES802R 

Watertown 

DO-5 

STD 


16719 

70 

100 

800 


25 

50 

UFT7010 

Colorado 

M0045 

SM 


16941 

70 

100 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7010SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


16942 

70 

100 

700 

0.93 

25 

50 

1N6306 

Colorado 

DO-5 

STD 


4801 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

1N6306R 

Colorado 

DO-5 

STD 


4803 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6306 

Colorado 

DO-5 

STD 


8073 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JAN1N6306R 

Colorado 

DO-5 

STD 


8075 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6306 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 


70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JANTX1N6306R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

■SUES 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6306 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 

KffTTl 

70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

JANTXV1N6306R 

Colorado 

DO-5 

STD 

550 


70 

150 

800 

0.975 

25 

30 

UFR7015 

Colorado 

DO-5 

STD 


HBKSI 

70 

150 

1000 

0.975 

25 

30 

UFR7015R 

Colorado 

DO-5 

STD 


MTTIl 

70 

150 

1000 

0.975 

25 

30 

1N6306 

Watertown I 

DO-5 

STD 


■EUSEI 

70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

1N6306R 

Watertown 

DO-5 

STD 



70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6306 

Watertown 

DO-5 

STD 


■EEQIl 

70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

JAN1N6306R 

Watertown 

DO-5 

STD 



70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

JANTX1N6306 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

■Em 

70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

JANTX1N6306R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 


70 1 

150 

800 

0.975 

25 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-17 


http://vvww.microsemi.com 
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Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

'{Mil::;, 

Spiec 

Sheet ID 

10 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N6306 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

MIH‘H 


150 

800 

0.975 

25 

50 

JANTXV1N6306R 

Watertown 

DO-5 

STD 

550 

MlHfl 

70 

150 

800 

0.975 

25 

50 

UES803 

Watertown 

DO-5 

STD 


Klin'i 

70 

150 

800 


25 

50 

UES803R 

Watertown 

DO-5 

STD 


MliHl 

70 

150 

800 


25 

50 

UFT7015 

Colorado 

M0045 

SM 



70 

150 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7015SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



70 

150 

700 

0.93 

25 

50 

UFR7020 

Colorado 

DO-5 

STD 




200 

1000 

0.975 

25 

o 

CO 

UFR7020R 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

200 

1000 

0.975 

25 

30 

UFR7120 

Colorado 

DO-5 

STD 


MHim 

70 

200 

800 

1.25 

25 

45 

UFR7120R 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

200 

800 

1.25 

25 

45 

UFT7020 

Colorado 

M0045 

SM 




200 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7020SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 




200 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7120 

Colorado 

M0045 

SM 


M'iTTl 


200 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7120SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 




200 

600 

1.2 

25 

60 

UFR7130 

Colorado 

DO-5 

STD 




300 

800 

1.25 

25 

45 

UFR7130R 

Colorado 

DO-5 

STD 




300 

800 

1.25 

25 

45 

UFT7130 

Colorado 

M0045 

SM 




300 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 




300 

600 

1.2 

25 

60 

UFR7140 

Colorado 

DO-5 

STD 


16822 

70 

400 

800 

1.25 

25 

45 

UFR7140R 

Colorado 

DO-5 ^ 

STD 


16823 

70 

400 

800 

1.25 

25 

45 

UFT7140 

Colorado 

M0045 

SM 


16951 

70 

400 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21201 

70 

400 

600 

1.2 

25 

60 

UFR7150 

Colorado 

DO-5 

STD 


16824 

70 

500 

800 

1.25 I 

25 

45 

UFR7150R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16825 

70 

500 

800 

1.25 

25 

45 

UFR7250 

Colorado 

DO-5 

STD 


16826 

70 

500 

700 

1.35 

25 

50 

UFR7250R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16827 

70 

500 

700 

1.35 

25 

50 

UFT7150 

Colorado 

M0045 

SM 

i 

16953 

70 

500 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7150SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 

j 

21202 

70 

500 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7250 

Colorado 

M0045 

SM 


16955 

70 

500 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7250 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21203 

70 

500 

500 

1.2 

25 

75 

UFR7260 

Colorado 

DO-5 

STD 


16828 

70 

600 

700 

1.35 

25 

50 

UFR7260R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16829 

70 

600 

700 

1.35 

25 

50 

UFT7260 

Colorado 

M0045 

SM 


16957 

70 

600 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7260 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21204 

70 

600 

500 

1.2 

25 

75 

UFR7270 

Colorado 

DO-5 

STD 


16830 

70 

700 

700 

1.35 

25 

50 

UFR7270R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16831 

70 

700 

700 

1.35 

25 

50 

UFT7270 

Colorado 

M0045 

SM 


16959 

70 

700 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7270 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21205 

70 

700 

500 

1.2 

25 

75 

UFR7280 

Colorado 

DO-5 

STD 


16832 

70 

800 

700 

1.35 

25 

50 

UFR7280R 

Colorado 

DO-5 

STD 


16833 

70 

800 

700 

1.35 

25 

50 

UFT7280 

Colorado 

M0045 

SM 


16961 

70 

800 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7280 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21206 

70 

800 

500 

1.2 

25 

75 

UFT10005 

Colorado 

M0045 

SM 


16867 

100 

50 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10010 

Colorado 

M0045 

SM 


16868 

100 

100 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10015 

Colorado 


SM 


16869 

100 

150 

1000 

0.975 

25 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-18 


http.7/vvvvw.microsemi.com 








Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UFT10020 

Colorado 

M0045 

SM 


16870 

100 

200 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10120 

Colorado 

I\/I0045 

SM 


16871 

100 

200 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10130 

Colorado 

M0045 

SM 


16872 

100 

300 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10140 

Colorado 

M0045 

SM 


16873 

100 

400 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10150 

Colorado 

M0045 

SM 


16874 

100 

500 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10250 

Colorado 

M0045 

SM 


16875 

100 

500 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10260 

Colorado 

M0045 

SM 


16876 

100 

600 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10270 

Colorado 

M0045 

SM 


16877 

100 

700 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10280 

Colorado 

M0045 

SM 



TTM 

800 

700 

1.3 

25 

75 

UFT12505 

Colorado 

MD3CC 

STD 




50 

800 

1.05 

30 

40 

UFT12510 

Colorado 

MD3CC 

STD 




100 

800 

1.05 

30 

40 

UFT12515 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

150 

800 

1.05 

30 

40 

UFT12520 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

200 

800 

1.05 

30 

40 

HU10140 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



120 

200 

1400 

1.25 

25 

50 

UFT12020A 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



120 

200 

1000 

1 

25 

50 

UFT12620 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

200 

700 

1.35 

30 

60 

UFT12630 

Colorado 

MD3CC 

STD 




300 

700 

1.35 

30 

60 

UFT12640 

Colorado 

MD3CC 

STD 




400 

700 

1.35 

30 

60 

UFT12650 

Colorado 

MD3CC 

STD 




500 

700 

1.35 

30 

60 

UFT12750 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

500 

600 

1.5 

30 

80 

UFT12760 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

600 

600 

1.5 

30 

80 

UFT12770 

Colorado 

MD3CC 

STD 



120 

700 

600 

1.5 

30 

80 

UFT12780 

Colorado 

MD3CC 

STD 




800 

600 

1.5 

30 

80 

UFT14005 

Colorado 

TO-249 

STD 



■Em 

50 

100 

1.05 

25 

30 

UFT14010 

Colorado 

TO-249 

STD 



140 

100 

100 

1.05 

25 

30 

UFT14015 

Colorado 

TO-249 

STD 



140 

150 

100 

1.05 

25 

30 

UFT14020 

Colorado 

TO-249 

STD 


16894 

140 

200 

100 

1.05 

25 

30 

UFT14120 

Colorado 

TO-249 

STD 




200 

800 

1.3 

25 

45 

UFT14130 

Colorado 

TO-249 

STD 




300 

800 

1.3 

25 

45 

UFT14140 

Colorado 

TO-249 

STD 




400 

800 

1.3 

25 

45 

UFT14150 

Colorado 

TO-249 

STD 




500 

800 

1.3 

25 

45 

UFT14250 

Colorado 

TO-249 

STD 


16899 


500 

700 

1.4 

25 

50 

UFT14260 

Colorado 

TO-249 

STD 


16900 

KBB 

600 

700 

1.4 

25 

50 

UFT14270 

Colorado 

TO-249 

STD 


16901 

140 

700 

700 

1.4 

25 

50 

UFT14280 

Colorado 

TO-249 

STD 


16902 

140 

800 

700 

1.4 

25 

50 

UFT15005 

Colorado 

TO-249 

STD 


16903 

150 

! 50 

1000 

1.05 

25 

30 

UFT15010 

Colorado 

TO-249 

STD 


16904 

150 

! 100 

1000 

1.05 

25 

30 

UFT15015 

Colorado 

TO-249 

STD 


16905 

150 

150 

1000 

1.05 

25 

30 

UFT15020 

Colorado 

TO-249 

STD 


16906 

150 

200 

1000 

1.05 

25 

30 

UFT15120 

Colorado 

TO-249 

STD 


16907 

150 

200 

800 

1.3 

25 

45 

UFT15130 

Colorado 

TO-249 

STD 


16908 

150 

300 

800 

1.3 

25 

45 

UFT15140 

Colorado 

TO-249 

STD 


16909 


400 

800 

1.3 

25 

45 

UFT15150 

Colorado 

TO-249 

STD 


16910 

150 

500 

800 

1.3 

25 

45 

UFT15250 

Colorado 

TO-249 

STD 


16911 

150 

500 

700 

1.4 

25 

50 

UFT15260 

Colorado 

TO-249 

STD 


16912 

150 

600 

700 

1.4 1 

25 

50 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


UFR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-19 


http://www.microsemi.com 








UFR 


Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package ‘ 
Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

UFT15270 

Colorado 

TO-249 

STD 


16913 

150 


700 

1.4 

25 

50 

UFT15280 

Colorado 

TO-249 

STD 


KHlfl 



700 

1.4 

25 

50 

UFT20005 

Colorado 

MD3CC 

STD 


Bnufn 


50 

1500 

0.975 

50 

40 

UFT20010 

Colorado 

MD3CC 

STD 




100 

1500 

0.975 

50 

40 

UFT20015 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16917 


150 


0.975 

50 

40 

UFT20020 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16918 

mmi 


mmm 

0.975 

50 

40 

UFT20120 

Colorado 

MD3CC 

STD 



Wtitfa 

200 

1400 

1.25 

50 

55 

UFT20130 

Colorado 

MD3CC 

j STD 


16920 

200 

300 

1400 

1.25 

50 

55 

UFT20140 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16921 

200 

400 

1400 

1.25 

50 

55 

UFT20150 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16922 


500 

1400 

1.25 

50 

55 

UFT20250 

Colorado 

MD3CC 

1 STD 


16923 

200 

500 

1200 

1.3 

50 

75 

UFT20260 

Colorado 

MD3CC 

STD 



200 

600 

1200 

1.3 

50 

75 

UFT20270 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16925 

200 

700 

1200 

1.3 

50 

75 

UFT20280 

Colorado 

MD3CC 

STD 


16926 


800 

1200 

1.3 

50 

75 


Section Organization: Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


UFR-20 


http://www.microsemi.com 
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Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N643 

Watertown 

DO-7 

STD 


4918 

0.04 

175 

0.5 


0.0003 


JAN1N643 

Watertown 

DO-7 

STD 

256 

8137 

0.04 

175 

0.5 


0.0003 

300 

MC5619 

Santa Ana 

S 

STD 


12185 

0.275 

5000 

2.5 


2.5 

300 

MC5618 

Santa Ana 

S 

STD 


12184 


gWIIlM 

beh 


2.5 

300 

MC5617 

Santa Ana 

S 

STD 



0.33 

4000 

3 


2.5 

300 

UTR10 

Watertown 

A 

STD 



0.5 

100 

15 

0.8 

3 

250 

UTR20 

Watertown 

A 

STD 


17248 


200 

15 

0.8 

3 

250 

UTR30 

Watertown 

A 

STD 


17257 

0.5 

300 

15 

0.8 

3 

300 

UTR40 

Watertown 

A 

STD 


17266 

0.5 

400 

15 

0.8 

3 

350 

UTR50 

Watertown 

A 

STD 


17280 

0.5 

500 

15 

0.8 

3 

400 

UTR60 

Watertown 

A 

STD 


17288 

0.5 

600 

15 

0.8 

3 

400 

MC5612 

Santa Ana 

S 

STD 


12178 

0.53 

2500 

5 


1 

300 

IVIC5616 

Santa Ana 

S 

STD 


12182 

0.57 

3000 

4 


1 

300 

MC5611 

Santa Ana 

S 

STD 


12177 

0.63 

2000 

6 


1 

300 

MC5615 

Santa Ana 

S 

STD 


12181 

0.665 

2500 

5 


1 

300 

MC5610 

Santa Ana 

S 

STD 


20867 

0.79 

1500 

8 


1 

300 

MC5614 

Santa Ana 

S 

STD 


12180 

0.79 

2000 

6 


1 

300 

MC5613 

Santa Ana 

S 

STD 


12179 

0.975 

1500 

8 


1 

300 

UTX105 

Watertown 

A 

STD 


17296 

1 

50 

20 

1 

3 

75 

DLFR101 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

50 

30 

1.3 

5 

150 

FR101 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

50 

30 

1.3 

5 

150 

FR101GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

50 

30 

1.3 

5 

150 

FR151GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



1 

50 

60 

1.3 

5 

150 

1N4933 

Chatsworth 

DO-41 

STD 1 



1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

1N4933GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

DL4933 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

FR1A 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 



1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

FS1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


wnjiBJ 

1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

UTR01 

Watertown 

A 

STD 



1 

50 


1.1 

3 

250 

UTX110 

Watertown 

A 

STD 


17297 

1 


20 

1 

3 

75 

DLFR102 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

100 

30 

1.3 

5 

150 

FR102 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

100 

30 

1.3 

5 

150 

FR102GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

100 

30 

1.3 

5 

150 

FR152GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


MlfUl 

1 

100 

60 

1.3 

5 

150 

1N4934 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3069 

1 

100 

30 

1 1.2 

5 

200 

1N4934GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


17948 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

DL4934 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


17997 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

FR1B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18038 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

FS1B 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


MiTH 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

UTR11 

Watertown 

A 

STD 




100 

20 

1.1 

3 

1 250 

UTX115 

Watertown 

A 

STD 


17298 

1 

150 

20 

1 

3 

! 75 

UTX120 

Watertown 

A 

STD 


17299 

1 

200 

20 

1 

3 

75 

1N4942 

Santa Ana 

A 

STD 




200 

15 


1 

1 150 

1N4942 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

200 

30 

1.3 

5 

150 

1N4942GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


17952 

1 

200 

30 

1.3 

5 

150 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-1 


http://www.microsemi.com 























Fast Recovery Rectifiers 


K/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline . 


Mil 

Sheet ID 

lb 

(Amps)^ 

iivlilK 

(Volts) 

StliS 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

1N5615 

Santa Ana 

A 

STD 


3703 

1 

200 

25 



150 

1N5615US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



1 

200 

25 


0.5 

150 

DLFR103 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

200 

30 

1.3 

5 

150 

FR103 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


M;tiTTa 

1 

200 

30 

1.3 

5 

150 

FR103GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


6558 

1 


30 

1.3 

5 

150 

FR153GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



1 

200 

60 

1.3 

5 

150 

JAN1N4942 

Santa Ana 

A 

STD 


7450 

1 

200 

15 


1 

150 

JAN1N5615 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

7661 

1 

E9 

25 


0.5 

150 

JAN1N5615US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 


1 

200 

25 


0.5 

150 

JANS1N5615 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

■ESIEI 

1 

200 

25 

1.6 

0.5 

150 

JANS1N5615US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

8585 

1 


25 

1.6 

0.5 

150 

JANTX1N4942 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

9204 

1 

200 

15 


1 

150 

JANTX1N5615 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

9418 

1 


25 


0.5 

150 

JANTX1N5615U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


9419 

1 


25 


0.5 

150 

JANTXV1N4942 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

10664 

1 


15 


1 

150 

JANTXV1N5615 

Santa Ana 

A 

STD 

429 


1 

200 

25 


0.5 

150 

JANTXV1N5615 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

10890 

1 

200 

25 


0.5 

150 

1N4935 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

1N4935GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


KhTI-l 

1 

200 

30 

1.2 

5 


DL4935 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


17998 

1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

FR1D 

Chatsworth 

DO-214AA 

ESI 


18039 

1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

FS1D 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18067 

1 

ESI 

30 

1.2 

5 

200 

UTR21 

Watertown 

A 

STD 


17249 

1 

200 

20 

1.1 

3 

250 

UTX125 

Watertown 

A 



17300 

1 

250 

20 

1 

3 

75 

UTR31 

Watertown 

A 

STD 




300 

20 

1.1 

3 


1N4944 

Santa Ana 

A 

STD 


3078 

1 

400 

15 


1 

150 

1N4944 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


IKSBM 

1 

400 

30 

1.3 

5 

150 

1N4944GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

400 

30 

1.3 

5 

MEM 

1N5617 

Santa Ana 

A 

STD 


WBEIM 

1 

400 

25 


0.5 


1N5617US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


3708 

1 

400 

25 


0.5 

150 

DLFR104 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6387 

1 


30 

1.3 

5 

150 

FR104 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 


30 

1.3 

5 

150 

FR104GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


6559 

1 

KSEI 

30 

1.3 

5 

150 

FR154GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18033 

1 

400 

60 

1.3 

5 

150 

JAN1N4944 

Santa Ana 

A 

STD 


7451 

1 

400 

15 


1 

150 

JAN1N5617 1 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

7665 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JAN1N5617US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

7666 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JANS1N5617 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

8588 

1 

400 

25 

1.6 

0.5 

150 

JANS1N5617US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

8589 

1 

400 

25 

1.6 

0.5 


JANTX1N4944 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

9205 

1 

400 

15 


1 

150 

JANTX1N5617 

Santa Ana 

A 

iciiSl 

429 

9422 

1 

400 

25 


0.5 

■^1 

JANTX1N5617U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

9423 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JANTXV1N4944 

Santa Ana 

A 

STD 


■U'Ml 

1 

400 

15 


1 

150 

JANTXV1N5617 

Santa Ana 

A 

STD 


KMTH 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JANTXV1N5617 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

10894 

1 

400 

25 


0.5 

150 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), foilowed by ascending VR (voits), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-2 


http://www.microsemi.com 





































Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N4936 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3071 

1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

1N4936GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




400 

30 

1.2 

5 

200 

DL4936 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

FRIG 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


MTffl 

1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

FS1G 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

UTR41 

Watertown 

A 

STD 


17267 

1 

400 

20 

1.1 

3 

350 

UTR51 

Watertown 

A 

STD 


17281 

1 

500 

20 

1.1 

3 

400 

1N4937 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

1N4937GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


17951 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

DL4937 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


18000 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

FR1J 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18041 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

FS1J 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18069 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

1N4946 

Santa Ana 

A 

STD 


3080 

1 

600 

15 


1 

250 

1N4946 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3079 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

1N4946GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


17954 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

1N5619 

Santa Ana 

A 

STD 


3711 

1 

600 

25 


0.5 

250 

1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


3712 

1 

600 

25 


0.5 

250 

DLFR105 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6388 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

FR105 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18028 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

FR105GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


6560 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

FR155GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18034 

1 

600 

60 

1.3 

5 

250 

JAN1N4946 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

7452 

1 

600 

15 


1 

250 

JAN1N5619 

Santa Ana 

A 

STD 

429 


1 

600 

25 


0.5 

250 

JAN1N5619US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

7670 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANS1N5619 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

8592 

1 

600 

25 

1.6 

0.5 

250 

JANS1N5619US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

8593 

1 

600 

25 

1.6 

0.5 

250 

JANTX1N4946 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

9206 

1 

600 

15 


1 

250 

JANTX1N5619 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

9426 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANTX1N5619U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

9427 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANTXV1N4946 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

10666 

1 

600 

15 


1 

250 

JANTXV1N5619 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

10897 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANTXV1N5619 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

10898 

1 

600 

25 


0.5 

250 

UTR61 

Watertown 

A 

STD 


17289 

1 

600 

20 

1.1 

3 

400 

1N4947 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3081 

1 

800 

30 

1.3 

5 

250 

1N4947 

Santa Ana 

A 

STD 


3082 

1 

800 

15 


1 

250 

FR1K 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18042 

1 

800 

30 

1.3 

5 

250 

FS1K 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18070 

1 

800 

30 

1.3 

5 

250 

JAN1N4947 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

7453 

1 

800 

15 


1 

250 

JANTX1N4947 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

9207 

1 

800 

15 


1 

250 

JANTXV1N4947 

Santa Ana 

A 

STD 

359 

10667 

1 

800 

15 


1 

250 

1N5621 

Santa Ana 

A 

STD 


3715 

1 

800 

25 


0.5 

300 

1N5621US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


3716 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JAN1N5621 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

7673 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JAN1N5621US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

7674 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JANS1N5621 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

8594 

1 

800 

25 

1.6 

0.5 

300 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (voits), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-3 


http;//www.microsemi.com 








Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Outline 

iVpII 

:3pec 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANS1N5621US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

■ESS! 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JANTX1N5621 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

■ESS 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JANTX1N5621U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

9431 

1 




0.5 


JANTXV1N5621 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

10901 

1 

800 

25 


0.5 

■ETOM 

JANTXV1N5621 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 


1 

800 

25 


0.5 


1N4947GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

800 

30 

1.3 

5 

500 

DLFR106 

Chatsworth 

DL-41 MELF 




1 

800 

30 

1.3 

5 

500 

FR106 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18029 

1 

800 


1.3 

5 

500 

FR106GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


6561 

1 

800 

30 

1.3 

5 

500 

FR156GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18035 

1 

800 

60 

1.3 

5 


1N4948 

Santa Ana 

A 

STD 


3084 

1 

1000 

15 


1 

■aw 

1N4948 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3083 

1 

1000 

30 

1.3 

5 

bebi 

1N4948GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


17956 

1 

1000 

30 

1.3 

5 

■gfiMh 

1N5623 

Santa Ana 

A 

STD 


3719 

1 

1000 

25 


0.5 

IBSfl 

1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3720 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

DLFR107 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6390 

1 

1000 

30 

1.3 

5 


FR107 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 



1.3 

5 

500 

FR107GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


6563 

1 

■TOM 

30 

1.3 

5 


FR157GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18036 

1 

■TOM 

60 

1.3 

5 

500 

FR1M 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



1 

■TOM 

30 

1.3 

5 

■aiiiM 

FS1M 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

■HUM 

30 

1.3 

5 


JAN1N4948 

Santa Ana 

A 

STD 



1 

■TOM 

15 


1 


JAN1N5623 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

7677 

1 

BiSSI 

25 


BBI 

500 

JAN1NS623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

MWM 


1 

■TOM 

25 


0.5 

500 

JANTX1N4948 

Santa Ana 

A 

iiiig 



1 


15 


1 

500 

JANTX1N5623 

Santa Ana 

A 

STD 

429 


1 

■lililil 

25 


0.5 

■aiiiM 

JANTX1N5623U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 


1 

■TOM 

25 


0.5 


JANTXV1N4948 

Santa Ana 

A 

STD 

359 


. 1 


15 


1 

IBB 

JANTXV1N5623 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

10905 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

JANTXV1N5623 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

■liMilA 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

FR151 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



1.5 

50 

60 

1.3 

5 

150 

FR152 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6565 

1.5 

100 

60 

1.3 

5 

150 

FR153 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6566 

1.5 

200 

60 

1.3 

5 

150 

FR154 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6567 

1.5 

400 

60 

1.3 

5 

150 

FR155 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6568 

1.5 


60 

1.3 

5 

250 

FR156 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



1.5 


60 

1.3 

5 

500 

FR157 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


■^1 

1.5 



1.3 

5 

500 

UTX205 

Watertown 

A 

Enn 



2 

50 

25 

1 

3 


FR201 

Chatsworth 

DO-15 

1^ 



2 

50 

70 

1.3 

5 

150 

FR201GP 

Chatsworth 

DO-15 

EQ3 


EHffl 

2 

50 

70 

1.3 

5 

150 

UTR02 

Watertown 

A ■ ■ 

STD 



2 

50 

25 

1.2 

3 

250 

UTR2305 

Watertown 

B 

STD 



2 

50 

60 

1 

5 

250 

UTX210 

Watertown 

A 

STD 


17302 

2 

100 

25 

1 

3 

75 

FR202 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6572 

2 

100 

70 

1.3 

5 

150 

FR202GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18045 

2 

100 

70 

1.3 

5 

150 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-4 


http://wvvw.microsemi.com 
















































Fast Recovery Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UTR12 

Watertown 

A 

STD 


17247 

2 


25 

1.2 

3 

250 

UTR2310 

Watertown 

B 

STD 


BflrfTfl 


100 

60 

1 

5 

250 

UTX215 

Watertown 

A 

STD 




150 

25 

1 

3 

75 

UTX220 

Watertown 

A 

STD 



HBH 

200 

25 

1 

3 

75 

FR203 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



■HI 

200 

70 

1.3 

5 

150 

FR203GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18046 

2 

tESBM 

70 

1.3 

5 

150 

UTR22 

Watertown 

A 

STD 


17250 

2 


25 

1.2 

3 

250 

UTR2320 

Watertown 

B 

STD 


17253 

2 


60 

1 

5 

250 

UTX225 

Watertown 

A 

STD 


17305 

2 

250 

25 

1 

3 

75 

UTR32 

Watertown 

A 

STD 


17259 

2 

300 

25 

1.2 

3 

300 

FR204 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6574 

2 

400 

70 

1.3 

5 

150 

FR204GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18047 

2 

400 

70 

1.3 

5 

150 

UTR2340 

Watertown 

B 

STD 


■^1 

2 

400 

60 

1 

5 

300 

UTR42 

Watertown 

A 

STD 


17268 

2 

400 

25 

1.2 

3 

350 

UTR2350 

Watertown 

B 

STD 


17255 

2 

500 

60 

1 

5 

350 

UTR52 

Watertown 

A 

STD 


17282 

2 

500 

25 

1.2 

3 

400 

FR205 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6575 

2 

600 

70 

1.3 

5 

250 

FR205GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18048 

2 

600 

70 

1.3 

5 

250 

UTR2360 

Watertown 

B 

STD 


17256 

2 


60 

1 

5 

400 

UTR62 

Watertown 

A 

STD 


17290 

2 

600 

25 

1.2 

3 

400 

FR206 

Chatsworth 

DO- 15 

STD 


6576 

2 

800 

70 

1.3 

5 

500 

FR206GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18049 

2 

800 

70 

1.3 

5 

500 

FR207 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


6577 

2 

1000 

70 

1.3 

5 ■ 

500 

FR207GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18050 

2 

1000 

70 

1.3 

5 

500 

FR251 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6578 

2.5 

50 

90 

1.3 

5 

150 

FR252 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6579 

2.5 

100 

90 

1.3 

5 

150 

FR253 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6580 

2.5 

200 

90 

1.3 

5 

150 

FR254 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6581 

2.5 

400 

90 

1.3 

5 

150 

FR255 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6582 

2.5 

600 

90 

1.3 

5 

250 

FR256 

Chatsworth 

R-3 

STD 1 


6583 

2.5 

800 

90 

1.3 

5 

500 

FR257 

Chatsworth 

R-3 

STD 


6584 

2.5 

1000 

90 

1.3 

5 

500 

UTX3105 

Watertown 

B 

STD 


17306 

3 

50 

60 

0.9 

5 

100 

1N5415 

Watertown 

B 

STD 


3629 

3 

50 

80 


1 

150 

1N5415US 

Watertown 

B 

STD 


20775 

3 

50 

80 


1 

150 

FR301 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6585 

3 

50 

150 

1.3 

10 

150 

FR301GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6586 

3 

50 

150 

1.3 

10 

150 

FR3A 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18051 

3 

50 

100 

1.3 

5 

150 

JAN1N5415 

Watertown 

B 

STD 

411 

7548 

3 

50 

80 


1 

150 

JAN1N5415US 

Watertown 

B 

STD 

411 

20776 

3 

50 

80 


1 

I 150 

JANS1N5415 

Santa Ana 

E 

STD 

411 

8566 

3 

50 

80 


1 

150 

JANTX1N5415 

Watertown 

B 

STD 

411 

9302 

3 

50 

80 


1 

150 

JANTX1N5415U 

Watertown 

B 

STD 

411 

20737 

3 

50 

80 


1 

150 

JANTXV1N5415 

Watertown 

B 

STD 

411 

10762 

3 

50 

' 80 


1 

150 

JANTXV1N5415 

Watertown 

B 

STD 

411 

20738 

3 

50 

80 


1 

150 

UTR3305 

Watertown 

B 

STD 


17260 

3 

50 

80 

1 1 

5 

250 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-5 


http://wvvw.microsemi.com 
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Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

UTX3110 

Watertown 

B 

STD 



3 

100 

60 

0.9 

5 

100 

1N5186 

Watertown 

E 

STD 


3248 

3 

100 

80 

1.1 

2 

150 

1N5416 

Watertown 

B 

STD 




100 

80 


1 

150 

1N5416US 

Watertown 

B 

STD 


21789 

3 

100 

80 


1 

150 

FR302 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

100 

150 

1.3 

10 

150 

FR302GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6588 

3 

100 

150 

1.3 

10 

150 

FR3B 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 



3 

100 

100 

1.3 

5 

150 

JAN1N5186 

Watertown 

E 

STD 

424 

7541 

3 

100 

80 

1.1 

2 

150 

JAN1N5416 

Watertown 

B 

STD 

411 

7549 

3 

100 

80 


1 

150 

JAN1N5416US 

Watertown 

B 

STD 

411 

21788 

3 

100 

80 


1 

150 

JANS1N5416 

Santa Ana 

E 

STD 

411 

8567 

3 

100 

80 


1 

150 

JANTX1N5186 

Watertown 

E 

STD 

424 


3 

100 

80 

1.1 

2 

150 

JANTX1N5416 

Watertown 

B 

STD 

411 

lEEEEl 

3 

100 

80 


1 

150 

JANTX1N5416U 

Watertown 

B 

STD 

411 


3 

100 

80 


1 

150 

JANTXV1N5186 

Watertown 

E 

STD 


10755 

3 

100 

80 

1.1 

2 

150 

JANTXV1N5416 

Watertown 

B 

STD 

411 

10763 

3 

100 

80 


1 

150 

JANTXV1N5416 

Watertown 

B 

STD 

411 


3 

100 

80 


1 

150 

UTR3310 

Watertown 

B 

STD 


17261 

3 

100 

80 

1 

5 

250 

UTX3115 

Watertown 

B 

STD 


17308 

3 

150 

60 

0.9 

5 

100 

UTX3120 

Watertown 

B 

STD 


17309 

3 

200 

60 

0.9 

5 

100 

1N5417 

Watertown 

B 

STD 


3631 

3 

200 

80 


1 

150 

1N5417US 

Watertown 

B 

STD 



3 

200 

80 


1 

150 

FR303 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

200 

150 

1.3 

10 

150 

FR303GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


■ESEI 

'HEIH 

200 

150 

1.3 

10 

150 

FR3D 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 



iHQH 


100 

1.3 

5 

150 

JAN1N5417 

Watertown 

B 

STD 

411 

■^il 

iHBi 

200 

80 


1 

150 

JAN1N5417US 

Watertown 

B 

STD 

411 


HBHI 

200 

80 


1 

150 

JANS1N5417 

Santa Ana 

E 

isnn 

411 

8568 

3 

200 

80 


1 

150 

JANTX1N5417 

Watertown 

B 

STD 

411 

9304 

3 

200 

80 


1 

150 

JANTX1N5417U 

Watertown 

B 

STD 

411 

21795 

3 

200 

80 


1 

150 

JANTXV1N5417 

Watertown 

B 

STD 

411 

10764 

3 

200 

80 


1 

150 

JANTXV1N5417 

Watertown 

B 

STD 

411 



200 

80 


1 

150 

1N5187 

Watertown 

E 

STD 


3249 

3 

200 

80 

1.1 

2 

200 

JAN1N5187 

Watertown 

E 

STD 

KSM 


3 

200 

80 

1.1 

2 

200 

JANTX1N5187 I 

Watertown 

E 

STD 

424 

9296 

3 

200 

80 

1.1 

2 

200 

JANTXV1N5187 

Watertown 

E 

STD 


10756 

3 

200 

80 

1.1 

2 

200 

UTR3320 

Watertown 

B 

STD 


17262 

3 

200 

80 

1 

5 

250 

UTX3125 

Watertown 

B 

STD 



3 

250 

60 


5 

100 

1N5418 

Watertown 

B 

STD 



3 

400 

80 


1 

150 

1N5418US 

Watertown 

B 

STD 


21797 

3 

400 

80 


1 

150 

FR304 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 




400 

150 

1.3 

10 

150 

FR304GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

EHil 


6592 

3 

400 

150 

1.3 

10 

150 

FR3G 

Chatsworth 

DO-214AB 



18054 

3 

■ngi 

100 

1.3 

5 


JAN1N5418 

Watertown 

B 

STD 

411 

WMESM 

OEH 

400 

80 


1 

150 

JAN1N5418US 

Watertown 

B 

STD 

411 



400 

80 


1 

150 


Section Organization; Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending lO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


FR-6 


http://www.microsemi.com 


















































Fast Recovery Rectifiers 


; Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANS1N5418 

Santa Ana 

E 

STD 

411 

8569 

3 

gTiM 

80 


1 

150 

JANTX1N5418 

Watertown 

B 

STD 

411 

9305 

3 


80 


1 

150 

JANTX1N5418U 

Watertown 

B 

STD 

411 

21799 

3 

400 

80 


1 

150 

JANTXV1N5418 

Watertown 

B 

STD 

411 

10765 

3 

400 

80 


1 

150 

JANTXV1N5418 

Watertown 

B 

STD 

411 



400 

80 


1 

150 

1N5188 

Watertown 

E 

STD 


3250 

3 

400 

80 

1.1 

2 

250 

JAN1N5188 

Watertown 

E 

STD 

424 

7543 

3 

400 


1.1 

2 


JANTX1N5188 

Watertown 

E 

STD 

424 

9297 

3 

400 

80 

1.1 

2 

250 

JANTXV1N5188 

Watertown 

E 

STD 


10757 

3 

400 

80 

1.1 

2 


UTR3340 

Watertown 

B 

STD 


17263 

3 

400 


1 

5 

300 

1N5419 

Watertown 

B 

STD 


3633 

3 

500 

80 


1 

250 

1N5419US 

Watertown 

B 

STD 



3 

500 

80 


1 

250 

JAN1N5419 

Watertown 

B 

STD 

411 

7552 

3 


80 


1 

250 

JAN1N5419US 

Watertown 

B 

STD 

411 


3 

500 

80 


1 

250 

JANS1N5419 

Santa Ana 

E 

STD 

411 

8570 

3 

500 

80 


1 

250 

JANTX1N5419 

Watertown 

B 

STD 

411 

9306 

3 

500 

80 


1 


JANTX1N5419U 

Watertown 

B 

STD 

411 

21803 

3 

mantm 

80 


1 

250 

JANTXV1N5419 

Watertown 

B 

STD 

411 

10766 

3 


80 


1 


JANTXV1N5419 

Watertown 

B 

STD 

411 

21802 

3 


80 


1 

250 

UTR3350 

Watertown 

B 

STD 


17264 

3 


80 

1 

5 

350 

FR3J 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18055 

3 


100 

1.3 

5 

200 

FR305 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6593 

3 


150 

1.3 

10 

250 

FR305GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6594 

3 


150 

1.3 

10 

250 

1N5190 

Watertown 

E 

STD 


3251 

3 


80 

1.1 

2 

400 

1N5420 

Watertown 

B 

STD 


3634 

3 

600 

80 


1 

400 

1N5420US 

Watertown 

B 

STD 


21805 

3 

600 

80 


1 

400 

JAN1N5190 

Watertown 

E 

STD 

424 

7544 

3 

600 

80 

1.1 

2 

400 

JAN1N5420 

Watertown 

B 

STD 

411 

7553 

3 

600 

80 


1 

400 

JAN1N5420US 

Watertown 

B 

STD 

411 

21804 

3 


80 


1 

400 

JANS1N5420 

Santa Ana 

E 

STD 

411 

8571 

3 

600 

80 


1 

400 

JANTX1N5190 

Watertown 

E 

STD 

424 

■EESII 

3 


80 

1.1 

2 

400 

JANTX1N5420 

Watertown 

B 

STD 

411 

■EE&3 

3 


80 


1 

400 

JANTX1N5420U 

Watertown 

B 

STD 

411 

21807 

3 

600 

80 


1 

400 

JANTXV1N5190 

Watertown 

E 

STD 


10758 

3 


80 

1.1 

2 

400 

JANTXV1N5420 

Watertown 

B 

STD 

411 


3 

600 

80 


1 

400 

JANTXV1N5420 

Watertown 

B 

STD 

411 


3 

600 

80 


1 

400 

UTR3360 

Watertown 

B 

STD 



3 

600 

80 

1 

5 

400 

FR3K 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18056 

3 

800 

100 

1.3 

5 

250 

FR306 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

800 

150 

1.3 

10 

500 

FR306GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6596 

3 


150 

1.3 

10 

500 

FR307 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6597 

3 

iitoliM 


1.3 

10 

500 

FR307GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


6598 

3 

1000 

150 

1.3 

10 

500 

FR3M 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18057 

3 

1000 

100 

1.3 

5 

500 

40SL05 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5679 

4 

50 





UTX4105 

Watertown 

B 

STD 


17311 

4 

50 

80 

0.9 

5 

100 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


FR-7 


http://www.microsemi.com 




























Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

iJSpidc;;' 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ 10 
(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

UTR4305 

Watertown 

B 

STD 


17269 

4 

50 

100 

1 

5 

250 

40SL1 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5680 

4 

100 





UTX4110 

Watertown 

B 

STD 


17312 

4 


80 

0.9 

5 

100 

UTR4310 

Watertown 

B 

STD 



4 

100 

100 

1 

5 

250 

UTX4115 

Watertown 

B 

STD 


17313 

4 

150 

80 

0.9 

5 

100 

40SL2 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5682 

4 

200 





UTX4120 

Watertown 

B 

STD 


17314 

4 

200 

80 

0.9 

5 

100 

UTR4320 

Watertown 

B 

STD 


17271 

4 

200 

100 

1 

5 

250 

UTX4125 

Watertown 

B 

STD 


17315 

4 

250 

80 


5 

100 

40SL4 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5683 

4 

400 





UTR4340 

Watertown 

B 

STD 


17272 

4 

400 

100 

1 

5 

400 

40SL5 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5684 

4 

500 





UTR4350 

Watertown 

B 

STD 


17273 

4 

500 

100 

1 

5 

400 

40SL6 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5685 

4 

600 





UTR4360 

Watertown 

B 

STD 


17274 

4 

600 

100 

1 

5 

400 

40SL8 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5686 

4 

800 





40SL10 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5681 

4 

1000 





1N3879 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2221 

6 

50 





FR601 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6599 

6 

50 

300 

1.3 

10 

150 

FR601GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18058 

6 

50 

300 

1.3 

10 

150 

1N3879 

Colorado 

DO-4 

STD 


2220 

6 

50 

200 

0.8 

15 

300 

UTR4405 

Watertown 

C STUD 

STD 


17275 

6 

50 

120 

1.1 

10 

300 

1N3880 

Scottsdale 

DO-4 

iSSBl 


2223 

6 

100 





FR602 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6600 

6 

100 

300 

1.3 

10 

150 

FR602GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18059 

6 

100 


1.3 

10 

150 

1N3880 

Colorado 

DO-4 

STD 


2222 

6 

100 

200 

0.8 

15 1 


UTR4410 

Watertown 

C STUD 

STD 


17276 

6 

100 

120 

1.1 

10 

300 

1N3881 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



6 

200 





FR603 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6601 

6 

200 

300 

1.3 

10 

150 

FR603GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18060 

6 

200 

300 

1.3 

10 

150 

1N3881 

Colorado 

DO-4 

STD 


2224 

6 

200 

200 

0.9 

15 

300 

UTR4420 

Watertown 

C STUD 

STD 


17277 

6 

200 

120 

1.1 

10 

400 

1N3882 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2227 

6 

300 





1N3882 

Colorado 

DO-4 

STD 


2226 

6 

300 

200 

0.9 

15 

300 

1N3883 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2229 

6 

400 





FR604 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6602 

6 

400 

300 

1.3 

10 

150 

FR604GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18061 

6 

400 

300 

1.3 

10 

150 

1N3883 

Colorado 

DO-4 

STD 


2228 

6 

400 

200 

0.9 

15 

300 

FR605 

Chatsworth 

R-6 

STD 



6 


300 

1.3 

10 

250 

FR605GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18062 

6 

600 

300 

1.3 


250 

FR606 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6604 

6 

800 

300 

1.3 

10 

500 

FR606GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18063 

6 

800 

300 

1.3 

10 

500 

FR607 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6605 

6 

1000 

300 

1.3 

10 

500 

FR607GP 

Chatsworth 

R-6 

STD 


18064 

6 

1000 

300 

1.3 

10 

500 

UTR5405 

Watertown 

1 C STUD 

STD 


17283 

7.5 

50 

135 

1.1 

10 

300 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


FR-8 


http.7/www.microsemi.com 























Micmsemi 


Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

. 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

: 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF (g lO 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UTR5410 

Watertown 

C STUD 

STD 


17284 

7.5 

100 

135 

1.1 

10 

300 

UTR5420 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17285 

7.5 

200 

135 

1.1 

10 

400 

UTR5430 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17286 

7.5 

300 

135 

1.1 

10 

400 

UTR6405 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17291 

9 

50 

150 

1.1 

10 

300 

UTR6410 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17292 

9 

100 

150 

1.1 

10 

300 

UTR6420 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17293 

9 

200 


1.1 

10 

400 

UTR6430 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17294 

9 

300 

150 

1.1 

10 

400 

1N3889 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2231 

12 

50 





1N3889 

Colorado 

DO-4 

STD 


2230 

12 

50 

175 

0.85 

25 

300 

1N3890 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2233 

12 

100 





JAN1N3890 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

7116 

12 

100 





JANTX1N3890 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

8866 

12 

100 





JANTXV1N3890 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

10343 

12 

100 





JAN1N3890 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

7115 

12 

100 

175 

0.98 

10 

200 

JANTX1N3890 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

8865 

12 

100 

175 

0.98 

10 

200 

JANTXV1N3890 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

10342 

12 

100 

175 

0.98 

10 

200 

1N3890 

Colorado 

DO-4 

STD 


2232 

12 

100 

175 

0.98 

25 

300 

1N3891 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2235 

12 

200 


0.98 



JAN1N3891 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

7118 

12 

200 





JANTX1N3891 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

8868 

12 

200 





JANTXV1N3891 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

10345 

12 

200 





JAN1N3891 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

7117 

12 

200 

175 

0.98 

10 

200 

JANTX1N3891 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

8867 

12 

200 

175 

0.98 

10 

200 

JANTXV1N3891 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 


12 

200 

175 

0.98 

10 

200 

1N3891 

Colorado 

DO-4 

STD 



12 

200 

175 

0.98 

25 

300 

1N3892 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■ 1^9 

12 

300 





1N3892 

Colorado 

DO-4 

STD 



12 

300 

175 

0.98 

25 

300 

1N3893 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



12 

400 





JAN1N3893 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 


12 

400 





JANTX1N3893 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

8870 

12 

400 





JANTXV1N3893 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

304 

10347 

12 

400 





JAN1N3893 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

7119 

12 

400 

175 

0.98 

10 

200 

JANTX1N3893 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

8869 

12 

400 

175 

0.98 

10 

200 

JANTXV1N3893 

Colorado 

DO-4 

STD 

304 

10346 

12 

400 

175 

0.98 

10 

200 

1N3893 

Colorado 

DO-4 

STD 


2238 

12 

400 

175 

0.98 

25 

300 

R711X 

Colorado 

TO-3 

STD 


21125 

15 

100 

150 

1.4 

10 

200 

1N3900 

Colorado 

DO-5 

STD 


2241 


100 

800 

0.83 

50 

350 

1N3901 

Colorado 

DO-5 

STD 


2242 

20 

200 

800 

0.98 

50 

350 

1N3902 

Colorado 

DO-5 

STD 


2243 

20 

300 

800 

0.98 

50 

350 

1N3903 

Colorado 

DO-5 

STD 


2244 

20 

400 

800 

0.98 

50 

350 

MYD200X 

Colorado 

PF 

STD 


21124 

25 

200 


1.8 

10 

200 

1N3909 

Colorado 

DO-5 

STD 


2245 

30 

50 

300 

0.85 

15 

200 

JAN1N3909 

Colorado 

DO-5 

STD 

308 

7121 

30 

50 

300 

1.05 

15 

200 

JANTX1N3909 

Colorado 

DO-5 

STD 

308 

8871 

30 

50 

300 

1.05 

15 

200 

JANTXV1N3909 

Colorado 

DO-5 

STD 

308 

10348 

30 

50 

300 

1.05 

15 

200 


Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 



Part Number 

Microsemi 

Package 


Mil 



VR 

IFSM 

VF@IO 

IR 



Division 

[ Outline 


Spep 

Sheet ID 

(Amps) 

(Vofts) 

; (Amps) 

(Volts) 

(uA) 

(nsec) 


1N3910 

Colorado 

DO-5 

STD 1 

1 2246 

30 

100 c 


JAN1N3911 


JANTX1N3911 


JANTXV1N3911 

1N3912 

JAN1N3912 

JANTX1N3912 

JANTXV1N3912 


1N3913 

JAN1N3913 


JANTX1N3913 

JANTXV1N3913 


Colorado 


Colorado 


Colorado 

Colorado 

Colorado 

Colorado 

Colorado 


Colorado 

Colorado 


Colorado 

Colorado 



Section Organization: Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending lO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Hecowery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM i 
(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N662 

Watertown 

DO-7 

STD 


4977 

0.04 

80 

0.5 


0.00025 

500 

JAN1N662 

Watertown 

DO-7 

STD 

256 

8179 

0.04 

80 

0.5 


0.00025 

500 

1N663 

Watertown 

DO-7 

STD 


4998 

0.06 

80 

0.5 


0.00025 

500 

JAN1N663 

Watertown 

DO-7 

STD 

256 

8180 

0.06 

80 

0.5 


0.00025 

500 

MT5102 

Santa Ana 

B 

STD 


13360 

0.08 

20 


1.2 

0.00001 


MT5103 

Santa Ana 

B 

STD 


13361 

0.08 

20 


1.2 

0.00002 


MT5100 

Santa Ana 

B 

STD 


13358 

0.1 

20 


1.2 

0.00001 


MT5101 

Santa Ana 

B 

STD 


13359 

0.1 

20 


1.2 

0.00002 


MT5139 

Santa Ana 

B 

STD 


13364 

0.1 

50 


1.2 

0.00005 


1N483 

Watertown 

DO-7 

STD 


2973 

0.1 

70 





1N483A 

Watertown 

DO-7 

STD 


2975 

0.1 

70 





MT5140 

Santa Ana 

B 

STD 


13365 

0.1 

100 


1.2 

0.0001 


1N485 

Watertown 

DO-7 

STD 


2977 

0.1 

180 





1N3595-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


2146 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

1N3595US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


2147 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

1N3595US-1 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


2148 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JAN1N3595-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

241 

7092 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JAN1N3595US-1 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

241 

7093 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANS1N3595-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

241 

8398 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTX1N3595-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

241 

tmm 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTX1N3595U 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

241 

8843 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTXV1N3595- 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

241 

10327 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTXV1N3595 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

241 


0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

1N5194 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


3252 

0.2 

70 

2 

1 

0.025 


JAN1N5194 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

7545 

0.2 

70 

2 

1 

0.025 


JANTX1N5194 

Santa Ana 


STD 

118 

9299 

0.2 


2 

1 

0.025 


JANTXV1N5194 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

10759 

0.2 

70 

2 

1 

0.025 


1N483B 

Watertown 

DO-7 

STD 


2976 

0.2 

80 





JAN1N483B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

7445 

0.2 

80 





JANTX1N483B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

9199 

0.2 

80 





JANTXV1N483B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

10659 

0.2 

80 





1N5195 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


3253 

0.2 

180 

2 

1 

0.025 


JAN1N5195 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

7546 

0.2 

180 

2 

1 

0.025 


JANTX1N5195 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

9300 

0.2 

180 

2 

1 

0.025 


JANTXV1N5195 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

10760 

0.2 

180 

2 

1 

0.025 


1N485B 

Watertown 

DO-7 

STD 


2978 

0.2 

200 





JAN1N485B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

7446 

0.2 

200 





JANTX1N485B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

9200 

0.2 

200 





JANTXV1N485B 

Watertown 

DO-7 

STD 

118 

10660 

0.2 

200 





1N486B 

Santa Ana 

DO-7 

STD 


2979 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


1N5196 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


3254 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


JAN1N486B 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

118 

7447 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


JAN1N5196 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

7547 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


JANTX1N486B 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

118 

9201 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


JANTX1N5196 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

9301 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 



Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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f/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

SM::;: 

Sped 

•date;;,;::; 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N486B 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

hif« 

10661 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


JANTXV1N5196 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

118 

10761 

0.2 

225 

2 

1 

0.025 


RA251 

Chatsworth 

RA 

STD 


14059 

0.25 

50 

400 

1 

10 

2000 

RA252 

Chatsworth 

RA 

STD 


14060 

0.25 



1 

10 

2000 

RA253 

Chatsworth 

RA 

STD 


14061 

0.25 

BsliliB 

400 

1 

10 

2000 

RA254 

Chatsworth 

RA 

STD 


14062 

0.25 

400 

400 

1 

10 

2000 

RA255 

Chatsworth 

RA 

STD 


14063 

0.25 

600 

400 

1 

10 

2000 

RA256 

Chatsworth 

RA 

STD 


14064 

0.25 


MSSM 

1 

10 

2000 

RA257 

Chatsworth 

RA 

STD 


14065 

0.25 

1000 

400 

1 

10 

2000 

JAN1N4370A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

7261 

0.4 

2.4 

0.02 




JAN1N4370A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

7262 

0.4 

2.4 

0.02 




JANTX1N4370A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

9011 

0.4 

2.4 

0.02 




JANTX1N4370A- 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

9012 

0.4 

2.4 

0.02 




JANTXV1N4370- 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10479 

0.4 

2.4 

0.02 




JANTXV1N4370 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

10480 

0.4 

2.4 

0.02 




JAN1N4371A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 


0.4 

2.7 

0.02 




JAN1N4371A-1 

Scottsdale 

DO-35 

isnn 


7265 

0.4 

2.7 

0.02 




JANTX1N4371A 

Scottsdale 

DO-7 

i5i?g 

MWrM 

9014 

0.4 

2.7 

0.02 




JANTX1N4371A- 

Scottsdale 

DO-35 


KfeVJI 

9015 

0.4 

2.7 

0.02 




JANTXV1N4371 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

10482 

0.4 

2.7 

0.02 




JANTXV1N4371 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10483 

0.4 

2.7 

0.02 




JAN1N4372A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

7267 

0.4 

3 

0.02 




JAN1N4372A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


0.4 

3 

0.02 




JANTX1N4372A 

Scottsdale 

DO-7 

BEI 


9017 

0.4 

3 

0.02 




JANTX1N4372A- 

Scottsdale 


STD 

127 

9018 

0.4 

3 

0.02 




JANTXV1N4372 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

127 

10485 

0.4 

3 

0.02 




JANTXV1N4372 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10486 

0.4 

3 

0.02 




1N645-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4919 

0.4 

225 

5 

1 

0.05 


JAN1N645-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

8138 

0.4 

225 

5 

1 

0.05 


JANS1N645-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

8676 

0.4 

225 

5 

1 

0.05 


JANTX1N645-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

9894 

0.4 

225 

5 

1 

0.05 


JANTXV1N645-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 



225 

5 

1 

0.05 


1N647-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 




400 

5 

1 

0.05 


JAN1N647-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

■1019 


400 

5 

1 

0.05 


JANS1N647-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 



400 

5 

1 

0.05 


JANTX1N647-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 



400 

5 

1 

0.05 


JANTXV1N647-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 



400 

5 

1 

0.05 


MT2060 

Santa Ana 

B 

STD 


■■SI 


500 


1.2 

0.002 


MT2060A 

Santa Ana 

A 

STD 



0.4 

500 


1.2 

0.002 


MT2061 

Santa Ana 

B 

STD 



0.4 

500 


1.2 

0.001 


MT2061A 

Santa Ana 

A 

STD 


13344 

0.4 

500 


1.2 

0.001 


1N649-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.4 

720 

5 

1 

0.05 


JAN1N649-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

8174 

0.4 

720 

5 

1 

0.05 


JANS1N649-1 

Santa Ana 


STD 

240 

8678 

0.4 

720 

5 

1 

0.05 


JANTX1N649-1 

Santa Ana 


STD 

240 

9930 

0.4 

720 

5 

1 

0.05 



Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), follo\wed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N649-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

240 

11401 

0.4 

720 

5 

1 

0.05 


USS15 

Watertown 

DH 

STD 


17177 

0.51 

15000 

25 


5 


USS10 

Watertown 

DH 

STD 


17176 

0.71 

10000 

25 


5 


USS7.5 

Watertown 

DH 

STD 


17179 

0.91 

7500 

25 


5 


1N4001 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4001GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2272 

1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

DL4001 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6374 

1 

50 

30 

Ta ' 

5 

2000 

GS1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18072 

1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

RL101 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14225 

1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

S1A 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18176 

1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

UR105 

Watertown 

A 

STD 


17911 

1 

50 

20 

1 

3 


1N4002 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2273 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4002GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2274 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

DL4002 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6375 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1B 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18073 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

RL102 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14226 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

SIB 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18177 

1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

UR110 

Watertown 

A 

STD 


17912 

1 

100 

20 

1 

3 


UT236 

Watertown 

A 

STD 


17188 

1 

100 

20 


2 


UR115 

Watertown 

A 

STD 


17913 

1 

150 

20 

1 

3 


1N3611 

Santa Ana 

A 

STD 



1 

200 

30 

1.1 

1 


1N4003 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2275 

1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4003GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2276 

1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4245 

Santa Ana 

A 

STD 


2447 

1 

200 

25 

1.1 

1 

5000 

1N5614 

Santa Ana 

A 

STD 


3701 

1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

1N5614US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


3702 

1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4003 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1D 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


KTiTTl 

1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N3611 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

■EiES 

1 

200 

30 

1.1 

1 


JAN1N4245 

Santa Ana 

A 

STD 

1 286 

IB^I 

1 

200 

25 

1.1 

1 

5000 

JAN1N5614 

Santa Ana 

A 

STD 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JAN1N5614US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5614 

Santa Ana 

A 

STD 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5614US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N3611 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

8845 

1 

200 

30 

1.1 

1 


JANTX1 N4245 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

9006 

! 1 

200 

25 

1.1 

1 

5000 

JANTX1N5614 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

9416 

1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5614U 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

427 

9417 

1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N4245 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

10474 

! 1 

200 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTXV1N5614 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

10887 

1 

200 


1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5614 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

427 

10888 

1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

RL103 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14227 

1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

SID 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18178 

1 

200 


1.1 

5 

2000 

UR120 

Watertown 

A 

STD 


17914 

1 



1 

3 


UT234 

Watertown 

A 

STD 


17186 

1 

200 



2 



Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. ForVF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 
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Package 
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Spec 

Data 
Sheet ID 
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(Amps) 

(Volts) 

iFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UR125 

Watertown 

A 

STD 


17915 

1 

250 

20 

1 

3 


1N3612 

Santa Ana 

A 

STD 


2151 

1 

400 


1.1 

1 


1N4004 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2277 

1 

400 


1.1 

5 

2000 

1N4004GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2278 

1 

400 

ii^H 

1.1 

5 

2000 

1N4246 

Santa Ana 

A 

STD 


2448 

1 

400 

25 

1.3 

1 

■gwink 

1N5616 

Santa Ana 

A 

STD 


3705 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 1 

1N5616US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


3706 

1 

400 


1.3 

0.5 


DL4004 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6377 

1 


30 

1.1 

5 

2000 

GS1G 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18075 

1 

400 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N3612 

Santa Ana 

A 

STD 

228 


1 

400 

30 

1.1 

1 


JAN1N4246 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

7257 

1 

400 

25 

1.3 

1 

5000 

JAN1N5616 

Santa Ana 

A 

STD 

427 



400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JAN1N5616US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

427 

7664 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5616 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

8586 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5616US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

8587 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N3612 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

8846 

1 

400 

30 

1.1 

1 


JANTX1N4246 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

9007 

1 

400 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTX1N5616 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

9420 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5616U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

9421 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N4246 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

10475 

1 

400 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTXV1N5616 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

10891 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5616 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

10892 

1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

RL104 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14228 

1 

400 

30 

1.1 

5 

2000 

S1G 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18179 

1 

400 

30 

1.1 

5 

2000 

UT235 

Watertown 

A 

STD 


17187 

1 

400 

20 


2 


UT237 

Watertown 

A 

STD 


17189 

1 

500 

20 


2 


1N3613 

Santa Ana 

A 

STD 


2152 

1 

600 

30 

1.1 

1 


1N4005 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2279 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4005GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2280 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4247 

Santa Ana 

A 

STD 


2449 

1 

600 

25 

1.3 

1 

5000 

1N5618 

Santa Ana 

A 

Bia 



1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3710 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4005 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6378 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1J 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18076 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N3613 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

7097 

1 

600 

30 

1.1 

1 


JAN1N4247 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

7258 

1 

600 

25 

1.3 

1 

5000 

JAN1N5618 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

7667 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JAN1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

7668 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5618 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

8590 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

8591 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N3613 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

8847 

1 

600 

30 

1.1 

1 


JANTX1N4247 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

9008 

1 

600 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTX1N5618 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

9424 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5618U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

9425 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N4247 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

10476 

1 

600 

25 

1.3 

1 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (vofts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N5618 

Santa Ana 

A 

STD 

427 


1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5618 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

10896 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

RL105 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14229 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

S1J 

Chatsworth 

DO-21 4 AA 

SM 



1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

UT238 

Watertown 

A 

STD 


17190 

1 

600 

20 


2 


1N3614 

Santa Ana 

A 

STD 



1 

■#1 

30 

1.1 

1 


1N4006 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4006GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4248 

Santa Ana 

A 

STD 



1 

800 

25 

1.3 

1 

5000 

1N5620 

Santa Ana 

A 

STD 


3713 

1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

1N5620US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


WESB 

■BHI 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4006 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


WBSEM 

HDH 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1K 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18077 

1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N3614 

Santa Ana 

A 

STD 

228 


1 

800 

30 

1.1 

1 


JAN1N4248 

Santa Ana 

A 

STD 

286 


1 

800 

25 

1.3 

1 

5000 

JAN1N5620 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

■E^H 

1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JAN1N5620US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

BESB 

1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N3614 

Santa Ana 

A 

STD 

228 


1 

800 

30 

1.1 

1 


JANTX1N4248 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

■EEEEI 

1 

800 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTX1N5620 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

MESM 

1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N4248 

Santa Ana 

A 

STD 

286 


1 

800 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTXV1N5620 

Santa Ana 

A 

STD 

427 


1 

800 

30 1 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5620 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

10900 

1 

800 

30 

1.3 

0.5 

1 2000 

RL106 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14230 

1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

S1K 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18181 

1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

UT361 

Watertown 

A 

STD 


17215 

1 

800 

20 


2 


UT362 

Watertown 

A 

STD 


17216 

1 

800 

20 


2 


1N3957 

Santa Ana 

A 

STD 


2251 

1 

1000 

30 

1.1 

1 


1N4007 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2283 

1 

1000 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4007GP 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


2284 

1 

1000 

30 

1.1 

5 

2000 

1N4249 

Santa Ana 

A 

STD 


2451 

1 

1000 

25 

1.3 

1 

5000 

1N5622 

Santa Ana 

A 

STD 


3717 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

1N5622US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3718 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4007 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6380 

1 

1000 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1M 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18078 

1 

1000 

! 30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N3957 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

7126 

1 

1000 

1 30 

1.1 

1 1 


JAN1N4249 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

7260 

1 

1000 

25 

1.3 

1 

5000 

JAN1N5622 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

7675 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JAN1N5622US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

7676 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5623 

Santa Ana 

A 

STD 

429 

8596 

1 

1000 

25 

1.6 

0.5 

500 

JANS1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

8597 

1 

1000 

25 

1.6 

0.5 

500 

JANTX1N3957 

Santa Ana 

A 

STD 

228 

8876 

1 

1000 

30 

1.3 

1 


JANTX1N4249 

Santa Ana 

A 

STD 

286 

9010 

1 

1000 

25 

1.3 

1 

5000 

JANTX1N5622 

Santa Ana 

A 

STD 

427 

9432 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@iF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline , 

.IvrC 

vj^pec;; 

Sheet ID 

10 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

JANTX1N5622U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

15^ 

427 

HEEEEI 

1 

ifcnilllli 


1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N4249 

Santa Ana 

A 

1^33 


MTVn 

1 

■HliUM 


1.3 

1 

5000 

JANTXV1N5622 

Santa Ana 

A 

jgjil 


KnniEi 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5622 

Santa Ana 

ASQ. MELF 



Mil-fl 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

2000 

RL107 

Chatsworth 

A-405 

STD 


14231 

1 

1000 

30 

1.1 

5 

2000 

SIM 

Chatsworth 

DO-214AA 

EH 


18182 

1 

1000 

o 

CO 

1.1 

5 

2000 

UT347 

Watertown 

A 

STD 



1 

■BISlil 

20 


2 


UT363 

Watertown 

A 

EBa 


17217 

1 

1000 



2 


UT364 

Watertown 

A 

STD 


Kt'Hn 

1 

1000 

25 


2 


USS5 

Watertown 


STD 


BtUIrn 

1.1 

5000 

25 


5 


UT249 

Watertown 

A 




1.25 

100 

20 


2 


UT242 

Watertown 

A 

STD 


buih 

1.25 

200 

20 


2 


UT244 

Watertown 

A 

STD 


Murn 

1.25 

400 

20 


2 


UT245 

Watertown 

A 

STD 


KUIfl 

1.25 

500 

20 


2 


UT247 

Watertown 

A 

STD 



1.25 

600 

20 


2 


1N5391 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


HISEi 

1.5 

50 

50 

1 

5 

2000 

1N5391GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


KViifl 

1.5 


50 

1 

5 

2000 

1N5392 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


HI3EI 

1.5 

100 

50 

1 

5 

2000 

1N5392GP 

Chatsworth 

DO-15 

ISi3 


Mh‘lt'1 

1.5 

100 

50 

1 

5 

2000 

UT251 

Watertown 

A 

STD 


17196 

1.5 

100 

25 


2 


1N5393 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


3615 

1.5 

200 

50 

1 

5 

2000 

1N5393GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17959 

1.5 

200 

50 

1 

5 

2000 

UT252 

Watertown 

A 

STD 


17197 

1.5 

200 

25 


2 


1N5394 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


IKS13 

1.5 

300 

50 

1 

5 

2000 

1N5394GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



1.5 

300 

50 

1 

5 

2000 

1N5395 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


3617 

1.5 

400 

50 

1 

5 

2000 

1N5395GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17961 

1.5 

400 

50 

1 

5 

2000 

UT254 

Watertown 

A 

STD 


17198 

1.5 

400 

25 


2 


1N5396GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17962 

1.5 

500 

50 

1 

5 

2000 

UT255 

Watertown 

A 

STD 


17199 

1.5 

500 

25 


2 


1N5397 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


3618 

1.5 

600 

50 

1 

5 

2000 

1N5397GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17963 

1.5 

600 

50 

1 

5 

2000 

UT257 

Watertown 

A 

STD 


17200 

1.5 

600 

25 


2 


1N5398 

Chatsworth 

DO-15 



3619 

1.5 

800 

50 

1 

5 

2000 

1N5398GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17964 

1.5 

800 

50 

1 

5 

2000 

UT258 

Watertown 

A 

mni 


WKEBSM 

1.5 

800 

25 


2 


1N5399 

Chatsworth 

DO-15 

Hia 


HE^I 

1.5 



1 

5 

2000 

1N5399GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


17965 

1.5 

1000 

50 

1 

5 

2000 

RL201 

Chatsworth 

DO-15 

STD 



2 

50 

70 

1 

5 

2000 

RL201GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 




50 

70 

1 

5 

2000 

S2A 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


EiniTi 

2 

50 

50 

1.1 

5 

2000 

UR205 

Watertown 

A 

STD 


17916 

2 

IksliMi 

25 

1 

3 


UT2005 

Watertown 

B 

STD 


17180 

2 

50 



5 


RL202 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14233 

2 

100 

70 

1 

5 

2000 

RL202GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18170 

2 


70 

1 

5 

2000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

S2B 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18184 

2 

100 

50 

1.1 

5 

2000 

UR210 

Watertown 

A 

STD 


17917 

2 

100 

25 

1 

3 


UT2010 

Watertown 

B 

STD 


17181 

2 

100 

60 


5 


UT261 

Watertown 

A 

STD 


17202 

2 

100 

30 


2 


UR215 

Watertown 

A 

STD 


17918 

2 

150 

25 

1 

3 


RL203 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14234 

2 

200 

70 

1 

5 

2000 

RL203GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18171 

2 

200 

70 

1 

5 

2000 

S2D 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18185 

2 

200 

50 

1.1 

5 

2000 

UR220 

Watertown 

A 

STD 


17919 

2 

200 

25 

1 

3 


UT2020 

Watertown 

B 

STD 


17182 

2 

200 

60 


5 


UT262 

Watertown 

A 

STD 


17203 

2 

200 

30 


2 


UR225 

Watertown 

A 

STD 



2 

250 

25 

1 

3 


RL204 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14235 

2 

400 

70 

1 

5 

2000 

RL204GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18172 

2 

400 

70 

1 

5 

2000 

S2G 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18186 

2 

400 

50 

1.1 

5 

2000 

UT2040 

Watertown 

B 

STD 


17183 

2 

400 

60 


5 


UT264 

Watertown 

A 

STD 


17204 

2 

400 



2 


UT265 

Watertown 

A 

STD 


17205 

2 

500 



2 


RL205 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14236 

2 

600 

70 

1 

5 

2000 

RL205GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18173 

2 

600 

70 

1 

5 

2000 

S2J 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18187 

2 

600 

50 

1.1 

5 

2000 

UT2060 

Watertown 

B 

STD 


17184 

2 

600 

60 


5 


UT267 

Watertown 

A 

STD 


17206 

2 

600 

30 


2 


RL206 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14237 

2 

800 

70 

1 

5 

2000 

RL206GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18174 

2 

800 

70 

1 

5 

2000 

S2K 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18188 

2 

800 

50 

1.1 

5 

2000 

UT2080 

Watertown 

B 

STD 


17185 

2 

800 

60 


5 


UT268 

Watertown 

A 

STD 


17207 

2 

800 

30 


2 


RL207 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


14238 

2 

1000 

70 

1 

5 

2000 

RL207GP 

Chatsworth 

DO-15 

STD 


18175 

2 

1000 

70 

1 

5 

2000 

S2M 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18189 

2 

1000 

50 

1.1 

5 

2000 

RL251 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14239 

2.5 

50 

150 

1 

5 

2000 

RL252 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14240 

! 2.5 

100 

150 

1 

5 

2000 

RL253 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14241 

2.5 

200 

150 

1 

5 

2000 

RL254 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14242 

2.5 

400 

150 

1 

5 

2000 

RL255 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14243 

2.5 

600 

150 


5 

2000 

RL256 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14244 

2.5 

800 

150 

1 

5 

2000 

RL257 

Chatsworth 

R-3 

STD 


14245 

2.5 

1000 

150 

1 

5 

2000 

30S05 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5615 

3 






1N1581 

Colorado 

DO-4 

STD 


1269 

3 

50 

200 

0.85 

25 

5000 

1N5400 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3621 

3 

50 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5400GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17966 

3 

50 

200 

0.95 

5 

2000 

S3A 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18190 

3 

50 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3005 

Watertown 

B 

STD 


17208 

3 

50 

• 80 


5 


1N1582 

Colorado 

DO-4 

STD 


1270 

3 

100 

200 

0.85 

25 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Standard Recovery Rectifiers Affcrogm/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

lypl 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N5401 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3622 

3 

100 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5401GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17967 

3 


200 

0.95 

5 

2000 

30S1 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5616 

3 






S3B 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18191 

3 

BESI 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3010 

Watertown 

B 

STD 


17209 

3 


80 


5 


1N1124 

Colorado 

DO-4 

STD 


1117 

3 

200 

200 

0.85 

25 

5000 

1N1583 

Colorado 

DO-4 

STD 


1271 

3 


200 

0.85 

25 

5000 

1N5402 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3623 

3 

200 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5402GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17968 

3 

200 

200 

0.95 

5 

2000 

30S2 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5618 

3 

200 





S3D 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18192 

3 

200 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3020 

Watertown 

B 

STD 


17210 

3 

200 

80 


5 


1N1125 

Colorado 

DO-4 

STD 


1118 

3 

300 

200 

0.85 

25 

5000 

INI 584 

Colorado 

DO-4 

STD 


1272 

3 

300 

200 

0.85 

25 

5000 

1N5403GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17969 

3 

300 

200 

0.95 

5 

2000 

30S3 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5619 

3 

300 





1N1126 

Colorado 

DO-4 

STD 


1119 

3 

400 

200 

0.85 

25 

5000 

1N1585 

Colorado 

DO-4 

STD 


1273 

3 

400 

200 

0.85 

25 

5000 

1N5404 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3624 

3 

400 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5404GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17970 

3 

400 

200 

0.95 

5 

2000 

30S4 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5620 

3 

400 





S3G 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18193 

3 

400 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3040 

Watertown 

B 

STD 


17211 

3 

400 

80 


5 


1N1127 

Colorado 

DO-4 

STD 


1120 

3 

500 

200 

0.85 

25 

5000 

1N1586 

Colorado 

DO-4 

STD 


1274 

3 

500 

200 

0.85 

25 

5000 

1N5405 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3625 

3 

500 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5405GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17971 

3 

500 

200 

0.95 

5 

2000 

1N1128 

Colorado 

DO-4 

STD 


1121 

3 

600 

200 

0.85 

25 

5000 

1N1587 

Colorado 

DO-4 

STD 


1275 

3 

600 

200 

0.85 

25 

5000 

1N5406 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3626 

3 

600 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5406GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17972 

3 

600 

200 

0.95 

5 

2000 

30S6 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5621 

3 

600 





S3J 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

1 SM 


18194 

3 

600 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3060 

Watertown 

B 

STD 


17212 

3 

600 

80 


5 


1N5407 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3627 

3 

800 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5407GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17973 

3 

800 

200 

0.95 

5 

2000 

30S8 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 


5622 

3 

800 





S3K 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18195 

3 

800 

100 

1.1 

5 

2000 

UT3080 

Watertown 

B 

STD 


17213 

3 

800 

80 


5 


1N5408 

Chatsworth 

DO-201AD 

I STD 


3628 

3 

1000 

200 

0.95 

5 

2000 

1N5408GP 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


17974 

3 

1000 

200 

0.95 

5 

2000 

30S10 

Scottsdale 

CASE-R 

STD 

i 

5617 

3 

1000 





S3M 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


1 18196 

3 

1000 

100 

1.1 

5 

2000 

RS401L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14246 

4 

50 

200 

1 

10 

2000 

UT4005 

Watertown 

B 

STD 


17219 

4 

50 

100 


5 



Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foliowed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

RS402L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14247 

4 

100 


1 

10 

2000 

UT4010 

Watertown 

B 

STD 


17220 

4 

100 

100 


5 


RS403L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14248 

4 

200 


1 

10 

2000 

UT4020 

Watertown 

B 

STD 


17221 

4 

200 

100 


5 


RS404L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14249 

4 

400 

200 

1 

10 

2000 

UT4040 

Watertown 

B 

STD 


17222 

4 

400 

100 


5 


RS405L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 



■D9 

600 

200 

1 

10 

2000 

UT4060 

Watertown 

B 

STD 


17223 

4 

600 

100 


5 


RS406L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14251 

4 

800 

200 

1 

10 

2000 

UT4080 

Watertown 

B 

STD 


17224 

4 

800 

100 


5 


RS407L 

Chatsworth 

RS-4L 

STD 


14252 

4 

1000 


1 

10 

2000 

1N1064 

Colorado 

DO-4 

STD 


1111 

5 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1065 

Colorado 

DO-4 

STD 


1112 

5 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1612 

Colorado 

DO-4 

STD 


1320 

5 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2228 

Colorado 

DO-4 

STD 




50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2228A 

Colorado 

DO-4 

STD 




50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1066 

Colorado 

DO-4 

STD 


1113 

5 

100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1613 

Colorado 

DO-4 

STD 




100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2230 

Colorado 

DO-4 

STD 


1529 

5 

100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2230A 

Colorado 

DO-4 

STD 




100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1067 

Colorado 

DO-4 

STD 


1114 

5 


200 

0.9 

25 

5000 

1N1614 

Colorado 

DO-4 

STD 


1322 

5 

200 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2232 

Colorado 

DO-4 

STD 


1531 

5 

200 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2232A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1532 

5 

200 

200 

0.9 

25 

5000 

1N5550 

Watertown 

B 

STD 


3680 

5 

200 

100 


1 

2000 

1N5550US 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


3681 

5 

200 

100 


1 

2000 

JAN1N1614 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

6906 

5 

200 

100 

0.9 

50 

5000 

JAN1N5550 

Watertown 

B 

STD 

420 

7641 

5 

200 

100 


1 

2000 

JAN1N5550US 

Watertown 

B 

STD 

420 

7642 

5 

200 

100 


1 

2000 

JANS1N5550 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

8572 

5 


100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5550US 

Santa Ana 

MELFE 

SM 

420 

8573 

5 

200 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N5550 

Watertown 

B 

STD 

420 

9395 

5 

200 

100 


1 

2000 

JANTX1N5550U 

Watertown 

B 

STD 

420 

9396 

5 

200 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5550 

Watertown 

B 

STD 

420 

10869 

5 

200 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5550 

Watertown 

B 

STD 

420 

10870 

5 


100 


1 

2000 

1N1068 

Colorado 

DO-4 

STD 


1115 

5 

300 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1069 

Colorado 

DO-4 

STD 


1116 

5 

400 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1615 

Colorado 

DO-4 

STD 


1323 

5 

400 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2234 

Colorado 

DO-4 

STD 


■DSSI 


400 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2234A 

Colorado 

DO-4 

STD 




400 


0.9 

25 

5000 

1N5551 

Watertown 

B 

STD 



5 

400 

Mi!M 


1 

2000 

1N5551US 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


3683 

5 

400 

100 


1 

2000 

JAN1N1615 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

6907 

5 

400 

100 

0.9 

50 

5000 

JAN1N5551 

Watertown 

B 

STD 

420 

7643 

5 

400 

100 


1 

2000 

JAN1N5551US 

Watertown 

B 

STD 

420 

7644 

5 

400 

100 


1 

2000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division, 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers Affcn^em/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Spec 

SheetID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

JANS1N5551 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

8574 

5 

400 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5551US 

Santa Ana 

MELFE 

SM 

420 

8575 

5 

400 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N5551 

Watertown 

B 

STD 

420 



400 

100 


1 

2000 

JANTX1N5551U 

Watertown 

B 

STD 

420 

9398 

5 

400 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5551 

Watertown 

B 

^53 

420 

10871 

5 


100 


1 

2000 

JANTXV1N5551 

Watertown 

B 

STD 

420 

10872 

5 

400 

100 


1 

2000 

1N2236 

Colorado 

DO-4 

STD 


1535 

5 

500 

200 


25 

5000 

1N2236A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1536 

5 

500 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1616 

Colorado 

DO-4 

STD 


1324 

5 


200 

0.9 

25 

5000 

1N2238 

Colorado 

DO-4 

STD 



5 

600 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2238A 

Colorado 

DO-4 

STD 


■■S3 

5 

600 

200 

0.9 

25 

5000 

1N5552 

Watertown 

B 

STD 



5 

600 

100 


1 

2000 

1N5552US 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


3685 

5 

600 

100 


1 

2000 

JAN1N1616 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

6908 

5 

600 

100 

0.9 

50 

5000 

JAN1N5552 

Watertown 

B 

STD 

420 

7645 

5 

600 

100 


1 

2000 

JAN1N5552US 

Watertown 

B 

STD 

420 

7646 

5 

600 

100 


1 

2000 

JANS1N5552 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

8576 

5 

600 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5552US 

Santa Ana 

MELFE 

SM 

420 

8577 

5 

600 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N5552 

Watertown 

B 

STD 

420 

9399 

5 

600 

100 


1 

2000 

JANTX1N5552U 

Watertown 

B 

STD 

420 

9400 

5 

600 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5552 

Watertown 

B 

STD 

420 

10873 

5 

600 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5552 

Watertown 

B 

STD 

420 

10874 

5 

600 

100 


1 

2000 

1N2240 

Colorado 

DO-4 

STD 


1539 

5 

800 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2240A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1540 

5 

800 

200 

0.9 

25 

5000 

1N5553 

Watertown 

B 

STD 


3686 

5 

800 

100 


1 

2000 

1N5553US 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


3687 

5 

800 

100 


1 

2000 

JAN1N4458 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

7274 

5 

800 

100 

0.9 

50 

5000 

JAN1N5553 

Watertown 

B 

STD 

420 

7647 

5 

800 

100 


1 

2000 

JAN1N5553US 

Watertown 

B 

STD 

420 

7648 

5 

800 

100 


1 

2000 

JANS1N5553 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

8578 

5 

800 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5553US 

Santa Ana 

MELFE 

SM 

420 

8579 

5 

800 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N4458 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 


5 

800 


0.9 

50 

5000 

JANTX1N5553 

Watertown 

B 

STD 

420 

9401 

5 

800 



1 

2000 

JANTX1N5553U 

Watertown 

B 

STD 

420 

9402 

5 

800 

100 


1 

2000 

JANTXV1N4458 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

10492 

5 

800 


0.9 

50 

5000 

JANTXV1N5553 

Watertown 

B 

STD 

420 

10875 

5 

800 

100 


1 

2000 

JANTXV1N5553 

Watertown 

B 

STD 

420 

10876 

5 

800 

■HUM 


1 

2000 

1N2224A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24075 

5 

1000 

■SB 


3 

3000 

1N2242 

Colorado 

DO-4 

STD 


1541 

5 

1000 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2242A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1542 

5 

1000 

200 

0.9 

25 

5000 

1N5554 

Santa Ana 

E 

STD 


3688 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3689 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JAN1N4459 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

7275 

5 

1000 

100 

0.9 

50 

5000 

JAN1N5554 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

7649 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JAN1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

420 

7650 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANS1N5554 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

8580 

5 

■UHHM 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5554US 

Santa Ana 

MELFE 

SM 

420 


5 

KfiMil 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N4459 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 

mm 

5 


100 

0.9 

50 

5000 

JANTX1N5554 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

9403 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N5554U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

420 

9404 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTXV1N4459 

Colorado 

DO-4 

STD 

162 



1000 

100 

0.9 

50 

5000 

JANTXV1N5554 

Santa Ana 

E 

STD 

420 

10877 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTXV1N5554 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

420 

10878 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

1N2226A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 




1200 

100 

1.2 

3 

3000 

1N2244 

Colorado 

DO-4 

STD 




1200 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2244A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1544 

5 

1200 

200 

0.9 

25 

5000 

INI 341 

Colorado 

DO-4 

STD 


1182 

6 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1341A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1183 

6 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

INI 341 B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1184 

6 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2272 

Colorado 

DO-5 

STD 


1565 

6 

50 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2491 

Colorado 

DO-4 

STD 


1617 

6 

50 

200 

0.9 

25 

5000 

60S05 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5876 

6 

50 





6A05 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5981 

6 

50 

400 

0.9 

10 

2000 

DR750 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6424 

6 

50 

250 

1 

5 

2000 

INI 342 

Colorado 

DO-4 

STD 


1185 

6 

100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1342A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1186 

6 

100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1342B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1187 

6 

100 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2273 

Colorado 

DO-5 

STD 


1566 

6 

100 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2492 

Colorado 

DO-4 

STD 


1618 

6 


200 

0.9 

25 

5000 

60S1 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5877 

6 

■ESH 





6A1 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5982 

6 


400 

0.9 

10 

2000 


Chatsworth 

R-6 

STD 


6425 

6 

■Isisl 

250 

1 

5 

2000 

1N1343 

Colorado 

DO-4 

STD 


1188 

6 

150 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1343A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1189 

6 


200 

0.9 

25 

5000 

1N1343B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1190 

6 

150 

200 

0.9 

25 

5000 

INI 344 

Colorado 

DO-4 

STD 


1191 

6 


200 

0.9 

25 

5000 

1N1344A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1192 

6 


200 

0.9 

25 

5000 

1N1344B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1193 

6 


200 

0.9 

25 

5000 

1N2274 

Colorado 

DO-5 

STD 


1567 

6 

W 

800 

0.86 

50 

■inmiM 

1N2493 

Colorado 

DO-4 

STD 


1619 

6 

EEI 

200 

0.9 

25 

5000 

60S2 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5879 

6 

ESI 





6A2 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5984 

6 

200 

400 

0.9 

10 

2000 

DR752 

Chatsworth 

R-6 

Sisl 


6427 

6 



1 

5 

2000 

1N1345 

Colorado 

DO-4 

STD 


1194 

6 

300 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1345A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1195 

6 

300 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1345B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1196 

6 

300 

Hilfl 

0.9 

25 

5000 

1N2275 

Colorado 

DO-5 

STD 


1568 

6 

300 

800 

1 0.86 

50 

5000 

1N2494 

Colorado 

DO-4 

STD 


1620 

6 

300 


0.9 

25 

5000 

UTR4430 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17278 

6 


120 


10 

500 

INI 346 

Colorado 

DO-4 

STD 


1197 

6 


200 

0.9 

25 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Standard Recovery Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

WwM 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N1346A 

Coloratdo 

DO-4 

STD 


1198 

6 

400 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1346B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1199 

6 

400 


0.9 

25 

5000 

1N2276 

Colorado 

DO-5 

STD 


1569 

6 

400 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2495 

Colorado 

DO-4 

STD 


1621 

6 

400 

200 

0.9 

25 

5000 

60S4 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5880 

6 

400 





6A4 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5985 

6 

400 

400 

0.9 

10 

2000 

DR754 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6428 

6 

400 

250 

1 

5 

2000 

UTR4440 

Watertown 

C STUD 

STD 


17279 

6 

400 

120 


10 

500 

INI 347 

Colorado 

DO-4 

STD 


1200 

6 

500 

200 

o 

CD 

25 

5000 

1N1347A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1201 

6 

500 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1347B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1202 

6 

500 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2277 

Colorado 

DO-5 

STD 


1570 

6 

500 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2496 

Colorado 

DO-4 

STD 


1622 

6 

500 

200 

0.9 

25 

5000 

60S5 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5881 

6 

500 





INI 348 

Colorado 

DO-4 

STD 


1203 

6 

600 

200 

o 

CD 

25 

5000 

1N1348A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1204 

6 

600 

200 

0.9 

25 

5000 

1N1348B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1205 

6 

600 

200 

0.9 

25 

5000 

1N2278 

Colorado 

DO-5 

STD 


1571 

6 

600 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2497 

Colorado 

DO-4 

STD 


1623 

6 

600 

200 

0.9 

25 

5000 

60S6 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5882 

6 

600 





6A6 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5986 

6 

600 

400 

0.9 

10 

2000 

DR756 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6429 

6 

600 

250 

1 

5 

2000 

1N2279 

Colorado 

DO-5 

STD 


1572 

6 

800 

800 

0.86 

50 

5000 

60S8 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5883 

6 

800 





6A8 

Chatsworth 

R-6 

STD 


5987 

6 

800 

400 

0.9 

10 

2000 

DR758 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6430 

6 

800 

250 

1 

5 

2000 

1N2280 

Colorado 

DO-5 

STD 


1573 

6 

1000 

800 

0.86 

50 

5000 

60S10 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5878 

6 

1000 





6A10 

Chatsworth 

R-6 

STD 

i 

5983 

6 

1000 

400 

0.9 

10 

2000 

DR7510 

Chatsworth 

R-6 

STD 


6426 

6 

1000 

250 

1 

5 

2000 

1N2281 

Colorado 

DO-5 

STD 


1574 

6 

1200 

800 

0.86 

50 

5000 

UT5105 

Watertown 

C STUD 

STD 


17225 

7.5 

50 

150 


10 


UT5110 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17226 

7.5 

100 

150 


10 


UT5120 

Watertown 

C STUD 

STD 


17227 

7.5 

200 

150 


10 


UT5130 

Watertown 

C STUD 

STD 

i 

17228 

7.5 

300 

150 


10 


UT5140 

Watertown 

C STUD 

STD 


17229 

7.5 

400 

150 


10 


UTR5440 

Watertown 

C STUD 

STD 

r 

17287 

7.5 

400 

135 


10 

500 

UT5160 

Watertown 

C STUD 

STD 


17230 

7.5 

600 

150 


10 


RCF0805 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21315 

8 

50 





RSF0805 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21325 

8 

50 





RCF0810 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21316 

8 

100 





RSF0810 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21326 

8 

100 





RCF0815 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


KUIrJ 

8 

150 





RSF0815 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



8 

150 





RCF0820 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



8 

200 






Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@iF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ 10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

RSF0820 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21328 

8 

200 





1N2793 

Colorado 

DO-5 

STD 



8.5 

50 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2794 

Colorado 

DO-5 

STD 



8.5 


800 

0.86 

50 

5000 

1N2795 

Colorado 

DO-5 

STD 



8.5 


800 

0.86 

50 

5000 

1N2796 

Colorado 

DO-5 

STD 


1653 

8.5 

200 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2797 

Colorado 

DO-5 

STD 


1654 

8.5 

250 

800 

0.86 

50 

5000 

1N2798 

Colorado 

DO-5 

STD 


1655 

8.5 

300 

800 

0.86 


5000 

1N2799 

Colorado 

DO-5 

|s|li| 


1656 

8.5 

350 

800 

0.88 


5000 

UT6105 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17231 

9 

50 

175 


10 


UT6110 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17232 

9 

100 

175 


10 


UT6120 

Watertown 

CSTUD 

STD 



9 

200 

175 


10 


UT6130 

Watertown 

CSTUD 

STD 



9 

300 

MkiM 


10 


UT6140 

Watertown 

CSTUD 

STD 




400 

175 


10 


UTR6440 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17295 

9 

400 

150 


10 

500 

UT6160 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17236 

9 

600 

175 


10 


1N2800 

Colorado 

DO-5 

STD 



9.5 

400 

800 

0.92 

50 

5000 

1N2246 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

50 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2246A 

Colorado 

DO-4 

STD 


WKSS 

10 

50 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2248 

Colorado 

DO-4 

STD 


WMISSM 

10 

100 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2248A 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

100 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2021 

Colorado 

DO-5 

STD 



10 

150 

800 

o;88 

50 

5000 

1N2250 

Colorado 

DO-4 

STD 


1549 

10 

200 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2250A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1550 

10 

200 

200 

0.94 

25 


1N2022 

Colorado 

DO-5 

STD 


1470 

10 

250 

800 

0.88 

50 

■aimiM 

1N2023 

Colorado 

DO-5 

STD 


1471 

10 

300 

800 

0.88 

50 

5000 

1N2252 

Colorado 

DO-4 

STD 


1551 

10 

300 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2252A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1552 

10 

300 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2024 

Colorado 

DO-5 

STD 


1472 

10 

350 

800 

0.88 

50 

5000 

1N2025 

Colorado 

DO-5 

STD 


1473 

10 

400 

800 

0.88 

50 

■illHHM 

1N2254 

Colorado 

DO-4 

STD 


1553 

10 

400 

200 

0.94 

25 


1N2254A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1554 

10 

400 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2256 

Colorado 

DO-4 

STD 


1555 

10 

500 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2256A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1556 

10 

500 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2258 

Colorado 

DO-4 

STD 


1557 

10 

600 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2258A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1558 

10 

600 

200 

0.94 

25 

5000 

1N2258A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



10 

600 

200 

1.2 

500 

3000 

1N2260 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

800 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2260A 

PPC. Inc. 

DO-4 

STD 


24085 

10 

800 

200 

1.2 

500 

3000 

1N2260A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1560 

10 

800 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2262 

Colorado 

DO-4 

STD 


1561 

10 

1000 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2262A 

PPC. Inc. 

DO-4 

STD 


24076 

10 

1000 

200 

1.2 

500 

3000 

1N2262A 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

1000 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2264 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

1200 

200 

0.92 

25 

5000 

1N2264A 

Colorado 

DO-4 

STD 



10 

1200 

200 

0.92 

25 


1N2264A 

PPC. Inc. 

DO-4 

STD 



10 

1200 

200 

1.2 

500 



Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

irJ-Mil;--, 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N3925 

PPG. Inc. 

DO-4 

STD 


24065 

10 

1500 


2 

500 

3000 

1N1199 

Colorado 

DO-4 

STD 


1154 

12 

50 


0.95 

25 

5000 

1N1199A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1155 


50 


0.95 

25 

5000 

1N1199B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1156 

12 

50 

200 

0.95 

25 

5000 

1N2598 

Colorado 

DO-4 

STD 


■□3EI 


50 

200 

0.95 

25 

5000 

UT8105 

Watertown 

CSTUD 

STD 




50 

200 


10 


1N1200 

Colorado 

DO-4 

STD 




o 

o 

200 

0.95 

25 

5000 

1N1200A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1158 

12 

100 

200 

0.95 

25 

5000 

1N1200B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1159 

12 

100 

200 

0.95 

25 

5000 

R20410 

Colorado 

DO-4 

STD 


20232 

12 

100 

250 

0.95 

10 

5000 

S20410 

Colorado 

DO-4 

STD 


20341 

12 

100 

250 

0.95 

10 

5000 

UT8110 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17238 

12 

100 

200 


10 


1N1201 

Colorado 

DO-4 

STD 


1160 

12 

150 

200 

0.95 

25 

5000 

1N1201A 

Colorado 

DO-4 

STD 


1161 

12 

150 

200 

0.95 

25 

5000 

1N1201B 

Colorado 

DO-4 

STD 


1162 

12 

150 

200 

0.95 

25 

5000 

1N1202 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1163 

12 

200 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1202A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1164 

12 

200 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1202B 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1165 

12 

200 

250 

0.95 

25 

5000 

1N4506 

Colorado 

DO-4 

STD 


2541 

12 

200 

250 

0.95 

25 

5000 

JAN1N1202A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

6903 

12 

200 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTX1N1202A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 


12 

200 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTXV1N1202 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 


12 

200 

240 

0.95 

5 

5000 

R20420 

Colorado 

DO-4 

STD 




200 

250 

0.95 

10 

5000 

S20420 

Colorado 

DO-4 

STD 


20344 

12 

200 

250 

0.95 

10 

5000 

UT8120 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17239 

12 

200 

200 


10 


1N1203 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 i 

1166 

12 

300 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1203A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 1 

1167 

12 

300 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1203B 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1168 

12 

300 

250 

0.95 

25 

5000 

UT8130 

Watertown 

CSTUD 

1 STD 


17240 

12 

300 

200 


10 


INI 204 

Colorado 

DO-4 

i STD 

260 

1169 

12 

400 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1204A 

Colorado 

DO-4 

! STD 

260 

1170 

12 

400 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1204B 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



12 

400 

250 

1.1 

1000 

3000 

1N1204B 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

■BBI 

12 

400 

250 

0.95 

25 

5000 

1N4507 

Colorado 

DO-4 

STD 


2542 

12 

400 

250 

0.95 

25 

5000 

JAN1N1204A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 



400 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTX1N1204A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

8709 

12 

400 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTXV1N1204 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 



400 

240 

0.95 

5 

5000 

PPR41204 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 




400 

250 

1.2 

10 

3000 

R20440 

Colorado 

DO-4 

STD 




400 

250 

1.2 

10 

5000 

S20440 

Colorado 

DO-4 

STD 



HQI 

400 

250 

0.95 

10 

5000 

UT8140 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17241 

12 


200 


10 


1N1205 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 


12 


250 

0.95 

25 

5000 

1N1205B 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

WKtaa 


500 

250 

0.95 

25 

5000 

1N1205B 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


MrlhVVM 


500 

1^ 

1.1 

1000 

3000 

1N1206 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1175 

12 

600 

Kiiiai 

0.95 

25 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N1206A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1176 

12 

600 


0.95 

25 

5000 

1N1206B 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

1177 

12 


250 

0.95 

25 

5000 

1N1206B 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24089 

12 

600 

300 

1.1 

1000 

3000 

1N4508 

Colorado 

DO-4 

STD 


2543 

12 


250 

0.95 

25 

5000 

JAN1N1206A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

6905 

12 

600 


0.95 

5 

5000 

JANTX1N1206A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 


12 

600 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTXV1N1206 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

10195 

12 

■sisisB 

240 

0.95 

5 

5000 

PPR41206 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24088 

12 

600 

250 

1.2 

10 

3000 

R20460 

Colorado 

DO-4 

STD 


20237 

12 

600 

250 

0.95 

10 

5000 

S20460 

Colorado 

DO-4 

STD 


20346 

12 

600 

250 

0.95 

10 

5000 

UT8160 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17242 

12 

600 

200 


10 


1N3670 

Colorado 

DO-4 

STD 


2172 

12 

700 

200 

0.95 

25 

5000 

1N3670A 

Colorado 

DO-4 

STD 


2173 

12 

700 

200 

0.95 

25 

5000 

1N4012 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24087 

12 

700 

200 

1.3 

1000 

3000 

1N3671 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

2174 

12 

800 

200 

1.35 

25 

5000 

1N3671A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

2175 

12 

800 

200 

0.95 

25 

5000 

1N4013 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24084 

12 

800 

200 

1.3 

1000 

3000 

1N4509 

Colorado 

DO-4 

STD 


2544 

12 

800 

250 

0.95 

25 

5000 

JAN1N3671A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

7103 

12 

800 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTX1N3671A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

8853 

12 

800 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTXV1N3671 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

10330 

12 

800 

240 

0.95 

5 

5000 

PPR41208 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24081 

12 

800 

250 

1.2 

10 

3000 

R20480 

Colorado 

DO-4 

STD 


20238 

12 

800 

250 

0.95 

10 

5000 

S20480 

Colorado 

DO-4 

STD 


20347 

12 

800 

250 

0.95 

10 

5000 

1N3672 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

2176 

12 

900 

200 

0.95 

25 

5000 

1N3672A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

2177 

12 

900 

200 

0.95 

25 

5000 

1N4014 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24080 

12 

900 

200 

1.3 

1000 

3000 

1N3673 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

■BBS 

12 

1000 

200 

0.95 

25 

5000 

1N3673A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

■BBI 

12 

1000 

200 

0.95 

25 

5000 

1N4015 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



12 

1000 

200 

1.3 

1000 

3000 

1N4510 

Colorado 

DO-4 

STD 

1 


12 

1000 

250 

0.95 

25 

5000 

JAN1N3673A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

7104 

12 

1000 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTX1N3673A 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 

8854 

12 

1000 

240 

0.95 

5 

5000 

JANTXV1N3673 

Colorado 

DO-4 

STD 

260 


12 

1000 

240 

0.95 

5 

5000 

PR41210 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



12 

1000 

250 

1.2 

10 

3000 

R204100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20233 

12 

1000 

250 

0.95 

10 

5000 

S204100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20342 

12 

1000 

250 

0.95 

10 

5000 

1N4511 

Colorado 

DO-4 

STD 


2546 

12 

1200 

250 

0.95 

25 

5000 

1N5331 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24068 

12 

1200 

240 

1.35 

500 

3000 

1N5331 

Colorado 

DO-4 

STD 


3499 

1 12 

1200 

250 

0.95 

25 

5000 

PPR41212 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24067 

12 

1200 

250 

1.2 

10 

3000 

R204120 

Colorado 


STD 


20234 

12 

1200 

250 

0.95 

10 

5000 

S204120 

Colorado 

DO-4 

STD 


20343 

12 

1200 

250 

0.95 

10 

5000 

PPR41214 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24066 

12 

1400 

250 

1.2 

10 

3000 

1N3208 

Colorado 

DO-5 

STD 


1944 

15 

50 

800 

0.88 

50 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


REC 


Fax On Demand (800) 713-4113 


REC-15 


http://www.microsemi.com 



















REC 


standard Recovery Rectifiers **'c tBSg03/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

'■Wt 

Spec 

j;;V;pata^..:'^ 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

1N3209 

Colorado 

DO-5 

STD 


1945 

15 

100 


0.88 

50 

5000 

1N3210 

Colorado 

DO-5 

STD 



15 


800 

0.88 

50 

5000 

1N3211 

Colorado 

DO-5 

STD 




300 

800 

0.88 

50 

5000 

1N3212 

Colorado 

DO-5 

STD 


■KEEUI 

15 

400 

800 

0.88 

50 

5000 

1N3213 

Colorado 

DO-5 

S13 


■DEESI 

15 

500 

800 

0.88 

50 

5000 

1N3214 

Colorado 

DO-5 

STD 



15 

600 

800 

0.88 

50 

5000 

1N3615 

Colorado 

DO-4 

STD 


2154 

16 

50 

250 

0.88 

25 

5000 

RSF1650 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21329 

16 

50 





1N3616 

Colorado 

DO-4 

STD 


2155 

16 

100 

250 

0.88 

25 

5000 

RSF1610 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21330 

16 

100 





1N3617 

Colorado 

DO-4 

STD 


2156 

16 

150 

250 

0.88 

25 

5000 

RSF1615 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21331 

16 

150 





1N3618 

Colorado 

DO-4 

STD 


2157 

16 

200 

250 

0.88 

25 

5000 

RSF1620 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21332 

16 

200 





1N3619 

Colorado 

DO-4 

STD 


2158 

16 

300 

250 

0.88 

25 

5000 

1N3620 

Colorado 

DO-4 

STD 


2159 

16 

400 

250 

0.88 

25 

5000 

R2040 

Colorado 

DO-4 

STD 


20231 

16 

400 

200 

1 

10 

5000 

S2040 

Colorado 

DO-4 

STD 


20340 

16 

400 

200 

1 

10 

5000 

1N3621 

Colorado 

DO-4 

STD 


2160 

16 

500 


0.88 

25 

5000 

1N3622 

Colorado 

DO-4 

STD 


2161 

16 

600 

250 

0.88 

25 

5000 

1N3623 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24090 

16 

600 

eb 

1.2 


3000 

R2060 

Colorado 

DO-4 

STD 


20239 

16 


WSSSM 

1 

10 

5000 

S2060 

Colorado 

DO-4 

STD 


20348 

16 

fgMiW 


1 

10 

5000 

1N3623 

Colorado 

DO-4 

STD 


2162 

16 

800 

250 

0.88 

25 

5000 

1N3623 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24082 

16 

800 

300 

1.2 

750 

3000 

R2080 

Colorado 

DO-4 

STD 


20240 

16 

800 

200 

1 

10 

5000 

S2080 

Colorado 

DO-4 

STD 


20349 

16 

800 

200 

1 

10 

5000 

16F100 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24078 

16 

1000 

350 

1.23 

100 

3000 

1N3624 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24077 

16 

1000 

350 

1.2 

100 

3000 

1N3624 

Colorado 

DO-4 

STD 


2163 

16 

1000 

250 

0.88 

25 

5000 

R20100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20229 

16 

1000 

200 

1 

10 

5000 

S20100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20338 

16 

1000 

200 

1 

10 

5000 

16F120 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24071 

16 

1200 

350 

1.23 

100 

3000 

R20120 

Colorado 

DO-4 

STD 


20230 

16 

1200 

200 

1 

10 

5000 

S20120 

Colorado 

DO-4 

STD 


20339 

16 

1200 

200 

1 

10 

5000 

1N1191 

Colorado 

DO-5 

STD 


1138 

18 

50 

800 

0.89 

50 

5000 

1N1195A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1147 


300 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2282 

Colorado 

DO-5 

STD 


1575 


300 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1196A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1149 


400 

800 

0.39 

50 

5000 

1N2283 

Colorado 

DO-5 

STD 


1576 

20 

400 

800 

0.39 

50 

5000 

1N1197A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1151 

20 

500 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2284 

Colorado 

DO-5 

■am 


UESSM 

20 

500 

800 

0.9 

50 

5000 

94022-01 TXV 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 



20 

500 

375 

1.05 

2 

5000 

94022-1 1TX 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 




500 

375 

1.1 

2 

5000 

1N2285 

Colorado 

DO-5 

STD 




600 

800 

0.9 

50 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@\0 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N2286 

Colorado 

DO-5 

STD 




800 

800 

0.9 

50 

5000 

94022-02TXV 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 


20766 

20 

800 

375 

1.1 

2 

5000 

94022-1 2TX 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 


20774 

20 

800 

375 

1.1 

2 

5000 

1N2287 

Colorado 

DO-5 

STD 




1000 

800 

0.9 

50 

5000 

94022-03TXV 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 


20767 

20 


375 

1.15 

2 

5000 

94022-1 3TX 

Santa Ana 

X-AXIAL 

STD 



20 

1000 

375 

1.15 

2 

5000 

1N2288 

Colorado 

DO-5 

STD 


1581 

20 

1200 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1191A 

Colorado 

DO-5 

STD 




50 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1192A 

Colorado 

DO-5 

STD 


■DEH 

22 

100 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1193A 

Colorado 

DO-5 

STD 


IHEESI 

22 

150 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1194A 

Colorado 

DO-5 

STD 



22 

200 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2784 

Colorado 

DO-4 

STD 


■iSEI 

22 

200 

200 

1.01 

50 

5000 

1N2785 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

400 

200 

1.01 

50 

5000 

R2140 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

400 

250 

1.01 

10 

5000 

S2140 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

400 

250 

1.01 

10 

5000 

1N1198A 

Colorado 

DO-5 

STD 



22 

600 

800 

0.9 

50 

5000 

R2160 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

600 

250 

1.01 

10 

5000 

S2160 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

600 

250 

1.01 

10 

5000 

R2180 

Colorado 

DO-4 

STD 



22 

800 

250 

1.01 

10 

5000 

S2180 

Colorado 

DO-4 

STD 


20356 

22 

800 

250 

1.01 

10 

5000 

R21100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20241 

22 

1000 

250 

1.01 

10 

5000 

S21100 

Colorado 

DO-4 

STD 


20350 

22 

1000 

250 

1.01 

10 

5000 

R21120 

Colorado 

DO-4 

STD 


20242 

22 

1200 

250 

1.01 

10 

5000 

S21120 

Colorado 

DO-4 

STD 


20351 

22 

1200 

250 

1.01 

10 

5000 

R21140 

Colorado 

DO-4 

STD 


20243 

22 

1400 

250 

1.01 

10 

5000 

S21140 

Colorado 

DO-4 

STD 


20352 

22 

1400 

250 

1.01 

10 

5000 

R21160 

Colorado 

DO-4 

STD 


20244 

22 

1600 

250 

1.01 

10 

5000 

S21160 

Colorado 

DO-4 

STD 


20353 

22 

1600 

250 

1.01 

10 

5000 

1N2154 

Colorado 

DO-5 

STD 


1520 

25 

50 

800 

0.85 

50 

5000 

1N3491 

Colorado 

DO-21 

STD 


2080 

25 

50 

400 


10 

5000 

1N1192 

Colorado 

DO-5 

STD 


1140 

25 

100 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2155 

Colorado 

DO-5 

STD 


1521 

25 

100 

800 

0.85 

50 

5000 

1N3492 

Colorado 

DO-21 

STD 


2081 

25 

100 

400 


10 

5000 

1N1193 

Colorado 

DO-5 

STD 


1142 

25 

150 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1194 

Colorado 

DO-5 

STD 


1144 

25 

200 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2156 

Colorado 

DO-5 

STD 


1522 

25 

200 

800 

0.85 

50 

5000 

1N1195 

Colorado 

DO-5 

STD 


1146 

25 

300 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2157 

Colorado 

DO-5 

STD 


1523 

25 

300 

800 

0.85 

50 

5000 

1N3493 

Colorado 

DO-21 

STD 


2082 

25 

300 

400 


10 

5000 

1N1196 

Colorado 

DO-5 

STD 


1148 

25 

400 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2158 

Colorado 

DO-5 

STD 


IBBI 

25 

400 


0.85 

50 

5000 

1N1197 

Colorado 

DO-5 

STD 


MB^I 

25 


800 

0.9 

50 

5000 

1N2159 

Colorado 

DO-5 

STD 



25 

500 


0.85 

50 

5000 

1N3495 

Colorado 

DO-21 

STD 


2083 

25 

500 



10 

5000 

1N1198 

Colorado 

DO-5 

STD 


1152 

25 

600 

800 

0.9 

50 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


REC 


Fax On Demand (800) 713-4113 


REC-17 


http.V/www.microsemi.com 













REC 


Standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

fype- 

'■■Spec- 

;Sh^|(i:; 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N2160 

Colorado 


STD 


1526 

25 

600 

800 

0.85 

50 

5000 

1N1434 

Colorado 

DO-5 

STD 


1264 

30 

50 

800 

0.93 

50 

5000 

1N3659 

Colorado 

DO-21 

STD 


2168 

30 

50 

400 


10 

5000 

INI 435 

Colorado 

DO-5 

STD 


1265 

30 

100 

800 

0.93 

50 

5000 

1N3660 

Colorado 

D0-2T 

STD 


2169 

30 

100 

400 


10 

5000 

ST3010 

Colorado 

TO-3 

STD 




100 

250 

1.2 

25 

5000 

ST3010A 

Colorado 

TO-3 

STD 


Mrnvpt 

30 

100 

250 

1.2 

25 

5000 

1N1436 

Colorado 

DO-5 

STD 



30 

200 

800 

0.93 

50 

5000 

1N3661 

Colorado 

DO-21 

STD 



30 

200 

400 


10 

5000 

ST3020 

Colorado 

TO-3 

STD 


M+Ill 

30 

200 

250 

1.2 

25 

5000 

ST3020A 

Colorado 

TO-3 

STD 



30 

200 

250 

1.2 

25 

5000 

1N1437 

Colorado 

DO-5 

STD 


1267 

30 

KQIil 

800 

0.9 

50 

5000 

1N3663 

Colorado 

DO-21 

STD 


2171 

30 

400 

400 


10 

5000 

ST3040 

Colorado 

TO-3 

STD 


16202 

30 

400 

250 

1.2 

25 

5000 

ST3040A 

Colorado 

TO-3 

STD 





250 

1.2 

25 

5000 

1N1438 

Colorado 

DO-5 

STD 



30 


800 

0.93 

50 

5000 

ST3060 

Colorado 

TO-3 

STD 


16203 

30 


250 

1.2 

25 

5000 

ST3060A 

Colorado 

TO-3 

STD 


21137 

30 

600 

250 

1.2 

25 

5000 

ST3080 

Colorado 

TO-3 

STD 


16204 

30 


250 

1.2 

25 

5000 

ST3080A 

Colorado 

TO-3 

STD 


21138 

30 


250 

1.2 

25 

5000 

ST30100 

Colorado 

TO-3 

STD 


16200 

30 

1000 

250 

1.2 

25 

5000 

ST30100A 

Colorado 

TO-3 

jgiiH 


21139 

30 

Elililill 

250 

1.2 

25 

5000 

1N1186 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24061 

35 


500 

1.7 

10 

3000 

1N4525 

Colorado 

DO-5 

STD 


2547 

35 

200 

800 

0.95 

50 

5000 

R3520PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


20281 

35 

200 


1.1 

10 

5000 

S3520PF 

Colorado 

DO-5 

STD 


21126 

35 

200 

400 

1.1 

10 

5000 

1N1187 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24058 

35 

300 

500 

1.7 

10 

3000 

1N1188 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



35 

400 

500 

1.7 

10 

3000 

1N4526 

Colorado 

DO-5 

STD 



35 


800 

0.95 

50 

5000 

R3540PF 

Colorado 

DO-21 

STD 





400 

1.1 

10 

5000 

S3540PF 

Colorado 

DO-21 

STD 




MUUM 

400 

1.1 

10 

5000 

1N1189 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



35 

fclUM 

500 

1.7 

10 

3000 

1N1190 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



35 


500 

1.7 

10 

3000 

1N4527 

Colorado 

DO-5 

STD 


2549 

35 

mm%m 

800 

0.95 

50 

5000 

R3560PF 

Colorado 

DO-21 

jsSia 


20285 

35 

■smiM 

400 

1.1 

10 

5000 

S3560PF 

Colorado 

DO-21 

sin 



35 

600 

400 

1.1 

10 

5000 

1N3765 

Colorado 

DO-5 

STD 


2190 

35 

700 

800 

0.95 

50 

5000 

1N3765 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24045 

35 

700 

400 

1.8 

5 

3000 

1N3766 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

2191 

35 

800 

800 

0.95 

50 

5000 

1N3766 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24042 

35 

800 

400 

1.8 

4 

3000 

1N4528 

Colorado 

DO-5 

STD 



35 

800 

800 

0.95 

50 

5000 

JAN1N3766 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

7105 

35 

800 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTX1N3766 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 



800 

500 

0.95 

10 


JANTXV1N3766 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 



800 

500 

0.95 

10 


1N3767 

Colorado 

DO-5 

STD 


2192 

35 


800 

0.95 

50 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foliowed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Mcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ IO 
(Volts) 

IR 

(uA) 

■ 

trr 

(nsec) 

1N3767 

PPG, Inc. 


STD 


24041 

35 

900 

400 

1.8 

3 

3000 

1N3768 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

2193 

35 

1000 


0.95 

50 

UwTll 

1N3768 

PPG, Inc. 

DO-5 

STD 


24039 

35 

1000 


1.8 

2 

3000 

1N4529 

Colorado 

DO-5 

STD 


2551 

35 

1000 

800 

0.95 

50 

5000 

JAN1N3768 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

7106 

35 

1000 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTX1N3768 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 


35 

1000 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTXV1N3768 

Colorado 

do-5 

STD 

297 

10333 

35 

1000 

500 

0.95 

10 


1N4530 

Colorado 

DO-5 

STD 


2552 

35 

1200 


0.95 

50 


1N5332 

Colorado 

DO-5 

STD 


3500 

35 

1200 

800 

0.95 

50 


1N5332 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24037 

35 

1200 

500 

1.7 

2 

■CWIM 

1N1301 

Colorado 

DO-5 

STD 


1178 

37 

50 

800 

0.95 

50 

5000 

1N248 

Colorado 

DO-5 

STD 


1612 

37 

50 

800 

0.95 

50 

5000 

1N248A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1613 

37 

50 

800 

0.95 

50 

5000 

1N248B 

Colorado 

DO-5 

STD 


1614 

37 

50 

800 

0.95 

50 


1N248C 

Colorado 

DO-5 

STD 


1615 

37 

50 

800 

0.95 

50 


INI 302 

Colorado 

DO-5 

STD 


1179 

37 

100 

800 

0.95 

50 

■amiib 

1N249 

Colorado 

DO-5 

STD 


1616 

37 

100 

800 

0.95 

50 


1N249A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1632 

37 

100 

800 

0.95 

50 

5000 

1N249B 

Colorado 

DO-5 

STD 


1633 

37 

100 

800 

0.95 

50 

5000 

1N249C 

Colorado 

DO-5 

STD 


1634 

37 

100 

800 

0.95 

50 


1N1304 

Colorado 

DO-5 

STD 


1180 

37 

200 

800 

0.95 

50 


1N250 

Colorado 

DO-5 

STD 


1635 

37 

200 

800 

0.95 

50 


1N250A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1640 

37 

200 

800 

0.95 

50 

5000 

1N250B 

Colorado 

DO-5 

STD 


1641 

37 

200 

800 

0.95 

50 

5000 

1N250C 

Colorado 

DO-5 

STD 



37 

200 

800 

0.95 

50 

5000 

1N1306 

Colorado 

DO-5 

STD 


1181 

37 

300 

800 

0.95 

50 

5000 

1N3670A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



38 

700 

240 

1.35 



1N3671A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 


24083 

38 

800 

240 

1.35 



1N3672A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



38 

900 

240 

1.35 

700 

3000 

1N3673A 

PPC, Inc. 

DO-4 

STD 



38 

1000 

240 

1.35 

600 


1N1183 

Colorado 

DO-5 

STD 



40 

50 

800 

0.95 

50 

5000 

1N1183A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



40 

50 

800 

1.1 

2 

3000 

1N1183A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1123 

40 

50 

800 

0.95 

50 

5000 

1N1184 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

1124 

40 

100 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1184A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1125 

40 

100 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1184A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24063 

40 

100 

800 

1.1 

2 

3000 

JAN1N1184 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

6899 

40 

100 

500 

0.95 

10 

lififiCT 

JANTX1N1184 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

8704 

40 

100 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTXV1N1184 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

10189 

40 

100 

500 


10 

5000 

R30410 

Colorado 

DO-5 

STD 


20248 

40 

100 

800 

0.95 

40 

5000 

S30410 

Colorado 

DO-5 

STD 


20357 

40 

MniiM 

800 

0.95 

40 

5000 

ST6010 

Colorado 

TO-3 

STD 


21140 

40 

100 

400 


5 

5000 

ST6010A 

Colorado 

TO-3 

STD 


21141 

40 

100 

400 


5 

5000 

1N1185 

Colorado 

DO-5 

STD 


1126 

40 

150 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1185A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24062 

40 

150 

800 

1.1 

2 

IcMtM 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated iO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

llsDlti'li!!;: 

Sheet iD 

10 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

■11 IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N1185A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1127 

40 

150 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1186 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

1128 

40 

200 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1186A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24060 

40 

200 

800 

1.2 

2 

3000 

1N1186A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1129 

40 

200 

800 

0.95 

40 

5000 

JAN1N1186 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 


40 

200 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTX1N1186 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

8705 

40 

200 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTXV1N1186 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

10190 

40 

200 

500 

0.95 

10 

5000 

PPR54002 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24059 

40 

200 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R30420 

Colorado 

DO-5 

STD 


20251 

40 

200 

800 

0.95 

40 

5000 

S30420 

Colorado 

DO-5 

STD 


20360 

40 

200 

800 

0.95 

40 

5000 

ST6020 

Colorado 

TO-3 

STD 


21142 

40 

200 

400 


5 

5000 

ST6020A 

Colorado 

TO-3 

STD 


21143 

40 

200 

400 


5 

5000 

1N1187 

Colorado 

DO-5 

STD 


1130 

40 

300 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1187A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24057 

40 

300 

800 

1.2 

2 

3000 

1N1187A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1131 

40 

300 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1188 

Colorado 

DO-5 

STD 


1132 

40 

400 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1188A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1133 

40 

400 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1188A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24054 

40 

400 

800 

1.2 

2 

3000 

JAN1N1188 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 


40 

400 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTX1N1188 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

8706 

40 

400 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTXV1N1188 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

Bilim 

40 

400 

500 

0.95 

10 

5000 

PPR54004 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 




400 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R30440 

Colorado 

DO-5 

STD 




400 

800 

0.95 

40 

5000 

S30440 

Colorado 


STD 




400 

800 

0.95 

40 

5000 

S40A4 

PPC, Inc. 


STD 




400 

600 

1.1 

2 

3000 

1N1189 

Colorado 

DO-5 

STD 


1134 

40 

500 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1189A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24051 

40 

500 

800 

1.2 

2 

3000 

1N1189A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1135 

40 

500 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1190 

Colorado 

DO-5 

STD 


1136 

40 

600 

800 

0.95 

40 

5000 

1N1190A 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24047 

40 

600 

800 

1.2 

2 

3000 

1N1190A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1137 

40 

600 

800 

0.95 

40 

5000 

JAN1N1190 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 



600 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTX1N1190 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 


40 

600 

500 

0.95 

10 

5000 

JANTXV1N1190 

Colorado 

DO-5 

STD 

297 

BHIIH 


600 

500 

0.95 

10 

5000 

PPR54006 

PPC. Inc. 

DO-5 

STD 



40 

600 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R30460 

Colorado 

DO-5 

STD 


40 

600 

800 

0.95 

40 

5000 

S30460 

Colorado 

DO-5 

STD 



40 

600 

800 

0.95 

40 

5000 

S40A6 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



40 

600 

600 

1.1 

2 

3000 

PPR54008 

PPC. Inc. 

DO-5 

STD 



40 

800 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R30480 

Colorado 

DO-5 

STD 



40 

800 

800 

0.95 

40 

5000 

S30480 

Colorado 

DO-5 

STD 



40 

800 

800 

0.95 

40 

5000 

S40A8 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 



40 

800 

600 

1.1 

2 

3000 

PPR54010 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24038 

40 

1000 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R304100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20249 

40 

1000 

800 

0.95 

40 

5000 

S304100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20358 

40 

1000 

800 

0.95 

40 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foiiowed by ascending VR (voits), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Nuhiber 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

Jfsm 

(Amps) 

, 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

S40A10 

PPG, Inc. 

DO-5 

STD 



40 

1000 

600 

1.1 

2 

3000 

PPR54012 

PPG, Inc. 

DO-5 

STD 


24036 

40 

1200 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R304120 

Golorado 

DO-5 

STD 


20250 

40 

1200 

800 

0.95 

40 

5000 

S304120 

Golorado 

DO-5 

STD 


20359 

40 

1200 

800 

0.95 

40 

5000 

PPR54014 

PPG, Inc. 

DO-5 

STD 


24035 

40 

1400 

500 

1.2 

0.5 

3000 

R3410 

Golorado 

DO-5 

STD 


20266 

45 

100 

■SIS 


40 

5000 

S3410 

Golorado 

DO-5 

STD 




100 

800 

0.97 

40 

5000 

R3420 

Golorado 

DO-5 

STD 




200 

800 

0.97 

40 

5000 

S3420 

Golorado 

DO-5 

STD 



lESl 

WfilM 

800 

0.97 

40 

5000 

R3440 

Golorado 

DO-5 

STD 



45 

400 

800 

0.97 

40 

5000 

S3440 

Golorado 

DO-5 

STD 


20381 

45 

400 

800 

0.97 

40 

5000 

R3460 

Golorado 

DO-5 

STD 


20273 

45 

600 

800 

0.97 

40 

5000 

S3460 

Golorado 

DO-5 

STD 


20382 

45 

600 

800 

0.97 

40 

5000 

R3480 

Golorado 

DO-5 

STD 




800 

800 

0.97 

40 

5000 

S3480 

Golorado 

DO-5 

STD 




800 

800 

0.97 

40 

5000 

R34100 

Golorado 

DO-5 

STD 




1000 

800 

0.97 

40 

5000 

S34100 

Golorado 

DO-5 

STD 




1000 

800 

0.97 

40 

5000 

R34120 

Golorado 

DO-5 

STD 





800 

0.97 

40 

5000 

S34120 

Golorado 

DO-5 

STD 




1200 

800 

0.97 

40 

5000 

R34140 

Golorado 

DO-5 

STD 




1400 

800 

0.97 

40 

5000 

S34140 

Golorado 

DO-5 

STD 




1400 

800 

0.97 

40 

5000 

R34160 

Golorado 

DO-5 

STD 




1600 

800 

0.97 

40 

5000 

S34160 

Golorado 

DO-5 

STD 


lEiSSSi 


1600 

800 

0.97 

40 

5000 

1N2786 

Golorado 

DO-5 

STD 




200 

EMM 

0.98 

50 

5000 

1N2788 

Golorado 

DO-5 

STD 




200 


0.98 

50 

5000 

R5020PF 

Golorado 

PF 

STD 


20325 

50 

200 

700 

1.05 

10 

5000 

S5020PF 

Golorado 

PF 

STD 



50 

200 

700 

1.05 

10 

5000 

1N2787 

Golorado 

DO-5 

STD 


1647 

50 

400 


0.98 

50 

5000 

1N2789 

Golorado 

DO-5 

STD 


1649 

50 

400 

800 

0.98 

50 

5000 

R5040PF 

Golorado 

PF 

STD 


20326 

50 

400 


0.95 

10 

5000 

S5040PF 

Golorado 

PF 

STD 



50 

400 

ESI 

1.05 

10 

5000 

R5060PF 

Golorado 

PF 

STD 



50 

600 

700 

1.05 

10 

5000 

S5060PF 

Golorado 

PF 

STD 


20445 

50 

600 


1.05 

10 

5000 

R5080PF 

Golorado 

PF 

STD 





ESI 

1.05 

10 

5000 

S5080PF 

Golorado 

PF 

STD 



50 

800 

ESI 

1.05 

10 

5000 

1N2128 

Golorado 

DO-5 

STD 



60 

50 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2128A 

Golorado 

DO-5 

STD 


■CSS 

60 

50 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2458 

Golorado 

DO-5 

STD 



60 

50 

800 

0.9 

50 I 

5000 

1N2129 

Golorado 

DO-5 

STD 


■B^l 

60 

100 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2129A 

Golorado 

DO-5 

STD 


■CIl 

60 

100 

1050 

0.95 

25 

5000 

1N2459 

Golorado 

DO-5 

STD 


1603 

60 

100 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2130 

Golorado 

DO-5 

STD 


1502 

60 

150 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2130A 

Golorado 

DO-5 

STD 


1503 

60 

150 



25 

5000 

1N2460 

Golorado 

DO-5 

STD 


1604 

60 

150 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2131 

Golorado 

DO-5 

STD 


1504 

60 

200 

1050 

0.9 

25 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

iliif 

SilSrii 

IBfl 

.siiiii: 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N2131A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1505 

60 


1050 

0.9 

25 


1N2461 

Colorado 

DO-5 



1605 

60 

200 

800 

0.9 

50 

5000 

1N2132 

Colorado 

DO-5 

isnn 


1506 



1050 


25 

5000 

1N2132A 

Colorado 

DO-5 

Siil 


1507 

60 

250 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2462 

Colorado 

DO-5 

STD 


1606 

60 

250 

800 


50 

5000 

1N2133 

Colorado 

DO-5 

STD 


1508 

60 

TiriM 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2133A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1509 

60 

300 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2134A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1511 

60 

Mc!iM 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2463 

Colorado 

DO-5 

STD 


1607 

60 


800 


50 

5000 

1N2134 

Colorado 

DO-5 

STD 


1510 

60 


1050 

0.9 

25 

5000 

1N2464 

Colorado 

DO-5 

STD 


1608 

60 


800 

0.9 

50 

5000 

1N2135 

Colorado 

DO-5 

STD 


1512 

60 

■Islsl 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2135A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1513 

60 

g!i!J 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2465 

Colorado 

DO-5 

STD 


1609 

60 


800 

0.9 

50 

5000 

1N2136 

Colorado 

DO-5 

STD 


1514 

60 

MldM 

1050 

0.9 

25 

5000 

1N2136A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1515 

60 


1050 

0.9 

25 

5000 

1N2137 

Colorado 

DO-5 

STD 



60 


1050 


25 

5000 

1N2137A 

Colorado 

DO-5 

STD 



60 


1050 

0.9 

25 

5000 

1N2466 

Colorado 

DO-5 

STD 


1610 

60 


800 

0.9 

50 

5000 

1N2138 

PPC, Inc. 

DO-5 

STD 


24049 

60 


700 

2 

10 


1N2138 

Colorado 

DO-5 

STD 


1518 

60 

600 

1050 


25 

5000 

1N2138A 

Colorado 

DO-5 

STD 


1519 

60 

600 

1050 

HSE1H 

25 

5000 

1N2467 

Colorado 

DO-5 

STD 


1611 

60 

600 

800 

0.9 

50 

5000 

1N1396 

Colorado 

DO-8 

STD 


1256 

70 

50 

2000 

0.92 

25 

5000 

1N1397 

Colorado 

DO-8 

STD 


1257 

70 

100 

2000 

0.92 

25 

5000 

1N3140 

Colorado 

DO-8 

STD 


1913 

70 

100 

2000 

0.92 


5000 

R30610 

Colorado 

DO-5 

STD 


20255 

70 

100 

1200 

0.9 

50 

5000 

R3510 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 



1 

50 

5000 

R3610 

Colorado 

DO-5 

STD 


20287 

70 

100 

1200 

0.9 

50 

5000 

S30610 

Colorado 

DO-5 

STD 


20364 

70 

100 


0.92 

50 

5000 

S3510 

Colorado 

DO-5 

STD 

j 

20384 

70 



0.9 

50 


S3610 

Colorado 

DO-5 

STD 


20396 

70 

100 

■1200 

0.9 

50 


1N1398 

Colorado 

DO-8 

STD 


1258 

70 

150 

2000 

0.92 

25 


1N1399 

Colorado 

DO-8 

STD 


1259 

70 

200 

2000 

0.92 

25 

■iHHIf 

1N3142 1 

Colorado 

DO-8 

STD 


1915 

70 

200 

2000 

0.92 

200 

mM9\m 

1N4136 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

200 

1050 

0.92 

25 

kdMik 

R30620 

Colorado 

DO-5 

iSiin 


20258 

70 

200 

1200 

0.9 

50 

5000 

R3520 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

200 

1050 

1 

50 

5000 

R3620 

Colorado 

DO-5 

STD 



70 

200 

1200 

1.05 

50 

5000 

S30620 

Colorado 

DO-5 

STD 


20367 

70 

200 

1200 

0.9 


5000 

S3520 

Colorado 

DO-5 

STD 


20389 

70 

200 

1050 

1 

50 

5000 


Colorado 

DO-5 

STD 


20399 

70 

200 

1200 

1.05 

50 

5000 

1N1400 

Colorado 

DO-8 

EQ3 


1260 

70 

300 

2000 

0.92 

200 

5000 

1N1401 

Colorado 

DO-8 

Bia 


1261 

70 

400 

2000 

0.92 

200 

5000 

1N4137 

Colorado 

DO-5 

STD 


2439 

70 

400 

1050 

0.92 

25 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@lF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


REC-22 


http://www.microsemi.com 


































standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

R30640 

Colorado 

DO-5 

STD 


20259 

70 

400 

1200 

0.9 

50 

IHI 

R3540 

Colorado 

DO-5 

STD 


20282 

70 

400 

1050 

1 

50 

5000 

R3640 

Colorado 

DO-5 

STD 


20291 

70 

400 


1.05 

50 

5000 

S30640 

Colorado 

DO-5 

STD 


20368 

70 

400 


0.9 

50 

5000 

S3640 

Colorado 

DO-5 

STD 


20400 

70 

400 

1200 

1.05 

50 

5000 

1N1402 

Colorado 

DO-8 

STD 


1262 

70 

500 

2000 

0.92 

200 

5000 

1N1403 

Colorado 

DO-8 

STD 


1263 

70 

600 

2000 

0.92 

200 

5000 

1N4138 

Colorado 

DO-5 

STD 


2440 

70 

600 

1050 

0.92 

25 

5000 

R30660 

Colorado 

DO-5 

STD 


20260 

70 

600 

1200 

0.9 

50 

5000 

R3560 

Colorado 

DO-5 

STD 


20284 

70 

600 

1050 

1 

50 

5000 

R3660 

Colorado 

DO-5 

STD 


20292 

70 

600 

1200 

1.05 

50 

5000 

S30660 

Colorado 

DO-5 

STD 


20369 

70 

600 

1200 

0.9 

50 

5000 

S3560 

Colorado 

DO-5 

STD 


20393 

70 

600 

1050 

1 

50 

5000 

S3660 

Colorado 

DO-5 

STD 


20401 

70 

600 

1200 

1.05 

50 

5000 

R30680 

Colorado 

DO-5 

STD 


20261 

70 

800 

1200 

0.9 

50 

5000 

R3580 

Colorado 

DO-5 

STD 


20286 

70 

800 

1050 

1 

50 

5000 

R3680 

Colorado 

DO-5 

STD 


20293 

70 

800 

1200 

1.05 

50 

5000 

S30680 

Colorado 

DO-5 

STD 


20370 

70 

800 

1200 

0.9 

50 

5000 

S3580 

Colorado 

DO-5 

STD 


20395 

70 

800 

1050 

1 

50 

5000 

S3680 

Colorado 

DO-5 

STD 


20402 

70 

800 

1200 

1.05 

50 

5000 

R306100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20256 

70 

1000 

1200 

0.9 

50 

5000 

R35100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20276 

70 

1000 

1050 

1 

50 

5000 

R36100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20288 

70 

1000 

wggii 

1.05 

50 

5000 

S306100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20365 

70 

1000 


0.9 

50 

5000 

S35100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20385 

70 

1000 


1 

50 

5000 

S36100 

Colorado 

DO-5 

STD 


20397 

70 

1000 

KWiTil 

1.25 

50 

5000 

R306120 

Colorado 

DO-5 

STD 


20257 

70 

1200 


0.9 

50 

5000 

R35120 

Colorado 

DO-5 

STD 


20277 i 

70 

1200 


1 

50 

5000 

R36120 

Colorado 

DO-5 

STD 


20289 

70 

1200 


1.05 

50 

5000 

S306120 

Colorado 

DO-5 

STD 


20366 

70 

1200 


0.9 

50 

5000 

S35120 

Colorado 

DO-5 

STD 


20386 

70 

1200 

1050 

1 

50 

5000 

S36120 

Colorado 

DO-5 

STD 

j 

20398 

70 

1200 

1200 

1.05 

50 

5000 

R35140 

Colorado 

DO-5 

STD 


20278 

70 

1400 

1050 

1 

50 

5000 

S35140 

Colorado 

DO-5 

STD 


20387 

70 

1400 

1050 

1 

50 

5000 

R35160 

Colorado 

DO-5 

STD 


20279 

70 

1600 

1050 

1 

50 

5000 

S35160 

Colorado 

DO-5 

STD 


20388 

70 

1600 

1050 

1 

50 

5000 

R30710 

Colorado 

DO-5 

STD 


20262 

85 

100 

1500 

0.95 

50 

5000 

R3710 

Colorado 

DO-5 

STD 


20294 

85 

100 

1500 

0.95 

50 

EMI 

S30710 

Colorado 

DO-5 

STD 


20371 

85 

100 

1500 

0.95 

50 

5000 

S3710 

Colorado 

DO-5 

STD 


20403 

85 

100 


0.95 

50 

5000 

1N6262 

Colorado 

DO-5 

STD 


4718 

85 

200 

1500 

1.05 

25 

5000 

R30720 

Colorado 

DO-5 

STD 


20263 

85 

200 

1500 

0.95 

50 

5000 

R3720 

Colorado 

DO-5 

STD 


20299 

85 

200 

1500 

0.95 

50 

5000 

S30720 

Colorado 

DO-5 

STD 


20372 

85 

200 

1500 

0.95 1 

50 

5000 

S3720 

Colorado 

DO-5 

STD 


20408 

85 

200 

1500 

0.95 

50 

5000 


Section Organization; Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending lO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Mcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package^' 

w Outline 

C 


Mi! 

Spec 

Data 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(VQlts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

R30740 

Colorado 

DO-5 

STD 


20264 

85 

400 

1500 

0.95 

50 

5000 

R3740 

Colorado 

DO-5 

STD 


20300 

85 

400 

1500 

0.95 

50 

5000 

S30740 

Colorado 

DO-5 

15151 


20373 

85 

400 

1500 

0.95 

50 

5000 

S3740 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

400 

1500 

0.95 

50 

5000 

R30760 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

600 

1500 

0.95 

50 

5000 

R3760 

Colorado 

DO-5 

STD 



IK^H 

600 

1500 

0.95 

50 

5000 

S30760 

Colorado 

DO-5 

STD 




600 

1500 

0.95 

50 

5000 

S3760 

Colorado 

DO-5 



20410 


600 

1500 

0.95 

50 

5000 

R3780 

Colorado 

DO-5 

STD 


20302 

85 

800 

1500 

0.95 

50 

5000 

S3780 

Colorado 

DO-5 

STD 


20411 

85 

800 

1500 

095 ' 

50 

5000 

R37100 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

1000 

1500 

0.95 

50 

5000 

S37100 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

1000 

1500 

0.95 

50 

5000 

R37120 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

1200 

1500 

1.15 

50 

5000 

S37120 

Colorado 

DO-5 

STD 



85 

1200 

1500 

0.95 

50 

5000 

R37140 

Colorado 

DO-5 

STD 



■ESI 

1400 

1500 

0.95 

50 

5000 

S37140 

Colorado 

DO-5 

STD 



■ESH 

1400 

1500 

1.15 

50 

5000 

R37160 

Colorado 

DO-5 

STD 




1600 

1500 

0.95 

50 

5000 

S37160 

Colorado 

DO-5 

STD 


^hiiinrk 


1600 

1500 

0.95 

50 

5000 

1N2426 

Colorado 

DO-8 

STD 



100 

50 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2427 

Colorado 

DO-8 

STD 



100 

100 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3288 

Colorado 

DO-8 

STD 




100 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3288A 

Colorado 

DO-8 

STD 


■KlSi 


100 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2428 

Colorado 

DO-8 

STD 



IKQQII 

150 

2500 

! 0.95 

200 

5000 

1N2429 

Colorado 

DO-8 

STD 


1585 

100 

200 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3289 

Colorado 

DO-8 

STD 


1968 

100 

200 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3289A 

Colorado 

DO-8 

STD 


1969 

100 

200 

2500 

0.95 1 

200 

5000 

1N2430 

Colorado 

DO-8 

STD 


1586 

100 

250 

2500 

1 0.95 

200 

5000 

1N2431 

Colorado 

DO-8 

STD 


1587 

100 

300 

1 2000 

0.95 

200 

5000 

1N3290 

Colorado 

DO-8 

STD 


1970 

100 

I 300 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3290A 

Colorado 

DO-8 

STD 


■QBI 

100 

300 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2432 

Colorado 

DO-8 

STD 


■1^9 

100 

350 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N2433 

Colorado 

DO-8 

STD 


■■^91 

100 

400 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3291 

Colorado 

DO-8 

STD 



100 

400 

1 2000 

0.95 

200 

5000 

1N3291A 

Colorado 

DO-8 

STD 


■KESl 

100 

400 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2434 

Colorado 

DO-8 

STD 




500 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3292 

Colorado 

DO-8 

STD 

1 



500 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3292A 

Colorado 

DO-8 

STD 




500 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2435 

Colorado 

DO-8 

STD 




600 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3293 

Colorado 

DO-8 

STD 

1 



600 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3293A 

Colorado 

DO-8 

STD 

i 

■Kffli 


600 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3294 

Colorado 

DO-8 

STD 


■BIEEI 

100 

800 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3294A 

Colorado 

DO-8 

STD 


■QSI 

100 

800 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3295 

Colorado 

DO-8 

STD 


■KEHII 

100 

1000 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3295A 

Colorado 

DO-8 

STD 



100 

1000 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3296 

Colorado 

DO-8 

STD 


■KEHEI 


1200 

2000 

0.95 

200 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division, 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

>0 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N3296A 

Colorado 

DO-8 

STD 


1983 

100 

1200 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3297 

Colorado 

DO-8 

STD 


1984 

100 

1400 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3297A 

Colorado 

DO-8 

STD 


1985 

100 

1400 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N1660 

Colorado 

DO-9 

STD 


1325 

116 


5500 

0.9 

75 

5000 

1N1661 

Colorado 

DO-9 

STD 


1326 

116 

100 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N1662 

Colorado 

DO-9 

STD 


1327 

116 

150 

5500 


75 

5000 

1N1663 

Colorado 

DO-9 

STD 


HEESS 

116 

200 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N1664 

Colorado 

DO-9 

STD 



116 

300 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N1665 

Colorado 

DO-9 

STD 



116 

400 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N1666 

Colorado 

DO-9 

STD 


{■EES 

116 

500 

5500 

0.9 

75 

5000 

R4210 

Colorado 

DO-8 

STD 


20303 

125 

100 

2000 

0.95 

200 

5000 

S4210 

Colorado 

DO-8 

STD 


20412 

125 

100 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N3141 

Colorado 

DO-8 

STD 


1914 

125 

150 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4220 

Colorado 

DO-8 

STD 


20308 

125 

200 

2000 

0.95 

200 

5000 

S4220 

Colorado 

DO-8 

STD 


20417 

125 

200 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4230 

Colorado 

DO-8 

STD 


20309 

125 

300 

2000 

0.95 

200 

5000 

S4230 

Colorado 

DO-8 

STD 


20418 

125 

300 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4240 

Colorado 

DO-8 

STD 


20310 

125 

400 

2000 

0.95 

200 

5000 

S4240 

Colorado 

DO-8 

STD 


20419 

125 

400 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4250 

Colorado 

DO-8 

STD 


20311 

125 

500 

2000 

0.95 

200 

5000 

S4250 

Colorado 

DO-8 

STD 


20420 

125 

500 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4260 

Colorado 

DO-8 

STD 


20312 

125 

600 

2000 

0.95 

200 i 

5000 

S4260 1 

Colorado 

DO-8 

STD 


20421 

125 

600 

2000 

0.95 

200 

5000 

R4280 

Colorado 

DO-8 

STD 


20313 

125 

800 

2000 

0.95 

200 1 

5000 

S4280 

1 Colorado 

DO-8 

STD 


20422 

125 

800 

2000 

0.95 

200 

5000 

R42100 

Colorado 

DO-8 

STD 


20304 

125 

1000 

2000 

0.95 

200 

5000 

S42100 

Colorado 

DO-8 

STD 


20413 

125 

1000 

2000 

0.95 

200 

5000 

R42120 

Colorado 

DO-8 

STD 


20305 

125 

1200 

2000 

0.95 

200 

5000 

S42120 

Colorado 

DO-8 

STD 


20414 

125 

1200 

2000 

0.95 

200 

5000 

R42140 

Colorado 

DO-8 

STD 

1 

20306 

125 

1400 

2000 

0.95 

200 

5000 

S42140 

Colorado 

DO-8 

STD 


20415 

125 

1400 

2000 

0.95 

200 

5000 

R42160 

Colorado 

DO-8 

STD 


20307 

125 

1600 

2000 

0.95 

200 

5000 

S42160 

Colorado 

DO-8 

STD 


20416 

125 

1600 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N2436 

Colorado 

DO-8 

STD 


1592 

150 

50 

2500 

0.95 

50 

5000 

1N3139 

Colorado 

DO-8 

STD 


1912 

150 

50 

2000 

0.95 

200 

1 5000 

1N411B 

Colorado 

DO-8 

STD 


2404 

150 

50 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N2437 

Colorado 

DO-8 

STD 


1593 

150 

100 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N412B 

Colorado 

DO-8 

STD 


2425 

150 

100 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N4587 

Colorado 

DO-8 

STD 


2629 

150 

100 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4310 

Colorado 

DO-8 

STD 


20314 

150 

100 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4310 

Colorado 

DO-8 

STD 


20423 

150 

100 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2438 

Colorado 

DO-8 

STD 


1594 

150 

150 

2500 

0.95 

50 

5000 

1N2439 

Colorado 

DO-8 

STD 


1595 

150 

200 


0.95 

200 

5000 

1N413B 

Colorado 

DO-8 

STD 


2441 

150 

200 


0.95 

200 

5000 

1N4588 

Colorado 

DO-8 

STD 


2630 

150 

200 


0.95 

50 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@lF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

Ifsm 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

R4320 

Colorado 

DO-8 

STD 


20319 

150 

200 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4320 

Colorado 

DO-8 

STD 




200 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDM15002 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




200 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2440 

Colorado 

DO-8 

STD 


■11^3 

150 

250 

2500 

0.95 

50 

5000 

1N2441 

Colorado 

DO-8 

STD 


1597 

150 

300 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N4589 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

300 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4330 

Colorado 

DO-8 

EQ3 



150 

300 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4330 

Colorado 

DO-8 

Eia 


20429 


300 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2442 

Colorado 

DO-8 

STD 


■EMU 


350 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N2443 

Colorado 

DO-8 

STD 




400 

2000 

0.95 

200 

5000 

1 N4590 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

400 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4340 

Colorado 

DO-8 

STD 


WikMl 

150 

400 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4340 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

400 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDMI 5004 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



150 

400 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2444 

Colorado 

DO-8 

STD 


■KSiS 

150 

500 

2000 

0.95 

200 

5000 

1N4591 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

500 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4350 

Colorado 

DO-8 

STD 


20322 

150 

500 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4350 

Colorado 

DO-8 

STD 


20431 

150 

500 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N2445 

Colorado 

DO-8 

STD 


1601 

150 

600 

2000 

1.2 

200 

5000 

1N4592 

Colorado 

DO-8 

STD 


2636 

150 

600 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4360 

Colorado 

DO-8 

STD 


20323 

150 

600 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4360 

Colorado 

DO-8 

STD 


20432 

150 

600 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDM15006 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


lEfTirll 

150 

600 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N4593 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

800 

2500 

0.95 

50 

5000 

R4380 

Colorado 

DO-8 

STD 


20324 


800 

2500 

0.95 

200 

5000 

S4380 

Colorado 

DO-8 

STD 




800 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDM15008 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




800 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N4594 

Colorado 

DO-8 

STD 


■EISI 


1000 

2500 

0.95 

50 

5000 

R43100 

Colorado 

DO-8 

STD 




1000 

2500 

0.95 

200 

5000 

S43100 

Colorado 

DO-8 

STD 



■BiU 

1000 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDM15010 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Birnn 


1000 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N4595 

Colorado 

DO-8 

STD 


■1^9 

KEEI 

1200 

2500 

0.95 

50 

5000 

R43120 

Colorado 

DO-8 

STD 


20316 

150 

1200 

2500 

0.95 

200 

5000 

S43120 

Colorado 

DO-8 

STD 


20425 

150 

1200 

2500 

0.95 

200 

5000 

SDM15012 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Birffni 


1200 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N4596 

Colorado 

DO-8 

STD 




1400 

2500 

0.95 

50 

5000 

R43140 

Colorado 

DO-8 

STD 



KSH 

1400 

2500 

0.95 

200 

5000 

S43140 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

1400 

2500 

0.95 

200 

5000 

R43160 

Colorado 

DO-8 

STD 



150 

1600 

2500 

0.95 

200 

5000 

S43160 

Colorado 

DO-8 

STD 



■MS 

1600 

2500 

0.95 

200 

5000 

1N3260 

Colorado 

DO-9 

STD 




50 

5500 

o 

CD 

75 

5000 

1N3261 

Colorado 

DO-9 

STD 


1952 

160 

100 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3262 

Colorado 

DO-9 

STD 


1953 

160 

150 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3263 

Colorado 

DO-9 

STD 


1954 

160 

200 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3264 

Colorado 

DO-9 

STD 



160 

250 

5500 

0.9 

75 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N3265 

Colorado 

DO-9 

STD 


1956 

160 

300 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3266 

Colorado 

DO-9 

STD 


HEEI9 


350 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3267 

Colorado 

DO-9 

STD 


■lESS 


400 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3268 

Colorado 

DO-9 

STD 



■MB 

500 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3269 

Colorado 

DO-9 

STD 


I960 

160 

600 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3270 

Colorado 

DO-9 

STD 


■■Ml 


700 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3271 

Colorado 

DO-9 

STD 


■LkMi 


800 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3272 

Colorado 

DO-9 

STD 


1963 

160 

900 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3273 

Colorado 

DO-9 

STD 


1964 

160 

1000 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3274 

Colorado 

DO-9 

STD 


1965 

160 

1200 

5500 

0.9 

75 

5000 

1N3161 

Colorado 

DO-9 

STD 


1924 

175 

50 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3162 

Colorado 

DO-9 

STD 


1925 

175 

100 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3163 

Colorado 

DO-9 

STD 


1926 

175 

100 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3164 

Colorado 

DO-9 

STD 


1927 

175 

200 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3165 

Colorado 

DO-9 

STD 


1928 

175 

200 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3166 

Colorado 

DO-9 

STD 


1929 

175 

300 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3167 

Colorado 

DO-9 

STD 


1930 

175 

300 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3168 

Colorado 

DO-9 

STD 


1931 

175 

400 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3169 

Colorado 

DO-9 

STD 


1932 

175 

500 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3170 

Colorado 

DO-9 

STD 


1933 

175 

600 

5500 

0.92 

75 

5000 

1N3735 

Colorado 

DO-9 

STD 


2180 

235 

100 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3736 

Colorado 

DO-9 

STD 


2181 

235 

200 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3737 

Colorado 

DO-9 

STD 


2182 

235 

300 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3738 

Colorado 

DO-9 

STD 


2183 

235 

400 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3739 

Colorado 

DO-9 1 

STD 


2184 

235 

500 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3740 

Colorado 

DO-9 

STD 


2185 

235 

600 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3741 

Colorado 

DO-9 

STD 


2186 

235 

800 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3742 

Colorado 

DO-9 

STD 


2187 

235 

1000 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3743 

Colorado 

DO-9 

STD 


2188 

235 

1200 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N3744 

Colorado 

DO-9 

STD 


2189 

235 

1400 

5500 

0.94 

75 

5000 

1N1670 

Colorado 

DO-9 

STD 


1332 

240 

50 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N1671 

Colorado 

DO-9 

STD 


1333 

240 

100 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N1672 

Colorado 

DO-9 

STD 


1334 

240 

150 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N1673 

Colorado 

DO-9 

STD 


1335 

240 

200 

5500 

0.95 

75 

5000 

INI 674 

Colorado 

DO-9 

STD 


1336 

240 

300 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N1675 

Colorado 

DO-9 

STD 


1337 

240 

400 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N1676 

Colorado 

DO-9 

STD 


1338 

240 

550 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N3171 

Colorado 

DO-9 

STD 


1934 

240 

700 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N3171A 

Colorado 

DO-9 

STD 


1935 

240 

700 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N3172 

Colorado 

DO-9 

STD 


1936 


800 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N3172A 

Colorado 

DO-9 

STD 



240 


■ggsM 

0.95 

75 

5000 

1N3173 

Colorado 

DO-9 

STD 


1938 

240 




75 

5000 

1N3173A 

Colorado 

DO-9 

STD 


1939 

240 

900 

i^a 

0.95 

75 

5000 

1N3174 

Colorado 

DO-9 

STD 


1940 

240 

1000 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N3174A 

Colorado 

DO-9 

STD 


1941 




0.95 

75 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

SSSWffSt 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

1N2054 

Colorado 

DO-9 

STD 


1483 

250 

50 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2055 

Colorado 

DO-9 

STD 


1484 

250 

100 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2056 

Colorado 

DO-9 

STD 


1485 

250 

150 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2057 

Colorado 

DO-9 

STD 


1486 


200 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2058 

Colorado 

DO-9 

STD 


1487 

250 

250 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2059 

Colorado 

DO-9 

STD 



250 

300 

5500 


75 

5000 

1N2060 

Colorado 

DO-9 

STD 


WBSM 

250 

350 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2061 

Colorado 

DO-9 

STD 



250 

400 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2062 

Colorado 

DO-9 

STD 


1491 

250 


5500 

0.95 

75 

5000 

1N2063 

Colorado 

DO-9 

EiiH 


1492 

250 

500 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2064 

Colorado 

DO-9 

isSiil 


1493 




0.95 

75 

5000 

1N2065 

Colorado 

DO-9 

iSSiil 


1494 

250 

700 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2066 

Colorado 

DO-9 

EQ3 


1495 

250 

800 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N2067 

Colorado 

DO-9 

STD 


1496 

250 

900 

5500 


75 

5000 

1N2068 

Colorado 

DO-9 

STD 


1497 

250 

1000 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4044 

Colorado 

DO-9 

STD 


2286 

275 

50 

HI 


75 

5000 

1N4045 

Colorado 

DO-9 

STD 


2287 

275 

100 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4046 

Colorado 

DO-9 

STD 


2288 

275 

150 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4047 

Colorado 

DO-9 

STD 


2289 

275 

200 

IM 

0.95 

75 

5000 

1N4048 

Colorado 

DO-9 

STD 


2290 



mmm 

0.95 

75 

5000 

1N4049 

Colorado 

DO-9 

STD 


2291 

275 

300 


0.95 

75 

5000 

1N4050 

Colorado 

DO-9 

STD 


2292 

275 

400 

^si 

0.95 

75 

5000 

1N4051 

Colorado 

DO-9 

STD 


■I^EI 

275 

500 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4052 

Colorado 

DO-9 

STD 


■1^01 

275 

600 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4053 

Colorado 

DO-9 

STD 


■1^3 

275 

700 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4054 

Colorado 

DO-9 

STD 



275 

800 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4055 

Colorado 

DO-9 

STD 


■^9 

275 

900 

5500 

0.95 

75 

5000 

1N4056 

Colorado 

DO-9 

STD 

1 


275 

1000 

5500 

0.95 

75 

5000 

R50410 

Colorado 

DO-9 

STD 



300 

100 

5500 

0.95 

250 

5000 

S50410 

Colorado 

DO-9 

STD 

1 

20436 

300 

100 

mmm 

0.95 

250 

5000 

R50420 

Colorado 

DO-9 

STD 



300 

200 

id#l 

0.95 

250 

5000 

S50420 

Colorado 

DO-9 

STD 


20441 

300 

200 

5500 

0.95 

250 

5000 

SDM30002 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14775 

300 

200 

5500 

0.92 

250 

5000 

TDM15002 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16231 

300 

200 

2500 

1 

200 

5000 

R50440 

Colorado 

DO-9 

STD 


20333 

300 

400 

5500 

0.95 

250 

5000 

S50440 

Colorado 

DO-9 

STD 


20442 

300 

ESI 

5500 

0.95 

250 

5000 

SDM30004 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14776 

300 

400 

5500 

0.92 

250 

5000 

TDM15004 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16232 

300 

400 

2500 

1 

200 

5000 

R50460 

Colorado 

DO-9 

STD 


20334 

300 

600 

5500 

0.95 

250 

5000 

S50460 

Colorado 

DO-9 

STD 


20443 

300 

600 

5500 

0.95 

250 

5000 

SDM30006 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14777 

300 

600 

5500 

0.92 

250 

5000 

TDM15006 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16233 

300 


2500 

1 

200 

5000 

R50480 

Colorado 

DO-9 

STD 





■aaaii 

IKE91 

250 

5000 

S50480 

Colorado 

DO-9 

STD 



KSEI 




250 

5000 

SDM30008 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MfVrt’l 

300 

■ilslsl 


0.92 

250 

5000 


Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Infontiation on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detaiied VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

TDM15008 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■1^3 


■;wiM 

2500 

1 

200 

■ainif 

R504100 

Colorado 

DO-9 

STD 



WtTiTM 

■muf 

5500 

1.05 

250 

5000 

S504100 

Colorado 

DO-9 

STD 




mimm 

5500 

0.95 

250 

5000 

SDM30010 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14779 

300 

■miHM 

5500 

0.92 

250 

5000 

TDM15010 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16235 

300 

1000 

2500 

1 

200 

5000 

R504120 

Colorado 

DO-9 

STD 


20329 

300 

1200 

5500 

0.95 

250 

5000 

S504120 

Colorado 

DO-9 

STD 


20438 


1200 

■338181 


250 

5000 

SDM30012 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BPffn 

KSEH 




250 

5000 

TDM15012 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Bi+m 


1200 

2500 

1 

200 

5000 

R504140 

Colorado 

DO-9 

STD 



KB 

1400 

5500 

0.95 

250 

5000 

S504140 

Colorado 

DO-9 

STD 



300 

1400 

5500 

0.95 

250 

5000 

R504160 

Colorado 

DO-9 

STD 



300 

1600 

5500 

0.95 

250 

5000 

S504160 

Colorado 

DO-9 

STD 



300 

1600 

5500 

0.95 

250 

5000 

TDM30002 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16237 

600 

200 

5500 

1 

250 

5000 

TDM30004 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16238 

600 

400 

■iWlUM 

1 

250 

5000 

TDM30006 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


16239 

600 

600 

5500 

1 

250 

5000 

TDM30008 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 

800 

5500 

1 

250 

5000 

TDM30010 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 

1000 


1 



TDM30012 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 

1200 


1 




Section Organization: Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

10 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ 10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N6786 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 



1100 

1.5 

20 

3 

1 

60 

R1200 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




0.5 

30 

1.6 

5 

2000 

R1200-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




0.5 

30 

1.6 

5 

500 

1N6787 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 



■WiIiA 

0.75 

20 

3 

1 

80 

USR12 

Watertown 

SA 

STD 


17156 

1200 

0.75 

20 

3.3 

5 

500 

US12 

Watertown 

SA 

STD 




1 

20 

2 

2 


1N3644 

Santa Ana 

S 

STD 


2164 

1500 

0.25 

14 

5 

5 


JAN1N3644 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

7099 

1500 

0.25 

14 

5 

5 


JANTX1N3644 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

8849 

1500 

0.25 

14 

5 

5 


R1500 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14049 

1500 

0.5 

30 

1.6 

5 

2000 

R1500-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14050 

1500 

0.5 

30 

1.6 

5 

500 

USR15 

Watertown 

SA 

STD 


17158 

1500 

0.6 

20 

4 

5 

500 

1N6788 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


24164 

1500 

0.75 

20 

3 

1 

80 

US15 

Watertown 

SA 

STD 


17080 

1500 

0.8 

20 

3 

2 


USR18 

Watertown 

SA 

STD 


17160 

1800 






R1800 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14051 

1800 

0.5 

30 

1.6 

5 

2000 

R1800-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14052. 

1800 

0.5 

30 

1.6 

5 

500 

US18 

Watertown 

SA 

STD 


17082 

1800 

0.7 

20 

3 

2 


1N6789 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


24165 

1900 

0.75 

20 

3 

1 

80 

1N3645 

Santa Ana 

S 

STD 


2165 

2000 

0.25 

14 

5 

5 


JAN1N3645 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

7100 

2000 

0.25 

14 

5 

5 


JANTX1N3645 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

8850 

2000 

0.25 

14 

5 

5 


R2000 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14053 

2000 

0.5 

30 

2.6 

5 

2000 

R2000-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14054 

2000 

0.5 

30 

2.6 

5 

500 

USR20 

Watertown 

SB 

STD 


17162 

2000 

0.5 

20 

5.5 

5 

500 

US20 

Watertown 

SA 

STD 



2000 

0.6 

20 

4 

2 


R2500 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




0.2 

30 

2.6 

5 

2000 

R2500-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


KTfT^ 


0.2 

30 

2.6 

5 

500 

1N3646 

Santa Ana 

S 

STD 




0.25 

14 

5 

5 


JAN1N3646 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

7101 


0.25 

14 

5 

5 


JANTX1N3646 

Santa Ana 

s 

STD 

279 

8851 

2500 

0.25 

14 

5 

5 


USR25 

Watertown 

SB 

STD 


17163 


0.4 

20 

6.6 

5 

500 

US25 

Watertown 

SB 

jSSBI 


17086 


0.6 

20 

4 

2 


UFB2.5 

Watertown 

DH 



16775 

2500 

0.9 

70 

6 

10 

350 

USB2.5 

Watertown 

DH 

STD 


17096 

2500 

1.1 

80 

5 

10 


UDD2.5 

Watertown 

DD 

STD 


16623 


2.25 

80 

6 

5 

350 

UDB2.5 

Watertown 

DD 

STD 


16616 


3 

100 

4, 

5 


UDF2.5 

Watertown 

DD 

STD 


16628 


4.5 

150 

6 

10 

350 

UGF2.5 

Watertown 

DG 

STD 


16972 

2500 

5 

150 

6 

10 

350 

UDE2.5 

Watertown 

DD 

STD 


16626 

2500 

6 

200 

5 

10 


UGE2.5 

Watertown 

DG 

STD 


16969 

2500 

6.6 

200 

5 

10 


R3000 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




0.2 

30 

2.6 

5 

2000 

R3000-F 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


14058 

3000 

0.2 

30 

2.6 

5 

500 

1N3647 

Santa Ana 

S 

STD 


2167 

3000 

0.25 

14 

5 

5 


JAN1N3647 

Santa Ana 

S 

STD 

279 

7102 

3000 

0.25 

14 

5 

5 



Section Organization: High Voltage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@iF refer to the product datasheets. 

3. For detaiied VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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HVR 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Si!i 

^Spiec" 


IhVr!#; 

(Volts) 

(Amps) 

l:iF§M|S 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTX1N3647 

Santa Ana 

S 

STD 

279 


3000 

0.25 

14 

5 

5 


USR30 

Watertown 

SC 

STD 


17164 

3000 

0.4 

20 

7.7 

5 

500 

US30 

Watertown 

SB 

STD 


17087 

3000 

0.5 

20 

6 

2 


USR35 

Watertown 

SC 

STD 


17165 

3500 

0.35 

20 

CO 

bo 

5 

500 

US35 

Watertown 

SC 

STD 



3500 

0.4 

20 

7 

2 


1N5181 

Santa Ana 

S 

STD 


3244 

4000 

0.1 

4 

10 

10 


USR40A 

Watertown 

SD 

STD 


17166 

4000 

0.3 

20 

9.9 

5 

500 

US40 

Watertown 

sc 

STD 


17089 

4000 

0.35 

20 

7 

2 


USR45A 

Watertown 

SD 

STD 


17167 

4500 

0.25 

20 

11 

5 

500 

US45A 

Watertown 

SD 

STD 




0.33 

20 

8 

2 


1N5182 

Santa Ana 

S 

STD 


3245 


0.1 

4 

10 

10 


USR50A 

Watertown 

SD 

STD 


17168 


0.25 

20 

13 

5 

500 

US50A 

Watertown 

SD 

STD 


17091 


0.33 

20 

9 

2 



Watertown 

DH 

STD 


KTTTf'l 


0.5 


12 

5 

350 


Watertown 

DH 

STD 



5000 

0.58 

70 

12 


350 

USB5 

Watertown 

DH 

STD 


KUTTIrl 


0.68 

80 

9 

10 


UDC5 

Watertown 

DD 

STD 


16621 


1.2 

25 

10 

2 

350 

UDD5 

Watertown 

DD 

STD 


16624 


1.5 

80 

11 

5 

350 

UDA5 

Watertown 

DD 

STD 


16614 


1.65 

30 

8 

2 


1N5600 

Watertown 

DE 

STD 


3695 


2 

80 

6 

5 


JANTX1N5600 

Watertown 

DE 

STD 

404 

9410 


2 

80 

6 

5 


UDB5 

Watertown 

DD 

STD 


16617 


2 

100 

8 

5 


UDF5 

Watertown 

DD 

STD 

i 

16629 

5000 

3.3 

150 

11 

10 

350 

UGD5 

Watertown 

! DG 

STD 

1 

16967 



80 

11 

5 

1 350 

UGF5 

Watertown 

DG 

STD 




3.75 

150 

11 

10 

350 

UGB5 

Watertown 

DG 

STD 




kei 

100 

9 

5 


UDE5 

Watertown 

DD 

STD 


16627 

5000 

4.5 

200 

10 

10 


1N5603 

Watertown 

DF 

STD 


3696 

5000 

5 

200 

6 

5 


JANTX1N5603 

Watertown 

DF 

STD 

404 

9411 

5000 

5 

200 

6 

5 


UGE5 

Watertown 

DG 

STD 




5 

200 

10 

10 


USR60A 

Watertown 

SD 

STD 




0.22 

20 

15.4 

5 

500 

US60A 

Watertown 

SD 

STD 


17092 


CO 

d 

20 

10 

2 


USR70A 

Watertown 

SE 

STD 


17170 


0.22 

20 

17.6 

5 

500 

US70A 

Watertown 

SD 

STD 



7000 

0.3 

20 

12 

2 


1N5183 

Santa Ana 

S 

STD 


3246 

7500 

0.1 

4 

10 

10 


UFS7.5 

Watertown 

DH 

STD 


16866 

7500 

0.38 

20 

18 

5 

350 

USB7.5 

Watertown 

DH 

STD 


17098 

7500 

0.43 

80 

17 

10 


UFB7.5 

Watertown 

DH 

STD 


16777 

7500 

0.45 

70 

18 

10 

350 

UDC7.5 

Watertown 

DD 

STD 


16622 


1 

25 

15 

2 

350 

UDD7.5 

Watertown 

DD 

STD 


16625 


1 

80 

17 

5 

350 

UDA7.5 

Watertown 

DD 

STD 


ttth 



30 

12 

2 


UDB7.5 

Watertown 

DD 

STD 





100 

12 

5 


UGD7.5 

Watertown 

DG 

STD 



7500 

2.25 

80 

17 

5 

350 

UGF7.5 

Watertown 

DG 

STD 



7500 

2.5 

150 

17 

10 

350 

UGB7.5 . 

Watertown 

DG 

STD 



7500 

3 

100 

13 

5 



Section Organization; High Voitage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

10 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UGE7.5 

Watertown 

DG 

STD 


16971 

7500 

3 

200 

13 

10 


USR80A 

Watertown 

SE 

STD 


17171 

8000 

0.2 

20 

20 

5 

500 

US80A 

Watertown 

SE 

STD 


17094 

8000 

0.25 

20 

14 

2 


PHV308 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13928 

8000 

8 





CHV21H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6288 

8000 

20 



10 


PHV608 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KhTfH 

8000 

20 





JHV21H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



8000 

22 



10 


JHV34H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



gTifiTM 

40 



40 


LHV34H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KFfrfi 


40 



40 


CHV34H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



8000 

45 



40 


JHV36H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



8000 

65 



50 


CHV37H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


HQESI 

8000 

70 



50 


LHV37H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KPim 

8000 

75 



50 


JHV37H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BIIUH 

8000 

85 



50 


LHV43H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



8000 

90 



200 


SHV43H8 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



8000 

120 



200 


UDC10 

Watertown 

DD 

STD 


16619. 

10000 

0.075 

25 

20 

2 

350 

1N5184 

Santa Ana 

S 

STD 


3247 

10000 

0.1 

4 

10 

10 


USR100A 

Watertown 

SE 

STD 


17151 

10000 

0.2 

20 

24 

5 

500 

US100A 

Watertown 

SE 

STD 


17077 

10000 

0.25 

20 

17 

2 


UFS10 

Watertown 

DH 

STD 


16834 

10000 

0.3 

20 

23 

5 

350 

USB10 

Watertown 

DH 

STD 


17095 

10000 

0.43 

80 

17 

10 


688-10 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


17940 

10000 

0.6 

20 

17 

2 


1N5597 

Watertown 

DE 

STD 


3694 

10000 

1 

30 

13 

1 


JANTX1N5597 

Watertown 

DE 

STD 

404 

9409 

10000 

1 

30 

13 

1 


UDA10 

Watertown 

DD 

STD 


16612 

10000 

1 

30 

16 

2 


UGD10 

Watertown 

DG 

STD 


16966 

10000 

1.75 

80 

22 

5 

350 

UGB10 

Watertown 

DG 

STD 


16963 

10000 

2.3 

100 

17 

5 


USR120A 

Watertown 

SF 

STD 


17157 

12000 

0.15 

20 

31 

5 

500 

US120A 

Watertown 

SE 

STD 


17079 

12000 

0.2 

20 

21 

2 


688-12 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 




0.5 

20 

20 

2 


PHV312 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13929 

12000 

8 





CHV21H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6271 

12000 

20 



10 


PHV612 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13948 

12000 

20 





JHV21HI2 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11664 

12000 

22 



10 


JHV34H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11665 

12000 

40 



40 


LHV34HI2 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12070 

12000 

40 



40 


CHV34H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6289 

12000 

45 



40 


JHV36H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11682 

12000 

65 



50 


CHV37H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6307 

12000 

70 



50 


LHV37H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■kijfll 


75 



50 


JHV37H12 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



mi 

85 



50 


LHV43HI2 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



12000 

90 



200 


SHV43HI2 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BIHTfl 

12000 

120 



200 


UDC15 

Watertown 

DD 

STD 



15000 

0.05 

25 

30 

2 

350 


Section Organization; High Voitage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


HVR 


Fax On Demancd (800) 713-4113 
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HVR 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 


Data . 
Sheet iD 

fiiW? 

(Volts) 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

WmW 

(uA) 

trr 

(nsec) 

USR150A 

Watertown 

SF 

STD 



15000 

0.15 

20 

33 

5 

500 

US150A 

Watertown 

SF 

STD 



15000 

0.2 

20 

26 

2 


688-15 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


KHTTl 

15000 

0.4 

20 

25 

2 


UDA15 

Watertown 

DD 

STD 


BIHTFl 

15000 

0.67 

30 

25 

2 


PHV316 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13930 

16000 

8 





CHV21H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

Slil 


6272 

16000 

20 



10 


PHV616 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



16000 

20 





SHV43HI6 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KflfH 

16000 

20 



200 


JHV21H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



16000 

22 



10 


LHV37H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Bll^rTFl 

16000 

25 



50 


JHV34H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



16000 

40 



40 


LHV34HI6 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



16000 

40 



40 


CHV34H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



16000 

45 



40 


JHV36H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11683 

16000 

65 



50 


CHV37H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6308 

16000 

70 



50 


JHV37H16 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11700 

16000 

85 



50 


LHV43HI6 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12094 


90 



200 


USR180A 

Watertown 

SF 

STD 


17161 

■n 

0.13 

20 

35 

5 

500 

US180A 

Watertown 

SF 

STD 


17083 

18000 

0.18 

20 

31 

2 


688-18 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


17943 

18000 

0.35 

20 

30 

2 


LHV34H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■MiMI 

20000 




40 


US200A 

Watertown 

SF 

STD 


KH‘IT'1 

20000 

0.18 

20 

34 

2 


688-20 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 



20000 

CO 

d 

20 

34 

2 


PHV320 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ERI 

8 





CHV21H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



RitifiTil 

20 



10 


PHV620 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



20000 

20 





JHV21H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


ilRt¥9 

mm 

22 



10 


JHV34H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MIHil 

20000 

40 



40 


CHV34H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6291 

20000 

45 



40 


JHV36H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11684 

20000 

65 



50 


CHV37H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6309 

20000 

70 



50 


LHV43H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12088 

20000 

70 



200 


LHV37H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12073 

20000 

75 



50 


JHV37H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11703 

20000 

85 



50 


SHV43H20 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14799 

20000 

120 



200 


PHV324 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13932 

24000 

8 





CHV21H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6274 

24000 

20 



10 


PHV624 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



24000 

20 





JHV21H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



24000 

22 



10 


JHV34H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



24000 

40 



40 


LHV34H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12055 


40 



40 


CHV34H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6292 

24000 

45 



40 


JHV36H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11685 

24000 

65 



50 


CHV37H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■dlEI 

24000 

70 



50 


LHV37H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

1 STD 


MUtf 1 

24000 

75 



50 



Section Organization: High Voitage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://vvww.microsemi.com 




























Micmsemi 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

10 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JHV37H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


WBtnt 


85 



50 


LHV43H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




90 



200 


SHV43H24 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




120 



200 


688-25 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 




0.2 

20 

42 

2 


PHV328 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13933 

28000 

8 





CHV21H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ggTiCTl 

20 



10 


PHV628 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



RtWiTil 

20 





JHV21H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


JHV34H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



wnsfmu 

40 



40 


LHV34H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




40 



40 


CHV34H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


JHV36H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




65 



50 


CHV37H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




70 



50 


LHV37H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




75 



50 


JHV37H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




85 



50 


LHV43H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




120 



200 


SHV43H28 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


14801. 


120 



200 


PHV332 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BIHtfl 

icwililil 

8 





CHV21H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



icUiiinl 

20 



10 


PHV632 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


iKrrm 

BcHiTiTil 

20 





JHV21H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KIH+I 

■cMiTifil 

22 



10 


LHV37H32 | 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




25 



50 


JHV34H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



Ebil 

40 



40 


LHV34H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12057 

32000 

40 



40 


CHV34H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6294 

32000 

45 



40 


JHV36H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11687 

32000 

65 



50 


CHV37H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6312 


70 



50 


JHV37H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KEBm 


85 



50 


LHV43H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



bcwililil 

I 120 



200 


SHV43H32 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KfltH 


120 



200 


PHV336 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


HEEE3I 


8 



50 


CHV21H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6277 


20 



50 


PHV636 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13954 

BcWiIinl 

20 



50 


JHV21H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11653 


22 



50 


JHV34H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




40 



50 


LHV34H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



itkiimi 

40 



50 


CHV34H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ictdiTiTil 

45 



50 


JHV36H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■Udd;! 

Em 

65 



50 


CHV37H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




70 



50 


LHV37H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ESI 

75 



50 


JHV37H36 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



36000 

85 



50 


PHV340 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13936 

40000 

8 



40 


CHV21H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6278 

40000 

20 



10 


PHV640 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13955 

40000 

20 





JHV21H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11654 

40000 

22 



10 



Section Organization: High Voltage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


HVR 


Fax On Demanid (800) 713-4113 


HVR-5 


http://wvvw.microsemi.com 












HVR 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Outline 

Type 

Mil 

Sjjjec 

...t;pata -n':.' 

Sheet ID 

(Volts) 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

trr 

(nsec) 

LHV37H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KFiTn 

40000 

25 



50 


JHV34H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Klliri 

40000 

40 



40 


LHV34H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



40000 

40 



40 


CHV34H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



40000 

45 



40 


JHV36H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



40000 

65 



50 


CHV37H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




70 



50 


JHV37H40 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




85 



50 


PHV344 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




8 



40 


CHV21H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



44000 

20 



10 


PHV644 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


KIFMH 

44000 

20 





JHV21H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



44000 

22 



10 


JHV34H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



44000 

40 



40 


LHV34H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Biriifl 

44000 

40 



40 


CHV34H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■1^3 

44000 

45 



40 


JHV36H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11690 

44000 

65 



50 


CHV37H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6315 

44000 

70 



50 


LHV37H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12079 

44000 

75 



50 


JHV37H44 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11707 

44000 

85 



50 


PHV348 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



Em 

8 



40 


CHV21H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 



10 


PHV648 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



Em 

20 





JHV21H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


JHV34H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




40 



40 


LHV34H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




40 



40 


CHV34H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


JHV36H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




65 



50 


CHV37H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



gi;niinh 

70 



50 


LHV37H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




75 



50 


JHV37H48 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




85 



50 


PHV352 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




8 





CHV21H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 



10 


PHV652 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



■mm 

20 





JHV21H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


JHV34H52 

Colorado 

SEE FACTORY A 

^STD 



52000 

40 



40 


LHV34H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


3H‘I+I 


40 



40 


CHV34H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6299 


45 



40 


JHV36H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11692 


65 



50 


CHV37H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6317 


70 



50 


LHV37H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


3|[H‘I*H 


75 



50 


JHV37H52 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



Ib.'Wiiiiih 

85 



50 


PHV356 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


TI-fTl 


8 





CHV21H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 



10 


PHV656 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13959 

56000 

20 





JHV21H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11658 

56000 

22 



10 


LHV37H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12082 

56000 

25 



50 



Section Organization: High Voitage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (voits), foiiowed by ascending 10 (voits) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsem! Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microseml manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


HVR-6 


http://www.microsemi.com 
















Micmsemi 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

10 

(Amps) 

' ■■ 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

LHV34H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12063 

56000 

40 



40 


CHV34H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6300 


45 



40 


JHV34H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


JHV36H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BIH‘H 


65 



50 


CHV37H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6318 

56000 

70 



50 


JHV37H56 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11710 

56000 

85 



50 


PHV360 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13941 

wmi 

8 



50 


CHV21H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6283 

rmn 

20 



10 


PHV660 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ma 

20 





JHV21H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



K'M'M 

22 



10 


LHV34H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


HEEl^ 


40 



40 


CHV34H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


JHV34H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


JHV36H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MU'ffl 


65 



50 


CHV37H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■SIEI 


70 



50 


LHV37H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BhM’H 

Em 

75 



50 


JHV37H60 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



■mtii 

85 



50 


PHV364 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


WKSMkM 


8 



50 


CHV21H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 



10 


PHV664 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


BIHUl 


20 





JHV21H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


JHV34H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




40 



40 


LHV34H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12065 


40 



40 


CHV34H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6302 


45 



40 


JHV36H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11695 


65 



50 


CHV37H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6320 

Em 

70 



50 


LHV37H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12084 

Em 

75 



50 


JHV37H64 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11712 


85 



50 


PHV368 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13943 


8 



50 


PHV668 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 





CHV21H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


JHV21H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




22 



10 


LHV34H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



ISEI 

40 



40 


CHV34H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



Eimm 

45 



40 


JHV34H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11679 

68000 

45 



40 


JHV36H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11696 

68000 

65 



50 


LHV37H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12085 

68000 

75 



50 


CHV37H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6321 

68000 

85 



50 


JHV37H68 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11713 

68000 

85 



50 


PHV372 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13944 

72000 

8 



50 


CHV21H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6286 

72000 

20 



10 


PHV672 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




20 





JHV21H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



72000 

22 



10 


CHV34H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



72000 

45 



40 


JHV34H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



72000 

45 



40 



Section Organization: High Voltage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending 10 (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


HVR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


HVR-7 


http://wvvw.microsemi.com 













HVR 


High Voltage Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Volts) 

(Amps) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

trr 

(nsec) 

LHV34H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



■CTTiTil 

45 



40 


JHV36H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




65 



50 


CHV37H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




70 



50 


LHV37H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


12086 


75 



50 


JHV37H72 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


Minn 

72000 

85 



50 


PHV376 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




8 



50 


CHV21H76 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6287 


20 



10 


PHV676 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MTM^I 

lr73trt!il 

20 





CHV34H76 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




45 



40 


CHV37H76 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 




70 



50 


PHV380 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MHfn 


8 





PHV680 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


MH'H-j 

ESI 

20 






Section Organization: High Voitage Rectifier Parametric Section is organized by ascending VR (voits), followed by ascending iO (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


HVR-8 


http://www.microsemi.com 
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Signal/General Purpose Diodes 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

lO 

(A) 

VBR 

(V) 

Vrwm 

(V) 

VF@IF 
(V) (A) 

-1 

Cj 

(PF) 

trr 

(nsec) 

JAN1N251 

Watertown 

DO-35 

STD 

188 

6910 

0.014 

40 

30 

1 

0.01 

1 

4 

30 

1N3206 

Santa Ana 

H 

STD 


1942 

0.04 

100 

80 

1 

0.01 

0.5 

4 

4 

1N459 

Watertown 

DO-35 

STD 


2633 

0.04 


175 

1 

0.02 

0.025 



1N459A 

Watertown 

DO-35 

STD 


2641 

0.04 

200 

175 

1 

EES 

0.025 



JAN1N459 

Watertown 

DO-35 

STD 

193 

7388 

0.04 

200 

175 

1 

0.02 

0.025 



1N3069M 

Santa Ana 

H(EPOXY) 

STD 


1910 

0.05 

65 

50 

1 

0.05 

0.1 

6 

50 

1N458 

Watertown 

DO-35 

STD 


2618 

0.055 

150 

125 

1 

0.02 

0.025 



1N458A 

Watertown 

DO-35 

STD 


2632 

0.055 

150 

125 

1 

0.02 

0.025 



JAN1N458 

Watertown 

DO-35 

STD 

193 

7387 

0.055 

150 

125 

1 

0.02 

0.025 



1N3207 

Santa Ana 

H 

STD 


1943 

0.075 

60 

20 

1 

0.15 

0.05 


6 

1N457 

Watertown 

DO-35 

STD 


2596 

0.075 

70 

60 

1 

0.02 

0.025 



1N457A 

Watertown 

DO-35 

STD 


2617 

0.075 

70 

60 

1 

0.02 

0.025 



JAN1N457 

Watertown 

DO-35 

STD 

193 

7376 

0.075 

70 

60 

1 

0.02 

0.025 



1N3064 

Watertown 

DO-7 

STD 


1908 

0.075 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

1N3064M 

Santa Ana 

H(EPOXY) 

STD 


1909 

0.075 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JAN1N3064 

Watertown 

DO-7 

STD 

144 

7036 

0.075 

75 

50 

1 

0.01 

■n 

2 

4 

JAN1N4153UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

337 

21345 

0.075 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTX1N3064 

Watertown 

DO-7 

STD 

144 

8836 

0.075 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTXV1N3064 

Watertown 

DO-7 

STD 

144 

10321 

0.075 

75 


1 

0.01 

0.1 

2 

4 

1N914 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5303 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JAN1N914 

Watertown 

DO-35 

STD 

116 

8250 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JAN1N914 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

116 

8249 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTX1N914 

Scottsdale 


STD 

116 

10045 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTX1N914 

Watertown 

DO-35 

STD 

116 

10046 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTX1N914UR 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

116 

10047 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTXV1N914 

Watertown 

DO-35 

STD 

116 

11517 

0.075 

■19 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTXV1N914 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

116 

11516 

0.075 ! 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTXV1N914UR 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

116 

11518 

0.075 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

1N3070 

Santa Ana 

DO-7 

ISTD 


1911 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

1N4938 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


3073 

0.1 


175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

1N4938-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


3074 

0.1 


175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JAN1N3070 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

169 

7037 ! 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JAN1N4938 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

7448 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JAN1N4938-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

7449 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTX1N3070 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

169 

8837 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTX1N4938 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

9202 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTX1N4938-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

9203 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTXV1N3070 

Santa Ana 

DO-7 

STD 

169 

10322 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTXV1N4938 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

10662 

0.1 

200 

175 

1 

0.1 

0.1 

5 

50 

JANTXV1N4938-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

169 

10663 I 

0.1 

200 

175 

1 I 

0.1 

0.1 

5 

50 

1N4532 

Watertown 

DO-34 

STD 

144 

24446 I 

0.125 

75 

75 


0.01 

0.1 

2 

! 4 

JAN1N4532 

Watertown 

DO-34 

STD 

144 

24448 

1 0.125 

75 

75 

1 

0.01 

0.1 

2 

1 4 

JANTX1N4532 

Watertown 

DO-34 

STD 

144 

24449 

1 0.125 

75 

75 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 


Section Organization: Signai/Computer Diode Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VBR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at IF. For additional VF@IF specifications refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. IR when specified is measured at Vwrm (volts). For detailed IR data refer to the products datasheets by using the Fax on Demand System. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SIG 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SIG-1 


http://www.microsemi.com 









SIG 


Signal/General Purpose Diodes 


IVBcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

■'iSbejc; 

Sheet 

111^ 

iiiil 

(A) 

VBR 

(V) 

Vrwm 

(V) 

VF@IF 
(V) (A) 

IR 

(uA) 

Cj 

(pF) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N4532 

Watertown 

DO-34 

STD 

144 

24450 

0.125 

75 

75 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

1N4153 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


18772 

0.15 

75 

50 

1 

0.01 

0.05 

20 

4 

JAN1N4153 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

337 

7253 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JAN1N4153-1 

Santa Ana 


STD 

337 

7255 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JAN1N4153-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

337 

7254 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTX1N4153 

Santa Ana 


STD 

337 

9003 i 0.15 

1^ 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTX1N4153-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

337 

9005 ! 0.15 

75 


0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTX1N4153-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

337 

9004 ! 0.15 

75 


0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTX1N4153UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

337 

21346 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTXV1N4153 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

337 

10471 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

. 0.05 

2 

4 

JANTXV1N4163-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

337 

10472 

0.15 


50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

JANTXV1N4153-1 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

337 

10473 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

5 

JANTXV1N4153UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

337 

21347 

0.15 

75 

50 

0.81 

0.01 

0.05 

2 

4 

1N4154 

Watertown 

DO-35 

STD 


18767 

0.2 

35 

25 

1 

0.03 

0.1 

4 

2 

BAV70 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 




70 

70 

0.86 

0.01 

2.5 

1.5 

6 

BAW56 

Chats worth 

SOT-23 



17993 

■Bi 

70 

70 

0.86 

0.01 

2.5 

2 

6 

1N3600 

Watertown 

DO-7 

STD 




^^9 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

1N4151 

Watertown 

DO-35 

STD 





50 

1 

0.05 

0.05 

2 

4 

MLL4150-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.2 

^^9 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N3600 

Watertown 

DO-7 

STD 

231 



75 

■tslB 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N4150 

Watertown 

DO-35 

STD 

231 


0.2 

75 

MiitM 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N4150-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

231 

7250 

m*wm 

75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N4150-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

231 

7251 


75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N4150UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

231 

7252 


75 

50 

0.74 

0.01 

BH 

m 

4 

JAN1N4454 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

7270 

0.2 

75 


1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JAN1N4454-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

nil 

0.2 

75 

50 

1 

bed 

0.1 

2 

4 

JAN1N4454-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

144 


MtiM 


50 

1 

Pfsn 

0.1 

2 

4 

JAN1N4454UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

144 


■iM 

mm 

50 

1 

EEB 

0.1 

2 

4 

JANTX1N3600 

Watertown 

DO-7 

STD 

231 



75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTX1N4150 

Watertown 

DO-35 

STD 

231 



75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

1^ 

4 

JANTX1N4150-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

231 

9001 

0.2 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

m 

4 

JANTX1N4150-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

231 

KlillE] 

Kn 

75 


0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTX1N4150UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

231 


Km 

75 


0.74 

Pisn 

0.1 

2.5 

4 

JANTX1N4454 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

9020 


75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTX1N4454-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

144 

9021 


75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTX1N4454-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

9022 

0.2 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTX1N4454UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

144 

9023 

0.2 

75 


1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTXV1N3600 

Watertown 

DO-7 

STD 

231 

mm 

Bm 

75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N4150 

Watertown 

DO-35 

icgra 

BO 


BUI 

75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N4150-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

231 

10469 

0.2 

75 


0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N4150-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

231 

10468 

0.2 

75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N4150UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

231 

10470 

0.2 

75 

50 

0.74 

0.01 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N4454 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

10488 


75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 


Section Organization: Signal/Computer Diode Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VBR (volts), and then by Part Number 
General Notes; 

1. Information on contacting MIcrosomi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified Is at IF, For additional VF@IF specifications refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MIcrosemi manufacturing division. 

4. IR when specified is measured at Vwrm (volts). For detailed IR data refer to the products datasheets by using the Fax on Demand System. 

4. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Signal/General Purpose Diodes 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

10 

(A) 

VBR 

(V) 

Vrwm 

(V) 

VF@IF 
(V) (A) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N4454-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

144 

10489 

0.2 

75 

50 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTXV1N4454-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

144 

10490 

0.2 

75 


1 

0.01 

0.1 

2 

4 

JANTXV1N4454UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

144 

10491 

0.2 

75 


1 

0.01 

0.1 

2 

4 

ESA1N4150-1 

Ireland 

DO-35 

STD 


22784 

0.2 

75 

lEil 

ItlrZI 

Bfin 

fiWPJJ 

2.5 

4 

ESA1N4151-1 

Ireland 

DO-35 

STD 


22785 

0.2 

75 


1 

0.05 

0.05 

2 

4 

BAS16 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17986 

0.2 

85 

75 

0.86 

0.01 

1 

2 

5 

1N4148 

Chatsworth 

DO-35 

STD 



0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

4 

1N4149 

Watertown 

DO-35 

STD 


ETTm 

0.2 

100 

75 

1 

0.01 

5 

4 

4 

1N4446 

Watertown 

DO-35 

STD 



■Bi 

100 

75 

1 

0.02 

5 

4 

4 

1N4447 

Watertown 

DO-35 

STD 


18769 

0.2 

100 


1 

0.02 

5 

4 

2 

1N4448 

Watertown 

DO-35 

STD 


18770 

0.2 


75 

1 

0.1 

5 

4 

4 

1N4448 

Chatsworth 

DO-35 

STD 


17946 

0.2 


75 

1 

0.01 

0.5 

4 

5 

1N4449 

Watertown 

DO-35 

STD 


18771 

0.2 

100 

75 

1 

0.03 

5 

2 

4 

1N914 

Chatsworth 

DO-35 

STD 



0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

4 

DL4148 

Chatsworth 

DL-35 MEL 

SM 


uda 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

4 

DL4448 

Chatsworth 

DL-35 MEL 

SM 


17995 

0.2 

100 

75 

1 

0.01 

0.5 

4 

5 

DL914(A)(B) 

Chatsworth 

DL-35 MEL 

SM 


ami 


100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

4 

MLL4148-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


Elicit 


100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

2 

4 

MLL4454-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.2 

100 

75 

1 

0.01 

0.1 

2 

4 

MMBD4148 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18079 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

IVIMBD7000 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


ami 

■iUI 

100 

50 

0.82 

0.01 

1 

1.5 

4 

MMBD914 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


ami 

Ea 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

2 

JAN1N4148-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

116 

7246 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JAN1N4148-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

116 

7247 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JAN1N4148UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

116 

7248 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTX1N4148-1 

Watertown 

DO-35 

STD 

116 

8997 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTX1N4148-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

116 

8996 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 


JANTX1N4148UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

116 

8998 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTXV1N4148-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

116 

10464 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 i 


4 

5 

JANTXV1N4148-1 

Watertown i 

DO-35 

STD 

116 


0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

JANTXV1N4148UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

116 

ILESLI 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

ESA1N4148-1 

Ireland 

DO-35 

STD 


22783 

0.2 

100 

75 

0.8 

0.01 

0.5 

4 

5 

BAV99 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17992 

0.215 

70 

70 

0.86 

0.01 

2.5 

1.5 

6 

1N4500 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


2540 

0.3 

75 

75 

0.72 

0.01 

0.1 

4 

6 

1N6640 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5014 

mm 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

1N6640US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 


5015 

0.3 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

1N6641 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5016 

0.3 

75 

50 

1.1 

0.2 

0.1 

3 

5 

1N6641US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 


5017 

0.3 

75 

50 

1.1 

0.2 

0.1 

3 

5 

1N6643 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5020 

0.3 

75 

50 

1 

0.01 

0.5 

5 

6 

1N6643U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 


5021 

0.3 

75 

50 

1 

Pisn 

■sSi 

5 

6 

JANTX1N6640 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

9964 

0.3 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

JANTX1N6640US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

9965 

0.3 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

JANTX1N6641 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

9966 

0.3 

75 

50 

1.1 

0.2 

0.1 

3 

5 


Section Organization; Signal/Computer Diode Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VBR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at IF. For additional VF@IF specifications refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. IR when specified is measured at Vwrm (volts). For detailed IR data refer to the products datasheets by using the Fax on Demand System. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Signal/General Purpose Diodes 


NHcr^^ru 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outiine 

Type 

ilfij 

Mil 

Spec 

Sheet 

ID 

iiiii 

lilii 

VBR 

(V) 

Vrwm 

(V) 

VF(glF 
(V) (A) 

-1 

Cj 

(pF) 

trr 

(nsec) 

JANTX1N6641US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

9967 


75 

50 

1.1 

0.2 

0.1 

3 

5 

JANTX1N6643 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 


iy»icii 

75 

50 

1 

10 

0.5 

5 

6 

JANTX1N6643U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 


MU 

75 

50 

1 

10 

0.5 

5 

6 

JANTXV1N6640 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

11435 

fnu 

75 

50 

1 

EM 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N6640US 

Santa Ana 

BSQ. MEL 

SM 

609 

11436 

MU 

75 

50 

1 

0.02 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N6641 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

11437 

MU 

75 

50 

1.1 

0.02 

0.1 

3 

5 

JANTXV1N6641US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

11438 

HiltM 

75 

50 

1 

0.02 

0.1 

3 

5 

JANTXV1N6643 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

11441 

0.3 

75 

50 

1 

0.01 

0.5 

5 

6 

JANTXV1N6643U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

11442 

0.3 

75 

50 

1 

0.01 

0.5 

5 

6 

JANS1N6640 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

8683 

0.3 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

JANS1N6640US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

8684 

0.3 

75 

50 

1 

0.2 

0.1 

2.5 

4 

JAN1N4500 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

403 

7350 


80 

75 


0.01 

0.1 

4 

6 

JANTX1N4500 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

403 

9100 

0.3 

80 

75 

El^ 

0.01 

0.1 

4 

6 

JANTXV1N4500 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

403 

10568 

MU 

80 

75 

0.72 

ppn 

0.1 

4 

6 

1N6639 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5012 

0.3 

100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4 

1N6639US 

Santa Ana 

BSQ. MEL 

SM 


5013 

0.3 

100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4 

1N6642 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5018 

0.3 

100 


1 

0.01 

0.5 

5 

5 

1N6642U 

Santa Ana 

BSQ. MEL 

SM 


5019 

0.3 

100 

mm 

1 

0.01 

0.5 

5 

5 

JANTX1N6639 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 



100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4.5 

JANTX1N6639US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 



100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4.5 

JANTX1N6642 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

9968 

0.3 

100 

75 

1 

0.01 

0.5 

5 

5 

JANTX1N6642U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

9969 

0.3 

100 

75 

1 

0.01 

MHUi 

5 

5 

JANTXV1N6639 

1 Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

11433 

0.3 

100 

75 

1.2 

0.5 


2.5 

4 

JANTXV1N6639US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

11434 

0.3 

100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4 

JANTXV1N6642 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

11439 

MU 

MtU 

75 

1 

0.01 


5 

5 

JANTXV1N6642U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

11440 

0.3 

100 

125 

1 

0.01 


5 

5 

JANS1N6639 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

609 

8681 

MU 

100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4 

JANS1N6639US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

609 

8682 

MU 

100 

75 

1.2 

0.5 

0.1 

2.5 

4 

JANS1N6642 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 



100 

75 

1 

0.01 

0.5 

5 

5 

JANS1N6642U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

8686 

0.3 

100 


0.8 

0.01 

0.025 

2.8 

5 

1N6638 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5010 

MU 

150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

1N6638U 

Santa Ana 

BSQ. MEL 

SM 


5011 

MU 

150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

JANTX1N6638 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

9960 

0.3 

150 


0.8 

0.01 

0.035 

2.5 

4.5 

JANTX1N6638U 

Santa Ana 

BSQ. MEL 

SM 

578 

9961 


150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

JANTXV1N6638 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

11431 


150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

JANTXV1N6638U 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

11432 

0.3 

150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

JANS1N6638 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

578 

8679 


150 

125 

0.8 

0.01 

0.5 

2.5 

4.5 

JANS1N6638US 

Santa Ana 

B SQ. MEL 

SM 

578 

8680 

Mel 

150 


0.8 

0.01 

0.035 

2.5 

4.5 

1N6661 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5022 

0.5 

150 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


1N6661US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5023 

MU 

270 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6661 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


8181 

0.5 

270 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6661US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


8182 


270 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTX1N6661 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

9972 

HU 

270 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 



Section Organization: Signal/Computer Diode Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VBR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified Is at IF. For additional VF@IF specifications refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MIcrosemI manufacturing division. 

4. IR when specified Is measured at Vwrm (volts). For detailed IR data refer to the products datasheets by using the Fax on Demand System. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Signal/General Purpose Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

10 

(A) 

VBR 

(V) 

Vrwm 

(V) 

VF@IF 
(V) (A) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

trr 

(nsec) 

JANTX1N6661US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

9973 

0.5 



1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6661 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

11443 

0.5 

270 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANS1N6661 

Santa Ana 


STD 

587 

8687 

0.5 


225 

1 

EEI 

0.05 

20 


JANS1N6661US 

Santa Ana 

ASQ. MEL 

SM 

587 

8688 

B9i 


225 

1 

EEl 

0.05 

20 


1N6662 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5024 

0.5 

480 

400 

1 

0.4 

0.05 

20 


1N6662US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


5025 

■39 

480 

400 

1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6662 

Santa Ana 


STD 


8183 

0.5 



1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6662US 

Santa Ana 

IsgESH 

• STD 


8184 

0.5 

480 

400 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTX1N6662 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

9974 


480 


1 

0.4 

0.05 

20 


JANTX1N6662US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

9975 


480 

400 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6661US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

11444 

0.5 

480 

225 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6662 

Santa Ana 


STD 

587 

11445 



400 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6662US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

11446 



400 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANS1N6662 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

8689 


480 


1 

0.4 

0.05 

20 


JANS1N6662US 

Santa Ana 

ASQ. MEL 

SM 

587 

8690 

0.5 

480 

400 

1 

0.4 

0.05 I 

20 


1N6663 

Santa Ana 

DO-35 

STD 





600 

1 

0.4 

hiiiM 

20 


1N6663US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6663 

Santa Ana 

DO-35 

Rgjil 


8185 


720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JAN1N6663US 

Santa Ana 

DO-35 

SQ 


8186 

0.5 

720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTX1N6663 

Santa Ana 


STD 

587 

9976 


720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTX1N6663US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

9977 

0.5 

720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6663 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

11447 


720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANTXV1N6663US 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

11448 

0.5 

720 

600 

1 

0.4 

0.06 

20 


JANS1N6663 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

587 

8691 

0.5 

720 

600 

1 

0.4 

0.05 

20 


JANS1N6663US 

Santa Ana 

A SQ. MEL 

SM 

587 

8692 

0.5 


600 

1 

0.4 

0.05 

20 



Section Organization: Signal/Computer Diode Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VBR (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Forward Voitage (VF) when specified is at IF, For additional VF@IF specifications refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. IR when specified is measured at Vwrm (volts). For detailed IR data refer to the products datasheets by using the Fax on Demand System. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SIG 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SIG-5 


http://vmw.microsemi.com 
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Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


f; Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

|o 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(pF) 

BAT54 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17987 

0.03 

KISI 

0.6 

0.5 

2 


BAT54A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 



0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


BAT54C 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


WFTTri 

0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


BAT54S 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 



0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


5817SM MELF 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


5698 

1 

20 





1N5817 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3921 

1 

20 

25 

0.45 

1000 


1N5817 

Colorado 

DO-41 

STD 



1 


50 

0.45 

1000 

105 

1N5817G 

Colorado 

DO-41 G 

STD 



1 

IBH 

50 

0.45 

1000 

105 

581 7SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5696 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

105 

5817SM MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5697 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

105 

5817SMG 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20163 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

230 

5817SMJ 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20097 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

230 

DL5817 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

20 

25 

0.45 

1000 


SKI 2 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18218 

1 

20 

25 

0.45 

1000 


UPS5817 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20781 

1 

20 

50 

0.45 

■IiIlUM 

105 

SSI 2 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

20 

25 

0.55 

1000 


5818SMMELF 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


5701 

1 

30 





1N5818 

Colorado 

DO-41 

STD 


■ESSI 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

1N5818 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3924 

1 

30 

25 

0.55 

1000 


1N5818G 

Colorado 

DO-41 G 

STD 


3925 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

581 8SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5485 

1 

30 

50 

0.55 

1000 


581 8SM MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5700 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

5818SMG 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20164 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

5818SMJ 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20098 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

DL5818 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6382 

1 

30 

25 

0.55 

1000 


SKI 3 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18219 

1 

30 

25 

0.55 

1000 


SS13 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18241 

1 

30 

25 

0.55 1 

1000 


5819SM MELF 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


5704 

1 

40 

■n 


■Hi 


1N5819 

Colorado 

DO-41 

STD 


3926 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

1N5819G 

Colorado 

D0-41G 

STD 


3928 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

581 9SM 

Colorado 

DO-213AB 

SM 


5486 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

5819SM MELF 

Colorado 

DO-213AB 

SM 


5703 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

5819SMG 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20165 

1 

40 

50 

0,55 

1000 

50 

5819SMJ 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20099 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

SS14 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18242 

1 

40 

25 

0.55 

1000 


UPS5819 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20782 

1 

40 

50 


■ItHUM 

105 

LSM140 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


12096 

1 

40 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM140G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20187 

1 

40 

50 

0.58 


60 

LSM140J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

40 

50 

0.58 

1000 

60 

MSG140 

Colorado 

DO-41 

STD 



1 

40 

50 

0.58 

100 

60 

MSP140 

Colorado 

DO-41 

STD 


13316 

1 

40 

50 

0.58 

100 

60 

1N5819 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


3927 

1 

40 

25 

0.6 

1000 


DL5819 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6383 

1 

40 

25 

0.6 

1000 


SK14 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18220 

1 


25 

0.6 

1000 



Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-1 


http://www.microsemi.com 







































SCH 


Schottky Rectifiers Mic msemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package : 
Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

|i|sill 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

Cj 

(pF) 

MSI 04 

Colorado 

DO-41 

STD 


13271 

1 

40 


0.69 

100 

53 

MSG104 

Colorado 

DO-41 

STD 


13307 

1 

40 


0.69 

100 

53 

LSM145 MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


12098 

1 

45 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM145G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20188 

1 

45 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM145J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

45 

50 

0.58 

1000 

60 

MSG145 

Colorado 

DO-41 

STD 


13314 

1 

45 

50 

0.58 

100 

60 

MSP145 

Colorado 

DO-41 

STD 


13317 

1 

45 

50 

0.58 

100 

60 

LSM150 MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


BMilfl 

1 

50 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM150G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20189 

1 

50 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM150J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20123 

1 

50 

50 

0.58 

1000 

60 

MSG150 

Colorado 

DO-41 

STD 


13315 

1 

50 

50 

0.58 

100 

60 

MSP150 

Colorado 

DO-41 

STD 


13318 

1 

50 

50 

0.58 

100 

60 

HSM150MELF 

Colorado 

DO-213AB 

SM 


6813 

1 

50 

50 

0.69 

100 

55 

HSM150G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20169 

1 

50 

50 

0.69 

100 

53 

HSM150J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20103 

1 

50 

50 

0.69 

100 

53 

MS105 

Colorado 

DO-41 

STD 


13273 

1 

50 

50 

0.69 

100 

53 

MSG105 

Colorado 

DO-41 

STD 



1 

50 

50 

0.69 

100 

53 

SS15 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

50 

25 

0.7 

1000 


DLSR105 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

50 

25 

0.72 

1000 


SKI 5 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18221 

1 

50 

25 

0.72 

1000 


SRI 05 

Chatsworth 

DO-41 

STD 



1 

50 

25 

0.72 

1000 


HSM160 MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


6815 

1 

60 

50 

0.69 

100 

55 

HSM160G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


Wjinriil 


60 

50 

0.69 

100 

53 

HSM160J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20104 

1 

60 

50 

0.69 

100 

53 

MSI 06 

Colorado 

DO-41 

STD 


13274 

1 

60 

50 

0.69 

100 

53 

MSG106 

Colorado 

DO-41 

STD 



1 


50 

069 1 

100 

53 

SS16 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


tOiStM 

1 


25 

0.7 

1000 


DLSR106 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6398 

1 


25 

0.72 

1000 


SKI 6 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18222 

1 


25 

0.72 

1000 


SR106 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


16191 

1 

60 

25 

0.72 

1000 


DLSR108 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


18002 

1 

80 

25 

0.8 

1000 


SKI 8 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18223 

1 

80 

25 

0.8 

1000 1 


SR108 

Chatsworth 

DO-41 

STD 




80 

25 

0.8 

1000 


HSM180 MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


6817^ 

1 

80 

50 

0.81 

100 

45 

HSM180G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20171 

1 

80 

50 

0.81 

1000 

45 

HSM180J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 



1 

80 

50 

0.81 

100 

45 

MSI 08 

Colorado 

DO-41 

STD 



1 

80 

50 

0.81 

100 

45 

MSG108 

Colorado 

DO-41 

STD 




80 

50 

0.81 

100 

45 

SSI 8 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 

80 

25 

0.85 

1000 


HSM190MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 

i 


1 

90 

50 

0.81 

100 

45 

HSM190G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20172 

1 

90 

50 

0.81 

1000 

45 

MSI 09 

Colorado 

DO-41 

STD 


13277 

1 

90 

50 

0.81 

100 

45 

MSG109 

Colorado 

DO-41 

STD 


13311 

1 

90 

50 

0.81 

100 

45 

HSM190J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20106 

1 

90 

50 

0.84 

100 

45 


Section Organization; Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), foiiowed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-2 


http://www.microsemi.com 


























Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

q 

(PF) 

DLSR110 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

100 

25 

0.8 

1000 


SK1 10 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18224 

1 

WifM 

25 

0.8 

1000 


SR1 10 

Chatsworth 

DO-41 

STD 


18233 

1 


25 


1000 


HSM1100MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 



1 

100 

50 

0.81 



MS110 

Colorado 

DO-41 

STD 


13278 

1 

100 

50 

0.81 

100 

45 

MSG110 

Colorado 

DO-41 

STD 


13312 

1 

100 

50 

0.81 

100 

45 

HSM1100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21111 

1 

100 

50 

0.84 

100 

45 

HSM1100J 

Colorado 

DO-214AA 

SM 


21112 

1 

100 

50 

0.84 

100 

45 

SS110 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18246 

1 

100 

25 

0.85 




Chatsworth 

DO-41 

STD 


18234 

2 

20 

50 

0.55 

500 


SK225 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 




25 

50 

0.55 

500 


MSL245 

Colorado 

DO-13 

STD 




45 

125 

0.45 

1500 

220 

1N5820 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


3929 

3 

20 

150 

0.46 


i^i 

5820SMG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20166 

3 

20 

150 

0.46 

1500 

265 

5820SMJ 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20100 

3 

20 

150 

0.46 

1500 

l^i 

SK32 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18226 

3 

lESH 


0.5 

500 


SK32B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22038 

3 

20 


0.5 

500 


1N5820 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

20 

80 

475 

2000 


1N5821 

Colorado 

DO-201AD 

STD 



3 

30 

150 

0.48 



5821SMG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



3 

30 

150 

0.48 

1500 


5821SMJ 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20101 

3 

30 

150 

0.48 

1500 

265 

1N5821 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


■ESSEI 


30 

80 

0.5 

2000 


SK33 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 




30 

80 

0.5 

500 


SK33B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22039 

3 

30 

80 

0.5 

500 


LSM335G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20190 

3 

35 

150 

0.52 

1500 

265 

LSM335J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20124 

3 

35 

150 

0.52 

1500 

265 

1N5822 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


3933 

3 

40 

150 

0.5 

1500 

265 

5822SMG 

Colorado 

DO-21SAB 

SM 


20168 

3 


150 

0.5 

1500 

265 

5822SMJ 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20102 

3 

40 

150 

0.5 


265 

SK34 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 



3 

40 

80 


500 


SK34B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



3 

40 

80 


500 


LSM340G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 




40 

150 

0.52 

1500 

265 

LSM340J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 




40 

150 

0.52 

BSTiM 


1N5822 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


3934 

3 

40 

80 

0.525 

■aiiiiii 


MS304 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13284 

3 

40 

150 

0.62 

100 

215 

LSM345G 

Colorado 

DO-21 SAA 

SM 


20192 

3 

45 

150 


1500 

265 

LSM345J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20126 

3 

45 

150 


1500 

265 

MSP345 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13319 

3 

45 

150 

BS9 

1500 

265 

MS345 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13290 

3 

45 

WB^M 

0.65 

100 

260 

HSM350G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20173 

3 

50 


0.62 

100 

215 

HSM350J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20107 

3 

50 

150 

0.62 

100 


MS305 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13285 

3 

50 

150 

0.62 

100 

215 

SR305 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 



3 

50 

150 

0.65 

1000 


SK35 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18229 

3 

50 

80 

0.75 

500 



Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending lO (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-3 


http://vvww.microsemi.com 


























SCH 


Schottky Rectifiers Mic msemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MM 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

Cj 

(pF) 

SK35B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



3 

50 

80 

0.75 

500 


HSM360G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 




60 

150 

0.62 

100 

215 

HSM360J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 




60 

150 

0.62 

100 

215 

MS306 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


MTTT'B 

3 

60 

150 


100 

215 

SR306 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


16193 

3 

60 

150 

0.65 

1000 


SR306 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18235 

3 

60 

150 

0.65 

mmm 


SK36 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18230 

3 

60 

80 

0.75 

500 


SK36B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22042 

3 

60 

80 

0.75 

500 


SK38 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18231 

3 

80 

80 

0.8 

500 


SK38B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22043 

3 

80 

80 

0.8 

500 


SR308 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18236 

3 

80 

150 

0.8 

1000 


HSM380G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20175 

3 

80 

150 

0.81 

100 

190 

HSM380J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20109 

3 

80 

150 

0.81 

100 

190 

MS308 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


BITyi’Irl 


80 

150 

0.81 

100 

190 

HSM390G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


lEsSES 


90 

150 

0.81 

100 

190 

HSM390J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 




90 

150 

0.81 

100 

190 

MS309 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


Blf'Hi’l 

j^EHl 

90 

150 

0.81 

100 

190 

SK310B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



3 

100 

80 

0.8 

500 


SR3010 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18237 

3 

100 

150 

0.8 

1000 


HSM3100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21113 

3 

100 

150 

0.81 

100 


HSM3100J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


21114 

3 

100 

150 

0.81 

100 


MS310 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13289 

3 

100 

150 

0.81 

100 

190 

1N6492 

Watertown 

TO-39 

STD 


4962 

4 

45 





JANTX1N6492 

Watertown 

TO-39 

STD 

567 

9935 

4 

45 





JANTXV1N6492 

Watertown 

TO-39 

STD 

567 

11406 

4 

45 





USD245 

Watertown 

TO-39 

STD 


17099 

4 

45 





USD245C 

Watertown 

TO-39 

STD 


17100 

4 

45 





USD245CHR2 

Watertown 

TO-39 

STD 


17101 

4 

45 





USD245CR 

Watertown 

TO-39 

STD 


17102 

4 

45 





USD245CRHR2 

Watertown 

TO-39 

STD 


17103 

4 

45 





SR510 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18239 

5 

10 

250 

0.75 

1000 


1N5823 

Colorado 

TOP HAT 

STD 


21038 

5 

20 

500 

0.36 

10000 

1470 

MS502 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13291 

5 

20 

300 

0.49 

250 

430 

SR502 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


16194. 

5 

20 

250 

0.55 

1000 


1N5824 

Colorado 

TOP HAT 

STD 


21039 

5 

30 

500 

0.37 

10000 

1470 

MS503 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13292 

5 

30 

300 

0.49 

250 

430 

SR503 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


16195 

5 

30 

250 

0.55 

1000 


LSM535G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20193 

5 

35 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM535J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20127 

5 

35 

300 

0.52 

■aaiM 


MSP535 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13320 

5 

35 

300 




1N5825 

Colorado 

TOP HAT 

STD 


21040 

5 

40 

500 

0.38 

10000 

1470 

LSM540G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20194 

5 

40 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM540J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20128 

5 

40 

300 

0.52 

2000 

380 

MSP540 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13321 

5 

40 

300 

0.52 

2000 

380 


Section Organization; Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-4 


http://wvvw.microseml.com 














Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

lO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

SR504 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


16196 

5 


250 


1000 


MS504 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13293 

5 

40 



250 

415 

SCF1045 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21286 

5 

45 





LSM545G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



5 

45 

■CIIIIM 

0.52 

2000 

380 

LSM545J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



5 

45 

McMiB 

0.52 

2000 

380 

IVISP545 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13322 

5 

45 

300 

0.52 



MS545 

Colorado 

DO-201AD 

STD 




45 


0.62 

250 


MS505 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13294 

5 

50 

300 

0.62 


grew 

HSM550G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



5 

50 

300 

0.65 

250 


HSM550J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



5 

50 

300 

0.65 


355 

SR505 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


Mhl'fl 

5 

50 

250 

0.65 



HSM560G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



5 

60 

300 

0.65 

mwi*m 

355 

HSM560J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


MkliKH 

5 

60 

300 

0.65 

250 

355 

MS506 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13295 

5 

60 


0.65 

250 

355 

SR506 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


Mhiri 


60 

250 

0.65 

1000 


SCF1080 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 


21287 

5 

80 





SR508 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18238 

5 

80 


0.75 

1000 


HSM580G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20179 

5 

80 

300 

0.8 

250 

280 

HSM580J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20113 

5 

80 

300 

0.8 


280 

MS508 

Colorado 

DO-201AD 

isiin 


13296 

5 

80 

300 

0.8 

250 

280 

SCF1090 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 



5 

90 





HSM590G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



5 

90 

300 

0.8 

250 

280 

HSM590J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



5 

90 

300 

0.8 

250 

280 

MS509 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


KFFTTl 

5 

90 

300 

0.8 


280 

HSM5100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21115 

5 

100 

300 

0.8 



HSM5100J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


21116 

5 

100 

300 

0.8 

250 


MS510 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13298 

5 

100 

300 

0.8 

250 

280 

SSF0635 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 


21333 

6 

35 





SSF0640 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 


21334 

6 

40 





SSF0645 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 


21335 

6 

45 





SSF0650 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 


21336 

6 

50 





SK82 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24324 

8 

20 

300 

0.55 



SD820 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18197 

8 

20 

400 

0.62 

1000 


HSM825G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20181 

8 

25 

400 

0.62 

250 

660 

HSM825J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20115 

8 

25 

400 

0.62 


660 

MS825 

Colorado 

DO-201AD 

STD 




25 

400 

0.62 

250 

660 

SK83 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 



8 

30 

300 

0.55 



HSM830G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



8 

30 

400 

0.62 

250 

660 

HSM830J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20116 

8 

30 

400 

0.62 

250 

660 

IVIS830 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13301 

8 

30 

400 

0.62 


660 

SD830 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14766 

8 

30 

400 

0.62 

HWH 


SD830 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18198 

8 

30 

400 

0.62 



LSM835G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20196 

8 

35 

400 

0.52 


575 

LSM835J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20130 

8 

35 






Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foiiowed by ascending VR (voits) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-5 


http://vwvw.microsemi.com 
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Schottky Rectifiers Mic rosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

CJ 

(PF) 

MSP835 

Colorado 

DO-201AD 

STD 



8 

35 

400 

0.52 

2000 


MS835 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13302 

8 

35 

400 

0.62 

250 

660 

LSM840G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20197 

8 

40 

400 

0.52 

2000 

575 

LSM840J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



8 

40 

400 

0.52 

2000 


SK84 

Chatsworth 

SMC Mod 



24326 

8 

40 

300 

0.55 



HSM840G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20183 

8 

40 

400 

0.62 

250 


HSM840J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20117 

8 

40 


0.62 


660 

MS840 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13303 

8 

40 

400 



660 

SD840 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18199 

8 

40 

400 

0.62 

1000 


SD840 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


14767 

8 

40 

400 

0.62 

1000 


LSM845G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20198 

8 

45 

400 

0.52 

2000 

575 

LSM845J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20132 

8 

45 

400 

0.52 

2000 

575 

MSP845 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


■EESSi 

8 

45 

400 

0.52 

2000 

575 

HSM845G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



8 

45 

400 

0.62 

250 

660 

HSM845J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20118 

8 

45 

400 

0.62 

250 

660 

MS845 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13304 

8 

45 

400 

0.62 

250 

660 

SD845 


DO-201AD 

STD 


14768 

8 

45 

400 

0.62 

1000 


SD850 


DO-201AD 

STD 


18200 

8 

50 

400 

0.62 

1000 



Chatsworth 


SM 


24327 

8 

50 

300 

0.65 



SD860 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18201 

8 

60 

400 

0.62 

1000 


SK86 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24328 

8 

60 

300 

0.65 



SD880 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18202 

8 

80 

400 

0.75 

1000 


HSM880G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



8 

80 


0.77 

250 

440 

HSM880J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20119 

8 

80 


0.77 

250 

440 

MS880 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13305 

8 

80 

400 

0.77 

250 

440 

SK88 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24329 

8 

80 

■cmi^ 

0.8 



HSM890G 

Colorado 

DO-21 SAA 

SM 


20186 

8 

90 

liliM 

0.77 

250 

440 

HSM890J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20120 

8 

90 

400 

0.77 

250 

440 

MS890 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


13306 

8 

90 

400 

0.77 

250 

440 

SK89 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24330 

8 

90 

300 

0.8 



SD8100 

Chatsworth 

DO-201AD 

STD 


18203 

8 

100 

400 

0.75 

1000 


SK810 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24331 

8 

100 

300 

0.81 



HSM8100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 



8 



0.85 

250 


HSM8100J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



8 



0.85 

250 


MS8100 

Colorado 

DO-201AD 

STD 


21122 

8 

100 

400 

0.85 

250 


SSF1020 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 




20 





MSI 002 

Colorado 

TO-220AC 

STD 




20 

200 

0.65 

250 

660 

SCF2025 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 




25 





SCF2030 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 




30 





SSF1030 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 



10 

30 





MSI 003 

Colorado 

TO-220AC 

STD 



10 

30 

200 

0.65 

250 

660 

SCF2035 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 



10 

35 





USD1035A 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



10 

35 





SCF2040 

Sertech Lab 

TO-2S4 

STD 



10 

40 






Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


SCH-6 


http://www.microsemi.com 





















Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


jPart Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

SSF1040 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21300 

10 

40 





MSI 004 

Colorado 

TO-220AC 

STD 




40 

200 

0.65 

250 

660 

FST1045 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



10 

45 

200 


2000 

380 

SCF2045 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



10 

45 





SSF1045 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21305 

10 

45 





USD1045A 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


20798 

10 

45 





MSI 045 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13272 

10 

45 

200 

0.56 


575 

SCF2050 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21294 

10 

50 





SSF1050 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21301 

10 

50 



. 


MS1005 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13267 

10 

50 

200 

0.67 

250 

570 

SCF2060 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21295 

10 

60 





SSF1060 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21302 

10 

60 





SSF1060 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21306 

10 

60 





USD1060 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


20786 

10 

60 





MSI 006 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13268 

10 

60 

200 

0.67 

250 

570 

MSI 060 

Colorado 

TO-220AC 

STD 



10 

60 

200 

0.67 

250 

570 

USD1070 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


20787 


70 





FST1080 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



10 

80 

200 


250 

280 

SCF2080 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



10 

80 





SSF1080 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



10 

80 





USD1080 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



10 

80 

■■1 


■IB 

■11 

MS1008 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


KF'flfl 

10 

80 

200 

0.8 

250 

440 

FST1090 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



10 

■31 

JkiM 


250 

280 

SCF2090 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21297 

10 

90 





SSF1090 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21304 

10 

90 





USD1090 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


20789 

10 

90 





MSI 009 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13270 

10 

90 

200 

0.8 

IBB 

440 

FST10100 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



10 

100 

200 


250 


USD10100 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



10 

100 





MS10100 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


igireii 

10 

100 

200 

0.85 

500 


SCF1235 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21319 

12 

35 





USD635 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17131 

12 

35 





USD635C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


17132 

12 

35 





USD835 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17145 

12 

35 





SCF1240 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21320 

12 

40 





USD640 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17133 

12 

40 





USD640C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


17134 

12 

40 





USD840 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17146 

12 

40 





SCF1245 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21321 

12 

45 





USD645 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17135 

12 

45 





USD645C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


17136 

12 

45 





USD845 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17147 

12 

45 





USD1535ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


mm 

15 

35 





USD1545ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



15 

45 






Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-7 


http://www.microsemi.com 
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Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-I 

Cj 

(PF) 

SSF1625 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 




25 





MSI 625 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13279 

16 

25 

200 

0.67 

250 

850 

SSF1635 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21322 

16 

35 





SSF1635 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



16 

35 





USD1635ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

35 





USD735 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



16 

35 





USD735C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

35 





USD935 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17148 

16 

35 





MSI 635 

Colorado 

TO-220AC 

iciig 



16 


200 

0.67 

250 

850 

SSF1640 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21323 

16 

40 





USD740 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



16 

40 





USD740C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



16 

40 





USD940 

Watertown 

TO-220AC 

STD 



16 

40 





SSF1645 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



16 

45 





SSF1645 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21324 

16 

45 





USD1645ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


20804 

16 

45 





USD745 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17141 

16 

45 





USD745C 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


17142 

16 

45 





USD945 

Watertown 

TO-220AC 

STD 


17150 

16 

■ESI 


hhh 

■HI 

IHH 

MSI 645 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13281 

16 

45 

200 

0.67 

250 

850 

SSF1680 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


21310 

16 

80 





MSI 680 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


KhUfl 

16 

80 

200 

0.85 

500 

570 

SSF1690 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 



16 

90 





MSI 690 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


13283 

16 

90 

200 

0.85 

500 

570 

MS16100 

Colorado 

TO-220AC 

STD 


21121 

16 

100 

200 

0.85 

500 


USD6503 

Watertown 

SMPOWPK 

SM 


20807 

20 






FST2025 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


6637 

20 

25 

200 


250 

660 

FST2030 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



20 

30 

200 


250 

660 

FST2035 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



20 

35 

200 


250 

660 

USD2035ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



20 

35 





FST2040 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



20 

40 

200 


250 

660 

FST2045 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


6641 

20 

45 

200 


250 

660 

USD2045ACT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


20800 

20 

45 





FST2050 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


WBES 

20 

50 

200 


250 

570 

FST2060 

Colorado 

TO-220AB 

STD 



20 


200 


250 

570 

USD2060CT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 



20 

60 





USD2070CT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 


20792 

20 

70 





FST2080 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


6644 

20 

80 

200 


250 

440 

USD2080CT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 




80 





FST2090 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


■ESSi 


90 

200 


250 

440 

USD2090CT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 




90 





FST20100 

Colorado 

TO-220AB 

STD 


21051 

20 

100 

200 


250 

440 

USD20100CT 

Watertown 

TO-220AB 

STD 




100 





1N5826 

Colorado 

DO-4 

STD 


■CUES 


20 






Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-8 


http://www.microsemi.com 





































Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

IVlicrosemi 

Division 

Package 

Outiine 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(§IO 

(Volts) 

■ : IR:^' 

(uA) 

Cj 

(pF) 

SBR2520 

Colorado 

DO-4 

STD 


14718 

25 

20 

600 

0.58 

350 

1200 

SBT2520 

Colorado 

TO-3 

STD 


14749 

25 

20 

600 

0.58 

350 

1200 

SBR2525 

Colorado 

DO-4 

STD 


14719 

25 

25 

600 

0.58 

350 

1200 

1N6095 

Colorado 

DO-4 

STD 


4432 

25 

30 





SBR2530 

Colorado 

DO-4 

STD 


14720 

25 

30 

600 

0.58 

350 

1200 

SBT2530 

Colorado 

TO-3 

STD 


14750 

25 

30 

600 

0.58 

350 

1200 

USD2555C 

Watertown 

TO-220 

STD 


20805 

25 

35 





SBR2535 

Colorado 

DO-4 

STD 



25 

35 

600 

0.58 

350 

1200 

1N6096 

Colorado 

DO-4 

STD 


4433 

25 

40 





SBR2540 

Colorado 

DO-4 

STD 


KHtTFI 


40 

600 

0.58 

350 

1200 

SBT2540 

Colorado 

TO-3 

STD 


Knm 

25 

40 

600 

0.58 

350 

1200 

1N6391 

Colorado 

DO-4 

STD 


HSIEI 

25 

45 

600 


15000 

2000 

1N6391 

Watertown 

DO-4 

STD 



25 

45 





JAN1N6391 

Watertown 

DO-4 

STD 

553 


25 

45 





JAN1N6391 

Colorado 

DO-4 

STD 

553 

8133 

25 

45 

600 


15000 

2000 

JANTX1N6391 

Watertown 

DO-4 

STD 

553 

9891 

25 

45 





JANTX1N6391 

Colorado 

DO-4 

STD 

553 

9890 

25 

45 

600 


15000 

2000 

JANTXV1N6391 

Colorado 

DO-4 

STD 

553 

11361 

25 

45 

600 


15000 

2000 

JANTXV1N6391 

Watertown 

DO-4 

STD 

553 


25 

45 





SBR2545 

Colorado 

DO-4 

STD 


Birtfn 

25 

45 

600 

0.58 

350 

1200 

SBT2545 

Colorado 

TO-3 

STD 


14752 

25 

45 

600 

0.58 

350 

1200 

1N6792 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 



25 

45 

125 

0.61 

1000 

600 

1N6792R 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24129 

25 

45 

125 

0.61 

i 1000 

600 

1N6793 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24130 

25 

45 

125 

0.775 

300 

600 

1N6793R 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24131 

25 

45 

125 

0.775 

300 

600 

USD320C 

Watertown 

TO-3 

STD 


17110 

30 

20 



HU 

IHH 

FST3030 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6650 

30 


600 


500 

890 

USD3030C 

Watertown 

T0-3P 

STD 


17104 

30 


■■■1 

■■■I 

■HU 

■■■ 

USD3030S 

Watertown 

T0-3P 

igna 


17105 

30 

30 





FST3035 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6651 

30 

35 

600 


500 

890 

USD335C 

Watertown 

TO-3 

STD 


17111 

30 

35 





USD335CHR2 

Watertown 

TO-3 

STD 


17112 

30 

35 





SBR3035 

Colorado 

DO-4 

STD 


14724 

30 

35 

600 

0.63 

1500 

1800 

SD41 

Colorado 

DO-4 

STD 


14761 

30 

35 

600 

0.68 

1500 

1350 

SBT3035 

Colorado 

TO-3 

STD 


14753 

30 

35 

600 

0.7 

1500 

1800 

1N5828 

Colorado 

DO-4 

STD 


3936 

30 

40 





FST3040 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6652 

30 

40 

600 


500 

890 

USD3040C 

Watertown 

T0-3P 

STD 


17106 

30 

40 





USD3040S 

Watertown 

T0-3P 

STD 


17107 

30 

40 





SBR3040 

Colorado 

DO-4 

STD 


14725 

30 

40 

600 

0.63 

1500 


SBT3040 

Colorado 

TO-3 

STD 

, 

14754 

30 

40 

600 

0.7 

1500 

1800 

1N6660 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


22034 

30 

45 



0.75 

1000 

1N6660R 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 


22035 

30 

45 



0.75 

1000 

FST3045 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6653 

30 

45 

600 


500 

890 


Section Organization; Schottky Rectifier Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MIcrosemI manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-9 


http://vvvvw.microsemi.com 
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Schottky Rectifiers Mic msemi 


part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


lSi:| 

Sheet ID 

10 

(Amps) 

(Volts) 

iiMl 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

-1 

Cj 

(pF) 

JANTX1N6660 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

608 

22063 

30 

45 

300 


0.75 

1000 

JANTXV1N6660 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

608 



45 

300 


0.75 


USD2935C 

Watertown 

TO-220 

STD 



30 

45 





USD3045C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


Klrllfl 


45 





USD3045S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17109 

30 

45 





USD345C 

Watertown 

TO-3 

STD 




45 




. ■ 

USD345CHR2 

Watertown 

TO-3 

STD 




45 





SBR3045 

Colorado 

DO-4 

151151 




45 

600 

0.63 

1500 

1800 

SD4145 

Colorado 


STD 


14762 


45 

600 

0.68 

1500 

1350 

SBT3045 

Colorado 

TO-3 

STD 


14755 

30 

45 

600 

0.7 

1500 

1800 

SD24145 

Colorado 

TO-3 

STD 


14759 

30 

45 

600 

0.7 

1500 

1350 

FST3050 

Colorado 

TO-3P 

STD 



30 


fiM 


500 

890 

SBR3050 

Colorado 

DO-4 

STD 


14727 

30 

50 

600 

0.63 

1500 

1800 

SBT3050 

Colorado 

TO-3 

STD 


14756 

30 

50 

600 

0.7 

1500 


FST3060 

Colorado 

TO-3P 

155151 


6655 

30 


600 



660 

FST3080 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6656 

30 

80 

600 


IMiRH 

570 

FST3090 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6657 

30 


600 


MdiliaWk 

570 

FST30100 

Colorado 

TO-3P 

STD 



30 

100 

500 


500 

550 

FST4020 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6658 

40 

20 

600 


2000 


FST4030 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6659 

40 

30 

600 


2000 


USD4030C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17115 

40 

30 





USD4030S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17116 

40 

30 





FST4040 

Colorado 

T0^3P 

STD 


6660 

40 




2000 

B9i 

USD4040C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17117 

40 

40 





USD4040S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17118 

40 

40 





USD4045C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17119 

40 






USD4045S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17120 

40 

■E&HI 


, 



FST4045 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6661 

40 

45 

600 


2000 

1200 

USD4530C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17121 

45 






USD4530S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17122 

45 

30 





USD4540C 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17123 

45 

40 





USD4540S 

Watertown 

TO-3P 

STD 


17124 

45 

40 





USD4545C 

Watertown 

TO-3P 

STD 



45 

45 




^ — 

USD4545S 

Watertown 

TO-3P 

STD 



45 

45 





FST5020 

Colorado 

TO-3P 

STD 


6662 

50 


700 


500 

1400 

1N6097 

Colorado 

DO-5 

STD 


Km 

50 

30 





1N6097 

Watertown 

DO-5 

STD 



50 

30 





FST5030 

Colorado 

TO-3P 

STD 


■1^1 

50 


700 


500 

1400 

SBR5035PF 

Colorado 

DO-21 

STD 

1 

14729 

50 


1200 

0.55 

2000 

2300 

SD5035PF 

Colorado 

PF 

STD 


21131 

50 

35 

800 

0.75 

2000 

2300 

1N6098 

Colorado 

DO-5 

STD 

1 

4436 

50 

40 





1N6098 

Watertown 

DO-5 



4437 

50 

40 


eebh 


■■■1 

FST5040 

Colorado 

TO-3P 

EiiH 

. ,, i 

6664 

50 

40 

700 


500 

■ESIil 

SBR5040PF 

! Colorado 

DO-21 



14731 

50 

40 

1200 

0.55 

2000 



Section Organization; Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes; 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. por detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On DemaniJ (800) 713-4113 


SCH-10 


http;//vvww.microsemi.com 






































Schottkv Rectifiers n/Ucmsemi 


Part Number 

MicrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

Cj 

(pF) 

SD5040PF 

Colorado 

PF 

STD 


21132 

50 

40 

800 

0.75 

2000 

2300 

FST5045 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6665 

50 

45 

700 


500 

1400 

FST5050 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6666 

50 

50 

700 


500 

1400 

SBR5050PF 

Colorado 

DO-21 

STD 


14733 

50 


1200 

0.55 

2000 

2300 

FST5080 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6667 

50 

80 

700 


500 

920 

FST5090 

Colorado 

T0-3P 

STD 



50 

90 

700 


500 

920 

FST50100 

Colorado 

T0-3P 

STD 



50 

100 

700 

0.88 

500 

920 

FST6210 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6676 

60 

10 

600 


3000 

6000 

FST6215 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6677 

60 

15 

600 


3000 


FST6220 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


■1^11 

60 

20 

600 


3000 


SBR6020 

Colorado 

DO-5 

STD 




20 

1000 

0.6 

2000 

2700 

SBR6025 

Colorado 

DO-5 

STD 




25 

1000 

0.6 

2000 

2700 

FST6130 

Colorado 

MINIMOD 

SM 




30 

800 


3000 

2100 

SBR6030 

Colorado 

DO-5 

STD 




30 

1000 

0.6 

2000 

2700 

FST5535 

Colorado 

T0-3P 

STD 


■isi 


35 

600 


2000 

1200 

SD241 

Watertown 

TO-3 

STD 




35 





SD51 

Watertown 

DO-5 

STD 


14764 

60 

35 





SD241 

Colorado 

TO-3 

STD 


14757 

60 

35 

600 

0.7 

1500 

1350 

SD51 

Colorado 

DO-5 

STD 



60 

35 

800 

0.7 

2000 

2300 

FST6135 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



60 

35 


0.88 

3000 

2100 

1N5834 

Colorado 

DO-4 

STD 


3937 

60 

40 

IBB 

bbb 

bbh 

■■1 

FST5540 

Colorado 

T0-3P 

STD 



60 

40 

600 


2000 

1200 

FST6140 

Colorado 

MINIMOD 

SM 




40 

800 


3000 

2100 

SBR6040 

Colorado 

DO-5 

STD 


14738 

60 

40 

1000 

0.6 

2000 

Kr/iW 

1N6392 

Watertown 

DO-5 

STD 


4917 

60 

45 





FST5545 

Colorado 

T0-3P 

STD 


6671 

60 

45 

600 


2000 

1200 

FST6145 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21057 

60 

45 

800 


3000 

2100 

JAN1N6392 

Watertown 

DO-5 

STD 

553 

8136 

60 

45 





JANTX1N6392 

Watertown 

DO-5 

STD 

553 

9893 

60 

45 





JANTXV1N6392 

Watertown 

DO-5 

STD 

553 

11364 

60 

45 

Bi^H 

B^B 


bbi 

SD241HR2 

Watertown 

TO-3 

STD 


14760 

60 

45 

bib 

IBI^l 

bib 

bh 

1N6392 

Colorado 

DO-5 

STD 


4916 

60 

45 

1000 

0.68 

20000 

3000 

JAN1N6392 

Colorado 

DO-5 

STD 

553 

8135 

60 

45 

1000 

0.68 

20000 

3000 

JANTX1N6392 

Colorado 

DO-5 

STD 

553 

9892 

60 

45 

1000 

0.68 

20000 

3000 

JANTXV1N6392 

Colorado 

DO-5 

STD 

553 

11363 

60 

45 

1000 

0.68 

20000 

3000 

SD5145 

Colorado 

DO-5 

STD 


14765 

60 

45 

800 

0.7 

2000 

2300 

SD5045PF 

Colorado 

PF 

STD 


21133 


45 


0.75 

2000 

2300 

SBR6050 

Colorado 

DO-5 

STD 


14740 

60 

50 

800 

0.7 

2000 

2300 

SBR6080 

Colorado 

DO-5 

STD 


21130 

60 

80 

1000 

0.89 

1000 

1250 

FST63100 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21058 

60 

100 

600 

0.58 

1500 

1000 

SBR60100 

Colorado 

DO-5 

STD 


21129 

60 

100 

1000 

0.89 

1000 

1250 

FST7130 SM 

Colorado 

MINIMOD 

EM 


6679 

70 

30 

800 



MESSm 

FST7130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21059 

70 

30 

800 


5000 

1300 

FST7140 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6680 

70 

40 

800 


5000 

1300 


Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2 . Forward Voltage (VF) when specified Is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MIcrosemI manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-11 


http://vvvvw.microseml.com 
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Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

:-:;>vP£|ta:|;:l 

Sheet ID 

(Amps) 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

(Volts) 

-1 

Cj 

(PF) 

FST7140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21060 

70 

40 

800 


5000 

1300 

FST7145 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



70 

45 

800 


5000 

1300 

FST7145SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21061 

70 

45 

800 


5000 

1300 

USD520 

Watertown 

DO-5 

STD 


17127 

75 

20 

■■1 

^■3 

331 

1^31 

USD7520 

Watertown 

DO-5 

STD 



75 

20 





USD7525 

Watertown 

DO-5 

STD 


BtHTTl 


25 





USD535 

Watertown 

DO-5 

STD 




35 





USD545 

Watertown 

DO-5 

STD 



75 

45 





USD550 

Watertown 

DO-5 

STD 



75 

50 





FST8110 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

10 

800 


10000 

4000 

SBR8210 

Colorado 

DO-5 

STD 


Kflr/n 

80 

10 

1200 

0.38 

5000 

4600 

SBR8215 

Colorado 

DO-5 

STD 



80 

15 

1200 

0.38 

5000 

4600 

FST8115 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

15 

800 

0.46 

10000 

4000 

FST8120 

Colorado 

MINIMOD 

SM 





800 


1500 

2100 

FST8125 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

25 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8125SM 

Colorado 

MINIMOD 

ESI 



80 

25 

800 

0.58 

mmm 

KMiBI 

FST8230 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


MrADfS 

80 

30 

800 


5000 

2400 

FST8230SM5 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


MAh)[S 

80 

30 

800 


5000 

2400 

FST8130 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


WISEtSM 

80 

30 

800 


1500 

2100 

FST8130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

30 

800 

0.58 


2100 

FST8135 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

35 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8135SM 

Colorado 

MINIMOD 



21072 

80 

35 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8035 

Colorado 

MINIMOD 

Ea 


6682 

80 

35 


0.75 



FST8040 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

40 

ES&fl 

0.15 


mm 

FST8140 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6691 

80 


800 


1500 

2100 

FST8140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21073 

80 

KSH 

800 


1500 


FST8045 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6684 

80 

■31 

800 


50000 

1900 

FST8145 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6693 

80 

45 

800 

0.58 



FST8145SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21074 

80 

45 

800 

0.58 

1500 


FST8050 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6685 

80 

50 

800 

0.75 

50000 

1900 

FST8080 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21063 

80 

^■3 

800 


2000 


FST8090 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

90 

800 

0.88 



FST80100 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21065 

80 


800 


IHI 


FST80100SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21062- 

80 


800 

0.88 



SBR8035 

Colorado 

DO-5 

STD 


14741 

85 

■31 

1200 

0.74 

BEI 

■gjCllUM 

SBR8040 

Colorado 

DO-5 

STD 


14742 

85 


1200 

0.74 

2000 

KcMiB 

SBR8045 

Colorado 

DO-5 

STD 


14743 

85 

45 

1200 

0.74 

2000 

Kc!iW 

SBR8050 

'Colorado 

DO-5 

STD 


14744 

85 


1200 

0.74 

2000 


FST10020 

Colorado 

FLAT PACK 



6606 

100 

20 

1000 




FST10120 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6612 

100 

20 

1000 

0.65 

ieesi 

2700 

FST10025 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6607 

100 

25 

1000 

0.65 

vmM 


FST10125 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6613 

100 

25 

1000 

0.65 


remil 

FST10030 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6608 

100 

30 

1000 

0.65 

Kiiiiii 

KRsn 

FST10130 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6614 

100 

30 

1000 

0.65 

B1 



Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-12 


http://www.microsemi.com 














































Schottky Rectifiers Mic msemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

JFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

Cj 

(PF) 

FST10035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



100 


1000 



2700 

FST10135 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6615 

100 

35 

1000 


reiTiM 

2700 

FST16035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



100 

35 

1200 


iBsa 

2300 

FST10040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6610 

100 

40 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10140 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



100 

40 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST16040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6622 

100 

40 

1200 

0.75 

2000 

2300 

FST10145 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6617 

100 

45 

1000 



2700 

FST10045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



100 

45 

1000 

0.65 

2000 

2700 

MSASC100H45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22061 

100 

45 


0.65 

1000 

3300 

MSASC100H45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22062 

100 

45 

500 

0.65 


3300 

FST16045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6623 

100 

45 

1200 

0.75 

2000 

2300 

MSASC100W45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22059 

100 

45 

500 

0.8 

1000 

3000 

MSASC100W45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22060 

100 

45 


0.8 

1000 

3000 

FST16050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6624 

100 

50 

1200 

0.75 

2000 

2300 

MSASC100W100 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22411 

100 

100 

500 

0.94 

1000 

2000 

MSASC100W100 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22412 


100 

500 

0.94 

1000 

2000 

HS12515 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



120 

15 


0.42 



HS12230 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



120 

30 


0.5 



HS12035 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


TfiTirM 

120 

35 

1550 

0.52 

10000 

5500 

FST6035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 




35 

1200 


2000 

2300 

HS12135 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



nss 

35 

2000 


10000 

4600 

CPT12035 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6325 

120 

35 

1000 

0.8 

3000 

2700 

HS12040 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21078 

120 

40 


0.52 

10000 

5500 

FST6040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6673 

120 

40 

1200 

0.7 

2000 

2300 

HS12140 

Colorado 

1 HALF PAK 

STD 


21081 

120 

40 

2000 


10000 

4600 

CPT12040 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6326 

120 

40 

1000 


3000 

2700 

HS12045 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



120 

45 

1650 

0.52 

10000 

5500 

FST6045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


UBSBi 

120 

45 

1200 

0.7 



HS12145 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



120 

45 

2000 

0.7 

10000 

4600 

CPT12045 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6327 

120 

45 

1000 

0.8 

3000 

2700 

FST6050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6675 

120 

50 

1200 

0.7 

2000 

2300 

CPT12050 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6328 

120 

50 

1000 

0.8 

3000 

2700 

HS12380 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21084 

120 

80 

2000 

0.82 

3000 

3000 

HS12390 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21085 

120 

90 

2000 

0.82 

3000 

3000 

HS123100 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21086 

120 

100 

2000 

0.82 

3000 

3000 

MSASC150H45A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 


24132 

150 

45 

500 


10000 

4400 

MSASC150W50A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

1 24133 

150 

50 

500 


1000 

4200 

FST16080 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


21049 

160 

80 

1200 

0.88 

2000 

1500 

FST16090 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


21050 

160 

90 

1200 

0.88 

2000 

1600. 

FST160100 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


21048 

160 

100 

1200 

0.88 

2000 

1500 

FST17135 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6625 

170 

35 

1200 

0.84 

2000 

2300 

FST17140 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6626 

170 

40 

1200 

0.84 

2000 

2300 

FST17145 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6627 

170 

45 

1200 

0.84 

2000 

2300 

FST17150 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6628 

170 

50 

1200 

0.84 

2000 

2300 


Section Organization: SchottKy Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foiiowed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-13 


http. 7/vwvw. m i crosem i. com 































SCH 


Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

MicrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF(®10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

HS18515 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21098 

180 

15 

2300 

0.46 

40000 

15000 

HS18230 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21094 

180 

30 


0.55 

15000 

7000 

HS18035 

Colorado 

HALF PAK 

STD 




35 


0.57 



HS18135 

Colorado 

HALF PAK 

STD 




35 


0.7 

5000 

7200 

HS18040 

Colorado 

HALF PAK 

STD 




40 


0.57 



HS18140 

Colorado 

HALF PAK 

STD 




40 


0.7 

5000 

7200 

HS18045 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


wngigTii 

180 

45 


0.57 



HS18145 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



180 

45 


0.7 

5000 

7200 

HS18380 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



180 

80 


0.91 

5000 

4800 

HS18390 

Colorado 

HALF PAK 

STD 



180 

90 


0.91 

5000 

4800 

HS183100 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


M'lhWM 

■ESH 

100 


0.91 

5000 

4800 

CPT20010 

Colorado 

MD3CC 

STD 


■EESI 

IBIIH 

10 

2000 

0.46 

10000 

9200 

CPT20015 

Colorado 

MD3CC 

STD 


HBSQI 

TiTM 

15 

2000 

0.46 

10000 

9200 

CPT20120 

Colorado 

MD3CC 

STD 



IIQEH 

20 

2000 

0.68 

4000 

5500 

CPT20125 

Colorado 

MD3CC 

STD 


■nns 

200 

25 

2000 

0.68 

4000 

5500 

CPT20130 

Colorado 

MD3CC 

STD 



200 

30 

2000 

0.68 

4000 

5500 

CPT20135 

Colorado 

MD3CC 

STD 


HEE&9 


35 

2000 

0.68 

4000 

5500 

FST19035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 




35 

1500 

0.7 

4000 

4800 

CPT20035 

Colorado 

MD3CC 

STD 



200 

35 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST20035 

Colorado 

TO-244 

STD 


6633 

200 

35 

2000 

0.8 

4000 

4600 

CPT20140 

i Colorado 

MD3CC 

STD 

i 

6339 

200 

40 

2000 

0.68 

4000 

5500 

FST19040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 1 


6630 

200 

40 

1500 

0.7 

4000 

4800 

1N6459 

Colorado 

TO-244 

STD 

! 

■ElSil 

200 

40 


0.76 



CPT20040 

Colorado 

MD3CC 

STD 

! 



40 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST20040 

Colorado 

TO-244 

STD 


■I^QI 


40 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST19045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 




45 

1500 

0.7 

1 4000 

4800 

CPT20045 

Colorado 

MD3CC 

STD 


■EESI 

200 

45 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST20045 

Colorado 

TO-244 

STD 



200 

45 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST19050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


■Els 

200 

50 

1500 

0.7 

4000 

4800 

1N6460 

Colorado 

TO-244 

STD 1 



200 

50 


0.76 



CPT20050 

Colorado 

MD3CC 

STD 


■msEi 

200 

50 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST20050 

Colorado 

TO-244 

, STD 


6636 

200 

50 

2000 

0.8 

4000 

4600 

HS24515 

Colorado 

HALF PAK 

, STD 

! 

21109 

240 

15 

3000 

0.44 

80000 

21500 

HS24230 

Colorado 

HALF PAK 

I STD 


21105- 

240 

30 

3400 

0.5 

20000 

10500 

HS24035 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21099 

240 

35 

Em 

0.49 

20000 

10500 

HS24135 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21102 

240 

35 

3400 

0.69 

10000 

9500 

HS24040 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21100 

240 

40 

3400 

0.5 

20000 

10500 

HS24140 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21103 

240 

40 

3400 

0.69 

10000 

9500 

HS24045 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21101 

240 

■E^l 


0.5 

20000 

10500 

HS24145 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21104 

240 

■n 


0.69 

10000 

9500 

HS24380 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21106 

240 

80 

3400 

0.78 

8000 

6400 

HS24390 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21107 

240 

90 

3400 

0.78 

IIMil 

6400 

HS243100 

Colorado 

HALF PAK 

STD 


21108 


100 

3400 

0.78 

Em 

6400 

CPT30035 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6340 


35 

2000 


4000 

4600 


Section Organization; SchottKy Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MicrosemI manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-14 


http://www.mlcrosemi.com 




















Schottky Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(uA) 

Cj 

(PF) 

FST30035 

Colorado 

TO-244 

STD 


6646 

300 

35 

2000 


4000 


CPT30040 

Colorado 

MD3CC 

STD 


■msi 

300 

40 

2000 


4000 

4600 

FST30040 

Colorado 

TO-244 

STD 


300 

40 

2000 


4000 

4600 

CPT30045 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6342 

300 

45 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST30045 

Colorado 

TO-244 

STD 



300 

45 

2000 

0.8 

4000 

KMI 

CPT30050 

Colorado 

MD3CC 

STD 



300 

50 

2000 

0.8 

4000 

4600 

FST30050 

Colorado 

TO-244 

STD 



300 

50 

2000 

0.8 

4000 

4600 

CPT30060 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6344 

300 

60 

m 

0.8 



CPT30080 

Colorado 

MD3CC 

STD 



300 

80 

2000 

1.03 

4000 


CPT30090 

Colorado 

MD3CC 

STD 




90 

2000 

1.03 

4000 

3000 

CPT40120 

Colorado 

MD3CC 

STD 



400 

20 

3000 

0.65 

■HHHilM 


CPT40130 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6355 

400 

30 



10000 

7000 

CPT40035 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6347 

400 

35 

3000 

0.78 

5000 

7200 

CPT40140 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6356 

400 



0.65 

10000 

7000 

CPT40040 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6348 

400 

IK&H 

IHI 

0.78 

m 


CPT40045 

Colorado 

MD3CC 

STD 




45 

3000 

0.78 

5000 

7200 

CPT40050 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6350 

400 

50 


0.78 

5000 

7200 

CPT40060 

Colorado 

IVID3CC 

STD 


6351 

400 

60 

BcMiW 

0.85 

5000 

6500 

CPT40080 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6352 

400 

80 

BcfiWil 

1 

5000 

4800 

CPT40090 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6353 

400 

90 

EBI 

1 

5000 

4800 

CPT50120 

Colorado 

MD3CC 

STD 



500 


msm 

0.64 

12000 

10500 

CPT50130 

Colorado 

MD3CC 

STD 



500 

30 


0.64 

12000 

10500 

CPT50035 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6357 

500 

35 

IHI 

0.78 

8000 

9800 

CPT50140 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6366 

500 


5000 

0.64 

12000 

10500 

CPT50140A 

Colorado 

MD3CC 

STD 


21043 

KW 


5000 

0.64 

12000 

10500 

CPT50040 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6358 

500 

40 

5000 

0.78 

8000 

9800 

CPT50045 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6359 

500 

45 

5000 


8000 

9800 

CPT50050 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6360 

500 

50 

5000 

0.78 

8000 

9800 

CPT50060 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6361 

500 

60 

5000 

0.81 

8000 

8800 

CPT50080 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6362 

500 

80 

5000 

0.82 

8000 

6400 

CPT50090 

Colorado 

MD3CC 

STD 


6363 

500 

90 

5000 

0.82 

8000 

6400 

CPT500100 

Colorado 

MD3CC 

STD 


21042 

500 

100 

5000 

0.82 

8000 

6400 

CPT60080 

Colorado 

MD3CC 

STD 


21044 

600 

80 





CPT60090 

Colorado 

MD3CC 

STD 


21045 

600 

90 





CPT600100 

Colorado 

MD3CC 

STD 


21046 

600 

100 






Section Organization: Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCH-15 


http://vwvw.microsemi.com 



























THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



Mcrosem/ 


Progress Powered by Technology 


Parametric Selector Guide 



Transient Voltage 
Protection Products 

Transient Voltage Suppressors 

TVS 

Bi-Directional TVS 

TSB 

Thyristor Surge Protective Devices 

TSPD 











THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



Micmsemi 


Progress Powered by Technology 


Parametric Selector Guide 






THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outjine 

Type 

mi 

:5:SpeC'' 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

m 

Pui^e 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

■■■■ 

VBRj Vc i ID 
(V) 1 (V) 1 (UA) 

Tol. 

(+/-%) 

TVS305 

Watertown 

A 

STD 


16568 

150 

1 

5 

17 

6 

8.7 

50 


TVS305SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16569 

150 

1 

5 

17 

6 

8.7 

50 


TVS310 

Watertown 

A 

STD 


16560 

150 

1 

10 

8.9 

11.1 

16.8 

2 


TVS310SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16570 

150 

1 

10 

8.9 

11.1 

16.8 

2 


TVS312 

Watertown 

A 

STD 


16561 

150 

1 

12 

8.9 

13.8 

21 

1 


TVS312SI\/I 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16571 

150 

1 

12 

8.9 

13.8 

21 

1 


TVS315 

Watertown 

A 

STD 


16562 

150 

1 

15 

7.1 

16.7 

25 

1 


TVS315SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16572 

150 

1 

15 

7.1 

16.7 

25 

1 


TVS318 

Watertown 

A 

STD 


16563 

150 

1 

18 

4.9 

20.4 

31 

1 


TVS318SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16573 

150 

1 

18 

4.9 

20.4 

31 

1 


TVS324 

Watertown 

A 

STD 


16564 

150 

1 

24 

3.6 

28.4 

42 

1 


TVS324SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16574 

150 

1 

24 

3.6 

28.4 

42 

1 


TVS328 

Watertown 

A 

STD 


16565 

150 

1 

28 

3.2 

30.7 

46 

1 


TVS328SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16575 

150 

1 

26 

3.2 

30.7 

46 

1 


TVS348 

Watertown 

A 

STD 


16566 

150 

1 

48 

1.7 

54 

82 

1 


TVS348SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16576 

150 

1 

48 

1.7 

54 

82 

1 


TVS360 

Watertown 

A 

STD 


16567 

150 

1 

60 

1.4 

67 

105 

1 


TVS360SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16577 

150 

1 

60 

1.4 

67 

105 

1 


TVS410 

Watertown 

A 

STD 


16578 

150 

1 

100 

0.91 

111 

160 

1 


TVS410SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16579 

150 

1 

100 

0.91 

111 

160 

1 


TVS420 

* Watertown 

A 

STD 


16580 

150 

1 

200 

0.42 

234 

360 

1 


TVS420SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


1 16581 

150 

1 

200 

0.42 

234 

360 

1 


TVS430 

Watertown 

A 

STD 


1 16582 

150 

1 

300 

0.28 

342 

520 

1 


TVS430SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 



150 

1 ' 

300 

0.28 

342 

520 

1 


TVSP3K3.0 

Santa Ana 

A 

STD 





3 

50 

4.3 

6 

1500 


TVSP3K3.0SM 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16599 

300 

1 

3 

50 

4.3 

6 

1500 


TVSP3K3.3 

Santa Ana 

A 

STD 


16600 

300 

1 


46.1 

4.6 

6.5 

700 


TVSP3K3.3SIV1 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16601 

300 

1 

3.3 

46.1 

4.6 

6.5 

700 


TVSP3K4.0 

Santa Ana 

A 

STD 


16602 

300 

1 

4 

42.2 

5 

7.1 

100 


TVSP3K4.0SM 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16603 

300 

1 

4 

42.2 

5 

7.1 

1 100 


TVSP3K4.5 

Santa Ana 

A 

STD 


16604 

300 

1 

Ea 

37.5 

5.4 

8 



TVSP3K4.5SM 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16605 

300 

1 

4.5 

37.5 

5.4 

8 

30 


TVSP3K5.0 

Santa Ana 

A 

STD 


16606 

300 

1 

5 

32.6 

5.9 

9.2 

5 


TVSP3K5.0SM 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16607 

300 

1 

5 

32.6 

5.9 

9.2 

5 


USB0805C 

Scottsdale 

SOIC8 

SM 


24197 

300 

2 

5 


6 

12.5 

0.5 


P4KE6.8 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13537 

400 

1 

5.5 

37 

6.12 

10.8 

500 

10 

P4KE6.8A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13538 

400 

1 

5.8 

38 

6.45 

10.5 

500 

5 

P4KE7.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13549 

400 

1 

6.05 

34 

6.75 

11.7 

200 

10 

P4KE7.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13550 

400 

1 

6.4 

35 

7.13 

11.3 

200 

5 

P4KE8.2 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13557 

400 

1 

6.63 

32 

7.38 

12.5 

100 

10 

P4KE8.2A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13558 

400 

1 

7.02 

33 

7.79 

12.1 

100 

5 

P4KE9.1 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13565 

400 

1 

7.37 

29 

8.19 

13.8 

20 

10 

P4KE9.1A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13566 

400 

1 

7.78 

30 

8.65 

13.4 

20 

5 

P4KE10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13405 

400 

1 

8.1 

27 

9 

15 

20 

10 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-1 


http.V/www.microsemi.com 



















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


K/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 


tiiil 

(V) 

ills 

lili 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

P4KE10A 

Scottsdale 


STD 


13410 

400 

1 


28 

9.5 

14.5 

5 

5 

P4KE11 

Scottsdale 


STD 


13413 

400 

1 

8.92 


9.9 

16.2 

2 

■□1 

P4KE11A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13418 

400 

1 

9.4 

26 

10.5 

15.6 

2 

5 

P4KE12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13421 

400 

1 

9.72 

23 

10.8 

17.3 

2 

10 

P4KE12A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13426 

400 

1 

10.2 

24 

11.4 

16.7 

2 

5 

P4KE13 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13429 

400 

1 

10.5 

21 

11.7 

19 

2 

10 

P4KE13A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13434 

400 

1 

11.1 

22 

12.4 

nag 

2 

5 

P4KE15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13437 


1 

■Fn 

18 

13.5 

22 

2 

10 

P4KE15A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13442 

400 

1 


■a 

14.3 

21.2 

2 

5 

P4KE16 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13445 

400 

1 

IBl 

mm 

ElEM 



10 

P4KE16A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13450 

400 

1 

13.6 

18 

15.2 


2 

5 

P4KE18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13457 

400 

1 

14.5 

15 


^1 

2 

10 

P4KE18A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13462 

400 

1 

15.3 

mm 

ICTI 

25.2 

2 

5 

P4KE20 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13465 

400 

1 

16.2 

mm 


18 

2 

10 

P4KE20A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13470 

400 

1 

17.1 

14.5 

27.7 

19 

2 

5 

P4KE22 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



400 

1 

17.8 

12.5 

19.8 

31.9 

2 

10 

P4KE22A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13478 

400 

1 

18.8 

13 

20.9 

icfiEl 

2 

5 

P4KE24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13481 

400 

1 

19.4 

11.5 

21.6 

34.7 

2 

10 

P4KE24A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13482 

400 

1 

20.5 

12 

22.8 

33.2 

2 

5 

P4KE27 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13489 

400 

1 

21.8 

10 

Eglci 

EB 

2 

10 

P4KE27A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13490 

400 

1 

23.1 

11 


37.5 

2 

5 

P4KE30 

Scottsdale 

DO-41 

1 STD 


13493 

400 

1 ^ 

24.3 

9 

Ea 


2 

10 

P4KE30A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13498 

400 

1 

25.6 

9.5 

28.5 

41.4 

2 

5 

P4KE33 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13501 

400 

1 

26.8 

8.5 

29.7 

47.7 

2 

10 

P4KE33A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13502 

400 

1 

28.2 

9 

31.4 

45.7 

2 

5 

P4KE36 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13509 

400 

1 


7.5 

icggl 

52 

2 

10 

P4KE36A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13510 

400 

1 


8 



2 

mi 

P4KE39 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13513 

400 

1 


7 

35.1 

56.4 

2 

BO 

P4KE39A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13514 

400 

1 

33.3 

7.5 

37.1 

53.9 

2 

mm 

P4KE43 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13521 

400 

1 

Ki;l 



BO 

mi 


P4KE43A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13522 

400 

! 1 

36.8 

7 

40.9 

59.3 

2 


P4KE47 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13525 

400 

1 

38.1 

5.9 


BO 

— 

10 

P4KE47A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13526 

400 

1 


6.2 

44.7 

64.8 

2 


P4KE51 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13529 

400 

1 

41.3 

5.4 


73.5 

2 

mm 

P4KE51A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13530 

400 

1 , 

43.6 

5.7 

48.5 

70.1 

2 


P4KE56 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13533 

400 

1 

45.4 

5 

50.4 

80.5 

2 

10 

P4KE56A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13534 

400 

1 

47.8 

5.2 

Ena 

77 

2 

5 

P4KE62 

Scottsdale 

DO-41 

Ena 


13541 

400 

1 

50.2 

EBI 


mM 

2 

10 

P4KE62A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13542 

400 . 

1 

53 

4.7 

58.9 

85 

2 

5 

P4KE68 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13545 

400 

1 

55.1 

4.1 

61.2 

98 

2 

10 

P4KE68A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13546 

400 1 

1 

58.1 

4.4 

64.6 

92 

2 

5 

P4KE75 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13553 

400 

1 


JEM 


HO 

2 

10 

P4KE75A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


j 13554 

400 

1 

64.1 

3.9 

71.3 

103 

2 

5 

P4KE82 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

f 

i ■ 

13561 

400 

1 


3.4 

73.8 

118 

2 

B 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-2 


http://www.microsemi.com 






































Transient Voltage Suppressors 


Micms&ni 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) ^ 

Pulse 

iSii 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR: Vc i ID 
(V) ! (V) j (uA): 

Tol. 

(+/-%) 

P4KE82A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13562 

400 

1 

70.1 

3.5 

77.9 

113 

2 

5 

P4KE91 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13569 

400 

1 

73.7 

3.1 

81.9 

131 

2 

10 

P4KE91A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13570 

400 

1 

77.8 

3.2 

86.5 

125 

2 

5 

P4KE100 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13406 

400 

1 

81 

2.8 

90 

144 

2 

10 

P4KE100A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13407 

400 

1 

85.6 

2.9 

95 

137 

2 

5 

P4KE110 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13414 

400 

1 

89.2 

2.5 

99 

158 

2 

10 

P4KE110A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1341S 

400 

1 

94 

2.6 

105 

152 

2 

5 

P4KE120 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13422 

400 

1 

97.2 

2.3 

108 

173 

2 

10 

P4KE120A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13423 

400 

1 

102 

2.4 

114 

165 

2 

5 

P4KE130 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13430 

400 

1 

105 

2.1 

117 

187 

2 

10 

P4KE130A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13431 

400 

1 

111 

2.2 

124 

179 

2 

5 

P4KE150 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13438 

400 

1 

121 

1.9 

135 

215 

2 

10 

P4KE150A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13439 

400 

1 

128 

1.95 

143 

207 

2 

5 

P4KE160 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13446 

400 

1 

130 

1.7 

144 

230 

2 

10 

P4KE160A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13447 

400 

1 

136 

1.8 

152 

219 

2 

5 

P4KE170 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13453 

400 

1 

138 

1.6 

153 

244 

2 

10 

P4KE170A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13454 

400 

1 

145 

1.7 

162 

231 

2 

5 

P4KE180 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13458 

400 

1 

146 

1.5 

162 

258 

2 

10 

P4KE180A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13459 

400 

1 

154 

1.6 

171 

246 

2 

5 

P4KE200 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13466 

400 

1 

162 

1.4 

180 

287 

2 

10 

P4KE200A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13467 

400 

1 

171 

1.5 

190 

274 

2 

5 

P4KE220 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13474 

400 

1 

175 

1 1 

198 

344 

2 

10 

P4KE220A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13475 

400 

1 

185 

1 

209 

328 

2 

5 

P4KE250 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


! 13485 

400 

1 

202 

1 

225 

360 

2 

10 

P4KE250A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


‘ 13486 

400 

1 

214 

1 

237 

344 

2 

5 

P4KE300 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13494 

400 

1 

243 

1 

270 

430 

2 

10 

P4KE300A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13495 

400 

1 

256 

1 

285 

414 

2 

5 

P4KE350 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13505 

400 

1 

284 

1 

315 

504 

2 

10 

P4KE350A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13506 

400 

1 

300 

1 

333 

482 

2 

5 

P4KE400 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13517 

400 

1 

324 

1 

360 

574 

2 

10 

P4KE400A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13518 

400 

1 

342 

1 

380 

548 

2 

5 

SM16LC05 

Scottsdale 

S016 

SM 


14819 

500 

1 




1 


5 

SIVI16LC12 

Scottsdale 

S016 

SM 


14821 

500 

1 






5 

SM16LC15 

Scottsdale 

S016 

SM 


14823 

500 

1 






5 

SM16LC24 

Scottsdale 

S016 

SM 


14825 

500 

1 




1 


5 

1N6461 

Santa Ana 

E 

STD 


4922 

500 

1 

5 

56 

5.6 

1 9 

3000 


1N6461US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4923 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


JAN1N6461 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8139 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

i«ii 


JAN1N6461US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

551 

8140 

500 

1 

5 

56 

ES 

9 

3000 


JANTX1N6461 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9895 

500 

1 

5 

56 


9 

3000 


JANTX1N6461US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

551 

9896 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


JANTXV1N6461 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11366 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

*3000 


JANTXV1N6461US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

551 

11367 

500 

1 

5 

56 


1 9 

3000 


DLTS5 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6413 

500 

2 

6 

10 

6 

12.5 

200 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Typo specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Dio Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-3 


http://www.microsemi.com 
























TVS 


Transient Voltage Suppressors 


B/Bcroseml 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

Hi 

Ipp 

(A) 

WbM. 

iiilS 

MB 

(V) 

Si'dI:: 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

DLTS5A 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6414 

500 

2 

5 

10 

6 

10.6 

200 

5 

SAB5.0 

Scottsdale 

DO-41 

isnsi 



fctm# 

1 

5 


6 

9.3 

300 

5 

SM08LC05 

Scottsdale 

SOS 



14806 

500 

1 

5 

5 

6 

9.8 

100 

5 

SM08LC05C 

Scottsdale 

SOS 



14807 

500 

1 

5 

5 

6 

9.8 

200 

5 

SMI 605 

Scottsdale 

S016 

SM 


BffTTtl 


1 

5 

10 

6 

12.5 

100 

5 

SMDA05 

Scottsdale 

SOS 

SM 



500 

1 

5 

1 

6 

9.8 

100 

5 

SMDA05C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15682 

500 

1 

5 

1 

6 

9.8 

100 

5 

SMDB05 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15689 

500 

1 

5 

1 

6 



5 

SMDB05C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15690 

500 

1 

5 

1 

6 


EH 

5 

SOV5.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


16071 

500 

1 

5 

53.7 

6 


EH 

10 

TVS505 

Watertown 

B 

STD 


MHill 

500 

1 

5 

53.7 

6 


300 


TVS505SM 

Watertown 

B SO. MELF 

SM 


niTpri 

500 

1 

5 

53.7 

6 

9.3 

300 


P5KE6.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

5 

52 

6.4 

9.6 

600 

10 

P5KE5.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13686 

500 

1 

5 

54.3 

6.4 

9.2 

600 

5 

SA170CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14569 

500 

1 

5 



9.6 

600 

10 

SA17A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14570 

500 

1 

5 


EM 

9.2 

600 

5 

SA7.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




1 

5 

mm 


9.6 

600 

10 

SA7.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14662 

500 

1 

5 

54.3 

6.4 

9.2 

600 

5 

SMAJ5.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22157 

500 

1 

5 


ISI 

9.6 

800 

10 

SMAJ5.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22158 

500 

1 

5 


eei 



KCTI 

SAC5.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14712 

500 

1 

5 

44 

7.6 

■El 

KcfilSK 

MM 

TGL41-6.8 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22792 

500 

1 



6.12 

10.8 

1000 


1N6103 

Santa Ana 

E 

STD 


4438 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


1N6103US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 



500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JAN1N6103 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JAN1N6103US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7788 

■eHHM 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTX1N6103 

Santa Ana 

E 

STD 

MAIM 

9542 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTX1N6103US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9545 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTXV1N6103 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11013 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTXV1N6103US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11016 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


1N6103A 

Santa Ana 

E 

STD 


4439 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


1N6103AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 



500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JAN1N6103A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JAN1N6103AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 


500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANS1N6103A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8610 

500 

1 

5.7 


ESI 

KIM 

50 


JANS1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8611 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANTX1N6103A 

Santa Ana 

E 

STD 


9543 

500 

1 


44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANTX1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9544 

500 

1 

5.7 

44.6 

RBci 

KIM 

EH 


JANTXV1N6103A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11014 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

KIM 

50 


JANTXV1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11015 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

fSB 

50 


TGL41-6.8A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22793 

500 

1 ■ 

5.8 

47.6 

6.45 

eb 

1000 


1N6462 

Santa Ana 

E 

STD 


4924 


1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ESI 

.. 

4925 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JAN1N6462 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8141 

500 

1 

6 

46 

isiai 

11 

2500 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-4 


http;//vmw.m icrosemi.com 






































Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Spe 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet iO 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 


VBR 

S!®.P 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8142 1 500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JANTX1N6462 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9897 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JANTX1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9898 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JANTXV1N6462 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11368 

500 

1 

6 

46 

1 ^ 

msm 

2500 


JANTXV1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11369 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


P5KE6.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13701 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

600 

10 

P5KE6.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13702 

500 

1 



EES 



5 

SA20 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14577 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

600 

10 

SA20A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14578 

500 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

600 

5 

SA75 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14669 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

600 

10 

SA75A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14670 

500 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

600 

5 

SMAJ6.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22159 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

800 

10 

SIVIAJ6.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22160 

500 

1 

6 



10.3 

800 

5 

SAC6 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14714 

500 

1 

6 

41 


11.2 

300 

5 

TGL41-7.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22794 

500 

1 

6.05 

42.7 


11.7 

500 


1N6104 

Santa Ana 

E 

STD 


4442 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4445 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JAN1N6104 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7789 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JAN1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7792 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTX1N6104 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9546 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTX1N6104US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9549 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTXV1N6104 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11017 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTXV1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11020 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


1N6104A 

Santa Ana 

E 

STD 


4443 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4444 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 

! 

JAN1N6104A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7790 

500 

1 

6.2 

gngj 


12.1 

20 


JAN1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7791 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANS1N6104A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8612 ! 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANS1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8613 ! 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTX1N6104A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■ES3 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTX1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTXV1N6104A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11018 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTXV1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11019 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


TGL41-7.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22795 

500 

1 

6.4 

44.2 

7.13 

11.3 

500 


P5KE6.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13705 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

400 

10 

P5KE6.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13706 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

400 

5 

SA20C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14579 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

400 

10 

SA20CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14580 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

400 

5 

SA75C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14671 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

400 

10 

SA75CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14672 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

400 

5 

SMAJ6.5 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22161 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMAJ6.5A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22162 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

500 

5 

TGL41-8.2 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22796 

500 

1 

6.63 

40 

7.38 

12.5 

200 


1N6105 

Santa Ana 

E 

STD 


4446 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2] 8120 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-5 


http://www.microsemi.com 

























TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

■fyie': 

' 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

TT 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

(A) 

(V) 

(V) 

e| 

Tol. 

(+/.%) 

1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JAN1N6105 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7793 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JAN1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7796 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JANTX1N6105 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 


35.7 

8.19 

14 

20 


JANTX1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9553 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JANTXV1N6105 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11021 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JANTXV1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11024 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


1N6105A 

Santa Ana 

E 

STD 


4447 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4448 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JAN1N6105A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 


37.3 

8.65 

13.4 

20 


JAN1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 


37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANS1N6105A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■ESQ 

500 

1 


37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANS1N6105AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

■EQQ 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTX1N6105A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■1^1 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTX1N6105AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9552 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTXV1N6105A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11022 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTXV1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11023 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


P5KE7.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13717 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

150 

10 

P5KE7.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13718 

500 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

150 

5 

SA24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14585 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

150 

10 

SA24A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14586 

500 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

150 

5 

SA8.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14677 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

150 

10 

SA8.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14678 

500 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

150 

5 

SMAJ7.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22163 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMAJ7.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22164 

500 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

200 

5 

SAC7 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14715 

500 

1 

7 

38 

8.33 

12.6 

300 

5 

TGL41-8.2A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22797 

500 

1 

7.02 

41.3 

7.79 

12.1 

200 


TGL41-9.1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22798 

500 

1 

7.37 

36.2 

8.19 

13.8 

50 


P5KE7.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13721 

500 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

50 

10 

P5KE7.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13722 

500 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

50 

5 

SA24C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14587 

500 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

50 

10 

SA24CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14588 

500 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

50 

5 

SA8.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14679 

500 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

50 

10 

SA8.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14680 

500 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

50 

5 

SIVIAJ7.5 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMAJ7.5A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

100 

5 

1N6106 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JAN1N6106 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7797 

500 , 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JAN1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7800 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTX1N6106 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9554 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTX1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9557 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTXV1N6106 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11025 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTXV1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11028 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 71 3-41 13 


TVS-6 


http://wvvw.microseml.com 
















Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

tol. 

(+/-%) 

1N6106A 

Santa Ana 

E 

STD 


4451 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4452 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JAN1N6106A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7798 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JAN1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANS1N6106A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8616 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANS1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8617 

500 

1 

7.6 

34.5 


14.5 

20 


JANTX1N6106A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9555 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANTX1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9556 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANTXV1N6106A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11026 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANTXV1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11027 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


TGL41-9.1A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22799 

500 

1 

7.78 

37.3 

8.65 

13.4 

50 


P5KE8.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13737 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

25 

10 

P5KE8.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13738 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

25 

5 

SA28C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14595 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

25 

10 

SA28CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14596 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

25 

5 

SA85C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14687 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

25 

10 

SA85CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14688 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 



5 

SAC8 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14716 

500 

1 

8 

36 

8.89 

IFIEI 

fcniii 

5 

SMAJ8.0 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22167 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

mm 


10 

SMAJ8.0A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22168 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

50 

5 

TGL41-10 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22800 

500 

1 

8.1 

33.3 

9 

15 

10 


1N6107 

Santa Ana 

E 

STD 


4454 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


1N6107US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4457 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JAN1N6107 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JAN1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7804 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTX1N6107 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9558 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTX1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9561 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTXV1N6107 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTXV1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11032 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


1N6107A 

Santa Ana 

E 

STD 


4455 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4456 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JAN1N6107A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7802 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JAN1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7803 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANS1N6107A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8618 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANS1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8619 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANTX1N6107A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANTX1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9560 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANTXV1N6107A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11030 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


JANTXV1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11031 

500 

1 

8.4 

32 

10.5 

15.6 

20 


P5KE8.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13741 

500 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

5 

10 

P5KE8.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13742 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

5 

5 

SA30 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14597 

500 

1 

8.5 

31.4 


15.9 

5 

10 

SA30A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14598 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

5 

5 

SA9.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14689 

500 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-7 


http://wvvw.microsemi.com 
















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

IVIicrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 


ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SA9.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14690 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

5 

5 

SAC8.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14717 

500 

1 

8.5 

34 

9.44 

14 

50 

5 

SMAJ8.5 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



IKTiTiB 


8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMAJ8.5A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22170 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

TGL41-10A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22801 

500 

1 

8.55 

34.5 

9.5 

14.5 

10 


TGL41-11 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22802 

500 

1 

8.92 

30.9 

9.9 

16.2 

5 


P5KE9.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13749 

500 

1 

9 

29.5 

10 

14.4 

1 

10 

P5KE9.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

9 

32.5 

10 

16.9 

1 

5 

SA33 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

9 

29.5 

10 

14.4 

1 

10 

SA33A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14602 

500 

1 

9 

IcVJJ 

10 

16.9 

1 

5 

SA90 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

9 

29.5 


14.4 

1 

10 

SA90A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

9 

32.5 



1 

5 

SMAJ9.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

9 

29.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMAJ9.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

9 

32.5 

10 

15.4 

5 

5 

1N6108 

Santa Ana 

E 

STD 


■ZSll 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JAN1N6108 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7805 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JAN1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7808 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTX1N6108 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9562 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTX1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9565 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTXV1N6108 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11033 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTXV1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11036 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


1N6108A 

Santa Ana 

E 

STD 


4459 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4460 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JAN1N6108A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7806 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JAN1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7807 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANS1N6108A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8620 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANS1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8621 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANTX1N6108A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9563 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANTX1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9564 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANTXV1N6108A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11034 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


JANTXV1N6108AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

KEEE9 


1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


TGL41-11A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

9.4 

32.1 

10.5 

15.6 

5 


TGL41-12 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

9.72 

28.9 

10.8 

17.3 

5 


1N6109 

Santa Ana 

E 

STD 


500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4465 

500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


JAN1N6109 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7809 


1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


JAN1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 



1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


JANTX1N6109 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9566 

500 , 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


JANTX1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9569 

500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

mm 

20 


JANTXV1N6109 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11037 

500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

wm 

20 


JANTXV1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11040 

500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


1N6109A 

Santa Ana 

E 

STD 


4463 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4464 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-8 


http://vvww.microsemi.com 













Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol; 

(+/-%) 

JAN1N6109A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7810 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JAN1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7811 

500 

1 


27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANS1N6109A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8622 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANS1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8623 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANTX1N6109A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9567 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANTX1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9568 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANTXV1N6109A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11038 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


JANTXV1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11039 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.4 

18.2 

20 


P5KE10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13573 

500 

1 

10 

26.6 

11.1 

18.8 

1 

10 

P5KE10A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13578 

500 

1 

10 

29.4 

11.1 

17 

1 

5 

SA10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14513 

500 

1 

10 

26.6 

11.1 

18.8 

1 

10 

SA100C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14516 

500 

1 

10 

29.4 

11.1 

17 

1 

5 

SA36 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14605 

500 

1 

10 

26.6 

11.1 

18.8 

1 

10 

SA36CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14608 

500 

1 

10 

29.4 

11.1 

17 

1 

5 

SAB10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14697 

500 

1 

10 

30.3 

11.1 

16.5 

2 

5 

SAC10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14704 

500 

1 

10 

29 

11.1 

16.3 

5 

5 

SMAJ10 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22173 

500 

1 

MUM 

26.6 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMAJ10A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22174 

500 

1 


29.4 

11.1 

0.95 

5 

5 

SOV10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


16065 

500 

1 

KM 

30.3 

11.1 

16.5 

2 

10 

TVS510 

Watertown 

B 

STD 


16586 

500 

1 

10 

30.3 

11.1 

16.5 

5 


TVS510SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16587 

500 

1 

10 

30.3 

11.1 

16.5 

5 


TGL41-12A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



500 

1 

10.2 

29.9 

11.4 

16.7 

5 


TGL41-13 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22806 

500 

1 1 

10.5 

26.3 

11.7 

19 

5 


P5KE11 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13581 

500 

1 I 

11 

24.9 1 

12.2 

20.1 

1 

10 

P5KE11A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13586 

500 

1 I 

11 

27.4 1 

12.2 

18.2 

1 

5 

SA100CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14517 

500 

1 

11 

24.9 

12.2 

20.1 

1 

10 

SA10CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14520 

500 

1 

11 

27.4 

12.2 

18.2 

1 

5 

SA40 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14609 

500 

1 

11 

24.9 

12.2 

20.1 

1 

10 

SA40CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14612 

500 

1 

11 

27.4 

12.2 

18.2 

1 

5 

SMAJII 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22175 

500 

1 

11 

24.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMAJ11A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22176 

500 

1 

11 

27.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

TGL41-13A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BTOlTiVl 

500 

1 

11.1 

27.5 

12.4 

18.2 

5 


1N6110 

Santa Ana 

E 

STD 


4466 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 

20 


1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4469 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 

20 


JAN1N6110 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7813 

500 

1 

11.4 

22.8 


21.9 

20 


JAN1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7816 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 

20 


JANTX1N6110 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9570 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 

20 


JANTX1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9573 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 

20 


JANTXV1N6110 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

11.4 

22.8 


21.9 

20 


JANTXV1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11044 

500 

1 

11.4 

22.8 


21.9 

20 


1N6110A 

Santa Ana 

E 

STD 


4467 

500 

1 

11.4 

23.8 


21 

20 


1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4468 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JAN1N6110A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7814 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JAN1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7815 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, ”SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-9 


http.7/vwvw.microsemi.com 




















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

. ppp 
(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

-1 

ToL 

(+/-%) 

JANS1N6110A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8624 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JANS1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JANTX1N6110A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JANTX1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JANTXV1N6110A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11042 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


JANTXV1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11043 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.3 

21 

20 


DLTS12 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6399 

500 

1 

12 

.10 

13.3 

26 

2 

5 

DLTS12A 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6400 

500 

1 

mm 

10 

13.3 

23.5 

2 

5 

P5KE12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13589 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

1 

10 

P5KE12A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13594 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 

19.9 

1 

5 

SA11 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14521 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

1 

10 

SA110C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14524 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 

19.9 

1 

5 

SA43 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14613 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

1 

10 

SA43CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14616 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 

19.9 

1 

5 

SAC12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14705 

500 

1 

12 

25 

13.3 

19 

5 

5 

SM08LC12 

Scottsdale 

SOS 

SM 


14808 

500 

1 

12 

5 

13.3 

19 

2 

5 

SM1612 

Scottsdale 

S016 

SM 


14813 

500 

1 

12 

10 

13.3 

23.5 

1 

5 

SMAJ12 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22177 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

5 

10 

SMAJ12A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22178 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMDA12 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15683 

500 

1 

12 

1 

13.3 

19 

1 

5 

SMDA12C 

Scottsdale 

SOS 

1 SM 


15684 

500 

1 

12 

1 

13.3 

19 

1 

5 

SMDB12 

Scottsdale 

SOS 

i SM 


15691 

500 

1 

12 


13.3 

17.5 

2 

5 

SMDB12C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15692 

500 

1 

12 

1 

13.3 

17.5 

2 

5 

1N6463 

Santa Ana 

E 

STD 


4926 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4927 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JAN1N6463 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8143 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JAN1N6463US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

551 

8144 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTX1N6463 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9899 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTX1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9900 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTXV1N6463 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11370 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTXV1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11371 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


SABI 2 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14698 

500 

1 

12 

23.8 

13.8 

21 

2 

5 

SOV12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


16066 

500 

1 

12 

23.8 

13.8 

21 

2 

10 

TVS512 

Watertown 

B 

STD 


16588 

500 

1 

12 

23.8 

13.8 

21 

5 


TVS512SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16589 

500 

1 

12 

23.8 

13.8 

21 

5 


TGL41-15 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 




1 

12.1 

22.7 

13.5 

22 

5 


1N6111 

Santa Ana 

E 

STD 


■BHil 


1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


mEsa 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JAN1N6111 

Santa Ana 

E 

STD 

■arai 

7817 

500 , 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JAN1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7820 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JANTX1N6111 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9574 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JANTX1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9577 

500 

1 

12.2 

21.4 

1 14.4 

23.4 

20 


JANTXV1N6111 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11045 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JANTXV1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11048 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

foL 

(+/.%) 

1N6111A 

Santa Ana 

E 

STD 


4471 


1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


1N6111AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4472 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6111A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7818 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7819 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANS1N6111A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


B9 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANS1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8627 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6111A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9575 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9576 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6111A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11046 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11047 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


TGL41-15A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22809 

500 

1 

12.8 

23.6 

14.3 

21.2 

5 


TGL41-16 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22810 

500 

1 

12.9 

21.3 

14.4 

23.5 

5 


P5KE13 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13597 

500 

1 

13 

21 

14.4 

23.8 

1 

10 

P5KE13A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13602 

500 

1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

1 

5 

SA110CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14525 

500 

1 

13 

21 

14.4 

23.8 

1 

10 

SA11CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14528 

500 

1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

1 

5 

SA45 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14617 

500 

1 

13 

21 

14.4 

23.8 

1 

10 

SA45CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14620 

500 

1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

1 

5 

SMAJ13 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22179 

500 

1 

13 

21 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMAJ13A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

5 

5 

TGL41-16A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



Kiiia 

1 

13.6 

22.2 

15.2 

22.5 

5 


1N6112 

Santa Ana 

E 

STD 


4474 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


1N6112US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4477 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JAN1N6112 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7821 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JAN1N6112US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

7824 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTX1N6112 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9578 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTX1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9581 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTXV1N6112 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11049 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTXV1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11052 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


1N6112A 

Santa Ana 

E 

STD 


4475 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4476 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JAN1N6112A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7822 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JAN1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7823 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANS1N6112A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8628 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANS1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8629 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTX1N6112A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9579 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTX1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9580 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTXV1N6112A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11050 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTXV1N6112AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11051 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


P5KE14 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13605 

500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

1 

10 

P5KE14A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13606 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

1 

5 

SA12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14529 

500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

1 

10 

SA120 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14530 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

1 

5 

SA48 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14621 

500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-11 


http://www.microseml.com 








TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Mcrosem/' 


Part Number 

Microsemi 
:: Division 

Package 
: Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

-1 

ToL 

(+/.%) 

SA48A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14622 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

1 

5 

SMAJ14 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMAJ14A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22182 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

5 

5 

TGL41-18 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22812 

500 

1 

14.5 

18.5 

16.2 

26.5 

5 


1N6464 

Santa Ana 

E 

STD 


4928 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JAN1N6464 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8145 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JAN1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8146 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTX1N6464 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9901 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTX1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9902 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTXV1N6464 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11372 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTXV1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11373 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


P5KE15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13609 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

1 

10 

P5KE15A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13614 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

1 

5 

SA120A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14531 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

1 

10 

SA12A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14534 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

1 

5 

SA48C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14623 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

1 

10 

SA5.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14626 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

1 

5 

SABI 5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14699 

500 

1 

15 

19.8 

16.7 

25.2 

2 

5 

SAC15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14706 

500 

1 

15 

20 

16.7 

23.6 

5 

5 

SM08LC15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


14809 

500 

1 

15 

5 

16.7 

24 

2 

5 

SM1615 

Scottsdale 

S016 

SM 


14815 

500 

1 

15 

10 

16.7 

29.5 

1 

5 

SMAJ15 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22183 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMAJ15A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22184 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMDA15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15685 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

1 

5 

SMDA15C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15686 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

1 

5 

SMDB15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15693 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

2 

5 

SMDB15C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15694 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

2 

5 

SOV15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


KMlii 

500 

1 

15 

19.8 

16.7 

25.2 

2 

10 

TVS515 

Watertown 

B 

STD 



500 

1 

15 

19.8 

16.7 

25.2 

5 


TVS515SM 

Watertown 

B SQ. MELF 



16591 

500 

1 

15 

19.8 

16.7 

25.2 

5 


1N6113 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■EZEQI 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JAN1N6113 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7825 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JAN1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTX1N6113 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

IKS3I 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTX1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

IKSIS 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTXV1N6113 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTXV1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11056 

500 , 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


1N6113A 

Santa Ana 

E 

STD 


4479 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4480 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JAN1N6113A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7826 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JAN1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7827 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANS1N6113A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8630 

500 

1 

15.2 

18 

19 

1 27.7 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwn> (volts) 
Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-12 


http://wvvw.microseml.com 














Transient Voltage Suppressors 


P^rt Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Date 
Sheet ID 

f^pp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

-.Vct' 

(V) 

(uA) 

(+/-%) 

JANS1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8631 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTX1N6113A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9583 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTX1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9584 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTXV1N6113A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11054 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTXV1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11055 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


TGL41-18A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22813 

500 

1 

15.3 

19.8 

17.1 


5 


P5KE16 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13617 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

1 

10 

P5KE16A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13622 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

1 

5 

SA12C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14535 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

1 

10 

SA130 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14538 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

1 

5 

SA5.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14627 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

1 

10 

SA51A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14630 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

1 

5 

SMAJ16 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22185 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

5 

10 

SIVIAJ16A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22186 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

5 

5 

TGL41-20 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22814 

500 

1 

16.2 

17.2 

18 

29.1 

5 


1N6114 

Santa Ana 

E 

STD 


4482 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4485 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JAN1N6114 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7829 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JAN1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7832 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTX1N6114 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTX1N6114US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTXV1N6114 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

I 1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTXV1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11060 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


1N6114A 

Santa Ana 

E 

STD 


4483 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4484 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JAN1N6114A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7830 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JAN1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7831 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANS1N6114A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANS1N6114AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

■ESS 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTX1N6114A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■ES19 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTX1N6114AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

■ESini 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTXV1N6114A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

BHTTTl 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTXV1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

Bunii 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


P5KE17 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

17 

16.4 

18.9 

30.5 

1 

10 

P5KE17A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

17 

18.1 

18.9 

27.6 

1 

5 

SA130A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


Kyrm 

500 

1 

mm 



30.5 

1 

10 

SA13A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

mm 

Em 


■saa 


5 

SA51C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

mm 


IkisM 

30.5 

1 

■El 

SA54A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14634 

500 

1 

mm 

BBinii 

Iisgl 


M 

5 

SMAJ17 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22187 

500 

1 

17 

16.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMAJ17A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22188 

500 

1 

17 

18.1 

18.9 

27,6 

5 

5 

DLTS17 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6403 

500 

1 

17 

10 

19.2 

37.4 

2 

5 

DLTS17A 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6404 

500 

1 

17 

10 

19.2 

33.9 

2 

5 

TGL41-20A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22815 

500 

1 

17.1 

18.1 

19 

27.7 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies ”STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demancd (800) 713-4113 


TVS-13 


http://vvww.microsemi.com 





















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
^ Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 

ipp 

lii 

VBR 

(V) 

9M& 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

TGL41-22 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22816 

500 

1 

17.8 

15.7 

19.8 

31.9 

5 


P5KE18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13633 

500 

1 

18 

15.5 

20 

32.2 

1 

10 

P5KE18A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13634 

500 

1 

mm 

17.2 

20 

29.2 

1 

5 

SA13C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14543 

500 

1 


15.5 

20 

32.2 

1 

10 

SA13CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14544 

500 

1 

18 

17.2 

20 

29.2 

1 

5 

SA54C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14635 

500 

1 

18 

15.5 

20 

32.2 

1 

10 

SA54CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14636 

500 

1 

mm 

rag 

MSM 


1 

5 

SAC18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14707 

500 

1 

18 

15 

20 


5 

5 

SMAJ18 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22189 

500 

1 

18 

15.5 

20 

32.2 

5 

10 

SMAJ18A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22190 

500 

1 

18 

17.2 

20 

29.2 

5 

5 

SABI 8 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14700 

500 

1 

18 

16.3 

20.4 

30.5 

2 

5 

SOV18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


16068 

500 

1 

18 

16.3 

20.4 

30.5 

2 

■El 

TVS518 

Watertown 

B 

STD 


16592 

500 

1 

18 

16.3 

20.4 

30.5 

5 


TVS518SM 

Watertown 

B SO. MELF 

SM 


16593 

500 

1 

18 

16.3 

20.4 

30.5 

5 


1N6115 

Santa Ana 

E 

STD 


4486 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4489 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JAN1N6115 

Santa Ana 

E 

isirai 

516 

7833 

500 

1 


14.4 

21.6 

34.8 

1 


JAN1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7836 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTX1N6115 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9590 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTX1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9593 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTXV1N6115 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11061 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTXV1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11064 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


1N6115A 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4488 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JAN1N6115A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7834 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JAN1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7835 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANS1N6115A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8634 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANS1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8635 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTX1N6115A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9591 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTX1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9592 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTXV1N6115A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11062 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTXV1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11063 

500 

1 

18.2 

15 

1 22.8 


1 

■■ 

TGL41-22A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22817 

500 

1 

18.8 

16.3 



5 


TGL41-24 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22818 

500 

1 

19.4 

14.4 

BEI 

1^ 

wm 

■H 

P5KE20 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13637 


1 

20 

13.9 


in-ni 

1 


P5KE20A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13638 

500 

1 

20 

15.4 

rag 

EEQ 

1 


SA14 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14545 

500 

1 

20 

13.9 

rag 


1 

10 

SA14A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14546 

500 

1 

20 

15.4 

ESS 

32.4 

1 

5 

SA58 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

20 

13.9 

22.2 

35.8 

1 

10 

SA58A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14638 

500 

1 

20 

15.4 

22.2 

32.4 

1 

5 

SMAJ20 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22191 

500 

1 

20 

13.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMAJ20A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22192 

500 

1 

20 

15.4 

22.2 

32.4 

5 

5 

TGL41-24A 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


22819 

500 

1 

20.5 

15.1 

22.8 

33.2 

5 


1N6116 

Santa Ana 

E 

STD 


4490 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 



Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-14 


http://www.microsemi.com 






















Transient Voltage Suppressors 


IVBcmsemI 


P^rt Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

..::^:VC'V 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4493 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JAN1N6116 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7837 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JAN1N6116US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

7840 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JANTX1N6116 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9594 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JANTX1N6116US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9597 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JANTXV1N6116 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11065 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JANTXV1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11068 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


1N6116A 

Santa Ana 

E 

STD 


4491 


1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


1N6116AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4492 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JAN1N6116A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7838 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JAN1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7839 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANS1N6116A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANS1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■Elis 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANTX1N6116A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANTX1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■El^ 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANTXV1N6116A 

Santa Ana 

E 

ISiBl 



500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANTXV1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11067 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


TGL41-27 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

21.8 

12.8 

24.3 

39.1 

5 


P5KE22 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13641 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

1 

10 

P5KE22A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13642 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

1 

5 

SA14C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14547 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

1 

10 

SA14CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14548 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

1 

5 

SA58C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14639 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

1 

10 

SA58CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14640 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

1 

5 

SAC22 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14708 

500 

1 

22 

14 

24.4 

35.4 

5 

5 

SMAJ22 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22193 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMAJ22A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22194 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

5 

5 

1N6117 

Santa Ana 

E 

STD 


4494 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


1N6117US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4497 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JAN1N6117 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7841 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JAN1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7844 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTX1N6117 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9598 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTX1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9601 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTXV1N6117 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11069 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTXV1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■nun 


1 

22.8 

11.5 

27 

43,6 

1 


1N6117A 

Santa Ana 

E 

STD 


■EESSI 


1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4496 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JAN1N6117A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7842 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JAN1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 




22.8 

12 

28.5 

BO 

1 


JANS1N6117A 

Santa Ana 

E • 

STD 

516 

8638 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANS1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8639 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANTX1N6117A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9599 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANTX1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9600 

500 

1 


12 

28.5 

41.6 

1 


JANTXV1N6117A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11070 

500 

1 


12 

28.5 

41.6 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-15 


http://www.microsemi.com 





















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet iD 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

iWi 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JANTXV1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11071 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


TGL41-27A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22821 

500 

1 

23.1 

13.3 

25.7 

37.5 

5 


DLTS24 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6407 

500 

1 

24 

10 

26.7 

52.1 

2 

5 

DLTS24A 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6408 

500 

1 

B9 

■01 


rag 

2 

5 

P5KE24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13645 

500 

1 

24 

11.6 

26.7 

43 

1 

10 

P5KE24A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13646 

500 

1 

24 

12.8 

26.7 

38.9 

1 

5 

SA15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14549 

500 

1 

24 

11.6 


43 

1 

10 

SA150 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14550 

500 

1 

24 

12.8 

26.7 

38.9 

1 

5 

SA6.0 

Scottsdale 


STD 


14641 

500 

1 

24 

11.6 

26.7 

43 

1 

fcliM 

SA6.0A 

Scottsdale 


STD 


14642 

500 

1 

mm 


gg 

38.9 

1 


SM08LC24 

Scottsdale 

SOS 

ESI 


14810 

500 

1 

24 

5 

26.7 

43 

2 

— 

SMI 624 

Scottsdale 

SOI 6 

SM 


14817 

500 

1 

24 

10 

26.7 

46.9 

1 


SMAJ24 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22195 

500 

1 

24 

11.6 

26.7 

43 

5 

10 

SMAJ24A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22196 

500 

1 

24 

12.8 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMDA24 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15687 

500 

1 

24 

1 

26.7 

43 

1 

5 

SMDA24C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15688 

500 

1 

24 

1 

26.7 

43 

1 

5 

SMDB24 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15695 

500 

1 

24 

1 

26.7 

40 

2 

5 

SMDB24C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15696 

500 

1 

24 

1 

26.7 

40 

2 

5 

1N6465 

Santa Ana 

E 

STD 


4930 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4931 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JAN1N6465 

Santa Ana 

E 

IcgiHI 

^31 

8147 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JAN1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8148 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTX1N6465 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9903 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTX1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9904 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTXV1N6465 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11374 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTXV1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11375 

500 

1 

24 

mm 

27 

41.4 

50 


SAB24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




1 

24 

11.9 

28.4 

42 

2 

5 

SOV24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


16069 


1 

24 

11.9 

28.4 

42 

2 

10 

TVS524 

Watertown 

B 

STD 


16594 

E!iTiE 

1 

24 

BO 


mm 

5 


TVS524SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16595 

Eilll 

1 

24 

11.9 

28.4 

42 

5 


TGL41-30 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22822 


1 

24.3 

11.5 

27 

43.5 

5 


1N6118 

Santa Ana 

E 

STD 


4498 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4501 

500 

r 1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JAN1N6118 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JAN1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7848 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JANTX1N6118 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■ESS 


1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JANTX1N6118US 

Santa Ana 

1 E SQ. MELF 

SM 

516 



1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JANTXV1N6118 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11073 

Em 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

r 1 


JANTXV1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11076 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

' 1 


1N6118A 

Santa Ana 

E 

STD 



■*HHM 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4500 

500 

1 

ma 

iTtfsl 

Icggl 

45.7 

1 


JAN1N6118A 

Santa Ana 

E 

STD 

mm 

7846 

500 

1 


KTiIsl 

Eoa 

45.7 

1 


JAN1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7847 

500 

1 


10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANS1N6118A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

8640 

500 

1 


Ibisl 


45.7 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3] 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-16 


http://www.microsemi.com 





































Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol 

(+/-%) 

JANS1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8641 

500 

1 

KEil 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANTX1N6118A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9603 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANTX1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9604 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANTXV1N6118A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11074 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANTXV1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11075 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


TGL41-30A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22823 

500 

1 

25.6 

12.1 

28.5 

41.4 

5 


P5KE26 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13649 

500 

1 

26 

107 

28.9 

46.6 

1 

10 

P5KE26A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13650 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

1 

5 

SA150A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14551 

500 

1 

26 

107 

28.9 

46.6 

1 

10 

SA150C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14552 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

1 

5 

SA6.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14643 

500 

1 

26 

107 

28.9 

46.6 

1 

10 

SA6.0CA 

Scottsdale 

DO-41 . 

STD 


14644 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

1 

5 

SAC26 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14709 

500 

1 

26 

11.1 

28.9 

42.3 

5 

5 

SIVIAJ26 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22197 

500 

1 

26 

10.7 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMAJ26A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22198 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

5 

5 

TGL41-33 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22824 

500 

1 

26.8 

10.5 

29.7 

47.7 

5 


1N6119 

Santa Ana 

E 

STD 


4502 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4505 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JAN1N6119 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7849 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JAN1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7852 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTX1N6119 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9606 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTX1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9609 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTXV1N6119 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11077 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTXV1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11080 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


1N6119A 

Santa Ana 

E 

STD 


4503 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4504 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JAN1N6119A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7850 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JAN1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7851 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTX1N6119A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTX1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■Eisni 

1^9 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTXV1N6119A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11078 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTXV1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11079 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


SP6119A 

Santa Ana 

E 

STD 


16088 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


SAB28 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14702 

500 

1 

28 

10.7 

30.7 

46.5 

2 

5 

SOV28 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




1 

28 

10.7 

30.7 

16.5 

2 

10 

TVS528 

Watertown 

B 

STD 


MHi-H 


1 

28 

10.7 

30.7 

46.5 

5 


TVS528SIVI 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16597 

500 

1 

28 

10.7 

30.7 

46.5 

5 


P5KE28 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13653 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

1 

10 

P5KE28A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13654 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

1 

5 

SA150CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14553 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

1 

10 

SA15A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14554 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

1 

5 

SA6.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14645 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

1 

10 

SA6.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14646 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

1 

5 

SMAJ28 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22199 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1 . Pulse Width is specified as type: 1)10/1 OOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 1 50 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-17 


http.V/www.microsemi.com 
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Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

Vm!: 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

SMAJ28A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22200 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

5 

5 

TGL41-33A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22825 

500 

1 

28.2 

10.9 

31.4 

45.7 

5 


TGL41-36 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22826 

500 

1 

29.1 

9.6 

32.4 

52 

5 


1N6120 

Santa Ana 

E 

STD 


4506 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4509 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JAN1N6120 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7853 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JAN1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 



1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTX1N6120 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9610 


1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTX1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9613 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTXV1N6120 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11081 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTXV1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11084 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


1N6120A 

Santa Ana 

E 

STD 


4507 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4508 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JAN1N6120A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7854 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JAN1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7855 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTX1N6120A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9611 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTX1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9612 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTXV1N6120A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11082 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTXV1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11083 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


SP6120A 

Santa Ana 

E 

STD 


16089 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


DLTS30 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6409 

500 

1 

30 

10 

33.3 

65 

2 

5 

DLTS30A 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6410 

500 

1 

30 

10 

33.3 

58.8 

2 

5 

P5KE30 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13657 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 

1 53.5 

1 

10 

P5KE30A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13658 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

1 

5 

SA15C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14555 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 

53.5 

1 

10 

SA15CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14556 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

1 

5 

SA6.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14647 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 

53.5 

1 

10 

SA6.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14648 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

1 

5 

SMAJ30 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22201 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMAJ30A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22202 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

5 

5 

1N6466 

Santa Ana 

E 

STD 


4932 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4933 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JAN1N6466 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8149 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JAN1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8150 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTX1N6466 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9905 


1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTX1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9906 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTXV1N6466 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11376 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTXV1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11377 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


TGL41-36A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22827 

500 

1 

30.8 

10 

34.2 

49.9 

5 


TGL41-39 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22828 

500 

1 

31.6 

8.9 

35.1 

56.4 

5 


1N6121 

Santa Ana 

E 

STD 


4510 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JAN1N6121 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JAN1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

: ^ 

Vc 

(V) 

lb 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JANTX1N6121 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9614 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JANTX1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9617 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JANTXV1N6121 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11085 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JANTXV1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11088 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


1N6121A 

Santa Ana 

E 

STD 


4511 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4512 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JAN1N6121A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7858 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JAN1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JANTX1N6121A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9615 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JANTX1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9616 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JANTXV1N6121A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11086 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JANTXV1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11087 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


SP6121A 

Santa Ana 

E 

STD 


16090 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


P5KE33 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13661 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

1 

10 

P5KE33A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13662 

500 

1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

1 

5 

SA16 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14557 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

1 

10 

SA160 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14558 

500 

1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

1 

5 

SA60 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14649 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

1 

10 

SA60A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14650 

500 

1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

1 

5 

SMAJ33 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22203 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

5 

10 

SMAJ33A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 




1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

5 

5 

TGL41-39A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

33.3 

9.3 

37.1 

53.9 

5 


TGL41-43 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

34.8 

8.1 

38.7 

61.9 

5 


1N6122 

Santa Ana 

E 

STD 


■ESQ 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


IKSBI 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JAN1N6122 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JAN1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■BISI 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTX1N6122 

Santa Ana 

E 

iSiBi 

516 


500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTX1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9621 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTXV1N6122 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11089 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTXV1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11092 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


1N6122A 

Santa Ana 

E 

STD 


4515 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4516 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JAN1N6122A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7862 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JAN1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTX1N6122A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTX1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTXV1N6122A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTXV1N6122AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11091 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


SP6122A 

Santa Ana 

E 

STD 


16091 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


P5KE36 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13665 

500 

1 

36 

7.8 

40 

64.3 

1 

10 

P5KE36A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13666 

500 

1 

36 

8.6 

40 

58.1 

1 

5 

SA160A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14559 

500 

1 

36 

7.8 

40 

64.3 

1 

10 

SA160C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14560 

500 

1 

36 

8.6 

■a 

58.1 

1 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-19 


http://www.microsemi.com 



















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


n/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 
^ Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

■jiiiii 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

el 

Tol. 

(+/-%) 

SA60C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14651 

500 

1 

36 

7.8 

40 

64.3 

1 


SA60CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14652 

500 

1 

36 

8.6 

40 

58.1 

1 

5 

SAC36 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14710 

500 

1 

36 

8.6 

40 

60 

5 

5 

SMAJ36 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22205 

500 

1 

36 

9.8 

40 

64.3 

5 

10 

SMAJ36A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22206 

500 

1 

36 

8.6 

40 

58.1 

5 

5 

TGL41-43A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

mm 


22831 

500 

1 

36.8 

8.4 

40.9 

59.3 

5 


TGL41-47 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22832 

500 

1 

38.1 

7.4 

42.3 

67.8 

5 


1N6123 

Santa Ana 

E 

STD 


4518 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


1N6123US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4521 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JAN1N6123 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7865 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JAN1N6123US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7868 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTX1N6123 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9622 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTX1N6123US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 



1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTXV1N6123 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11093 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTXV1N6123US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11096 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


1N6123A 

Santa Ana 

E 

STD 


4519 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4520 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JAN1N6123A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7866 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JAN1N6123AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

7867 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTX1N6123A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTX1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■n^ 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTXV1N6123A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

KUIfl 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTXV1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


SP6123A 

Santa Ana 

E 

STD 

1 

16092 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


P5KE40 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13669 

500 

1 

40 

7 

44.4 

71.4 

1 

10 

P5KE40A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13670 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

1 

5 

SA160CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14561 

500 

1 

40 

7 

44.4 

71.4 

1 

10 

SA16A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14562 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

1 

5 

SA64 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14653 

500 

1 

40 

7 

44.4 

71.4 

1 

10 

SA64A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14654 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

1 

5 

SMAJ40 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22207 

500 

1 

40 

7 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMAJ40A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22208 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

5 

5 

TGL41-47A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22833 

500 

1 

40.2 

7.7 

44.7 

64.8 

5 


1N6467 

Santa Ana 

E 

STD 


4934 

500 

1 

40.3 

8 

43.7 

63.5 

2 


1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4935 


1 

EISXI 

8 

43.7 

63.5 

2 


JAN1N6467 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8151 

500 

1 


8 

43.7 

63.5 

2 


JAN1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8152 

500 

1 

ESIcl 

8 

43.7 

63.5 

2 


JANTX1N6467 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9907 

500 

1 

ESO 

8 

43.7 

63.5 

2 


JANTX1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9908 

500 . 

1 

40.3 

8 

43.7 

63.5 

2 


JANTXV1N6467 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11378 


1 

40.3 

8 

43.7 

63.5 

2 


JANTXV1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11379 


1 

40.3 

8 

43.7 

63.5 

2 


TGL41-51 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22834 

500 

1 

41.3 

6.8 

45.9 

73.5 

5 


1N6124 

Santa Ana 

E 

STD 


4522 

500 

1 


6.2 

50.4 

80.7 

1 


1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4525 

500 

1 


6.2 

50.4 

80.7 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-20 


http://www.mlcrosemi.com 














Transient Voltage Suppressors 


Micn^&ni 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

tolJ 

(+/-%) 

JAN1N6124 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7869 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 

80.7 

1 


JAN1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7872 

500 

1 

42.6 

1^ 

MIlEl 

80.7 

1 


JANTX1N6124 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9626 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 


1 


JANTX1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9629 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 

80.7 

1 


JANTXV1N6124 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

MVMM 

IBSI 


ESQ 

1 


JANTXV1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11100 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 

80.7 

1 


1N6124A 

Santa Ana 

E 

STD 


4523 

500 

1 

gag 

6.5 

53.2 

77 

1 


1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4524 

500 

1 


6.5 

53.2 

77 

1 


JAN1N6124A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7870 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JAN1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

WBSH 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTX1N6124A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTX1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■E!^ 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTXV1N6124A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■DEEEl 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTXV1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

WEom 

500 

1 

42.6 

.6.5 

53.2 

77 

1 


SP6124A 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


P5KE43 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

1 

10 

P5KE43A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13674 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

1 

5 

SA16C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14563 

500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

1 

10 

SA16CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14564 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

1 

5 

SA64C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14655 

500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

1 

10 

SA64CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14656 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

1 

5 

SMAJ43 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22209 

500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

5 

10 

SIVIAJ43A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22210 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

TGL41-51A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22835 

500 

1 

43,6 

7.1 

48.5 

70.1 

5 


P5KE45 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13677 

500 

1 

45 

6 

50 

80.3 

1 

10 

P5KE45A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13678 

500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

1 

5 

SA17 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14565 

500 

1 

45 

6 

50 

80.3 

1 

10 

SA170 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14566 

500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

1 

5 

SA7.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14657 

500 

1 

45 

6 

50 

80.3 

1 

10 

SA7.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14658 

500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

1 

5 

SAC45 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14711 

500 

1 

45 

6.8 

50 

77 

5 

5 

SMAJ45 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22211 

500 

1 

45 

6.2 

50 

80.3 

5 

10 

SMAJ45A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

5 

5 

TGL41-56 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

45.4 

6.2 

50.4 

80.5 

5 


1N6125 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


1N6125US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JAN1N6125 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JAN1N6125US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7876 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTX1N6125 

Santa Ana 

E 

Big 

MM 

■EISE] 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTX1N6125US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

■EMI 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTXV1N6125 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11101 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTXV1N6125US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11104 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


1N6125A 

Santa Ana 

E 

STD 


4527 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


1N6125AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4528 

500 

1 

gill 

5.9 

58.9 

85.3 

1 



Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width Is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the bacK cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-21 


http://www.microsemi.com 




















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

iftSI 

(A) 

VBR 

(V) 

Wm 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6125A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7874 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JAN1N6125AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7875 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTX1N6125A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9631 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTX1N6125AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9632 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTXV1N6125A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11102 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTXV1N6125AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11103 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


SP6125A 

Santa Ana 

E 

STD 


16094 

500 

1 

gIrXl 



85.3 

1 


TGL41-56A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22837 

500 

1 



Egg 

77 

5 


P5KE48 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13681 

500 

1 

48 

5.8 


85.5 

1 

10 

P5KE48A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13682 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

1 

5 

SA170A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14567 

500 

1 

48 

5.8 

53.3 

85.5 

1 


SA170C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14568 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

1 

5 

SA7.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14659 

500 

1 

48 

5.8 

53.3 

85.5 

1 

10 

SA7.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14660 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

1 

5 

SMAJ48 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22213 

500 

1 

48 

5.8 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMAJ48A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22214 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

5 

5 

SAC50 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14713 

500 

1 

50 

5.8 

55.5 

88 

5 

5 

TGL41-62 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22838 

500 

1 

50.2 

5.6 

55.8 

89 

5 


P5KE51 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13689 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

91.1 

1 

10 

P5KE51A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13690 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 

82.4 

1 

5 

SA17C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14571 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

91.1 

1 

10 

SA17CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14572 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 

82.4 

1 

5 

SA7.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14663 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

91.1 

1 

10 

SA7.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14664 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 

82.4 

1 

5 

SMAJ51 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22215 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMAJ51A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22216 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 

82.4 

5 

5 

1N6468 

Santa Ana 

E 

STD 


4936 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4937 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JAN1N6468 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

8153 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JAN1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8154 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JANTX1N6468 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

9909 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JANTX1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9910 

500 

1 

mawm 

6 

Ell 

^1 



JANTXV1N6468 

Santa Ana 

E 

STD 

551 

11380 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JANTXV1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11381 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


1N6126 

Santa Ana 

E 

STD 


4530 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4533 

500 

1 

51.7 

5.1 


mm 

1 


JAN1N6126 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7877 

500 

1 

51.7 

5.1 


IS 

1 


JAN1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7880 

500 

1 

51.7 

5.1 

nra 

98 

1 


JANTX1N6126 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9634 

500 . 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JANTX1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9637 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JANTXV1N6126 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11105 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JANTXV1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11108 

500 

1 

14lrJI 

mM 

Eng 

98 

1 


1N6126A 

Santa Ana 

E 

STD 


4531 

Klilifl 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-22 


http://www.microsemi.com 














Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

■ 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

lb 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JAN1N6126A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■BIEE! 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JAN1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

IKS] 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTX1N6126A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9635 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTX1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9636 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTXV1N6126A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11106 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTXV1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11107 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


SP6126A 

Santa Ana 

E 

STD 


16095 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


TGL41-62A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22839 

500 

1 

53 

5.9 

58.9 

85 

5 


P5KE54 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13693 

500 

1 

54 

5.2 

60 

96.3 

1 

10 

P5KE54A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13694 

500 

1 

54 

5.7 

60 

87.1 

1 

5 

SA18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14573 

500 

1 

54 

5.2 

60 

96.3 

1 

10 

SA18A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14574 

500 

1 



60 

87.1 

1 

5 

SA70 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




1 

El 


60 

96.3 

1 

10 

SA70A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


KTfT^ 

500 

1 

54 

5.7 

60 

87.1 

1 

5 

SMAJ54 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



500 

1 

54 

5.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMAJ54A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

54 

5.7 

60 

87.1 

5 

5 

TGL41-68 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

55.1 

5.1 

61.2 

98 

5 


1N6127 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■ESS 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JAN1N6127 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7881 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JAN1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7884 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JANTX1N6127 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

■ESS 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JANTX1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JANTXV1N6127 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11109 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


JANTXV1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11112 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108 

1 


1N6127A 

Santa Ana 

E 

STD 


4535 

500 

1 

56 

4.8 

! 71.3 

103 

1 


1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



500 

1 

56 

4.8 

I 71.3 

103 

1 


JAN1N6127A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7882 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


JAN1N6127AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

7883 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


JANTX1N6127A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9639 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


JANTX1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9640 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


JANTXV1N6127A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11110 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


JANTXV1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11111 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103 

1 


SP6127A 

Santa Ana 

E 

STD 


16096 

500 

1 

56 

wm 


Wigl 

1 


P5KE58 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13697 

500 

1 

58 

4.9 

64.4 

103 

1 

10 

P5KE58A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13698 

500 

1 

58 

igRi 

fggl 

EM 

1 

5 

SA18C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14575 

500 

1 

58 

EH 



1 

10 

SA18CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14576 

500 

1 

58 

5.3 

64.4 

iE 

1 

5 

SA70C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14667 

500 

1 

58 

4.9 

64.4 

103 

1 

■El 

SA70CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14668 

500 

1 

58 

5.3 

lEEl 

93.6 

1 

5 

SMAJ58 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22219 

500 

1 

58 

4.9 

64.4 

103 

5 

10 

SMAJ58A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22220 

500 

1 

58 

5.3 

64.4 

93.6 

5 

5 

TGL41-68A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22841 

500 

1 

58.1 

5.4 

64.6 

92 

5 


P5KE60 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13709 

500 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-23 


http://vwvw.microsemi.com 



















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

SM 

Mil 

Spec 

Sheet iD 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Wm 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

P5KE60A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13710 

500 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

1 

5 

SA22 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14581 

500 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

1 

10 

SA22A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14582 

500 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

1 

5 

SA78 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14673 

500 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

1 

10 

SA78A 

Scottsdale 

DO-41 

Pi|S| 


14674 

500 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

1 

5 

SMAJ60 

Scottsdale 

DO-214AC 





1 

60 

4.7 

66.7 

107 

5 

10 

SMAJ60A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22222 

500 

1 

60 

mum 

1^3 



5 

TGL41-75 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22842 

500 

1 

60.7 

4.6 

67.5 

108 

5 


1N6128 

Santa Ana 

E 

STD 


4538 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


1N6128US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 



500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JAN1N6128 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7885 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JAN1N6128US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7888 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JANTX1N6128 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9642 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JANTX1N6128US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9645 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JANTXV1N6128 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11113 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


JANTXV1N6128US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11116 


1 

62.2 

4.2 

73.8 

118 

1 


1N6128A 

Santa Ana 

E 

STD 


4539 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4540 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JAN1N6128A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7886 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JAN1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7887 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JANTX1N6128A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9643 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JANTX1N6128AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9644 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JANTXV1N6128A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11114 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


JANTXV1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11115 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


SP6128A 

Santa Ana 

E 

STD 


16097 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

113 

1 


P5KE64 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13713 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

1 

10 

P5KE64A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13714 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

1 

5 

SA22C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14583 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

1 

10 

SA22CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14584 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

1 

5 

SA78C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14675 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

1 

10 

SA78CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14676 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

1 

5 

SIVIAJ64 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22223 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMAJ64A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22224 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

5 

5 

TGL41-75A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22843 

500 

1 

64.1 

4.9 

71.3 

103 

5 


TGL41-82 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22844 

500 

1 

66.4 

4.2 

73.8 

118 

5 


1N6129 

Santa Ana 

E 

STD 


4542 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4545 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JAN1N6129 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7889 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JAN1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7892 

500 , 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JANTX1N6129 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9646 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JANTX1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9649 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JANTXV1N6129 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11117 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


JANTXV1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11120 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131 

1 


1N6129A 

Santa Ana 

E 

STD 


4543 

500 

1 

69.2 

4 

1 86.5 

125 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-24 


http://vwvw.microsemi.com 











Micmsemi 


Traosieiit Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4544 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JAN1N6129A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JAN1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7891 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JANTX1N6129A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9647 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JANTX1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9648 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JANTXV1N6129A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11118 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


JANTXV1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11119 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


SP6129A 

Santa Ana 

E 

STD 


16098 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125 

1 


P5KE70 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13725 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

1 

10 

P5KE70A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13726 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

1 

5 

SA26 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14589 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

1 

10 

SA26A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14590 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

1 

5 

SA8.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14681 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

1 

10 

SA8.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14682 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

1 

5 

SMAJ70 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22225 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

5 

10 

SMAJ70A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22226 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

5 

5 

TGL41-82A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22845 

500 

1 

70.1 

4.4 

77.9 

113 

5 


TGL41-91 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22846 

500 

1 

73.7 

3.8 

81.9 

131 

5 


P5KE75 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13729 

500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

1 

10 

P5KE75A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13730 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

1 

5 

SA26C 1 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14591 

500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

1 

10 

SA26CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14592 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

1 

5 

SA8.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

1 

10 

SA8.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14684 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

1 

5 

SMAJ75 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22227 

500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

5 

10 

SMAJ75A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22228 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

5 

5 

1N6130 

Santa Ana 

E 

STD 


4546 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4549 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


JAN1N6130 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7893 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


JAN1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7896 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


JANTX1N6130 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


JANTX1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9653 

500 

1 

76 

IcU 

90 

144 

1 


JANTXV1N6130 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11121 


1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


JANTXV1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

76 

3.5 

90 

144 

1 


1N6130A 

Santa Ana 

E 

STD 


4547 

500 

. 1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4548 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


JAN1N6130A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7894 

500 

1 

mm 

Icgl 

95 

138 

1 


JAN1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7895 

500 

1 


Icgl 

95 

138 

1 


JANTX1N6130A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9651 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


JANTX1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9652 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


JANTXV1N6130A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11122 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


JANTXV1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11123 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


SP6130A 

Santa Ana 

E 

STD 


16099 

500 

1 

76 

3.6 

95 

138 

1 


TGL41-91A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22847 

500 

1 

77.8 

4 

86.5 

125 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-25 


http://www.microsemi.com 












TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet iD 

;lR|)pS 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

SM 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

;|p|: 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

P5KE78 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13733 

500 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

1 

10 

P5KE78A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13734 

500 

1 

78 

4 

86.7 

126 

1 

5 

SA28 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




1 

78 

3.6 

86.7 

139 

1 

10 

SA28A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

78 

4 

86.7 

126 

1 

5 

SA85 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14685 

Eld 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

1 

10 

SA85A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14686 

500 

1 

78 

4 

86.7 

126 

1 

5 

SMAJ78 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22229 

500 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMAJ78A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22230 

500 

1 

78 

4 

86.7 

126 

5 

5 

TGL41-100 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22848 

500 

1 

81 

3.5 

90 

144 

5 


1N6131 

Santa Ana 

E 

STD 


4550 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4553 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JAN1N6131 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7897 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JAN1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7900 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JANTX1N6131 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9654 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JANTX1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9657 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JANTXV1N6131 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11125 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


JANTXV1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11128 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

159 

1 


1N6131A 

Santa Ana 

E 

STD 


4551 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4552 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JAN1N6131A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7898 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JAN1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7899 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JANTX1N6131A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9655 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JANTX1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9656 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JANTXV1N6131A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11126 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


JANTXV1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11127 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


SP6131A 

Santa Ana 

E 

STD 


16100 

500 

1 

83.6 

3.3 

105 

151 

1 


P5KE85 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13745 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

1 

10 

P5KE85A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13746 

500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

1 

5 

SA30C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14599 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

1 

10 

SA30CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14600 

500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

1 

5 

SA9.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14691 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

1 

10 

SA9.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14692 

500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

1 

5 

SMAJ85 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22231 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

5 

10 

SMAJ85A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

5 

5 

TGL41-100A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

85.5 

3.6 

95 

137 

5 


TGL41-110 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22850 

500 

1 

89.2 

3.2 

99 

158 

5 


P5KE90 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13753 

500 

1 

90 

3.1 

100 


1 

10 

P5KE90A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13754 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

1 

5 

SA33C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14603 

500 

1 

90 

I 3.1 

100 

160 

1 

10 

SA33CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14604 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

1 

5 

SA90C 

Scottsdale 

DO-41 

’ STD 


14695 

500 

1 

90 

3.1 

100 

160 

1 

10 

SA90CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14696 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

1 

5 

SIVIAJ90 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22233 

500 

1 

90 

3.1 

100 

160 

5 

10 

SMAJ90A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22234 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

5 

1 5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-26 


http://www.microsemi.com 













Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6132 

Santa Ana 

E 

STD 


4554 

500 

1 

HB 


108 

173 

1 


1N6132US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4557 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


JAN1N6132 

Santa Ana 

E 

STD 

516 



1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


JAN1N6132US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 


2.9 

108 

173 

1 


JANTX1N6132 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9658 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


JANTX1N6132US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9661 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


JANTXV1N6132 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11129 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


JANTXV1N6132US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11132 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

173 

1 


1N6132A 

Santa Ana 

E 

STD 


4555 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165 

1 


1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4556 

500 

1 

91.2 

MM 


165 

1 


JAN1N6132A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7902 

500 

1 

91.2 

Mm 

114 

165 

1 


JAN1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7903 

500 

1 

91.2 

MM 

114 

165 

1 


JANTX1N6132A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9659 

500 

1 

91.2 

3 

114 

MM 

1 


JANTX1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9660 

500 

1 

91.2 

3 

114 


1 


JANTXV1N6132A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11130 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165 

1 


JANTXV1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11131 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165 

1 


SP6132A 

Santa Ana 

E 

STD 


16101 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165 

1 


TGL41-110A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22851 

500 

1 

94 

3.3 

105 

152 

5 


TGL41-120 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22852 

500 

1 

97.2 

2.9 

108 

173 

5 


1N6133 

Santa Ana 

E 

STD 


4558 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4561 

500 

1 


real 


187 

1 


JAN1N6133 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7905 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


JAN1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7908 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


JANTX1N6133 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9662 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


JANTX1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9665 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


JANTXV1N6133 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11133 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


JANTXV1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11136 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187 

1 


1N6133A 

Santa Ana 

E 

STD 


4559 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4560 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JAN1N6133A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7906 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JAN1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7907 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JANTX1N6133A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9663 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JANTX1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9664 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JANTXV1N6133A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11134 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


JANTXV1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11135 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


SP6133A 

Santa Ana 

E 

STD 


16102 

500 

1 

98.8 

2.8 

124 

179 

1 


P5KE100 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13574 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

1 

10 

P5KE100A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13575 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

1 

5 

SA100 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14514 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

1 

10 

SA100A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14515 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

1 

5 

SA36A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14606 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

1 

10 

SA36C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14607 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

1 

5 

SMAJ100 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22235 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

5 

10 

SMAJ100A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22236 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-27 


http://www.microsemi.com 














TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

■Typ^: 

Mil 

.jSpec; 

Data 
Sheet ID 

jiPpSi 

Pulse 

Vwm 

ipp 

-(A) 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

TGL41-120A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22853 

500 

1 

102 

3 

114 

165 

5 


TGL41-130 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22854 

500 

1 

105 

2.7 

EVrM 

187 

5 


P5KE110 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13582 

500 

1 

110 

2.6 

EfPM 

mm 

1 

mm 

P5KE110A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13583 


1 

110 

2.8 

1^ 

IQ 

1 

5 

SA10A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

110 



196 

1 

10 

SA10C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14519 

500 

1 

110 


■ESI 

177 

1 

5 

SA40A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14610 

500 

1 

110 

2.6 


KE51 

1 

10 

SA40C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14611 

500 

1 

110 

2.8 

1^ 



5. 

SMAJ110 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22237 

500 

1 

110 

1^3 


mm 


10 

SMAJIIOA 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22238 

500 

1 

110 


lEl 

177 

5 

5 

TGL41-130A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22855 

500 

1 

111 

2.8 

124 

179 

5 


1N6134 

Santa Ana 

E 

STD 


4562 

500 

1 

114 


135 

216 

1 


1N6134US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4565 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216 

1 


JAN1N6134 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7909 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216 

1 


JAN1N6134US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7912 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216 

1 


JANTX1N6134 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9666 

500 

1 

114 


135 

216 

1 


JANTX1N6134US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9669 

500 

1 

114 


135 

216 

1 


JANTXV1N6134 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11137 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216 

1 


JANTXV1N6134US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11140 

500 

1 

114 

Ea 



1 


1N6134A 

Santa Ana 

E 

STD 


4563 


1 

114 

m 

BBai 


1 


1N6134AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4564 

500 

1 

114 

EEI 

BEfcl 

Ki!sl 

1 


JAN1N6134A 

Santa Ana 

: E 

STD 

516 

7910 

500 

1 

114 

Bl 

BBcl 


1 


JAN1N6134AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7911 

500 

1 

114 

Bl 

BBcl 


1 


JANTX1N6134A 

Santa Ana 

E 

0113 

516 

9667 

500 

1 

114 

2.4 

KEEI 


1 


JANTX1N6134AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9668 

500 

1 

114 

2.4 

143 

206 

1 


JANTXV1N6134A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


KiTiB 

1 

114 

2.4 

143 

206 

1 


JANTXV1N6134AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


WBSESl 

500 

1 

114 

2.4 

KBcl 

206 

1 


SP6134A 

Santa Ana 

E 

STD 


16103 

500 

1 

114 

2.4 

143 

206 

1 


P5KE120 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13590 

500 

1 

120 

2.3 

Bcgl 

214 

1 

10 

P5KE120A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13591 

500 

1 

120 

2 

1^ 

193 

1 

5 

SA110 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14522 

500 

1 

120 

2.3 

IBcl 

214 

1 

10 

SA110A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14523 

500 

1 

120 

2 

133 

193 

1 

5 

SA43A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14614 

500 

1 

120 

2.3 

133 

214 

1 

10 

SA43C 

Scottsdale 

DO-41 

iSiig 


14615 

500 

1 

120 

2 

133 

193 

1 

5 

SMAJ120 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22239 

500 

1 

120 

2.3 

133 

214 

5 

10 

SMAJ120A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22240 

500 

1 

120 

2.6 

133 

193 

5 

5 

TGL41-150 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22856 

500 

1 

121 

2.3 

135 

215 

5 


1N6135 

Santa Ana 

E 

STD 


4566 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4569 

500 , 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


JAN1N6135 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7913 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


JAN1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7916 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


JANTX1N6135 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9670 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


JANTX1N6135US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9673 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


JANTXV1N6135 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11141 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-28 


http://www.microsemi.com 

























Trarisient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

MD'"' 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

JANTXV1N6135US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11144 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

229 

1 


1N6135A 

Santa Ana 

E 

STD 


4567 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4568 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JAN1N6135A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JAN1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7915 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JANTX1N6135A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9671 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JANTX1N6135AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9672 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JANTXV1N6135A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11142 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


JANTXV1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11143 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


SP6135A 

Santa Ana 

E 

STD 


16104 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218 

1 


TGL41-150A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22857 

500 

1 

128 

2.4 

143 

207 

5 


P5KE130 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13598 

500 

1 

130 

2.2 

144 

231 

1 

10 

P5KE130A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13599 

500 

1 

130 

2.4 

144 

209 

1 

5 

SA11A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14526 

500 

1 

130 

2.2 

144 

231 

1 

10 

SA11C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14527 

500 

1 

130 

2.4 

144 

209 

1 

5 

SA45A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14618 

500 

1 

130 

2.2 

144 

231 

1 

10 

SA45C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14619 

500 

1 

130 

2.4 

144 

209 

1 

5 

SMAJ130 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22241 

500 

1 

130 

2.2 

144 

231 

5 

10 

SIVIAJ130A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22242 

500 

1 

130 

2.4 

144 

209 

5 

5 

TGL41-160 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




1 

130 

2.2 

144 

230 

5 


TGL41-160A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

136 

2.3 

152 

219 

5 


1N6136 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


1N6136US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 



500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JAN1N6136 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7917 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JAN1N6136US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

7920 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JANTX1N6136 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9674 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JANTX1N6136US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9677 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JANTXV1N6136 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11145 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


JANTXV1N6136US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11148 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257 

1 


1N6136A 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

136.8 

2 

171 

246 

1 


1N6136AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 



500 

1 

136.8 

2 

171 


1 


JAN1N6136A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7918 

500 

1 

136.8 

2 

rai 

246 

1 


JAN1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

136.8 

2 

IBI 


1 


JANTX1N6136A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 


500 

1 

136.8 

2 

IBI 


1 


JANTX1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

136.8 

2 

171 

246 

1 


JANTXV1N6136A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

Burn 

500 

1 

136.8 

2 

171 

246 

1 


JANTXV1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

136.8 

2 

171 

246 

1 


SP6136A 

Santa Ana 

E 

STD 



500 

1 

136.8 

2 

171 

246 

1 


TGL41-170 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



Kiiia 

1 

138 

2 

153 

244 

5 


TGL41-170A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22861 

500 

1 

145 

2.1 

161 

234 

5 


TGL41-180 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22862 

500 

1 

146 

1.9 

162 

258 

5 


P5KE150 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13610 

500 

1 

150 

1.9 

167 

268 

1 

10 

P5KE150A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13611 

500 

1 

150 

2.1 

167 

243 

1 

5 

SA120C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14532 

500 

1 

150 

1.9 

167 

268 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-29 


http://www.microsemi.com 

















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR; 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SA120CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14533 

500 

1 

150 

2.1 

167 

243 

1 

5 

SA48CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14624 

500 

1 

. 150 

1.9 

167 

268 

1 

10 

SA5.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14626 

500 

1 

150 

2.1 

167 

243 

1 

5 

SMAJ150 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22243 

500 

1 

150 

1.9 

167 

268 

5 

10 

SMAJ150A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22244 

500 

1 

150 

2.1 

167 

243 

5 

5 

1N6137 

Santa Ana 

E 

STD 


4574 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4577 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JAN1N6137 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7921 

Ki!iB 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JAN1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7924 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JANTX1N6137 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9678 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JANTX1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9681 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JANTXV1N6137 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11149 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JANTXV1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11152 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


1N6137A 

Santa Ana 

E 

STD 


4575 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4576 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JAN1N6137A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

7922 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JAN1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7923 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTX1N6137A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

9679 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTX1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9680 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTXV1N6137A 

Santa Ana 

E 

STD 

516 

11150 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTXV1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11151 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


SP6137A 

Santa Ana 

E 

STD 


16106 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


TGL41-180A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22863 

500 

1 

154 

2 

171 

246 

5 


P5KE160 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13618 

500 

1 

160 

1.7 

178 

287 

1 

10 

P5KE160A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13619 

500 

1 

160 

1.9 

178 

259 

1 

5 

SA12CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14536 

500 

1 

160 

1.7 

178 

287 

1 

10 

SA13 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14537 

500 

1 

160 

1.9 

178 

259 

1 

5 

SA5.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

I STD 


14628 

500 

1 

160 

1.7 

178 

287 

1 

10 

SA51 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14629 

500 

1 

160 

1.9 

178 

259 

1 

5 

SMAJ160 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22245 

500 

1 

160 

1.7 

178 

287 

5 

10 

SMAJ160A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22246 

500 

1 

160 

1.9 

178 

259 

5 

5 

TGL41-200 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

162 

1.7 

180 

287 

5 


P5KE170 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13626 

500 

1 

170 

1.6 

189 

304 

1 

10 

P5KE170A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13627 

500 

1 

170 

1.8 

189 

275 

1 

5 

SA130C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14540 

500 

1 

170 

1.6 

189 

304 

1 

10 

SA130CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14541 

500 

1 

170 

1.8 

189 

275 

1 

5 

SA51CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14632 

500 

1 

170 

1.6 

189 

304 

1 

10 

SA54 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


14633 

500 

1 

170 

1.8 

189 

275 

1 

5 

SMAJ170 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22247 

500 , 

1 

170 

1.6 

189 

304 

5 

10 

SMAJ170A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22248 

500 

1 

170 

1.8 

189 

275 

5 

5 

TGL41-200A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 




1 

171 

1.8 

190 

274 

5 


SMBG5.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14939 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 



10 

SMBG5.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14940 

600 

1 

5 

65.2 

MM 

9.2 

1^ 

5 

SMBJ5.0 

Scottsdale 

SMBJ 

1 SM 


15197 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

wm 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-30 


http://www.microseml.com 

















Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ5.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15198 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

P6KE6.8 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13869 

600 

1 

5.5 

56 


10.8 

1000 

10 

P6KE6.8A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13870 

600 

1 

5.8 

57 


10.5 

5 

5 

SMBG6.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14955 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBG6.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14956 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBJ6.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15257 

600 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBJ6.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15258 

600 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

800 

5 

P6KE7.5 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13881 

600 

1 

6.05 

51 

6.75 

11.7 

500 

10 

P6KE7.5A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13882 

600 

1 

6.4 

53 

7.13 

11.3 

5 

5 

SMBG6.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14959 

600 

1 

6.5 

48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBG6.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14960 

600 

1 

6.5 

53.6 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBJ6.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15261 

600 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBJ6.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15262 

600 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

500 

5 

P6KE8.2 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13889 

600 

1 

6.63 

48 

7.38 

12.5 

200 

10 

SMBG7.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14971 

600 

1 

7 

4.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBG7.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14972 

600 

1 

7 

5.3 

7.78 

12 

200 

5 

SMBJ7.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15273 

600 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBJ7.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15274 

600 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

200 

5 

P6KE8.2A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13890 

600 

1 

7.02 

50 

7.79 

12.1 

5 

5 

P6KE9.1 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13897 

600 

1 

7.37 

44 

8.19 

13.8 

50 

10 

SMBG7.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14975 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBG7.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14976 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBJ7.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15277 

600 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBJ7.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15278 

600 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

100 

5 

P6KE9.1A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13898 

600 

1 

7.78 

45 

8.65 

13.4 

5 

5 

SMBG8.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14991 

600 

1 

8 

40 

8.89 

15 

50 

10 

SMBG8.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14992 

600 

1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMBJ8.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15293 

600 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

50 

10 

SMBJ8.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15294 

600 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

50 

5 

P6KE10 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13757 

600 

1 

8.1 

40 

9 

15 

5 

.10 

SMBG8.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14995 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

mm 

SMBG8.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14996 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

SMBJ8.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15297 

600 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBJ8.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15298 

600 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

P6KE10A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13762 

600 

1 

8.55 

41 

9.5 

14.5 

5 

5 

P6KE11 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13765 

600 

1 

8.92 

37 

9.9 

16.2 

5 

10 

SMBG9.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15003 

600 

1 

9 

35.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBG9.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15004 

600 

1 

9 

39 

10 

15.4 

5 

5 

SI\/IBJ9.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15305 

600 

1 

9 

29.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBJ9.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15306 

600 

1 

9 

32.5 

10 

15.4 

5 

5 

P6KE11A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13770 

600 

1 

9.4 

38 

10.5 

15.6 

5 

5 

P6KE12 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13773 

600 

1 

9.72 

35 

10.8 

17.3 

5 

10 

SMBG10 

Scottsdale 


SM 


14827 

600 

1 

■EH 

BO 

nxM 

18.8 

5 

10 

SMBG10A 

Scottsdale 


SM 


14832 

600 

1 

■fiH 


BIKM 

17 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-31 


http://www.microsemi.com 














TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number / 

Microsemi 
Division , 

Package 
, Outline 


Mil 

Spec 

;ii;|Da|a|i 

Sheet ID 

Blpii 

i<iii 

Pulse 

Mil; 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

ilii 

(V) 

ilHI 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ10 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15011 

600 

1 

10 

31.9 

ran 

18.8 

5 

10 

SMBJ10A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15016 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

P6KE12A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13778 

600 

1 

10.2 

36 

11.4 

16.7 

5 

5 

P6KE13 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

10.5 

32 

11.7 

19 

5 

10 

SMBG11 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14835 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBG11A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14840 

600 

1 

11 

33 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMBJ11 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15019 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBJ11A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15024 

600 

1 

11 

33 

12.2 

18.2 

5 

5 

P6KE13A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13786 

600 

1 

11.1 

33 

12.4 

18.2 

5 

5 

SMBG12 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14843 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBG12A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14848 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBJ12 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15027 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBJ12A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15032 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

P6KE15 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13789 

600 

1 

12.1 

27 

13.5 

22 

5 

10 

P6KE15A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13794 

600 

1 

12.8 

28 

14.3 

21.2 

5 

5 

P6KE16 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13797 

600 

1 

12.9 

26 

14.4 

23.5 

5 

10 

SMBG13 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14851 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBG13A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14856 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMBJ13 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15035 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBJ13A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15040 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

P6KE16A 

Scottsdale 

T-18 

STD 




1 

13.6 

27 

15.2 

22.5 

5 

5 

SMBG14 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14859 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBG14A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14860 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBJ14 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15043 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBJ14A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15044 

600 

1 

14 

25.8. 

15.6 

23.2 

5 

5 

P6KE18 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13809 

600 

1 

14.5 

23 

16.2 

26.5 

5 

10 

SMBG15 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14863 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBG15A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14868 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMBJ15 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15047 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBJ15A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15052 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

P6KE18A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13814 

600 

1 

15.3 

24 

17.1 

25.2 

5 

5 

SMBG16 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Blflill 


1 

16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBG16A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14876 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

SMBJ16 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 


16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBJ16A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


KtlTfl 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

P6KE20 

Scottsdale 

T-18 

STD 


BIFflFI 

600 

1 

16.2 

21 

18 

29.1 

5 

10 

SMBG17 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Mriyn 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBG17A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Blfltfl 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBJ17 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 , 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBJ17A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

P6KE20A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

17.1 

22 

19 

27.7 

5 

5 

P6KE22 

Scottsdale 

T-18 

STD 


BiH’m 

600 

1 

17.8 

19 

19.8 

31.9 

5 

10 

SMBG18 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMBG18A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Mntii 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-32 


http://www.mlcrosemi.com 























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ18 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15071 

600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMBJ18A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15072 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

P6KE22A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13826 

600 

1 

18.8 

20 

20.9 

30.6 

5 

5 

P6KE24 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13829 

600 

1 

19.4 

17 

21.6 

34.7 

5 

10 

SMBG20 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14891 

600 

1 

20 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBG20A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14892 

600 

1 

20 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMBJ20 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15075 

600 

1 

20 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBJ20A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15076 

600 

1 

20 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

P6KE24A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13830 

600 

1 

20.5 

18 

22.8 

33.2 

5 

5 

P6KE27 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13833 

600 

1 

21.8 

15 

24.3 

39.1 

5 

10 

SMBG22 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14895 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBG22A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14896 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBJ22 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15079 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBJ22A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15080 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

P6KE27A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13834 

600 

1 

23.1 

16 

25.7 

37.5 

5 

5 

SMBG24 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14899 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBG24A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14900 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMBJ24 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15083 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBJ24A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15084 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

P6KE30 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13837 

600 

1 

24.3 

14 

27 

43.5 

5 

10 

P6KE30A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13838 

600 

1 

25.6 

14.4 

28.5 

41.4 

5 

5 

SMBG26 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14903 

600 

1 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBG26A 

Scottsdale 

SMBG 

ESI 


14904 

600 

1 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMBJ26 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15087 

600 

1 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBJ26A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15088 

600 

1 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

P6KE33 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13841 

600 

1 

26.8 

12.6 

29.7 

47.7 

5 

10 

SMBG28 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14907 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBG28A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14908 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBJ28 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15091 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBJ28A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15092 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

P6KE33A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13842 

600 

1 

28.2 

13.2 

31.4 

45.7 

5 

5 

P6KE36 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13845 

600 

1 

29.1 

11.6 

32.4 

52 

5 

10 

SMBG30 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14911 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBG30A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14912 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMBJ30 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15095 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBJ30A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15096 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

P6KE36A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13846 

600 

1 

30.8 

12 

34.2 

49.9 

5 

5 

P6KE39 

Scottsdale 


STD 


13849 

600 

1 

31.6 

10.6 

35.1 

56.4 

5 

10 

SMBG33 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14915 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBG33A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14916 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBJ33 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15099 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBJ33A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15100 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

P6KE39A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13850 

600 

1 

33.3 

11.2 

37.1 

53.9 

5 

5 

P6KE43 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13853 

600 

1 

34.8 

9.6 

38.7 

61.9 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-33 


http://www.microsemi.com 
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Transient Voltage Suppressors 


Part Mum berv. ,. 

Microsemi 

Package 

Type 

Mil 

- Data 

ili# 

Pulse 

Vwm 

ifSpI 

VBR 

Vc 

ID 

Tol. 


Division 

Outline 


|||ec| 

Sheet ID 

- (W) 

iSiii 

nil! 

(A) 

(V) 

(V) 

(uA) 

(+/.%) 

SMBG36 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14919 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBG36A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14920 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBJ36 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15103 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBJ36A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15104 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

P6KE43A 

Scottsdale 

T-18 

isini 


13854 

600 

1 

36.8 

10.1 

40.9 

59.3 

5 

5 

P6KE47 

Scottsdale 


STD 


13857 

600 

1 

38.1 

8.8 

42.3 

67.8 

5 

10 

SMBG40 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14923 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBG40A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14924 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBJ40 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15107 

600 

1 

40 

mM 


71.4 

5 

10 

SMBJ40A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15108 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

P6KE47A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13858 

600 

1 

40.2 

9.3 

44.7 

64.8 

5 

5 

P6KE51 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13861 

600 

1 

41.3 

8.2 

45.9 

73.5 

5 

10 

SMBG43 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14927 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBG43A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14928 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMBJ43 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15111 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBJ43A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15112 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

P6KE51A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


Bim+i 

600 

1 

43.6 

8.6 

48.5 

70.1 

5 

5 

SMBG45 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


■EMI 

600 

1 

45 

7.5 

50 

80.3 

5 

10 

SMBG45A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14932 

600 

1 

45 

8.3 

50 

72.7 

5 

5 

SMBJ45 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15115 

600 

1 

45 


50 

■aiiKi 

5 

10 

SMBJ45A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15116 

600 

1 

45 

8.3 

50 

72.7 

5 

5 

P6KE56 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13865 

600 

1 

45.4 

7.4 

50.4 

80.5 

5 

10 

P6KE56A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13866 

600 

1 

47.8 

7.8 

53.2 

77 

1000 

5 

SMBG48 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14935 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMBG48A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14936 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBJ48 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15193 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SiViBJ48A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15194 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

P6KE62 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13873 

600 

1 

50.2 

6.8 

55.8 

89 

5 

10 

SMBG51 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14943 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBG51A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14944 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBJ51 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15201 

600 

1 

mm 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBJSIA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15202 

600 

1 

51 

7.3 


82.4 

5 

5 

P6KE62A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13874 

600 

1 

53 

7.1 

58.9 

85 

5 

5 

SMBG54 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14947 

600 

1 

54 

6.2 

KM 

Eglci 

mm 

10 

SMBG54A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14948 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

. 5 

5 

SMBJ54 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15205 

600 

1 

54 

6.2 

60 



10 

SMBJ54A 

Scottsdale 


SM 


15206 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

5 

5 

P6KE68 

Scottsdale 


STD 


13877 

600 

1 

55.1 

6.1 

61.2 

98 

5 

10 

SMBG58 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14951 

600 , 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBG58A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14952 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBJ58 

Scottsdale 


SM 


15209 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBJ58A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15210 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 


5 

5 

P6KE68A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13878 

600 

1 

58.1 

6.5 

64.6 

92 

500 

5 

SMBG60 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14963 

600 

1 

60 

5.6 

66.7 


5 

10 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-34 


http://www.microsemi.com 


























Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToK 

(+/-%) 

SMBG60A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBJ60 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



Hlil 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

5 

10 

SMBJ60A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15266 

600 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

P6KE75 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13885 

600 

1 

60.7 

5.5 

67.5 

108 

5 

10 

SMBG64 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14967 

600 

1 

64 

5.3 

71.1 

mi 

5 

10 

SMBG64A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14968 


1 

64 

5.8 

71.1 

mci 

5 

5 

SMBJ64 

Scottsdale 

SMBJ 



15269 

600 

1 

64 

EEI 

ran 

114 

5 

10 

SMBJ64A 

Scottsdale 

SMBJ 



15270 

600 

1 

64 

4.9 

71.1 

KTigi 

5 

5 

P6KE75A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13886 

600 

1 

64.1 

5.8 

71.3 

103 

200 

5 

P6KE82 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13893 

600 

1 

66.4 

5.1 

73.8 

118 

5 

10 

SMBG70 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14979 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBG70A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14980 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMBJ70 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15281 

600 

1 

70 

4 

77.8 

125 

5 

10 

SMBJ70A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15282 

600 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

5 

5 

P6KE82A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13894 

600 

1 

70.1 

5.3 

77.9 

113 

50 

5 

P6KE91 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13901 

600 

1 

73.7 

4.5 

81.9 

131 

5 

10 

SMBG75 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14983 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBG75A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14984 

600 

1 


4.9 

83.3 

121 

5 

5 

SMBJ75 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15285 

600 

1 

75 

3.7 

83.3 

mi 

5 

10 

SMBJ75A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15286 

600 

1 

75 

4.1 

83.3 

mi 

5 

5 

P6KE91A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

77.8 

4.8 

86.5 

125 

5 

5 

SMBG78 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBG78A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Knm 


1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

SMBJ78 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15289 

600 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMBJ78A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15290 

600 

1 

78 

4 

86.7 

126 

5 

5 

P6KE100 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13758 

600 

1 

81 

4.2 

90 

137 

5 

10 

SMBG85 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14999 

600 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

nEMi 


SMBG85A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15000 

600 

1 

85 

EEll 

ran 

137 

5 

5 

SMBJ85 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15301 

600 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

5 

10 

SMBJ85A 

Scottsdale 


SM 


15302 

600 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

5 

5 

P6KE100A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13759 


1 

85.5 

4.4 

95 

14.5 

10 

5 

P6KE110 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13766 

600 

1 

89.2 

^01 

E9 

158 

5 

10 

SMBG90 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15007 

600 

1 

90 

Ba 

WiTSl 

iSI 

5 

10 

SMBG90A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15008 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 

5 

SMBJ90 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15309 

600 

1 

90 

3.1 

100 

160 

5 

10 

SMBJ90A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15310 

600 

1 

90 

3.4 

100 

146 

5 

5 

P6KE110A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13767 

600 

1 

94 

3.4 

105 

152 

5 

5 

P6KE120 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13774 

600 

1 

97.2 

3.5 

108 

173 

5 

10 

SMBG100 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14828 

600 

1 

100 

4.1 

111 

179 

5 

10 

SMBG100A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14829 

600 

1 

100 

3.7 

111 

162 

5 

5 

SMBJ100 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15012 

600 

1 

100 

4.1 

111 

179 

5 

10 

SMBJ100A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15013 

600 

1 

100 

3.7 

111 

162 

5 

5 

P6KE120A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13775 

600 

1 

102 

3.6 

114 

165 

5 

5 

P6KE130 

Scottsdale 

T-18 

SSI 


13782 

600 

1 

105 

3.2 

117 

187 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-35 


http;//www.microsemi.com 




















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Mcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Data 
Sheet ID 

V 'JS '' 

iiSfil 

(W) 

Pulse 

iiiili 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

il/c 

iiili 

iiis 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBG110 

Scottsdale 

SMBG 

ESI 


14836 

600 

1 

110 

3 

122 

196 

5 

10 

SMBG110A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14837 

600 

1 

110 

3.4 

122 

177 

5 

5 

SMBJ110 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15020 

600 

1 

110 

3 

122 

196 

5 

10 

SMBJ110A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15021 

600 

1 

110 

msM 


177 

5 

5 

P6KE130A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13783 

600 

1 

111 

3.3 


179 

5 

5 

SMBG120 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14844 

600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

SMBG120A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14845 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 

SMBJ120 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15028 

600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

SMBJ120A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15029 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 

P6KE150 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13790 

600 

1 

121 

2.8 

135 

215 

5 

10 

P6KE150A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13791 


1 

128 

2.9 

143 

207 

5 

5 

P6KE160 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13798 

600 

1 

130 

2.6 

144 

230 

5 

10 

SMBG130 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14852 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

10 

SMBG130A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14853 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

SMBJ130 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15036 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

— 1 

SMBJ130A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15037 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

P6KE160A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13799 

600 

1 

136 

2.7 

152 

219 

5 

5 

P6KE170 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13805 

600 

1 

138 

2.5 

153 

244 

5 

10 

P6KE170A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13806 

600 

1 

145 

2.6 

161 

234 

5 

5 

P6KE180 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13810 

600 

1 

146 

2.3 

162 

258 

5 

10 

SMBG150 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14864 

600 

1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBG150A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14865 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

SMBJ150 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15048 


1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBJ150A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15049 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

P6KE180A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13811 

600 

1 

154 

2.4 

171 

246 

5 

5 

SMBG160 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14872 

600 

1 

160 

2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBG160A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14873 

600 

1 

160 

2.3 

178 

259 

5 

5 

SMBJ160 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15056 


1 

160 

2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBJ160A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15057 

600 

1 

160 

2.3 

rail 

259 

5 

5 

P6KE200 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13818 

600 

1 

162 

2.1 

180 

287 

5 

10 

SMBG170 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14880 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBG170A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14881 


1 

170 

2.2 

189 

275 

5 

5 

SMBJ170 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

■wik 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBJ170A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15065 


1 

mwim 

2.2 

189 

275 

5 


P6KE200A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13819 

600 

1 

171 

2.2 

190 

274 

5 

wm 

MSV101A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13325 

1000 

1 



0.14 




MSV101B 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13326 

1000 

1 



0.14 



5 

MSV101C 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13327 

1000 

1 



0.14 



3 

MSV101D 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13328 

1000 . 

1 


50 

0.56 

nm 


mm 

MSV101E 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13329 

1000 

1 


50 

0.56 

m 


5 

MSV101F 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13330 

1000 

1 


50 

0.56 



3 

MSV101G 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13331 

1000 

1 


50 

0.56 

1.5 


2 

MSV201A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13332 

1000 

1 


45 

1.1 

3 


10 

MSV301A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13333 

1000 

1 


40 

1.6 

4.5 


10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-36 


http://www.microsemi.com 























Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

(+/-%) 

MSV401A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13334 

1000 

1 


35 

2.2 

4.5 


10 

MSV401B 

Scottsdale 

CASE-2 



13335 

1000 

1 


35 

2.2 

5.5 


5 

MSV401C 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13336 

1000 

1 


35 

2.2 

5.5 


3 

MSV501A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13337 

1000 

1 


30 

2.8 

6.5 


10 

MSV601A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13338 

1000 

1 


30 

3.4 

8 


10 

MSV701A 

Scottsdale 

CASE-2 

STD 


13339 

1000 

1 


30 

3.9 

9 


10 

1.0KE5.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


144 

1000 

1 

5 





10 

1.0KE5.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


145 

1000 

1 

5 





5 

UPT5 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20783 

1000 

1 

5 

89.4 

6 

9.5 

50 


UPTB5 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20784 

1000 

1 

5 

89.4 

6 

9.5 

50 


1.0KE6.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


160 

1000 

1 

6 





10 

1.0KE6.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


161 

1000 

1 

6 





5 

1.0KE6.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


164 

1000 

1 

6.5 





10 

1.0KE6.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


165 

1000 

1 

6.5 





5 

1.0KE7.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


176 

1000 

1 

7 





10 

1.0KE7.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


177 

1000 

1 

7 





5 

1.0KE7.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


180 

1000 

1 

7.5 





10 

1.0KE7.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


181 

1000 

1 

7.5 





5 

1.0KE8.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


196 

1000 

1 

8 





10 

1.0KE8.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


197 

1000 

1 

8 





5 

UPT8 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21993 

1000 

1 

8 

62.1 

9 

13.7 

2 


1.0KE8.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


200 

1000 

1 

8.5 





10 

1.0KE8.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


201 

1000 

1 

8.5 





5 

1.0KE9.0 

Scottsdale 1 

CASE-1 

STD 


i 208 

1000 

1 

9 





10 

1.0KE9.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


I 209 

1000 

1 

9 





5 

1.0KE10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


47 

1000 

1 

10 





10 

1.0KE10A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


52 

1000 

1 

10 





5 

1.0KE11 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


55 

1000 

1 

11 





10 

1.0KE11A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


60 

1000 

1 

11 





5 

1.0KE12A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6 

1000 

1 

12 





5 

1.0KE12asd 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


22950 

1000 

1 

12 





10 

UPT12 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21994 

1000 

1 

12 

40.3 

13.8 

21.6 

1 


1.0KE13 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


9 

1000 

1 

13 





10 

1.0KE13A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


14 

1000 

1 

13 





5 

1.0KE14 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


64 

1000 

1 

14 





10 

1.0KE14A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


65 

1000 

1 

14 





5 

1.0KE15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


68 

1000 

1 

15 





10 

1.0KE15A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


73 

1000 

1 

15 





5 

UPT15 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21995 

1000 

1 

15 

33.9 

16.7 

26 

1 


1.0KE16 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


76 

1000 

1 

16 





10 

1.0KE16A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


81 

1000 

1 

16 





5 

1.0KE17 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


84 

1000 

1 

17 





10 

1.0KE17A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


89 

1000 

1 

17 





5 

UPT17 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21996 

1000 

1 

17 

30.8 

19 

29.2 

1 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting NIicrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-37 


http://www.microsemi.com 







TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

IB 

Mferosemi 

1. Division 

> Package 
Outline 

Si 

ilH'i® 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 
, <W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

SiVc 

111 

1 -1 

Tol. 

(+/-%) 

1.0KE18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


92 

1000 

1 

18 





10 

1.0KE18A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


93 

1000 

1 

18 





5 

1.0KE20 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


96 

1000 

1 

20 





10 

1.0KE20A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


97 

1000 

1 

20 





5 

1.0KE22 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


100 

1000 

1 

22 





10 

1.0KE22A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


101 

1000 

1 

22 





5 

1.0KE24 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


104 

1000 

1 

24 





10 

1.0KE24A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


105 

1000 

1 

24 





5 

UPT24 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21997 

1000 

1 

24 

22 

28.4 

43.2 

1 


1.0KE26 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


108 

1000 

1 

26 





10 

1.0KE26A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


109 

1000 

1 

26 





5 

1.0KE28 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


112 

1000 

1 

28 





10 

1.0KE28A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


113 

1000 

1 

28 





5 

UPT28 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21998 

1000 

1 

28 

19.2 

31 

47.8 

1 


1.0KE30 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


116 

1000 

1 

30 





10 

1.0KE30A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


117 

1000 

1 

30 





5 

1.0KE33 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


120 

1000 

1 

33 





10 

1.0KE33A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


121 

1000 

1 

33 





5 

UPT33 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21999 

1000 

1 

33 

16.4 

36.8 

56.7 

1 


1.0KE36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


124 

1000 

1 

36 





10 

1.0KE36A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


125 

1000 

1 

36 





5 

1.0KE40 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


128 

1000 

1 

40 





10 

1.0KE40A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


129 

1000 

1 

40 





5 

1.0KE43 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


132 

1000 

1 

43 





10 

1.0KE43A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


133 

1000 

1 

43 





5 

1.0KE45 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


136 

1000 

1 

45 





10 

1.0KE45A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


137 

1000 

1 

45 





5 

1.0KE48 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 

j 

140 

1000 

1 

48 





10 

1.0KE48A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


141 

1000 

1 

48 





5 

UPT48 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22000 

1000 

1 

48 

11.2 

54 

84.3 

1 


1.0KE51 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


148 

1000 

1 

51 





10 

1.0KE51A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


149 

1000 

1 

51 





5 

1.0KE54 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


152 

1000 

1 

54 





10 

1.0KE54A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


153 

1000 

1 

54 





5 

1.0KE58 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


156 

1000 

1 

58 





10 

1.0KE58A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


157 

1000 

1 

58 





5 

1.0KE60 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


168 

1000 

1 

60 





10 

1.0KE60A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


169 

1000 

1 

60 





5 

1.0KE64 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


172 

1000, 

1 

64 





10 

1.0KE64A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


173 

1000 

1 

64 





5 

1.0KE70 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


184 

1000 

1 

70 





10 

1.0KE70A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


185 

1000 

1 

70 





5 

1.0KE75 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


188 

1000 

1 

75 





10 

1.0KE75A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 

! 

189 

1000 

1 

75 





5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-38 


http://www.microsemi.com 








Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1.0KE78 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


192 

1000 

1 

78 





10 

1.0KE78A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


193 

1000 

1 

78 





5 

1.0KE85 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


204 

1000 

1 

85 





10 

1.0KE85A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


205 

1000 

1 

85 





5 

1.0KE90 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


212 

1000 

1 

90 





10 

1.0KE90A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


213 

1000 

1 

90 





5 

1.0KE100 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


48 

1000 

1 

100 





10 

1.0KE100A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


49 

1000 

1 

100 





5 

1.0KE110 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


56 

1000 

1 

110 





10 

1.0KE110A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


57 

1000 

1 

110 





5 

1.0KE120 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


2 

1000 

1 

120 





10 

1.0KE120A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


3 

1000 

1 

120 





5 

1.0KE130 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


10 

1000 

1 

130 





10 

1.0KE130A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11 

1000 

1 

130 





5 

1.0KE150 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


69 

1000 

1 

150 





10 

1.0KE150A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


70 

1000 

1 

150 





5 

1.0KE160 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


77 

1000 

1 

160 





10 

1.0KE160A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


78 

1000 

1 

160 





5 

1.0KE170 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


85 

1000 

1 

170 





10 

1.0KE170A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


86 

1000 

1 

170 





5 

1.2KE5.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


328 

1200 

1 

5 





10 

1.2KE5.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


329 

1200 

1 

5 





5 

1.2KE6.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


344 

1200 

1 

6 





10 

1.2KE6.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


345 

1200 

1 

6 





5 

1.2KE6.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


348 

1200 

1 

6.5 





10 

1.2KE6.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


349 

1200 

1 

6.5 





5 

1.2KE7.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


360 

1200 

1 

7 





10 

1.2KE7.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


361 

1200 

1 

7 





5 

1.2KE7.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


364 

1200 

1 

7.5 





10 

1.2KE7.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


365 

1200 

1 

7.5 





5 

1.2KE8.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


380 

1200 

1 

8 





10 

1.2KE8.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


381 

1200 

1 

8 





5 

1.2KE8.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


384 

1200 

1 

8.5 





10 

1.2KE8.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


385 

1200 

1 

8.5 





5 

1.2KE9.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


392 

1200 

1 

9 





10 

1.2KE9.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


393 

1200 

1 

9 





5 

1.2KE10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


216 

1200 

1 

10 





10 

1.2KE10A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


221 

1200 

1 

10 





5 

1.2KE11 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


224 

1200 

1 

11 





10 

1.2KE11A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


229 

1200 

1 

11 





5 

1.2KE12 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


232 

1200 

1 

12 





10 

1.2KE12A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


237 

1200 

1 

12 





5 

1.2KE13 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


240 

1200 

1 

13 





10 

1.2KE13A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


245 

1200 

1 

13 





5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-39 


http://www.microsemi.com 





TVS 


Transient Voltage Suppressors 


f/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

::'Speb;; 

Data 
Sheet ID 

SiHp-P 

(W) 

sPii* 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

1.2KE14 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


248 

1200 

1 






10 

1.2KE14A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


249 

1200 

1 

14 






1.2KE15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


252 

1200 

1 

15 






1.2KE15A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


257 

1200 

1 

15 






1.2KE16 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


260 

1200 

1 

16 





illflfc 

1.2KE16A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


265 

1200 

1 

16 





ra 

1.2KE17 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


268 

1200 

1 

17 





10 

1.2KE17A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


273 

1200 

1 

17 





5 

1.2KE18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


276 

1200 

1 

18 





10 

1.2KE18A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


277 

1200 

1 

18 





5 

1.2KE20 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


280 

1200 

1 

20 





10 

1.2KE20A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


281 

1200 

1 

20 





5 

1.2KE22 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


284 

1200 

1 

22 





10 

1.2KE22A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


285 

1200 

1 

22 





5 

1.2KE24 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


288 

1200 

1 

24 





10 

1.2KE24A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


289 

1200 

1 

24 





5 

1.2KE26 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


292 

1200 

1 

26 





10 

1.2KE26A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


293 

1200 

1 

26 





5 

1.2KE28 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


296 

1200 

1 

28 





10 

1.2KE28A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


297 

1200 

1 

28 





5 

1.2KE30 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


300 

1200 

1 . 

30 





10 

1.2KE30A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


301 

1200 

1 

30 





5 

1.2KE33 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


304 

1200 

1 

33 





10 

1.2KE33A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


305 

1200 

1 

33 





5 

1.2KE36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


308 

1200 

1 

36 





10 

1.2KE36A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


309 

1200 

1 

36 





5 

1.2KE40 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


312 

1200 

1 

40 





10 

1.2KE40A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


313 

1200 

1 

40 





5 

1.2KE43 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


316 

1200 

1 

43 





10 

1.2KE43A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


317 

1200 

1 

43 





5 

1.2KE45 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


320 

1200 

1 

45 





10 

1.2KE45A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


321 

1200 

1 

45 





5 

1.2KE48 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


324 

1200 

1 

48 





10 

1.2KE48A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


325 

1200 

1 

48 





5 

1.2KE51 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


332 

1200 

1 

51 





10 

1.2KE51A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


333 

1200 

1 

51 





5 

1.2KE54 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


336 

1200 

1 

54 





10 

1.2KE54A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


337 

1200 

1 

54 





5 

1.2KE58 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


340 

1200 . 

1 

58 





10 

1.2KE58A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


341 

1200 

1 

58 





5 

1.2KE60 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


352 

1200 

1 

60 





10 

1.2KE60A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


353 

1200 

1 

60 





5 

1.2KE64 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


356 

1200 

1 

64 





10 

1.2KE64A 

Scottsdale 

CASE-1 

! STD 


357 

1200 

1 

64 


i 



5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-40 


http://vwvw.microsemi.com 









Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

1.2KE70 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


368 

1200 

1 

70 





10 

1.2KE70A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


369 

1200 

1 

70 





5 

1.2KE75 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


372 

1200 

1 

75 





10 

1.2KE75A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


373 

1200 

1 

75 





5 

1.2KE78 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


376 

1200 

1 

78 





10 

1.2KE78A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


377 

1200 

1 

78 





5 

1.2KE85 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


388 

1200 

1 

85 





10 

1.2KE85A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


389 

1200 

1 

85 





5 

1.2KE90 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


396 

1200 

1 

90 





10 

1.2KE90A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


397 

1200 

1 

90 





5 

1.2KE100 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


217 

1200 

1 

100 





10 

1.2KE100A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


218 

1200 

1 

100 





5 

1.2KE110 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


225 

1200 

1 

110 





10 

1.2KE110A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


226 

1200 

1 

110 





5 

1.2KE120 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


233 

1200 

1 

120 





10 

1.2KE120A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


234 

1200 

1 

120 





5 

1.2KE130 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


241 

1200 

1 

130 





10 

1.2KE130A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


242 

1200 

1 

130 





5 

1.2KE150 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


253 

1200 

1 

150 





10 

1.2KE150A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


254 

1200 

1 

150 





5 

1.2KE160 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


261 

1200 

1 

160 





10 

1.2KE160A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


262 

1200 

1 

160 





5 

1.2KE170 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


269 

1200 

1 

170 





10 

1.2KE170A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


270 

1200 

1 

170 





5 

1.4KESD5.0 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


484 

1400 

3 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

600 

10 

1.4KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


485 

1400 

3 

5 

29.8 

6.4 

13.2 

600 

5 

MLL1.4KESD5.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12278 

1400 

3 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

600 

10 

MLL1.4KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12279 

1400 

3 

5 

29.9 

6.4 

13.2 

600 

5 

1.4KESD6.0 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


496 

1400 

3 

6 

27 

6.67 

14.8 

600 

10 

1.4KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


497 

1400 

3 

6 

28.5 

6.67 

14 

600 

5 

MLL1.4KESD6.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12290 

1400 

3 

6 

27 

6.67 

14.8 

600 

10 

MLL1.4KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12291 

1400 

3 

6 

28.5 

6.67 

14 

600 

5 

1.4KESD6.5 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


499 

1400 

3 

6.5 

24.9 

7.22 

16 

400 

10 

1.4KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


500 

1400 

3 

6.5 

26.3 

7.22 

15.2 

400 

5 

MLL1.4KESD6.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12293 

1400 

3 

6.5 

24.9 

7.22 

16 

400 

10 

MLL1.4KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12294 

1400 

3 

6.5 

26.3 

7.22 

15.2 

400 

5 

1.4KESD7.0 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


508 

1400 

3 

7 

23.1 

7.78 

17.3 

150 

10 

1.4KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


509 

1400 

3 

7 

24.4 

7.78 



5 

MLL1.4KESD7.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12302 

1400 

3 

7 

23.1 

7.78 

17.3 

150 

10 

MLL1.4KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12303 

1400 

3 

7 

24.4 

7.78 

KEgll 

IBl 

5 

1.4KESD7.5 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


511 

1400 

3 


21.6 

8.33 

18.5 

50 

10 

1.4KESD7.5A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


512 

1400 

3 

MEM 

22.8 

8.33 

17.5 

50 

5 

MLL1.4KESD7.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12305 

1400 

3 

7,5 

21.6 

8.33 

18.5 

50 

10 

MLL1.4KESD7.5A 

Scottsdale DO-21 3AA 

SM 


12306 

1400 

3 



Elcgi 

tm 

50 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-41 


http://www.microsemi.com 












TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Typ 

Spec 

Data 
Sheet ID 

ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

;ivBR' 

(V) 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

1.4KESD8.0 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


523 

1400 

3 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

25 

10 

1.4KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


524 

1400 

3 

8 

21.4 

8.89 

18.7 

25 

5 

MLL1.4KESD8.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12317 

1400 

3 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

25 

10 

MLL1.4KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12318 

lEiin 

3 

8 

21.4 

8.89 

18.7 

25 

5 

1.4KESD8.5 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


526 

R!i!1 

3 


iEn 

ESQ 

20.9 

5 

10 

1.4KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


527 

wm 

3 




19.8 

5 

5 

MLL1.4KESD8.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12320 

KTOil 

3 

8.5 

iEn 


20.9 

5 

10 

MLL1.4KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




3 


¥m 

9.44 

19.8 

5 

5 

1.4KESD9.0 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


532 

1400 

3 

9 

■Ei 

10 

22.2 

1 

10 

1.4KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


533 

1400 

3 

9 

19 

10 

21.1 

1 

5 

MLL1.4KESD9.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12325 

1400 

3 

9 

18.0 

10 

22.2 

1 

10 

MLL1.4KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12326 

1400 

3 

9 

19 

10 

21.1 

1 

5 

1.4KESD10 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


400 

1400 

3 

10 

16.2 

10 

21.1 

1 

10 

1.4KESD10A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


404 

1400 

3 

10 

17.1 

11.1 

24.7 

1 

5 

MLL1.4KESD10 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12201 

1400 

3 

10 


11.1 

21.1 

1 

10 

MLL1.4KESD10A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12204 

1400 

3 

10 

EBI 

11.1 

24.7 

1 

5 

1.4KESD11 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


406 

Em 

3 

11 

jgiSi 

rag 

27.1 

1 

10 

1.4KESD11A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


410 

1400 

3 

11 

iEEl 

rag 

WMtM 

n 

5 

MLL1.4KESD11 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12206 

lETin 

3 

11 

EEO 


wsn 

1 

10 

MLL1.4KESD11A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■niTii 

3 

11 

15.6 

12.2 

25.7 

1 

5 

1.4KESD12 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



BBI 

3 

12 

13.5 

13.3 

29.6 

1 

10 

1.4KESD12A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


416 

1400 

3 

12 

14.3 

13.3 

28 

1 

5 

MLL1.4KESD12 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12211 

1400 

3 

12 

13.5 

13.3 

29.6 

1 

10 

MLL1.4KESD12A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12214 

1400 

3 

12 

14.3 

13.3 

28 

1 

5 

1.4KESD13 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


418 

1400 

3 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

1.4KESD13A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


422 

1400 

3 

13 

13.2 

14.4 

30.3 

1 

5 

MLL1.4KESD13 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12216 

1400 

3 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

MLL1.4KESD13A 

Scottsdale 

PO-213AA 

SM 


12219 

1400 

3 

13 

13.2 

14.4 

30.3 

1 

5 

MLL1.4KESD14 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12221 

1400 

3 

13 

12.8 

15.6 

31.2 

1 

10 

MLL1.4KESD14A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12222 

1400 

3 

13 

13.6 

15.6 

29.5 

1 

5 

1.4KESD14 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


424 

1400 

3 

14 

12.8 

15.6 

31.2 

1 

10 

1.4KESD14A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


425 

1400 

3 

14 

13.6 

15.6 

29.5 

1 

5 

1.4KESD15 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


427 

1400 

3 

15 

12 

16.7 

33.4 

1 

10 

1.4KESD15A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


431 

1400 

3 

15 

12.6 

16.7 

31.7 

1 

5 

MLL1.4KESD15 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12224 

1400 

3 

15 

12 

16.7 

33.4 

1 

10 

MLL1.4KESD15A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12227 

1400 

3 

15 

12.6 

167 

317 

1 

5 

1.4KESD16 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


433 

1400 

3 

16 

11.2 

17.8 

35.6 

1 

10 

1.4KESD16A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


437 

1400 

3 

16 

11.8 

17.8 

33.8 

1 

5 

MLL1.4KESD16 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12229 

1400 , 

3 

16 

11.2 

17.8 

35.6 

1 

10 

MLL1.4KESD16A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12232 

1400 

3 

16 

11.9 

17.8 

33.8 

1 

5 

1.4KESD17 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


439 

1400 

3 

17 

iTira 

rag 

37.8 

1 

10 

1.4KESD17A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


443 

1400 

3 

17 

hb 

rag 


n 

5 

MLL1.4KESD17 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12234 

1400 

3 

17 

10.6 

18.9 

37.8 

1 

10 

MLL1.4KESD17A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12237 

1400 

3 

17 

11.2 

18.9 

35.8 

1 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-42 


http://www.microsemi.com 





















Tramsient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

1.4KESD18 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


445 

1400 

3 

18 

10 

20 

mm 

1 

10 

1.4KESD18A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


446 

1400 

3 

18 

10.6 

20 

38 

1 

5 

MLL1.4KESD18 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12239 

1400 

3 

18 

10 

20 

40 

1 

10 

IVILL1.4KESD18A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12240 

1400 

3 

18 

10.6 

20 

37.9 

1 

5 

1.4KESD20 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


448 

1400 

3 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

1.4KESD20A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


449 

1400 

3 

20 

9.52 

22.2 

42 

1 

5 

MLL1.4KESD20 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12242 

1400 

3 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

MLL1.4KESD20A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12243 

1400 

3 

20 

9.52 

22.2 

42 

1 

5 

1.4KESD22 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


451 

1400 

3 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 

1.4KESD22A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


452 

1400 

3 

22 

8.66 

24.4 

46.2 

1 

5 

MLL1.4KESD22 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12245 

1400 

3 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 

MLL1.4KESD22A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12246 

1400 

3 

22 

8.66 

24.4 

46.2 

1 

5 

1.4KESD24 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


454 

1400 

3 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 

1.4KESD24A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


455 

1400 

3 

24 

7.91 

26.7 

50.6 

1 

5 

MLL1.4KESD24 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12248 

1400 

3 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 

MLL1.4KESD24A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12249 

1400 

3 

24 

7.91 

26.7 

50.6 

1 

5 

1.4KESD26 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


457 

1400 

3 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 

1.4KESD26A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


458 

1400 

3 

26 

7.31 

28.9 

54.7 

1 

5 

MLL1.4KESD26 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12251 

1400 

3 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 

MLL1.4KESD26A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12252 

1400 

3 

26 

7.31 

28.9 

54.7 

1 

5 

1.4KESD28 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


460 

1400 

3 

28 

6.43 

31.1 

62.2 

1 

10 

1.4KESD28A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


461 

1400 

3 

28 

I 6.79 

31.1 

59 

1 

5 

MLL1.4KESD28 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12254 

1400 

3 

28 

6.43 

31.1 

62.2 

1 

10 

MLL1.4KESD28A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12255 

1400 

3 

28 

6.79 

31.1 

59 

1 

5 

1.4KESD30 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


1 463 

1400 

3 

30 

6.01 

33.3 

66.6 

1 

10 

1.4KESD30A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


464 

1400 

3 

30 

6.34 

33.3 

63.1 

1 

5 

MLL1.4KESD30 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12257 

1400 

3 

30 

6.01 

33.3 

66.6 

1 

10 

MLL1.4KESD30A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12258 

1400 

3 

30 

6.34 

33.3 

63.1 

1 

5 

1.4KESD33 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


466 

1400 

3 

33 

5.45 

36.7 

73.4 

1 

10 

1.4KESD33A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


467 

1400 

3 

33 

5.75 

36.7 

69.6 

1 

5 

MLL1.4KESD33 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12260 

1400 

3 

33 

5.45 

36.7 

73.4 

1 

10 

MLL1.4KESD33A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12261 I 

1400 

3 

33 

5.75 

36.7 

69.6 

1 

5 

1.4KESD36 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


469 

1400 

3 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

1.4KESD36A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


470 

1400 

3 

36 

5.28 

40 

75.8 

1 

5 

MLL1.4KESD36 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12263 

1400 

3 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

MLL1.4KESD36A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12264 

1400 

3 

36 

5.28 

40 

75.8 

1 

5 

1.4KESD40 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


472 

1400 

3 


4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

1.4KESD40A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


473 

1400 

3 

40 

4.75 

44.4 

84.2 

1 

5 

MLL1.4KESD40 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12266 

1400 

3 

40 

4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

MLL1.4KESD40A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12267 

1400 

3 

40 

4.75 

44.4 

84.2 

1 

5 

1.4KESD43 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


475 

1400 

3 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

1.4KESD43A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


476 

1400 

3 

43 

4.42 

47.8 

90.5 

1 

5 

MLL1.4KESD43 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12269 

1400 

3 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

MLL1.4KESD43A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12270 

1400 

3 

43 

4.42 

47.8 

90.5 

1 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-43 


http://www.microsemi.com 











TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number / : ! 

iiiSiiiillflli 

Microsemi 

.Division 

: Package 
Outline 

iiHi: 

iiiSllli 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

liill 

(W) ^ 

Pulse 

Vwm 

(V) 

(A) 

liill 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(UA) 

Tol. 

(•«■/-%) 

1.4KESD45 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


478 

1400 

3 

45 

4 

^1 

100 

1 

10 

1.4KESD45A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


479 

1400 

3 

45 

4.22 

50 

94.8 

1 

5 

MLL1.4KESD45 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12272 

1400 

3 

45 

4 

50 

100 

1 

10 

MLL1.4KESD45A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12273 

1400 

3 

45 

4.22 

50 

94.8 

1 

5 

1.4KESD48 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


481 

1400 

3 

48 

3.75 

53.3 

107 

1 

10 

1.4KESD48A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


482 

1400 

3 

mm 


mt 

101 

1 

5 

MLL1.4KESD48 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12275 

1400 

3 




107 

1 

10 

IVILL1.4KESD48A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12276 

1400 

3 

48 

3.96 

53.3 

101 

1 

5 

1.4KESD51 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


487 

1400 

3 

51 

3.53 

56.7 

113 

1 

10 

1.4KESD51A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


488 

1400 

3 

51 

3.72 

56.7 

108 

1 

5 

MLL1.4KESD51 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12281 

1400 

3 

51 

3.53 

56.7 

113 

1 

10 

IVILL1.4KESD51A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12282 

1400 

3 

51 

3.72 

56.7 

108 

1 

5 

1.4KESD54 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


490 

1400 

3 

54 

3.33 

60 

120 

1 

10 

1.4KESD54A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


491 

1400 

3 

54 

3.52 

60 

114 

1 

5 

MLL1.4KESD54 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12284 

1400 

3 

54 

3.33 

60 

120 

1 

10 

MLL1.4KESD54A 

Scottsdale 

DO-213M 

SM 


12285 

1400 

3 

54 

3.52 

6a 

114 

1 

5 

1.4KESD58 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


493 

1400 

3 

58 

3.1 

64.4 

129 

1 

10 

1.4KESD58A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


494 

1400 

3 

58 

3.28 

64.4 

122 

1 

5 

MLL1.4KESD58 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12287 

1400 

3 

58 

3.1 

64.4 

129 

1 

10 

MLL1.4KESD58A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12288 

1400 

3 

58 

3.28 

64.4 

122 

1 

5 

1.4KESD60 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


502 

1400 

3 

60 

3 

66.7 

133 

1 

10 

1.4KESD60A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


503 

1400 

3 

60 

3.17 

66.7 

126 

1 

5 

MLL1.4KESD60 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12296 

1400 

3 

60 

3 

66.7 

133 

1 

10 

MLL1.4KESD60A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

1 

12297 

1400 

3 

60 

3.17 

66.7 

126 

1 

5 

1.4KESD64 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


505 

1400 

3 

64 

2.81 

71.1 

Kgg 

1 

10 

1.4KESD64A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


506 

1400 

3 

64 

2.97 

71.1 

135 

1 

5 

MLL1.4KESD64 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12299 

1400 

3 

64 

2.81 

71.1 

142 

1 

10 

MLL1.4KESD64A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12300 

1400 

3 

64 

2.97 

71.1 

135 

1 

5 

1.4KESD70 

Scottsdale 


STD 


514 

1400 

3 

70 

2.57 

77.8 

156 

1 

10 

1.4KESD70A 

Scottsdale 


STD 


515 

1400 

3 

70 

2.71 

77.8 

147 

1 

5 

MLL1.4KESD70 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12308 

1400 

3 

70 

2.57 

77.8 

156 

1 

10 

MLL1.4KESD70A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12309 

1400 

3 

70 

2.71 

77.8 

147 

1 

5 

1.4KESD75 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


517 

1400 

3 

75 

2.4 

83.3 

167 

1 

10 

1.4KESD75A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


518 

1400 

3 

75 

2.53 

83.3 

158 

1 

5 

MLL1.4KESD75 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12311 

1400 

3 

75 

2.4 

83.3 

167 

1 

10 

MLL1.4KESD75A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12312 

1400 

3 

75 

2.53 

83.3 

158 

1 

5 

1.4KESD78 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


520 

1400 

3 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

10 

1.4KESD78A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


521 

1400 

3 

78 

2.44 

86.7 

164 

1 

5 

MLL1.4KESD78 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12314 

1400 , 

3 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

10 

MLL1.4KESD78A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12315 

1400 

3 

78 

2.44 

86.7 

164 

1 

5 

1.4KESD85 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


529 

1400 

3 

85 

2.12 

94.4 

189 

1 

10 

1.4KESD85A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


530 

1400 

3 

85 

2.24 

94.4 

179 

1 

5 

MLL1.4KESD85 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12323 

1400 

3 

85 

2.12 

94.4 

188 

1 

10 

MLL1.4KESD85A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12324 

1400 

3 

85 

2.24 

94.4 

179 

1 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-44 


http://www.microsemi.com 
























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToK 

(+/-%) 

1.4KESD90 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


535 

1400 

3 

90 

2 

100 

200 

1 

10 

1.4KESD90A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


536 

1400 

3 

90 

2.11 

100 

190 

1 

5 

MLL1.4KESD90 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12328 

1400 

3 

90 

2 

100 

200 

1 

10 

MLL1.4KESD90A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12329 

1400 

3 

90 

2.11 

100 

190 

1 

5 

1.4KESD100 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


401 

1400 

3 

100 

1.8 

111 


bh 

IBEI 

1.4KESD100A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


402 

1400 

3 

100 

1.9 

111 

211 

1 

5 

MLL1.4KESD100 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12202 

1400 

3 

100 

1.8 

111 

222 

1 

IKI 

MLL1.4KESD100A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12203 

1400 

3 

100 

1.9 

111 

211 

1 

5 

1.4KESD110 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


407 

1400 

3 

110 

1.64 

122 

244 

1 

10 

1.4KESD110A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


408 

1400 

3 

110 

1.73 

122 

213 

1 

5 

MLL1.4KESD110 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12207 

1400 

3 

110 

1.64 

122 

244 

1 

10 

MLL1.4KESD110A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12208 

1400 

3 

110 

1.73 

122 

213 

1 

5 

1.4KESD120 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


413 

1400 

3 

120 

1.5 

133 

267 

1 

10 

1.4KESD120A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


414 

1400 

3 

120 

1.59 

133 

252 

1 

5 

MLL1.4KESD120 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12212 

1400 

3 

120 

1.5 

133 

266 

1 

10 

MLL1.4KESD120A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12213 

1400 

3 

120 

1.59 

133 

252 

1 

5 

1.4KESD130 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


419 

1400 

3 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

1.4KESD130A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


420 

1400 

3 

130 

1.47 

144 

273 

1 

5 

MLL1.4KESD130 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12217 

1400 

3 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

MLL1.4KESD130A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12218 

1400 

3 

130 

1.47 

144 

273 

1 

5 

MLL1.4KESD150 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12225 

1400 

3 

150 

1.2 

16.7 

31.7 

1 

10 

1.4KESD150 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


428 

1400 

3 


1.2 

167 

334 

1 

10 

1.4KESD150A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


429 

1400 

3 

150 

1.26 

167 

317 

1 

KB 

MLL1.4KESD150A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12226 

1400 

3 

150 

1.26 

167 

334 

1 

5 

1.4KESD160 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


434 

1400 

3 

160 

1.12 

1^ 

■CW« 

M 

10 

1.4KESD160A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


435 

1400 

3 

160 

1.19 


338 

1 

5 

MLL1.4KESD160 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12230 

1400 

3 


BS 

1^ 

356 

1 

10 

MLL1.4KESD160A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12231 

1400 

3 

160 

1.19 

178 

338 

1 

5 

1.4KESD170 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


440 

1400 

3 

170 

1.06 

189 

378 

1 

10 

1.4KESD170A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


441 

1400 

3 

170 

1.12 

189 

358 

1 

5 

MLL1.4KESD170 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12235 

1400 

3 

170 

1.06 


^^1 

1 

10 

MLL1.4KESD170A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12236 

1400 

3 

170 

1.12 


^9 

BB 

5 

1N6469 

Santa Ana 

G 

STD 


4938 

1500 

1 

5 

167 

5.6 

9 

minuM 


JAN1N6469 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8155 

1500 

1 

5 

167 

5.6 

9 

5000 


JANTX1N6469 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9911 

1500 

1 

5 

167 

5.6 

9 

5000 


JANTXV1N6469 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11382 

1500 

1 

5 



9 



1N5907 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3938 

1500 

1 

5 

60 

6 

8.5 

300 

5 

1N5908 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


3939 

1500 

1 

5 

60 

6 

8.5 

300 

5 

1N6356 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4880 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

5 

1N6373 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4897 

1500 

1 

5 

10 

MSM\ 

tm 

300 

5 

CD5908 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6102 

1500 

1 

5 

30 

6 


300 

5 

ICT-5 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6859 

1500 

1 

5 

10 



300 

5 

ICTE-5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6877 

1500 

1 

5 

10 



300 

5 

JAN1N5907 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7740 

1500 

1 

5 

60 

6 

8.5 

300 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-45 


http://www.microsemi.com 























TVS 


Transient Voltage Suppressors 


B/Bcmsemi 


Part Number 

liiiillilii 

Microsemi 

Division 

Package 
, . Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

iiiiliil 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N5907 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9497 

1500 

1 

5 

60 

6 


300 


JANTXV1N5907 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10968 

1500 

1 

5 

60 

6 

8.5 

300 

TOM 

MPT-5 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13234 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

Mje-H 

MPT-5C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13235 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

MMi 

MPTE-5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13252 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

B 

MPTE-5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13253 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

B 

SMCG5.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15425 

1500 

1 

5 

156 

6.4 

9.6 

1000 

mm 

SMCG5.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15426 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

B 

SMCJ5.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15609 

1500 

1 

5 

156 

6.4 

9.6 

1000 

TO 

SMCJ5.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15610 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

1.5KCD6.8 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


650 

tm 

1 

5.5 

Wcgl 


lEO 

1000 

10 

1.5KE6.8 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


816 


1 

5.5 

139 

im 

iivy 

1000 

10 

1N5629 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3721 

1500 

1 

5.5 



10.8 

1000 

10 

1N6267 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4719 

1500 

1 

5.5 

139 

6.12 

10.8 

1000 

10 

CD6267 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6103 

1500 

1 

5.5 

IF^ 

rag 


1000 

10 

1N6036 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4309 

1500 

1 

5.5 



BQ 

1000 

10 

1N6139 

Santa Ana 

G 

STD 


4578 

1500 

1 

5.7 

127 

6.75 

11.8 

300 


1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4581 


1 

5.7 

127 

6.75 

ilia 

300 


JAN1N6139 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7925 

1500 

1 

5.7 

KEBI 

igirie-j 

ilia 

300 


JAN1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7928 

1500 

1 

5.7 

127 

6.75 

11.8 

300 


JANTX1N6139 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9682 

1500 

1 

EEi 

■IM 


11.8 

300 


JANTX1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9685 

1500 

1 

5.7 

127 

6.75 

11.8 

300 


JANTXV1N6139 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11153 

1500 

1 


TOM 


11.8 

300 


JANTXV1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11156 

1500 

1 

5.7 

127 

6.75 

11.8 

300 


1N6139A 

Santa Ana 

G 

STD 


4579 

1500 

1 

mm 


BBI 

ina 

300 


1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4580 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JAN1N6139A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7926 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JAN1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7927 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JANTX1N6139A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9683 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JANTX1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9684 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JANTXV1N6139A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11154 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


JANTXV1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11155 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


SP6139A 

Santa Ana 

E 

STD 


16107 

1500 

1 

5.7 

134 

7.13 

11.2 

300 


1.5KCD6.8A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


651 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

1.5KE6.8A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


817 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

1N5629A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3722 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

1N6267A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4720 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

CD6267A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6104 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

JAN1N5629A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7679 

1500 , 

1 

5.8 

143 

6.45 

iBia 

ifiWiI 

5 

JANTX1N5629A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9436 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

JANTXV1N5629A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10907 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

1N6470 

Santa Ana 

G 

STD 


4940 

1500 

1 

6 

137 

6.5 

11 

5000 


JAN1N6470 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8157 

1500 

1 

6 

137 

6.5 

11 

5000 


JANTX1N6470 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9913 

1500 

1 

6 

137 

6.5 

11 

5000 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-46 


http://vvww.microsemi.com 















































Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JANTXV1N6470 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11384 

1500 

1 

6 

137 

6.5 

11 

5000 


SMCG6.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15441 

1500 

1 

6 

132 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCG6.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15442 

1500 

1 

6 

146 


10.3 

1000 

5 

SMCJ6.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15625 

1500 

1 

6 

132 

isfsg 

11.4 

1000 

10 

SMCJ6.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15626 

1500 

1 

6 

146 

6.67 

10.3 

1000 

5 

1N6036A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4310 

■wmk 

1 

6 

132 

7.13 

11.3 

1000 

5 

JAN1N6036A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7745 

1500 

1 

6 

132 

7.13 

11.3 

1000 

5 

JANTX1N6036A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9502 

1500 

1 

6 

132 

BS 

11.3 

1000 

5 

JANTXV1N6036A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10973 

1500 

1 

6 

132 

7.13 

11.3 

1000 

5 

1.5KCD7.5 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


660 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1.5KE7.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


826 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1N5630 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3723 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1N6268 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4721 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

CD6268 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6107 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1N6140 

Santa Ana 

G 

STD 


4582 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4585 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JAN1N6140 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7929 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JAN1N6140US 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

7932 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JANTX1N6140 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9686 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JANTX1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9689 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JANTXV1N6140 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11157 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


JANTXV1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11160 

1500 

1 

6.2 

118 

7.38 

12.7 

100 


1N6140A 

Santa Ana 

G 

STD 


4583 i 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4584 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JAN1N6140A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7930 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JAN1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7931 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTX1N6140A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9687 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTX1N6140AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9688 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTXV1N6140A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11158 

1500 

1 

1 6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTXV1N6140AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11159 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


SP6140A 

Santa Ana 

E 

STD 


16108 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


1.5KCD7.5A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


661 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

1.5KE7.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


827 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

1N5630A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3724 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

1N6268A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4722 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

CD6268A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6108 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

JAN1N5630A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7680 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

JANTX1N5630A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9437 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

JANTXV1N5630A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10908 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

LC6.5 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11938 

1500 

1 

6.5 

100 

7.22 

12.3 

1000 

10 

LC6.5A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11939 

1500 

1 

6.5 

100 

7.22 

11.2 

1000 

5 

LCE6.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12024 

1500 

1 

6.5 

100 

7.22 

12.3 

1000 

10 

LCE6.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12025 

1500 

1 

6.5 

100 

7.22 

11.2 

1000 

5 

SMCG6.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15445 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-47 


http://www.microsemi.com 









TVS 


Transient Voltage Suppressors 


IVBcmsemi 


Part Number ' 

Wlicrosemi 

Division 

Package 
.Outline ' 

Typo 

Mil ,, 
Spec 

Data'" 
Sheet ID 

Ppp 

..w- 

Pulse 

Type 

Vwrh 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

!D 

(UA) 

Tol. 

(+/-%) 

SIVICG6.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15446 

1500 

1 

6.5 

134 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMCJ6.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15629 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCJ6.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15630 

1500 

1 

6.5 

134 

7.22 

11.2 

500 

5 

1N6037 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4311 

1500 

1 

6.5 

120 

7.38 

12.5 

500 

10 

1.5KCD8.2 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


668 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

12.5 

200 

10 

1.5KE8.2 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


834 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

12.5 

200 

10 

1N5631 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3725 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

iHEI 

200 

10 

1N6269 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4723 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

iHg 


10 

CD6269 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6111 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

rag 


10 

1N6141 

Santa Ana 

G 

STD 


4586 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

■El 

MUM 


1N6141US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4589 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JAN1N6141 

Santa Ana 

G 

STD 

616 

7933 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JAN1N6141US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7936 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JANTX1N6141 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9690 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JANTX1N6141US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9693 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JANTXV1N6141 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11161 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


JANTXV1N6141US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11164 

1500 

1 

6.9 

107 

8.19 

14 

100 


1N6141A 

Santa Ana 

G 

STD 


4587 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


1N6141AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4588 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JAN1N6141A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7934 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JAN1N6141AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7935 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JANTX1N6141A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9691 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JANTX1N6141AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9692 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JANTXV1N6141A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11162 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


JANTXV1N6141AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11163 i 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 


SP6141A 

Santa Ana 

E 

STD 


16109 

1500 

1 

6.9 

112 

8.65 

13.4 

100 

- 

LC7.0 

Scottsdale 


STD 


1 11944 

1500 

1 

7 

100 

7.78 

13.3 

500 

10 

LC7.0A 

Scottsdale 


STD 


11945 

1500 

1 

7 

100 

7.78 

12 

500 

5 

LCE7.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12030 

1500 

1 

7 

100 

7.78 

13.3 

500 

10 

LCE7.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12031 

1500 

1 

7 

100 

7.78 

12 

500 

5 

SMCG7.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15457 

1500 

1 

7 

113 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCG7.0A 

Scottsdale 

SMCG 

j SM 


15458 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

SMCJ7.0 

Scottsdale 

SMCJ 

j SM 


15641 

1500 

1 

7 

113 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCJ7.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

, SM 


15642 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

1N6037A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4312 

1500 

1 

7 

124 

7.79 

12.1 

500 

5 

JAN1N6037A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7746 

1500 

1 

7 

124 

7.79 

12.1 

500 

5 

JANTX1N6037A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9503 

1500 

1 

7 

124 

7.79 

12.1 

500 

5 

JANTXV1N6037A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10974 

1500 

1 

7 

124 

7.79 

12.1 

500 

5 

1N6038 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4313 

1500 

1 

7 

109 

8.19 

13.8 

200 

10 

1.5KCD8.2A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


669 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

1.5KE8.2A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


835 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

1N5631A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3726 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 ! 

5 

1N6269A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4724 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

CD6269A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6112 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-48 


http://www.mlcrosemi.com 















Transient Woitage Suppressors l^ic msemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N5631A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7681 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

JANTX1N5631A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9438 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

JANTXV1N5631A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10909 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

1.5KCD9.1 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


676 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

1.5KE9.1 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


842 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

1N5632 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3727 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

1N6270 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4725 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

CD6270 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6115 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

LC7.5 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11946 

1500 

1 

7.5 

100 

8.33 

14.3 

250 

10 

LC7.5A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11947 

1500 

1 

7.5 

100 

8.33 

12.9 

250 

5 

LCE7.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12032 

1500 

1 

7.5 

100 

8.33 

14.3 

250 

10 

LCE7.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12033 

1500 

1 

7.5 

100 

8.33 

12.9 

250 

5 

SMCG7.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15461 

1500 

1 

7.5 

105 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCG7.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15462 

1500 

1 

7.5 

116 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMCJ7.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15645 

1500 

1 

7.5 

105 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCJ7.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15646 

1500 

1 

7.5 

116 

8.33 

12.9 

100 

5 

1N6038A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4314 

1500 

1 

7.5 

112 

8.65 

13.4 

200 

5 

JAN1N6038A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7747 

1500 

1 

7.5 

112 

8.65 

13.4 

200 

5 

JANTX1N6038A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9504 

1500 

1 

7.5 

112 

8.65 

13.4 

200 

5 

JANTXV1N6038A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10975 

1500 

1 

7.5 

112 

8.65 

13.4 

200 

5 

1N6142 

Santa Ana 

G 

STD 


4590 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4593 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JAN1N6142 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7937 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JAN1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7940 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTX1N6142 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9694 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTX1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9697 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTXV1N6142 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11165 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTXV1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11168 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


1N6142A 

Santa Ana 

G 

STD 


4591 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4592 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JAN1N6142A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7938 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JAN1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7939 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JANTX1N6142A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9695 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JANTX1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9696 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JANTXV1N6142A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11166 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


JANTXV1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11167 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


SP6142A 

Santa Ana 

E 

STD 


16110 

1500 

1 

7.6 

103 

9.5 

14.5 

100 


1.5KCD9.1A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


677 

1500 

1 

7.78 

1112 

8.65 

13.4 

50 

5 

1.5KE9.1A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


843 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

1N5632A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3728 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

1N6270A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4726 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

CD6270A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6116 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

JAN1N5632A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7682 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

JANTX1N5632A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9439 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-49 


http://www.microsemi.com 
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Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 
Division / 

Package 

Outline 


fi^ppe;;- 

Data 
Sheet ID 


Pulse 

Type 

Vwm 

ipp 

(A) 

iiSiia 

(V) 

-1 

Tol* 

(+/-%) 

JANTXV1N5632A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10910 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

ra 

LC8.0 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11952 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

100 


LC8.0A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11953 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

13.6 

100 

wm 

LCE8.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12038 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

100 

■El 

LCE8.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12039 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

13.6 

100 


SMCG8.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15477 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

WiB 

SMCG8.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15478 

1500 

1 

8 

110 

8.89 

13.6 

50 

MM 

SMCJ8.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15661 

1500 

1 

8 

■I»I« 

iSiSgl 

■a 


TiB 

SMCJ8.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15662 

1500 

1 

8 

110 

8.89 

13.6 

50 

wm 

1N6039 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4315 

1500 

1 

8 

100 

9 

15 

50 

MSB 

1N6357 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4881 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.5 

25 

5 

1N6365 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4889 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.6 

25 


1N6374 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4898 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.5 

25 


1N6382 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4906 

1500 

1 

8 

10 

EEI 

mmm 


BiSM 

ICT-8 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6861 

1500 

1 

8 

10 

EEI 


1^ 

BEW 

ICTE-8 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6879 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.5 

25 

wm 

MPT-8 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13236 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.5 

25 


MPT-8C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13237 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.6 

25 


MPTE-8 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13254 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.5 

25 

TBI 

MPTE-8C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13255 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.6 

25 

mm 

1.5KCD10 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


538 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

15 

10 

BBB 

1.5KE10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


684 

1500 

1 

8.1 


9 

15 

10 

mm 

1N5633 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3729 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

15 

■El 

MSB 

1N6271 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4727 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

15 

10 

■El 

CD6271 

Scottsdale 

CELLULAR 

i DIE 


6119 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

15 

10 

■El 

1N6143 

Santa Ana 

G 

STD 


4594 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


1N6143US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4597 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


JAN1N6143 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7941 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

lElci 



JAN1N6143US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7944 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


JANTX1N6143 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9698 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

iTSlci 



JANTX1N6143US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

1 SM 

516 

9701 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

lElci 

mitm 


JANTXV1N6143 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11169 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

lElcl 



JANTXV1N6143US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11172 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


1N6143A 

Santa Ana 

G 

! STD 


4595 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 


1N6143AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4596 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 


JAN1N6143A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7942 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 


JAN1N6143AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7943 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 


JANTX1N6143A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9699 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 


20 


JANTX1N6143AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

9700 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

isa 



JANTXV1N6143A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11170 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 

HH 

JANTXV1N6143AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11171 

1500 

1 

8.4 

96.2 


15.6 

20 


SP6143A 

Santa Ana 

E 

STD 


16111 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.5 

15.6 

20 


LC8.5 

Scottsdale 

DO-13 

ISIH 


Kirm 

1500 

1 

8.5 

94 

9.44 

15.9 

50 

10 

LC8.5A 

Scottsdale 

DO-13 

Bia 



1500 

1 

8.5 

100 

9.44 

14.4 

50 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-50 


http://vvww.mlcrosemi.com 























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

LCE8.5 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12040 

1500 

1 

8.5 

94 

9.44 

15.9 

50 

10 

LCE8.5A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12041 

1500 

1 

8.5 

100 

9.44 

14.4 

50 

5 

SMCG8.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15481 

1500 

1 


i&B 

liiggi 


25 

10 

SMCG8.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15482 

1500 

1 


IBEEI 

EES 


25 

5 

SMCJ8.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15665 

1500 

1 


94.3 

9.44 

■iJbl 

25 

10 

SMCJ8.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15666 

1500 

1 

8.5 

104 

isggl 

14.4 

25 

5 

1N6039A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4316 

1500 

1 

8.5 

103 

9.5 

14.5 

50 

5 

JAN1N6039A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7748 

1500 

1 

8.5 

103 

9.5 

14.5 

50 

5 

JANTX1N6039A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9505 

1500 

1 

8.5 

103 

9.5 

14.5 

50 

5 

JANTXV1N6039A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10976 

1500 

1 

8.5 

103 

9.5 

14.5 

50 

5 

1N6040 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4317 

1500 

1 

8.5 

93 

9.9 

16.2 

10 

10 

1.5KCD10A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


543 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1.5KE10A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


689 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1N5633A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3730 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1N6271A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4728 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

CD6271A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6120 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

JAN1N5633A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7683 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

JANTX1N5633A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9440 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

JANTXV1N5633A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10911 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1.5KCD11 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


546 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

1.5KE11 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


692 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

1N5634 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3731 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

1N6272 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4729 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

CD6272 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6123 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

LC9.0 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11958 

1500 

1 

9 

89 

10 

16.9 

10 

10 

LC9.0A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11959 

1500 

1 

9 

97 

10 

15.4 

10 

5 

LCE9.0 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12044 

1500 

1 

9 

89 

10 

16.9 

10 

10 

LCE9.0A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12045 

1500 

1 

9 

97 

10 

15.4 

10 

5 

SMCG9.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15489 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCG9.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15490 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

SMCJ9.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15673 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCJ9.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15674 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

1N6040A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4318 

1500 

1 

9 

96 

10.5 

15.6 

10 

5 

JAN1N6040A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7749 

1500 

1 

9 

96 

10.5 

15.6 

10 

5 

JANTX1N6040A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9506 

■WiUM 

1 

9 

96 

10.5 

15.6 

10 

5 

JANTXV1N6040A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10977 

1500 

1 

9 

96 

10.5 

15.6 

10 

5 

1N6041 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4319 

1500 

1 

9 

87 

10.8 

17.3 

5 

10 

1N6144 

Santa Ana 

G 

STD 


4598 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4601 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


JAN1N6144 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7945 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

IBHI 

20 


JAN1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7948 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


JANTX1N6144 

Santa Ana 

G 

STD 



1500 

1 

En 

Bra 

KBISil 

17.7 

20 


JANTX1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9705 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


JANTXV1N6144 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11173 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-51 


http://www.microsemi.com 








TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W), 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

vbS 

Wm 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11176 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


1N6144A 

Santa Ana 

G 

STD 


4599 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4600 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

ran 

20 


JAN1N6144A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7946 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

1^ 

20 


JAN1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

EM 

516 

7947 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 


mitm 


JANTX1N6144A 

Santa Ana 

G 

Eg?g 

MAIM 


Em 

1 


innci 

ngi 




JANTX1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

EM 

516 

9704 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


JANTXV1N6144A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11174 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


JANTXV1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11175 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


SP6144A 

Santa Ana 

E 

STD 


16112 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


1.5KCD11A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


551 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

1.5KE11A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


697 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

1N5634A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3732 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

1N6272A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4730 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

CD6272A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6124 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

JAN1N5634A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7684 

1^ 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

JANTX1N5634A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9441 

1500 

1 

9.4 

96 


15.6 

5 

5 

JANTXV1N5634A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10912 

1500 

1 

9.4 

KM 

ITilSl 

15.6 

5 

5 

1.5KCD12 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


554 

1500 

1 

9.72 

Oi 

Das 

17.3 

5 

10 

1.5KE12 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


700 

1500 

1 

9.72 

1^ 

iBlSl 

lirJki 

EM 

10 

1N5635 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3733 

1500 

1 

9.72 

87 

ifsia 

ragi 

wm 

10 

1N6273 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4731 

1500 

1 

9.72 

mM 

iBia 


tm 

mm 

CD6273 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6127 

1500 

1 

9.72 


IBlSi 

Ifcici 

EM 

10 

1N6145 

Santa Ana 

G 

STD 


4602 

1500 

1 

9.9 

fm 

BB 

19 

20 


1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4605 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


JAN1N6145 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7949 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


JAN1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7952 

1500 

1 

9.9 

00 

CD 

11.7 

EM 

20 


JANTX1N6145 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9706 

1500 

1 

9.9 


lllrJ 

MEM 



JANTX1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9709 

1500 

1 

9.9 

Elsl 

EE 

19 

20 


JANTXV1N6145 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11177 

1500 

1 


ESS 

IIM 

19 

20 


JANTXV1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11180 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


1N6145A 

Santa Ana 

G 

STD 


4603 

1500 

1 

9.9 

csi 

CO 

12.4 

18.2 

20 


1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4604 

1500 

1 

mi^ik 


ran 

18.2 

20 


JAN1N6145A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7950 

1500 

1 

eei 


ran 

18.2 

20 


JAN1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7951 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


JANTX1N6145A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9707 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


JANTX1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9708 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


JANTXV1N6145A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11178 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


JANTXV1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11179 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


SP6145A 

Santa Ana 

E 

STD 


16113 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.4 

18.2 

20 


LC10 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11876 

1500 

1 

10 

80 

11.1 

18.8 

5 

10 

LC10A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11879 

1500 

1 

10 

88 

11.1 

17 

5 

5 

LCE10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11962 

1500 

1 

10 

80 

11.1 

18.8 

5 

10 

LCE10A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11965 

1500 

1 

10 

88 

11.1 

17 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 TVS-52 http://www.microsemi.com 















Transient ¥oitage Suppressors 


Part 

Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCG10 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15313 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCGIOA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15318 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMCJ10 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15497 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCJ10A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15502 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

1N6041A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4320 

1500 

1 

10 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JAN1N6041A 

Scottsdale 


STD 

507 

7750 

1500 

1 

10 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JANTX1N6041A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9507 

1500 

1 

10 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JANTXV1N6041A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10978 

1500 

1 

10 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1N6042 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4321 

1500 

1 

10 

79 

11.7 

19 

5 

10 

1N6358 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4882 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

1N6366 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4890 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

1N6375 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4899 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

1N6383 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4907 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

ICT-10 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6845 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

ICTE-10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6863 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

MPT-10 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13220 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

MPT-10C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13221 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

MPTE-10 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13238 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.1 

2 

5 

MPTE-IOC 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13239 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

1.5KCD12A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


559 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1.5KE12A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


705 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

1 5 

1N5635A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3734 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1N6273A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4732 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

CD6273A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6128 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JAN1N5635A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7685 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JANTX1N5635A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9442 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

JANTXV1N5635A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10913 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1.5KCD13 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


! 562 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

1.5KE13 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


708 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

1N5636 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3735 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

1N6274 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4733 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

CD6274 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6131 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

LC11 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11880 

1500 

1 

11 

74 

12.2 

20.1 

5 

10 

LC11A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11883 

1500 

1 

11 

82 

12.2 

18.2 

5 

5 

LCE11 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11966 

1500 

1 

11 

74 

12.2 

20.1 

5 

10 

LCE11A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11969 

1500 

1 

11 

82 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCG11 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15321 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCG11A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15326 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCJ11 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15505 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCJ11A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15510 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

1N6042A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4322 

1500 

1 

11 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JAN1N6042A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7751 

1500 

1 

11 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JANTX1N6042A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9508 

1500 

1 

11 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JANTXV1N6042A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10979 

1500 

1 

11 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


TVS-53 


http://www.microsemi.com 







TVS 


Transient Voltage Suppressors 


K/Bcroseml 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

SpeiC 

Sheet ip 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

WB 

So 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

1N6043 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4323 

1500 

1 

11 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1.5KCD13A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


567 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

1.5KE13A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


713 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

1N5636A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3736 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

mm 

1N6274A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4734 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

CD6274A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6132 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JAN1N5636A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7686 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JANTX1N5636A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9443 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

JANTXV1N5636A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10914 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

1N6146 

Santa Ana 

G 

STD 


4606 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4609 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JAN1N6146 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7953 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JAN1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7956 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTX1N6146 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9710 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTX1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9713 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTXV1N6146 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11181 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTXV1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11184 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


1N6146A 

Santa Ana 

G 

STD 


4607 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4608 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JAN1N6146A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7954 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JAN1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7955 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JANTX1N6146A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9711 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JANTX1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9712 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JANTXV1N6146A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11182 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


JANTXV1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11183 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


SP6146A 

Santa Ana 

E 

STD 


16114 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.3 

21 

20 


LC12 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11884 

1500 

1 

12 

68 

13.3 

22 

5 

10 

LC12A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11887 

1500 

1 

12 

75 

13.3 

19.9 

5 

5 

LCE12 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11970 

1500 

1 

12 

68 

13.3 

22 

5 

10 

LCE12A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11973 

1500 

1 

12 

75 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMCG12 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15329 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMCG12A 

Scottsdale 


SM 


15334 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 


SMCJ12 

Scottsdale 


SM 


15513 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 


SMCJ12A 

Scottsdale 


SM 


15518 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 

B 

1N6471 

Santa Ana 

G 

STD 


4941 

1500 

1 

12 

66 

13.6 

22.6 

1000 


JAN1N6471 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8158 

1500 

1 

12 

66 

13.6 

22.6 

1000 


JANTX1N6471 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9914 

1500 

1 

12 

66 

13.6 

22.6 

1000 


JANTXV1N6471 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11385 

1500 

1 

12 

66 

13.6 

22.6 

1000 


1N6359 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4883 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 

1N6367 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4891 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

1N6376 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4900 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 

1N6384 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4908 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

ICT-12 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6847 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 

ICTE-12 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6865 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


TVS-54 


http://www.microsemi.com 









Trarssienit Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

T6I. 

(+/-%) 

MPT-12 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13222 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 

MPT-12C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13223 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

MPTE-12 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13240 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

16.5 

2 

5 

MPTE-12C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13241 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

1N6043A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4324 

1500 

1 

12 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JAN1N6043A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7752 

1500 

1 

12 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JANTX1N6043A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9509 

1500 

1 

12 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JANTXV1N6043A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10980 

1500 

1 

12 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1N6044 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4325 

1500 

1 

12 

64 

14.4 

23.5 

5 

10 

1.5KCD15 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


570 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1.5KE15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


716 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1N5637 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3737 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1N6275 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4735 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

CD6275 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6135 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1N6147 

Santa Ana 

G 

STD 


4610 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


1N6147US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4613 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JAN1N6147 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7957 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JAN1N6147US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7960 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JANTX1N6147 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9714 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JANTX1N6147US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9717 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JANTXV1N6147 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11185 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JANTXV1N6147US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11188 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


1N6147A 

Santa Ana 

G 

STD 


4611 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


1N6147AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 


4612 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6147A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7958 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6147AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7959 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6147A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9715 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6147AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9716 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6147A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11186 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6147AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11187 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


SP6147A 

Santa Ana 

E 

STD 


16115 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


1.5KCD15A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


575 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1.5KE15A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


721 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1N5637A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3738 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1N6275A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4736 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

CD6275A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6136 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JAN1N5637A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7687 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JANTX1N5637A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9444 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

JANTXV1N5637A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10915 

1500 

1 

12.8 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1.5KCD16 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


578 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 

10 

1.5KE16 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


724 

1500 

1 

12.9 

64 

ign 

23.5 

5 

■El 

1N5638 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3739 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 

10 

1N6276 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4737 

1500 

1 

12.9 

64 

IHEi 

23.5 

5 

■El 

CD6276 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6139 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Typo specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Dio Form 

3. Datasheets can bo obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-55 


http://www.microsemi.com 














TVS 


Transient Voltage Suppressors 


B/Bcmseml 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil ^ 
Spec 

Sheet ID 

i’pp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwiti 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

llfel 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

LC13 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11888 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

LC13A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11891 

1500 

1 

13 

70 


21.5 

5 

5 

LCE13 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11974 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

LCE13A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11977 

1500 

1 

13 

El 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMCG13 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15337 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCG13A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15342 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMCJ13 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15521 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCJ13A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15526 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

1N6044A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4326 

1500 

1 

13 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JAN1N6044A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7753 

1500 

1 

13 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JANTX1N6044A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9510 

1500 

1 

13 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JANTXV1N6044A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10981 

1500 

1 

13 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1.5KCD16A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


583 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1.5KE16A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


729 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1N5638A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3740 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1N6276A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4738 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

CD6276A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6140 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JAN1N5638A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7688 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JANTX1N5638A 

Scottsdale 


STD 

500 

9445 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

JANTXV1N5638A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10916 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1N6148 

Santa Ana 

G 

STD 

I 

4614 

1500 

1 

13.7 



26.3 

10 


1N6148US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4617 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JAN1N6148 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7961 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JAN1N6148US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7964 


1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JANTX1N6148 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9718 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JANTX1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9721 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JANTXV1N6148 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11189 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JANTXV1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11192 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


1N6148A 

Santa Ana 

G 

STD 


4615 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4616 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JAN1N6148A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7962 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JAN1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 



7963 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JANTX1N6148A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9719 

1500 

1 

13.7 

59.8 

ran 

25.1 

10 


JANTX1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9720 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JANTXV1N6148A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11190 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JANTXV1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11191 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


SP6148A 

Santa Ana 

E 

STD 


16116 

1500 

1 

13.7 

EE 

MOM 

25.1 

10 


LC14 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11892 

1500 

1 

14 

58 

15.6 

25.8 

5 

10 

LC14A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11893 

1500 

1 

14 

65 

15.6 

23.2 

5 

5 

LCE14 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11978 

1500 

1 

14 

58 

15.6 

25.8 

5 

10 

LCE14A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11979 

1500 

1 

14 

65 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCG14 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15345 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SIVICG14A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15346 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCJ14 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15529 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-56 


http://wvvw.microsemi.com 


























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi: 

(+/.%) 

SMCJ14A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15530 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

1N6045 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4327 

1500 

1 

14 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

1.5KCD18 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


590 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

1.5KE18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


736 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

1N5639 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3741 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

1N6277 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4739 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

CD6277 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6143 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

1N6472 

Santa Ana 

G 

STD 


4942 

1500 

1 

15 

57 

16.4 

26.5 

1000 


JAN1N6472 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8159 

1500 

1 

15 

57 

16.4 

26.5 

1000 


JANTX1N6472 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9915 

1500 

1 

15 

57 

16.4 

26.5 

1000 


JANTXV1N6472 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11386 

1500 

1 

15 

57 

16.4 

26.5 

1000 


LC15 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11894 

1500 

1 

15 

56 

16.7 

26.9 

5 

10 

LC15A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11897 

1500 

1 

15 

61 

16.7 

26.9 

5 

5 

LCE15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11980 

1500 

1 

15 

56 

16.7 

26.9 

5 

10 

LCE15A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11983 

1500 

1 

15 

61 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCG15 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15349 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCG15A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15354 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCJ15 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15533 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCJ15A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15538 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

1N6045A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4328 

1500 

1 

15 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JAN1N6045A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7754 

1500 

1 

15 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JANTX1N6045A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9511 

1500 

1 

15 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JANTXV1N6045A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10982 

1500 

1 

15 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

1N6360 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4884 

1500 1 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

1N6368 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4892 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

1N6377 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4901 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

1N6385 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4909 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

ICT-15 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6849 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

ICTE-15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6867 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

MPT-15 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13224 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

MPT-15C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13225 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

MPTE-15 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13242 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

20.6 

2 

5 

MPTE-15C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13243 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

1N6149 

Santa Ana 

G 

STD 


4618 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4621 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JAN1N6149 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7965 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JAN1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7968 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JANTX1N6149 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9722 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 


5 


JANTX1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9725 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JANTXV1N6149 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11193 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JANTXV1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11196 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 


5 


1N6149A 

Santa Ana 

G 

STD 


4619 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4620 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JAN1N6149A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7966 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Mlcroseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-57 


http://www.microsemi.com 










TVS 


Transient Voltage Suppressors 


K/Bcmsemi 


/" /' .'1' 

Part Number : 

> E'i 

Microsemi 

Division 

f ' ‘ ' 

Package : 
Outline > 

Type 

Mil 

Spec 

Data' 
Sheet ID 

, Ppp : 
•'(W). 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7967 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTX1N6149A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9723 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTX1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9724 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTXV1N6149A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11194 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTXV1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11195 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


SP6149A 

Santa Ana 

E 

STD 


16117 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


1.5KE18A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


741 

1500 

1 

15.3 

56.5 

16.2 

25.2 

5 

5 

1.5KCD18A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


595 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

1N5639A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3742 

1500 

1 

15.3 

.59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

1N6277A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4740 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

CD6277A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6144 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JAN1N5639A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7689 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JANTX1N5639A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9446 

1500 

1 

15.3, 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

JANTXV1N5639A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10917 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

LC16 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11898 

1500 

1 

16 

52 

17.8 

28.8 

5 

10 

LC16A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11901 

1500 

1 

16 

57 

17.8 

26 

5 

5 

LCE16 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11984 

1500 

1 

16 

52 

17.8 

28.8 

5 

10 

LCE16A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11987 

1500 

1 

16 

57 

17.8 

26 

5 

5 

SIVICG16 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15357 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCG16A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15362 

1500 

1 

mm 


IHEi 

26 

5 

5 

SMCJ16 

Scottsdale 

SMCJ 

EilU 


15541 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCJ16A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15546 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

1N6046 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

i 

4329 

1500 

1 

16 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1.5KCD20 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


598 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1.5KE20 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


744 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1N5640 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3743 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1N6278 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4741 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

CD6278 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6147 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1N6150 

Santa Ana 

G 

STD 


4622 

1500 

1 

16.7 

47 

oo 

31.9 

5 


1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4625 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


JAN1N6150 

Santa Ana 

G 

STD 


7969 

1500 

1 

16.7 

47 

iFIEI 

31.9 

5 


JAN1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7972 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


JANTX1N6150 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9726 

1500 

1 

16.7 

mm 

19.8 

31.9 

5 


JANTX1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9729 

1500 

1 

16.7 

47 

mt 

31.9 

5 


JANTXV1N6150 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11197 

1500 

1 

16.7 

47 


31.9 

5 


JANTXV1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11200 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


1N6150A 

Santa Ana 

G 

STD 


4623 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

fm 

5 


1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


1 4624 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 


5 


JAN1N6150A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 


1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 


5 


JAN1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7971 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTX1N6150A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9727 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTX1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9728 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTXV1N6150A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11198 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTXV1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11199 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 



Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes; 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-58 


http://www.microsemi.com 




























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SP6150A 

Santa Ana 

E 

STD 


16118 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


LC17 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11902 

1500 

1 

17 

49 

18.9 

30.5 

5 

10 

LC17A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11905 

1500 

1 

17 

54 

18.9 

27.6 

5 

5 

LCE17 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11988 

1500 

1 

17 

49 

18.9 

30.5 

5 

10 

LCE17A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11991 

1500 

1 

17 

54 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCG17 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15365 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCG17A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15370 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCJ17 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15549 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCJ17A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15554 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

1N6046A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4330 

1500 

1 

17 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JAN1N6046A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7755 

1500 

1 

17 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JANTX1N6046A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9512 

1500 

1 

17 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JANTXV1N6046A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10983 

1500 

1 

17 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1N6047 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4331 

1500 

1 

17 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

1.5KCD20A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


603 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1.5KE20A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


749 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1N5640A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3744 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1N6278A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4742 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

CD6278A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6148 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JAN1N5640A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7690 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JANTX1N5640A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9447 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

JANTXV1N5640A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10918 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1.5KCD22 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


606 

1500 

1 

17.8 

mm 


31.9 

5 

10 

1.5KE22 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


752 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

1N5641 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3745 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

1N6279 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4743 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

CD6279 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6151 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

LC18 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11906 

1500 

1 

18 

46 

20 

32.2 

5 

10 

LC18A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11907 

1500 

1 

18 

51 

20 

20.2 

5 

5 

LCE18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11992 

1500 

1 

18 

46 

20 

32.2 

5 

10 

LCE18A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11993 

1500 

1 

18 

51 

20 

29.2 

5 

5 

SMCG18 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15373 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCG18A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15374 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

SMCJ18 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15557 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCJ18A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15558 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

1N6047A 

Scottsdale 

IsSBQH 

STD 


4332 

1500 

1 

18 

49 

20.9 

BO 

5 

5 

JAN1N6047A 

Scottsdale 


STD 

507 

7756 

1500 

1 

18 

49 

20.9 

iefira 

5 

5 

JANTX1N6047A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9513 

1500 

1 

18 

49 

20.9 

iSlS 

5 

5 

JANTXV1N6047A 

Scottsdale 

IsgSEBH 

STD 

507 

10984 

1500 

1 

18 

49 

20.9 


5 

5 

1N6361 

Scottsdale 

[■SBEBH 

STD 


4885 

1500 

1 

18 

■Q 


25.2 

2 

5 

1N6369 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4893 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

1N6378 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4902 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.2 

2 

5 

1N6386 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4910 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

iCT-18 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6851 

1500 

1 

18 

10 


25.2 

2 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Typo specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can bo obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-59 


http://www.microsemi.com 
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Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
" Outline 

typ6 

iiiii 

Data ' " 
Sheet ID 

Ppp. 

(W) 

Pulse 

lii|pi 

Vwm 

ipp 

(A) 

Ifv) 

iiiii 

ill 

IId 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

ICTE-18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6869 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.2 

2 

5 

MPT-18 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13226 

1500 

1 


10 

21.2 

25.2 

2 

5 

MPT-18C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13227 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

MPTE-18 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13244 

1500 

1 

18 

10 

21.2 


2 

5 

MPTE.18C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13245 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

1N6151 

Santa Ana 

G 

STD 


4626 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


1N6151US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4629 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JAN1N6151 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7973 

1500 

1 

18.2 

gen 


34.8 

5 


JAN1N6151US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7976 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTX1N6151 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9730 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTX1N6151US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9733 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTXV1N6151 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11201 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTXV1N6151US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11204 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


1N6151A 

Santa Ana 

G 

STD 


4627 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


1N6151AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4628 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 


5 


JAN1N6151A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7974 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JAN1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7975 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTX1N6151A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9731 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTX1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9732 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTXV1N6151A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11202 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTXV1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11203 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


SP6151A 

Santa Ana 

E 

STD 


16119 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


1.6KCD22A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


607 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

1.5KE22A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


757 

1500 

1 

18.8 

49 


31.9 

5 

5 

1N5641A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3746 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

1N6279A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4744 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 


5 

5 

CD6279A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6152 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

JAN1N5641A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7691 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

JANTX1N5641A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9448 


1 

18.8 

mM 

BO! 

BO 

5 

5 

JANTXV1N5641A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10919 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

1N6048 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4333 

1500 

1 

19 

43 

21.6 

BQ 

5 

10 

1.5KCD24 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


610 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

10 

1.5KE24 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


760 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

10 

1N5642 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3747 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 


5 

— 

1N6280 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4745 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

10 

CD6280 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6155 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

10 

LC20 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11908 

1500 

1 

20 

42 

mi 

35.8 

5 

10 

LC20A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11909 

1500 

1 

20 

46 

mi 

32.4 

5 

5 

LCE20 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11994 

imi 

1 

20 

42 


IcgiSl 

5 

10 

LCE20A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11995 

1500 

1 

20 

46 


32.4 

6 

6 

SMCG20 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


16377 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

6 

TOI 

SMCG20A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 

i 

15378 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

6 

SMCJ20 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15561 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCJ20A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15562 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-60 


http://vwvw.microsemi.com 



























Trasisieoil ¥©itage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

IVlierosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

1N6048A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4334 

1500 

1 

20 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JAN1N6048A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7757 

1500 

1 

20 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JANTX1N6048A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9514 

1500 

1 

20 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JANTXV1N6048A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10985 

1500 

1 

20 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1.5KCD24A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


611 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1.5KE24A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


761 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1N5642A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3748 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1N6280A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4746 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

CD6280A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6156 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JAN1N5642A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7692 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JANTX1N5642A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9449 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

JANTXV1N5642A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10920 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1N6152 

Santa Ana 

G 

STD 


4630 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4633 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JAN1N6152 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7977 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JAN1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7980 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTX1N6152 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9734 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTX1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9737 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTXV1N6152 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11205 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTXV1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11208 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


1N6152A 

Santa Ana 

G 

STD 


4631 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4632 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JAN1N6152A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7978 

1500 i 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JAN1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7979 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTX1N6152A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9735 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTX1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9736 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTXV1N6152A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11206 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTXV1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11207 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


SP6152A 

Santa Ana 

E 

STD 


16120 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


1N6049 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4335 

1500 

1 

21 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

1.5KCD27 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


614 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

1.5KE27 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


768 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

1N5643 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3749 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

1N6281 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4747 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

CD6281 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6159 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

LC22 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1 11910 

1500 

1 

22 

38 

24.4 

39.4 

5 

10 

LC22A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


i 11911 

1500 

1 

22 

42 

24.4 

35.5 

5 

5 

LCE22 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11996 

1500 

1 

22 

38 

24.4 

39.4 

5 

10 

LCE22A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11997 

1500 

1 

22 

42 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMCG22 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15381 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

.5 

10 

SMCG22A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15382 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMCJ22 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15565 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCJ22A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15566 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

1N6049A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4336 

1500 

1 

22 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. D^asheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-61 


http://www.microsemi.com 








TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

Sulse 

Type 

Vwm 

(V) 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6049A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7758 

1500 

1 

22 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

JANTX1N6049A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9515 

1500 

1 

22 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

JANTXV1N6049A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10986 

1500 

1 

22 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

1N6362 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4886 

IMI 

1 

22 

10 

25.9 

32 

2 

5 

1N6370 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4894 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

32 

2 

a 

1N6379 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4903 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

32 

2 

5 

1N6387 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4911 

1500 

1 

22 

10 

Baa 

32 

2 

5 

ICT-22 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6853 

1500 

1 

22 

10 


BcCTI 

2 

5 

ICTE-22 

Scottsdale 

CASE-1 



6871 

1500 

1 

22 

10 


Bai 

2 

5 

MPT-22 

Scottsdale 

DO-13 

Bia 


13228 

1500 

1 

22 



1^3 

2 

5 

MPT-22C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13229 

1500 

1 

22 

10 

25.9 


2 

5 

MPTE-22 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13246 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

1^ 

2 

5 

MPTE-22C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13247 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

ESI 

2 

5 

1N6153 

Santa Ana 

G 

STD 


4634 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

gggi 

5 


1N6153US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4637 

1500 

1 

22.8 

34.4 


ggra 

5 


JAN1N6153 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7981 

1500 

1 

22.8 

34.4 



5 


JAN1N6153US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7984 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

43.6 

5 


JANTX1N6153 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9738 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

43.6 

5 


JANTX1N6153US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9741 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

43.6 

5 


JANTXV1N6153 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11209 

1500 

1 

22.8 


mm 

Bcfsl 

5 


JANTXV1N6153US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11212 

1500 

1 

22.8 

34.4 


Bcfsl 

5 


1N6153A 

Santa Ana 

G 

STD 


4635 

1500 

1 

22.8 

36 


nisi 

5 


1N6153AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4636 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JAN1N6153A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7982 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JAN1N6153AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7983 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTX1N6153A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9739 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTX1N6153AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9740 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTXV1N6153A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11210 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTXV1N6153AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11211 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


SP6153A 

Santa Ana 

E 

STD 


16121 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


1.5KCD27A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


615 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

1.5KE27A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


769 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

1N5643A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3750 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

1N6281A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4748 

1500 

1 

23.1 

mm 



5 

5 

CD6281A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6160 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

JAN1N5643A 

Scottsdale 


STD 

500 

7693 

1500 

1 

BD 

40 


37.5 

5 

5 

JANTX1N5643A 

Scottsdale 


STD 

500 

9450 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

JANTXV1N5643A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10921 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

LC24 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11912 

1500 

1 

24 

35 

26.7 

43 

5 

10 

LC24A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11913 

Kmii 

1 

24 

39 

26.7 

38.9 

5 

5 

LCE24 

Scottsdale 

CASE-1 

isnii 


11998 


1 

24 

35 

26.7 

43 

5 

10 

LCE24A 

Scottsdale 

CASE-1 

EOS 


11999 

1500 

1 

24 

39 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMCG24 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15385 

1^ 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCG24A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15386 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-62 


http://www.microseml.com 

























T ransient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

T6L 

(+/-%) 

SMCJ24 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15569 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCJ24A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15570 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

1N6050 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4337 

1500 

1 

24 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1N6473 

Santa Ana 

G 

STD 


4943 

1500 

1 

24 

36.5 

27 

41.4 

100 


JAN1N6473 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8160 

1500 

1 

24 

36.5 

27 

41.4 

100 


JANTX1N6473 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9916 


1 

mm 

36.5 

27 

41.4 

100 


JANTXV1N6473 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11387 

1500 

1 

24 

36.5 

27 

41.4 

100 


1.5KCD30 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


618 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1.5KE30 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


772 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1N5644 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3751 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

mm 

1N6282 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4749 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

CD6282 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6163 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1N6050A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4338 

1500 

1 

25 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

JAN1N6050A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7759 

1500 

1 

25 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

JANTX1N6050A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9516 

1500 

1 

25 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

JANTXV1N6050A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10987 

1500 

1 

25 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

1N6154 

Santa Ana 

G 

STD 


4638 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


1N6154US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4641 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JAN1N6154 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7985 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JAN1N6154US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7988 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTX1N6154 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9742 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTX1N6154US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9745 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTXV1N6154 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11213 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTXV1N6154US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11216 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


1N6154A 

Santa Ana 

G 

STD 


4639 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


1N6154AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4640 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JAN1N6154A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7986 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JAN1N6154AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7987 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTX1N6154A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9743 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTX1N6154AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9744 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTXV1N6154A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11214 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTXV1N6154AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11215 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


SP6154A 

Santa Ana 

E 

STD 


16122 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


1.5KCD30A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


619 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

1.5KE30A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


777 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

1N5644A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3752 

1500 

1 

25.6 

36 


BQ 

5 

5 

1N6282A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4750 

1500 

1 

25.6 

36 


BQ 

5 

5 

CD6282A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6164 

1500 

1 

25.6 

36 


41.4 

5 

5 

JAN1N5644A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7694 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

JANTX1N5644A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9451 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

JANTXV1N5644A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10922 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

LC26 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11914 

1500 

1 

26 

32 

28.9 

46.6 

5 

10 

LC26A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11915 

1500 

1 

26 

36 

28.9 

42.1 

5 

5 

LCE26 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12000 

1500 

1 

26 

32 

28.9 

46.6 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-63 


http://www.microsemi.com 













TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Af/crosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline > 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

JvSft:': 

(V) 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

LCE26A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12001 


1 

26 

36 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMCG26 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15389 


1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCG26A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15390 


1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMCJ26 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15573 

UliUI 

1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCJ26A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15574 

1500 

1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

1N6051 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4339 

1500 

1 

26 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1.5KCD33 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


622 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1.5KE33 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


780 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1N5645 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3753 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1N6283 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4751 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

CD6283 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6167 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1N6155 

Santa Ana 

G 

STD 


4642 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


1N6155US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4645 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JAN1N6155 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7989 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JAN1N6155US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7992 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTX1N6155 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9746 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTX1N6155US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9749 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTXV1N6155 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11217 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTXV1N6155US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11220 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


1N6155A 

Santa Ana 

G 

STD 


4643 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


1N6155AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4644 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JAN1N6155A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7990 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JAN1N6155AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 


Eia 

7991 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JANTX1N6155A 

Santa Ana 

G 

BisI 


■ES3 


1 




49.9 

5 


JANTX1N6155AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 




■WtHM 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JANTXV1N6155A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11218 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JANTXV1N6155AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11219 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


SP6155A 

Santa Ana 

E 

STD 


16123 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


LC28 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11916 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50.1 

5 

10 

LC28A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11917 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

M3M 

'lEB 

LCE28 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12002 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50.1 

MM 

:MFM 

LCE28A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12003 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.5 

MM 

MM 

SMCG28 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15393 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCG28A 

Scottsdale 


SM 


15394 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMCJ28 

Scottsdale 


SM 


15577 

1500 

1 

28 

30 

Bn 

■aiM 

5 

10 

SMCJ28A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15578 

1500 

1 

28 

33 

BRI 

isg 

5 

MM 

1N6051A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4340 

1500 

1 

28 

33 

isngi 

Em 

5 

■m 

JAN1N6051A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7760 

1500 

1 

28 

33 

iengj 


5 

MM 

JANTX1N6051A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9517 

1500 

1 

28 

33 

31.4 

45.7 

5 

MM 

JANTXV1N6051A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

Eia 

10988 

1500 

1 

^1 

1^1 

EEI 

45.7 

5 

wm 

1.5KCD33A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


623 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 


1.5KE33A 

Scottsdale 

CASE-1 

Eiin 


781 

1500 

1 

28.2 




5 

5 

1N5645A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3754 

1500 

1 

K;MI 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

1N6283A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4752 

1500 

1 


33 

31.4 

45.7 

5 

5 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-64 


http://www.microsemi.com 





















risienl Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

CD6283A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6168 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

JAN1N5645A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7695 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

JANTX1N5645A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9452 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

JANTXV1N5645A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10923 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

1N6052 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4341 

1500 

1 

29 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1.5KCD36 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


626 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1.5KE36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


788 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1N5646 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3755 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1N6284 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4753 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

CD6284 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6171 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1N6156 

Santa Ana 

G 

STD 


4646 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4649 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JAN1N6156 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7993 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JAN1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7996 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTX1N6156 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9750 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTX1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9753 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTXV1N6156 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11221 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTXV1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11224 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


1N6156A 

Santa Ana 

G 

STD 


4647 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4648 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JAN1N6156A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7994 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JAN1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7995 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JANTX1N6156A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9751 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JANTX1N6156AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

9752 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JANTXV1N6156A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11222 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JANTXV1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11223 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


SP6156A 

Santa Ana 

E 

STD 


16124 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


LC30 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11918 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

LC30A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11919 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

LCE30 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12004 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

LCE30A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12005 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

SiVICG30 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15397 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCG30A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15398 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMCJ30 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15581 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCJ30A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15582 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

1N6052A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4342 

1500 

1 

30 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JAN1N6052A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7761 

1500 

1 

30 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JANTX1N6052A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9518 

1500 

1 

30 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JANTXV1N6052A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10989 

1500 

1 

30 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

1N5555 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3690 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 

5 

1N5610 

Watertown 

C 

STD 

434 

3697 

1500 

1 

30.5 

200 

33 

47.5 

5 


1N6474 

Santa Ana 

G 

STD 


4944 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 


JAN1N5555 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7651 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 

5 

JAN1N5610 

Watertown 

C 

STD 

434 

76551 1500 

1 

30.5 

200 

33 

47.5 

5 




Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-65 


http://www.microsemi.com 






TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

WW' 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6474 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8161 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 


JANTX1N5555 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9405 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 

5 

JANTX1N5610 

Watertown 

C 

STD 

434 

9412 

1500 

1 

30.5 

200 

33 

47.5 

5 


JANTX1N6474 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9917 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 


JANTXV1N5555 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10879 

1500 

1 

30.5 

32 

33 

47.5 

5 

5 

JANTXV1N5610 

Watertown 

C 

STD 

434 

10883 

1500 

1 

30.5 

200 

33 

47.5 

5 


JANTXV1N6474 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11388 

1500 

1 

■asfsi 


MSSM 

47.5 

5 


1.5KCD36A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


627 

1500 

1 

BO 



49.9 

5 

5 

1.5KE36A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


789 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

1N5646A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3756 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

1N6284A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4754 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

CD6284A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6172 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JAN1N5646A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7696 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JANTX1N5646A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9453 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

JANTXV1N5646A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10924 

1500 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

1N6053 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4343 

1500 

1 

31 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1.5KCD39 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


630 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1.5KE39 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


792 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1N5647 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3757 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1N6285 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4755 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

CD6285 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 

! 

6175 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1N6157 

Santa Ana 

G 

STD 

! 

4650 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


1N6157US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4653 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JAN1N6157 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7997 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JAN1N6157US 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

8000 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTX1N6157 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9754 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTX1N6157US 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

9757 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTXV1N6157 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11225 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTXV1N6157US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11228 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


1N6157A 

Santa Ana 

G 

STD 


4651 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


1N6157AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 


4652 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JAN1N6157A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

7998 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JAN1N6157AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

7999 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JANTX1N6157A 

Santa Ana 

G 


MAIM 



1 

32.7 

25.4 

g!SIsl 

I35I1 

5 


JANTX1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9756 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JANTXV1N6157A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11226 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JANTXV1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11227 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


SP6157A 

Santa Ana 

E 

STD 


16125 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


LC33 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11920 

1500 

1 

33 

25.4 

36.7 

58 

5 

10 

LC33A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11921 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 

53.3 

5 

5 

LCE33 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12006 

1500 

1 

33 

25.4 

36.7 

59 

5 

10 

LCE33A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12007 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMCG33 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15401 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMCG33A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15402 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 

53.3 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-66 


http://www.microsemi.com 









Trarisient ¥©itage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

.'TVC'" 

(V) 

Id 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJ33 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15585 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 



10 

SMCJ33A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15586 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 



5 

1N6053A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4344 

1500 

1 

33 

28 

37.1 



5 

JAN1N6053A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7762 

1500 

1 

33 

28 

37.1 

Ecisl 

MX 

5 

JANTX1N6053A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9519 

1500 

1 

33 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

JANTXV1N6053A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10990 

1500 

1 

33 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1N6285A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4756 

1500 

1 

33.2 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1.5KCD39A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


631 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1.5KE39A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


793 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1N5647A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3758 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

CD6285A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6176 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

JAN1N5647A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7697 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

JANTX1N5647A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9454 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

JANTXV1N5647A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10925 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1N6054 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4345 

1500 

1 

34 

24 

38.7 

61.9 

5 

10 

1.5KCD43 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


634 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

10 

1.5KE43 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


800 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

■El 

1N5648 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3759 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

10 

1N6286 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4757 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

■El 

CD6286 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6179 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

10 

1N6158 

Santa Ana 

G 

STD 


4654 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


1N6158US 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 


4657 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JAN1N6158 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8001 

1500 i 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JAN1N6158US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8004 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTX1N6158 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9758 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTX1N6158US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9761 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTXV1N6158 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11229 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTXV1N6158US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11232 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


1N6158A 

Santa Ana 

G 

STD 


4655 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4656 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JAN1N6158A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8002 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JAN1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8003 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTX1N6158A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9759 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTX1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9760 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTXV1N6158A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11230 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTXV1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11231 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


SP6158A 

Santa Ana 

E 

STD 


16126 

1500 

1 

35.8 

23.2 


ISglsl 

5 


LC36 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11922 

1500 

1 

36 

23.3 

mm 

64.3 

5 

10 

LC36A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11923 

1500 

1 

36 

25.8 

mm 


5 

5 

LCE36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12008 

1500 

1 

36 

23.3 

mm 

Bglcl 

5 

10 

LCE36A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12009 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

SMCG36 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15405 

1500 

1 

36 

23.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMCG36A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15406 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

SMCJ36 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15589 

1500 

1 

36 

23.3 

40 

64.3 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as typo: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1 . Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-67 


http://www.microsemi.com 









TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

iPpii 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

■ill 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJ36A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15590 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

1N6054A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4346 

1500 

1 

36 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

JAN1N6054A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7763 

m 

1 


ieMci 

iBlsl 

59.3 

5 

5 

JANTX1N6054A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9520 

1500 

1 


BElcl 

i!igl 

59.3 

5 

5 

JANTXV1N6054A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10991 

1500 

1 

36 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1N6363 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4887 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

1N6371 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4895 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

1N6380 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4904 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 


1N6388 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4912 

1500 

1 

36 


42.4 

54.3 

2 

5 

ICT-36 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6855 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

ICTE-36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6873 

1500 

1 

36 

10 

ESQ 

54.3 

2 

5 

MPT-36 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13230 

1500 

1 

36 

10 

gggi 

54.3 

2 

5 

MPT-36C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13231 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

MPTE-36 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13248 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

MPTE-36C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13249 

1500 

1 

36 

10 

42.4 

54.3 

2 

5 

1.5KCD47 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


638 

1500 

1 

36.1 

22.2 

42.3 

mm 

5 

10 

1.5KCD43A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


635 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1.5KE43A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


801 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1N5648A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3760 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1N6286A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4758 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

CD6286A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6180 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

JAN1N5648A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7698 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

JANTX1N5648A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9455 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

JANTXV1N5648A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10926 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1N6055 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4347 

iFiin 

1 

38 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

1.5KE47 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


804 

Em 

1 

38.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

1N5649 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3761 

1500 

1 

38.1 

22? 

42.3 

67.8 

5 

10 

1N6287 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 

i 

4759 

1500 

1 

38.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

CD6287 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6183 

1500 

1 

38.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

1N6159 

Santa Ana 

G 

STD 


4658 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4661 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JAN1N6159 

Santa Ana 

G 

jgjiSI 

516 

8005 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JAN1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8008 

IMI 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTX1N6159 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9762 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTX1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9765 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTXV1N6159 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11233 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTXV1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11236 

IMI 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


1N6159A 

Santa Ana 

G 

STD 


4659 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4660 

1500 

! 1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JAN1N6159A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8006 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JAN1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8007 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JANTX1N6159A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9763 

1500 

1 

38.8 

21.4 



5 


JANTX1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9764 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JANTXV1N6159A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11234 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-68 


http://vmw.microsemi.com 




























T ransient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11235 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


SP6159A 

Santa Ana 

E 

■smi 


16127 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


LC40 

Scottsdale 

DO-13 



11924 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

LC40A 

Scottsdale 

DO-13 

Big 


11925 

1500 

1 

40 

23.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

LCE40 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12010 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

ragi 


IW 

LCE40A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12011 

1500 

1 

40 

23.3 

44.4 

OB 

m 

5 

SMCG40 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15409 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCG40A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15410 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SIVICJ40 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15593 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCJ40A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15594 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

1N6055A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4348 

1500 

1 

40 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JAN1N6055A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7764 

1500 

1 

40 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JANTX1N6055A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9521 

1500 

1 

40 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JANTXV1N6055A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10992 

1500 

1 

40 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1.5KCD47A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


639 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1.5KE47A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


805 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1N5649A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3762 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1N6287A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4760 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

CD6287A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6184 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JAN1N5649A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7699 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JANTX1N5649A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9456 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

JANTXV1N5649A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10927 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1N5556 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3691 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 

5 

1N5611 

Watertown 

C 

STD 

434 

3698 

1500 

1 

40.3 

200 

43.7 

63.5 

5 


1N6475 

Santa Ana 

G 

STD 


4945 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 


JAN1N5556 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7652 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 

5 

JAN1N5611 

Watertown 

C 

STD 

434 

7656 

1500 

1 

40.3 

200 

43.7 

63.5 

5 


JAN1N6475 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8162 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 


JANTX1N5556 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9406 i 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 

5 

JANTX1N5611 

Watertown 

C 

STD 

434 

9413 

1500 

1 

40.3 

200 

43.7 

63.5 

5 


JANTX1N6475 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9918 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 


JANTXV1N5556 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10880 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 

5 

JANTXV1N5611 

Watertown 

C 

STD 

434 

10884 

1500 

1 

40.3 

200 

43.7 

63.5 

5 


JANTXV1N6475 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11389 

1500 

1 

40.3 

24 

43.7 

63.5 

5 


1N6056 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4349 

1500 

1 

41 

20.4 

45.9 

73.5 

5 

10 

1.5KCD51 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


642 

1500 

1 

41.3 

20.4 

45.9 

BO 


10 

1.5KE51 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


808 

1500 

1 

41.3 

20.4 

45.9 


5 

10 

1N5650 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3763 

1500 

1 

41.3 

20.4 

45.9 

Bcia 

— 1 

■El 

1N6288 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4761 

1500 

1 

41.3 

20.4 


73.5 

5 

10 

CD6288 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6187 

1500 

1 

41.3 

20.4 

45.9 


5 

10 

1.5KE51A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


809 

1500 

1 

41.3 

21.4 

48.5 


5 

5 

1N6160 

Santa Ana 

G 

STD 


4662 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4665 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


JAN1N6160 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8009 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-69 


http://www.microsemi.com 


















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


K/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 
^ Division 

Package 

Outline 

S' > 'V / 


fill 

Spec 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

'lijisfei 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

li/c 

fiii 

iffii 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8012 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


JANTX1N6160 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9766 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


JANTX1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9769 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


JANTXV1N6160 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11237 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


JANTXV1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11240 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 


1N6160A 

Santa Ana 

G 

STD 


4663 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4664 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JAN1N6160A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8010 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JAN1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8011 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JANTX1N6160A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9767 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JANTX1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9768 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JANTXV1N6160A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11238 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JANTXV1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11239 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


SP6160A 

Santa Ana 

E 

STD 


16128 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


LC43 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11926 

1500 

1 

43 

19.5 

47.8 

ma 

5 

10 

LC43A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11927 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

LCE43 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12012 

1500 

1 

43 

19.5 

47.8 

fpin 

5 

10 

LCE43A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12013 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 


5 

5 

SMCG43 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15413 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 


5 

10 

SMCG43A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15414 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

tm 

5 

5 

SMCJ43 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15597 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMCJ43A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15598 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

1N6056A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4350 

1500 

1 

43 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

JAN1N6056A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7765 

1500 

1 

43 

21.4 

48.5 

70.1 

6 

5 

JANTX1N6056A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9522 

1500 

1 

43 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

JANTXV1N6056A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10993 

1500 

1 

43 

21.4 

gnu 

70.1 

5 

5 

1.5KCD51A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


643 

1500 

1 

43.6 

21.4 

g!^3 

70.1 

5 

5 

1N5650A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3764 

1500 

1 

43.6 

21.4 

gma 

70.1 

5 

5 

1N6288A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4762 

1500 

1 

43.6 

21.4 

0^3 

70.1 

5 

5 

CD6288A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6188 

1500 

1 

43.6 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

JAN1N5650A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7700 

1500 

1 

43.6 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

JANTX1N5650A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9457 

1500 

1 


BEI 

g?aa 

70.1 

5 

5 

JANTXV1N5650A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10928 

1500 

1 

43.6 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

LC45 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11928 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

LC45A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11929 

1500 

1 

45 

20.6 


72.7 

5 

5 

LCE45 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12014 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

LCE45A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12015 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

SMCG45 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15417 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

SMCG45A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15418 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

WEB 

5 

5 

SMCJ45 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15601 

1500 

1 

45 

18.7 

50 


5 

10 

SMCJ45A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15602 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

1N6057 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4351 

1500 

1 

45 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1N6364 

Scottsdale 

I DO-13 

STD 


4888 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

1N6372 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4896 

1500 1 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-70 


http://vwvw.microsemi.com 





























Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6381 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4905 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

1N6389 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4913 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

ICT-45 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6857 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

ICTE-45 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6875 

1500 

1 

mm 

10 

52.9 

70 

2 

5 

MPT-45 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13232 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

MPT-45C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


13233 

1500 

1 

mm 

— 



2 

5 

MPTE-45 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13250 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

MPTE-45C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13251 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

1.5KCD56 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


646 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1.5KE56 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


812 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1N5651 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3765 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

mm 

1N6289 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4763 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

CD6289 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6191 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1.5KE56A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


813 

1500 

1 

45.4 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

1N6057A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4352 

1500 

1 

47 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

JAN1N6057A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7766 

1500 

1 

47 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

JANTX1N6057A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9523 

1500 

1 

47 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

JANTXV1N6057A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10994 

1500 

1 

47 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

1N6161 

Santa Ana 

G 

STD 


4666 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


1N6161US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4669 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JAN1N6161 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8013 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JAN1N6161US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8016 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTX1N6161 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9770 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTX1N6161US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9773 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTXV1N6161 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11241 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTXV1N6161US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11244 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


1N6161A 

Santa Ana 

G 

STD 


4667 

1500 

1 

47.1 

17.6 

B3EI 

insici 

5 


1N6161AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4668 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JAN1N6161A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8014 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JAN1N6161AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8015 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTX1N6161A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9771 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTX1N6161AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9772 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTXV1N6161A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11242 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTXV1N6161AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11243 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


SP6161A 

Santa Ana 

E 

STD 


16129 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


1.5KCD56A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


647 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

d 

5 

5 

1N5651A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3766 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

1N6289A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4764 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

CD6289A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6192 

1500 

1 

47.8 


EcCTI 

mm 

5 

5 

JAN1N5651A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7701 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

JANTX1N5651A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9458 

1500 

1 


iEia 


d 

5 

5 

JANTXV1N5651A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10929 

1500 

1 

47.8 

IlslUl 


77 

5 

5 

LC48 

Scottsdale 


STD 


11930 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

LC48A 

Scottsdale 


STD 


11931 

1500 

1 

48 

19.4 

Kclcl 

■r«l 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies ”STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


TVS-71 


http://wv\/w.microsemi.com 
















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number < 

Nlicrosemi 

Division 

Package 

Outline 


|l)!l 

Spec 

Data 
Sheet ID 

gipii 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

iiPR;i 

fiiii 

0^ c- 
£Q > 

> 


(uA) 

ToL 

(+/-%) 

LCE48 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12016 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

LCE48A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12017 

1500 

1 

48 

19.4 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMCG48 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15421 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMCG48A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15422 

1500 

1 

48 

19.4 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMCJ48 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15605 

1500 

1 

48 

17.5 



5 

10 

SMCJ48A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15606 

1500 

1 

48 

19.4 

53.3 

77.4 

5 

5 

1N6058 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4353 

1500 

1 

48 

16.9 

55.8 

89 

5 


1N5612 

Watertown 

C 

STD 

434 

3699 

1500 

1 

49 

200 

54 

78.5 

5 

■■ 

JAN1N5612 

Watertown 

C 

STD 

434 

7657 

1500 

1 

49 

200 

54 

78.5 

5 


JANTX1N5612 

Watertown 

C 

STD 

434 


■HiUM 

1 

49 

200 

54 

78.5 

5 

^■1 

JANTXV1N5612 

Watertown 

C 

STD 

434 

10885 

1500 

1 

49 

200 

54 

78.5 

5 


1N5557 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3692 

1500 

1 

49.3 

19 

54 

78.5 

5 


JAN1N5557 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7653 

1500 

1 

49.3 

19 

54 

78.5 

5 

B 

JANTX1N5557 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9407 

1500 

1 

49.3 

19 

54 

78.5 

5 

m 

JANTXV1N5557 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10881 

1500 

1 

49.3 

19 

54 

78.5 

5 

5 

1.5KCD62 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


652 

1500 

1 

50.2 

16.9 

55.8 

89 

5 

10 

1.5KE62 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


818 

1500 

1 

50.2 

16.9 

55.8 

89 

5 

10 

1N5652 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3767 

1500 

1 

50.2 

16.9 

55.8 

89 

5 

10 

1N6290 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4765 

1500 

1 

50.2 

16.9 

55.8 

89 

5 

10 

CD6290 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6195 

1500 

1 




89 

5 

10 

LC51 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11932 

1500 

1 

51 

16.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

LC51A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11933 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

LCE51 

Scottsdale 

CASE-1 

jensi 


12018 

1500 

1 

51 

16.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

LCE51A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12019 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMCG51 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15429 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCG51A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15430 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 


5 

5 

SMCJ51 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15613 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

isnn 

5 

10 

SMCJ51A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15614 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

iSEI 

5 

5 

1N6476 

Santa Ana 

G 

STD 


4946 

1500 

1 

51.6 

19 

54 


5 


JAN1N6476 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

8163 

1500 

1 

51.6 

19 

54 

78.5 

5 


JANTX1N6476 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

9919 

1500 

1 

51.6 

19 

54 


5 


JANTXV1N6476 

Santa Ana 

G 

STD 

552 

11390 

1500 

1 

51.6 

19 

54 

78.5 

5 


1N6162 

Santa Ana 

G 

STD 


4670 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


1N6162US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4673 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JAN1N6162 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8017 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JAN1N6162US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8020 

1500 

1 

51.7 

15.3 


98 

5 


JANTX1N6162 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9774 

1500 

1 

51.7 

15.3 

OB 

98 

5 


JANTX1N6162US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9777 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JANTXV1N6162 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11245 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JANTXV1N6162US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11248 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


1N6162A 

Santa Ana 

G 

Ena 




1 

51.7 

15.4 

64.6 

isCTl 

wm 


1N6162AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4672 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 


5 


JAN1N6162A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8018 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JAN1N6162AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8019 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-72 


http://www.microseml.com 




























Transient Voltage Suppressors 


K/Bcmseml 


Part Number 

lyiicrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JANTX1N6162A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9775 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JANTX1N6162AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9776 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JANTXV1N6162A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11246 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JANTXV1N6162AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11247 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


SP6162A 

Santa Ana 

E 

STD 


16130 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


1.5KCD62A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


653 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

1.5KE62A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


819 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

1N5652A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3768 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85. 

5 

5 

1N6058A 

Scottsdale 

DO- 13 

STD 


4354 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

1N6290A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4766 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

CD6290A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6196 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JAN1N5652A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7702 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JAN1N6058A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7767 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JANTX1N5652A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9459 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JANTX1N6058A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9524 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JANTXV1N5652A 

Scottsdale 


STD 

500 

10930 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

JANTXV1N6058A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10995 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

LC54 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11934 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

LC54A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11935 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

LCE54 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12020 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

LCE54A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12021 1 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

SMCG54 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15433 

1500 

I 1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

SMCG54A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15434 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

SMCJ54 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 

i 

15617 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

SMCJ54A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15618 

1500 

1 

54 

17.2 

^0 

87.1 

5 

5 

1N6059 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4355 

1500 

1 

55 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

1.5KCD68 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


656 

1 1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

1.5KE68 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


822 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

1N5653 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3769 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

1N6291 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4767 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

CD6291 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6199 

1500 

1 

55.1 

15.3 1 

61.2 

98 

5 

10 

1N6163 

Santa Ana 

G 

STD 


4674 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4677 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JAN1N6163 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8021 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JAN1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8024 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JANTX1N6163 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9778 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JANTX1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9781 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JANTXV1N6163 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11249 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


JANTXV1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11252 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108 

5 


1N6163A 

Santa Ana 

G 

STD 


4675 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4676 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


JAN1N6163A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8022 

1500 

1 

56 

IHEl 

CTci 

103 

5 


JAN1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8023 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


JANTX1N6163A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9779 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usecr, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-73 


http://www.microsemi.com 
























TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

::"^''patal.^ 

Sheet ID 

£Ppfii5 

(W) 

Pulse 

Vwm 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

iM} 

-1 

ToK 

(+/-%) 

JANTX1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9780 

1500 

1 

66 

14.5 

BB 

103 

5 


JANTXV1N6163A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11250 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


JANTXV1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11251 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


SP6163A 

Santa Ana 

E 

STD 


16131 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103 

5 


LC58 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11936 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

LC58A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11937 

1500 

1 

68 

16 

64.4 

93.6 

5 

mm 

LCE58 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12022 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

MfH 

LCE58A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12023 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 


SIVICG58 

Scottsdale 


SM 


15437 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 


5 

10 

SMCG58A 

Scottsdale 


SM 


15438 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMCJ58 

Scottsdale 


SM 


15621 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

SI\/ICJ58A 

Scottsdale 


SM 


15622 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

1N6059A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4356 

1500 

1 

58 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JAN1N6059A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7768 

1500 

1 

58 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JANTX1N6059A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9525 

1500 

1 

58 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JANTXV1N6059A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10996 

1500 

1 

58 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

1.5KCD68A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


657 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

1.5KE68A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


823 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

1N5653A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3770 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

1N6291A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4768 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

CD6291A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6200 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JAN1N5653A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7703 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JANTX1N5653A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9460 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

JANTXV1N5653A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10931 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

LC60 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11940 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

LC60A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11941 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

LCE60 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12026 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

LCE60A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12027 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMCG60 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15449 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCG60A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15450 

1500 

1 


15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMCJ60 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15633 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCJ60A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15634 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

1N6060 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4357 

1500 

1 

60 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

1.5KCD75 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


664 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

1.5KE75 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


830 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

1N5654 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3771 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

1N6292 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4769 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

■El 

CD6292 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6203 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

1N6164 

Santa Ana 

G 

STD 


4678 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

tBM 

5 


1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4681 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 


5 


JAN1N6164 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8025 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 


5 


JAN1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8028 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

BEI 

5 


JANTX1N6164 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9782 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118 

wm 


JANTX1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9785 

I 1500 

1 

62.2 

12.7 



5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM” - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-74 


http://www.microsemi.com 

















Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet lb 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N6164 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11253 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118 

5 


JANTXV1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11256 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118 

5 


1N6164A 

Santa Ana 

G 

STD 


4679 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4680 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JAN1N6164A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8026 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JAN1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8027 


1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JANTX1N6164A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9783 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JANTX1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9784 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JANTXV1N6164A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11254 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


JANTXV1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11255 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


SP6164A 

Santa Ana 

E 

STD 


16132 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

113 

5 


LC64 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11942 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

LC64A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11943 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

LCE64 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12028 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

LCE64A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12029 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SMCG64 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15453 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCG64A 

Scottsdale 


SM 


15454 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SMCJ64 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15637 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCJ64A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15638 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

1N6060A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4358 

1500 

1 

64 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JAN1N6060A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7769 1 

1500 

1 

64 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JANTX1N6060A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9526 i 

1500 

1 

64 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JANTXV1N6060A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10997 

1500 

1 

64 

14.6 1 

71.3 

103 

5 

5 

1.5KCD75A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


665 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1.5KE75A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


831 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1N5654A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3772 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1N6292A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4770 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

CD6292A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6204 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JAN1N5654A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7704 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JANTX1N5654A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9461 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

JANTXV1N5654A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10932 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1N6061 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4359 

1500 

1 

66 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1.5KCD82 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


672 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1.5KE82 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


838 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1N5655 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3773 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1N6293 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4771 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

CD6293 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6207 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1N6165 

Santa Ana 

G 

STD 


4682 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131 

5 


1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4685 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131 

5 


JAN1N6165 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8029 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131 

5 


JAN1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8032 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 


5 


JANTX1N6165 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9786 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

im 

5 


JANTX1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9789 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131 

5 


JANTXV1N6165 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11257 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-75 


http://www.mlcrosemi.com 















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(W) 

Pulse 

Type 


ipp 

(A) 

VBR 

iii 

Vc 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11260 

1500 

1 


11.4 

81.9 

131 

5 


1N6165A 

Santa Ana 

G 

STD 


4683 

1500 

1 

gag 

12 

86.5 

125 

5 


1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4684 

1500 

1 


12 

86.5 

125 

5 


JAN1N6165A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8030 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125 

5 


JAN1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8031 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 


5 


JANTX1N6165A 

Santa Ana 

G 

STD 


9787 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125 

5 


JANTX1N6165AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

9788 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125 

5 


JANTXV1N6165A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11258 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125 

5 


JANTXV1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11259 

1500 

1 

Egg 

12 

86.5 

125 

5 


SP6165A 

Santa Ana 

E 

STD 


16133 

1500 

1 

na 

12 

86.5 

125 

5 


LC70 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11948 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

LC70A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11949 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

LCE70 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12034 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

LCE70A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12035 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCG70 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15465 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SMCG70A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15466 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCJ70 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15649 

■mil 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SIVICJ70A 

Scottsdale 




15650 


1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

1N6061A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


■KES3 


1 

70 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JAN1N6061A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 


■sun 

1 

70 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JANTX1N6061A 

Scottsdale 


STD 

507 

9527 

1500 

1 

70 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JANTXV1N6061A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10998 

1500 

1 

70 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

1.5KeD82A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 

— 

673 

1500 


7071 

13:3 

77:9 

113 

5 

5 

1.5KE82A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


839 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

1N5655A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3774 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

1N6293A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4772 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

CD6293A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6208 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JAN1N5655A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7705 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JANTX1N5655A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9462 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

JANTXV1N5655A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10933 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

1N6062 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4361 

1500 

1 

73 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

1.5KCD91 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


680 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

1.5KE91 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


846 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

1N5656 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3775 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

1N6294 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4773 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

CD6294 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6211 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

LC75 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11950 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

LC75A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11951 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

LCE75 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12036 

1500 , 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

LCE75A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12037 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SMCG75 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15469 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCG75A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15470 

Ulilil 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SIVICJ75 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15653 


1 

75 

11.2 

83.3 


5 

10 

SMCJ75A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15654 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-76 


http://www.microsemi.com 





















Transient Voltage Suppressors 


Mcrosem/ 


Part Number 

iVlicrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6062A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4362 

1500 

1 

75 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JAN1N6062A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7771 

1500 

1 

75 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JANTX1N6062A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9528 

1500 

1 

75 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JANTXV1N6062A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

10999 

1500 

1 

75 

12 

86.5 

125 

5 

5 

1N6166 

Santa Ana 

G 

STD 


4686 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4689 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JAN1N6166 

Santa Ana 

G 

STD 

mm 

8033 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JAN1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8036 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JANTX1N6166 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9790 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JANTX1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9793 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JANTXV1N6166 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11261 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


JANTXV1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11264 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144 

5 


1N6166A 

Santa Ana 

G 

STD 


4687 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4688 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


JAN1N6166A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8034 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


JAN1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8035 

1500 

1 

76 

lEEl 

95 

138 

5 


JANTX1N6166A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9791 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


JANTX1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9792 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


JANTXV1N6166A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11262 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


JANTXV1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11263 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


SP6166A 

Santa Ana 

E 

STD 


1 16134 

1500 1 

1 

76 

10.9 

95 

138 

5 


1.5KCD91A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


1 681 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

1.5KE91A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


847 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

1N5656A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3776 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

1N6294A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


1 4774 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

CD6294A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6212 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JAN1N5656A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7706 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JANTX1N5656A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9463 1 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

JANTXV1N5656A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10934 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

SMCG78 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15473 

1500 

1 

wm 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCG78A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15474 

1500 

1 

wm 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

SMCJ78 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15657 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCJ78A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15658 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

LC80 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11956 

1500 

1 

80 

10.6 

88.7 

142 

5 

10 

LC80A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11957 

1500 

1 


11.6 

88.7 

129 

5 

5 

LCE80 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12042 

1500 

1 

80 

10.6 

88.7 

142 

5 

10 

LCE80A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12043 

1500 

1 

80 

11.6 

88.7 

129 

5 

5 

1.5KCD100 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


539 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

1.5KE100 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


685 

1500 

1 

81 

10.4 


144 

5 

10 

1N5657 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3777 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

1N6063 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4363 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

1N6295 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4775 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

CD6295 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6215 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

1N6063A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4364 

1500 

1 

82 

11 

95 

137 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 16/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-77 


http://vvvvw.microsemi.com 



















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

I IWil 
Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwrti 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 


(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

JAN1N6063A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7772 

1500 

1 

82 

11 

95 



wm 

JANTX1N6063A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9529 

1500 

1 

82 

11 

95 

137 

5 


JANTXV1N6063A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11000 

1500 

1 

82 

ill 



mm 


1N6167 

Santa Ana 

G 

STD 


4690 

1500 

1 

83.6 

1^131 


159 

5 


1N6167US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4693 

1500 

1 

83.6 



159 

5 


JAN1N6167 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8037 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

159 

5 


JAN1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8040 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

159 

5 


JANTX1N6167 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9794 

1500 

1 



99 

159 

5 


JANTX1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9797 

1500 

1 

1^ 

ES 


159 

5 


JANTXV1N6167 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11265 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

159 

5 


JANTXV1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11268 

1500 

1 

83.6 



159 

5 


1N6167A 

Santa Ana 

G 

STD 


4691 

1500 

1 

83.6 

9.9 

105 

151 

5 


1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4692 

1500 

1 



KBEl 

151 

5 


JAN1N6167A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8038 

1500 

1 

83.6 

9.9 

105 

151 

5 


JAN1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8039 

1500 

1 

83.6 

9.9 

105 

151 

5 


JANTX1N6167A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 


1^ 

1 

83.6 

9.9 

105 

151 

5 


JANTX1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9796 

1500 

1 

83.6 


105 

151 

5 


JANTXV1N6167A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11266 

1500 

1 

83.6 

1^ 

BfiMi 

151 

5 


JANTXV1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11267 

1500 

1 

83.6 

Islsl 


151 

5 


SP6167A 

Santa Ana 

E 

STD 


16135 

1500 

1 

83.6 

9.9 

105 

151 

5 


SIV1CG85 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15485 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCG85A 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15486 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMCJ85 

Scottsdale 

SMGJ 

SM 

— 

15669 

1500 


85 

9.9 

94:4 

151 

5 

10 

SIVICJ85A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15670 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

1.5KCD100A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


540 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1.5KE100A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


686 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1N5657A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3778 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1N6295A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4776 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

CD6295A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6216 

IMl 

1 

wm 


95 

137 

5 

5 

JAN1N5657A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7707 

1500 

1 


MMWk 



5 

5 

JANTX1N5657A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9464 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

JANTXV1N5657A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10935 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1.5KCD110 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


547 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

1.5KE110 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


693 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

1N5658 

Scottsdale 

DO-13 

1 STD 


3779 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

1N6296 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4777 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 



10 

CD6296 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6219 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

EM 


10 

1N6296A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4778 

1500 

1 

89.2 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1N6064 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4365 

1500 

1 

90 

9.5 

99 

158 

5 

10 

LC90 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11960 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

LC90A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11961 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

LCE90 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12046 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

LCE90A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12047 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

SMCG90 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15493 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1, Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM“ - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-78 


http://wvvw.microsemi.com 















Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

' 

Tol. 

(+/-%) 

SMCG90A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15494 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

SMCJ90 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15677 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SI\/ICJ90A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15678 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

1N6168 

Santa Ana 

G 

STD 


4694 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

173 

5 


1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4697 

1500 

1 

EB 



173 

5 


JAN1N6168 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8041 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

173 

5 


JAN1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8044 

1500 

1 

91.2 


Bifni 

173 

5 


JANTX1N6168 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9798 

1500 

1 

91.2 



KWei 

5 


JANTX1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9801 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

173 

5 


JANTXV1N6168 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11269 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

173 

5 


JANTXV1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11272 

1500 

1 

91.2 

8.7 

KTi!51 

173 

5 


1N6168A 

Santa Ana 

G 

STD 


4695 

1500 

1 

91.2 

9.1 

ngi 

165 

5 


1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4696 

1500 

1 

91.2 

9.1 


165 

5 


JAN1N6168A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8042 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


JAN1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8043 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


JANTX1N6168A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9799 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


JANTX1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9800 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


JANTXV1N6168A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11270 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


JANTXV1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11271 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


SP6168A 

Santa Ana 

E 

STD 


16136 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165 

5 


1.5KCD110A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


548 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1.5KE110A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


694 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1N5658A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3780 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1N6064A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4366 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

CD6296A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6220 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JAN1N5658A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7708 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JAN1N6064A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7773 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JANTX1N5658A 

Scottsdale 

1 DO-13 

STD 

500 

9465 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JANTX1N6064A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9530 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JANTXV1N5658A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10936 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

JANTXV1N6064A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11001 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1N6065 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4367 

1500 

1 

95 

8.5 

108 

176 

5 

10 

1.5KCD120 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


555 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

1.5KE120 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


701 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

1 10 

1N5659 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3781 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

1N6297 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4779 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

CD6297 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6223 

1500 

1 

97.2 

9.7 

108 

173 

5 

10 

1N6297A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4780 

1500 

1 

97.2 

9.1 

114 

165 

5 

5 

1N6169 

Santa Ana 

G 

STD 


4698 

1500 

1 

98.8 

8 


187 

5 


1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4701 

1500 

1 

98.8 

8 


187 

5 


JAN1N6169 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8045 

1500 

1 

98.8 

8 

na 

187 

5 


JAN1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8048 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187 

5 


JANTX1N6169 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9802 

1500 

1 

98.8 

8 

EHM 

187 

5 


JANTX1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9805 

1500 

1 

98.8 

8 

Mt¥M 

187 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-79 


http://wvvw.microsemi.com 











TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Mcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

fPppii 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

vSi 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

To!. 

(+/-%) 

JANTXV1N6169 

Santa Ana 

G 



11273 

1500 

1 

98.8 

8 


mm 

5 


JANTXV1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11276 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187 

5 


1N6169A 

Santa Ana 

G 

STD 


4699 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4700 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


JAN1N6169A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8046 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


JAN1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ, MELF 

SM 

516 

8047 

1500 

1 



124 

179 

5 


JANTX1N6169A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9803 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


JANTX1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9804 

1500 

1 



124 

179 

5 


JANTXV1N6169A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11274 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


JANTXV1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11275 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


SP6169A 

Santa Ana 

E 

STD 


16137 

1500 

1 

98.8 

8.4 

124 

179 

5 


LC100 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11877 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

LC100A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11878 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

LCE100 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11963 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

LCE100A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11964 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

SMCGIOO 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15314 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMCG100A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15315 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

SMCJ100 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15498 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMCJIOOA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15499 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

1N6065A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4368 

1500 

1 

100 

8.9 

114 

168 

5 

5 

JAN1N6065A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7774 

1500 

1 

100 

8.9 

114 

168 

5 

5 

JANTX1N6065A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9531 

1500 

1 

100 

8.9 

114 

168 

5 

5 

JANTXV1N6065A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11002 

1500 


100 

8.9 

114 

168 

5 

5 

1.5KCD120A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


556 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

1.5KE120A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


702 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

1N5659A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3782 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

CD6297A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6224 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

JAN1N5659A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7709 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

JANTX1N5659A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9466 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

JANTXV1N5659A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10937 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

1.5KCD130 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


563 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

1.5KE130 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


709 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

1N5660 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3783 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

1N6066 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4369 

1500 

1 

105 

7.8 

117 

191 

5 

10 

1N6298 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4781 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

CD6298 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6227 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

1N6298A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4782 

1500 

1 

105 

8.4 

124 

179 

5 

5 

LC110 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11881 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

LC110A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11882 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

178 

5 

5 

LCE110 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11967 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

LCE110A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11968 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

178 

5 

5 

SMCG110 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15322 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

■a 

SMCG110A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15323 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

SMCJ110 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15506 

1500 

1 

110 

BB 


196 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-80 


http://www.microsemi.com 















Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJIIOA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15507 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

1N6066A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4370 

1500 

1 

110 

IS 

■SI 

Mtn 

5 

5 

JAN1N6066A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7775 

1500 

1 

110 

8.2 

124 

182 

5 

5 

JANTX1N6066A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9532 

1500 

1 

110 

8.2 

124 

182 

5 

5 

JANTXV1N6066A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11003 

1500 

1 

110 

8.2 

124 

182 

5 

5 

1.5KCD130A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


564 

1500 

1 

Min 

EEl 

isi 

179 

5 

5 

1.5KE130A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


710 

1500 

1 

111 

mm 


179 

5 

5 

1N5660A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3784 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

CD6298A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6228 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

JAN1N5660A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7710 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

JANTX1N5660A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9467 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

JANTXV1N5660A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10938 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

1N6170 

Santa Ana 

G 

STD 


4702 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


1N6170US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4705 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JAN1N6170 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8049 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JAN1N6170US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8052 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JANTX1N6170 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9806 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JANTX1N6170US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9809 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JANTXV1N6170 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11277 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


JANTXV1N6170US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11280 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216 

5 


1N6170A 

Santa Ana 

G 

STD 


4703 

1500 

1 

114 

7.3 

143 

206 

5 


1N6170AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4704 

1500 

1 

114 

Mricl 

143 

206 

5 


JAN1N6170A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8050 

1500 

1 

114 

7.3 

143 

206 

5 


JAN1N6170AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8051 

1500 

1 

114 

7.3 

143 

206 

5 


JANTX1N6170A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9807 

1500 

1 

114 




5 


JANTX1N6170AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9808 

1500 

1 

114 

ra 

143 


5 


JANTXV1N6170A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11278 

1500 

1 

114 

m 

143 


5 


JANTXV1N6170AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11279 

1500 

1 

114 

7.3 

143 

206 

5 


SP6170A 

Santa Ana 

E 

STD 


16138 

1500 

1 

Min 

mum 

143 

206 

5 


LC120 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11885 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

LC120A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11886 

1500 

1 



133 

193 

5 

5 

LCE120 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11971 

1500 

1 

120 

KH 

BtgM 


5 

10 

LCE120A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11972 

1500 

1 

120 

HI 

BcCM 


5 

5 

SMCG120 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15330 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMCG120A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15331 

1500 

1 

120 


Mkn 

Mun 

5 

5 

SMCJ120 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15514 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMCJ120A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15515 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

1.5KCD150 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


571 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1.5KE150 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


717 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1N5661 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3785 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1N6067 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4371 


1 

121 



223 

5 

10 

1N6299 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4783 


1 

121 


iiga 

215 

5 

10 

CD6299 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6231 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1N6299A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4784 

1500 

1 

121 

7.2 

143 

207 

5 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-81 


http://www.microsemi.com 



















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

-W;-: 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

Syip;; 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6171 

Santa Ana 

G 

STD 


4706 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4709 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JAN1N6171 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8053 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JAN1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8056 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JANTX1N6171 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9810 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JANTX1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9813 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JANTXV1N6171 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11281 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


JANTXV1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11284 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

229 

5 


1N6171A 

Santa Ana 

G 

STD 


4707 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4708 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JAN1N6171A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8054 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JAN1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8055 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JANTX1N6171A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9811 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JANTX1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9812 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JANTXV1N6171A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11282 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


JANTXV1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11283 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


SP6171A 

Santa Ana 

E 

STD 


16139 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218 

5 


1.5KCD150A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


572 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

1.5KE150A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


718 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

1N5661A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3786 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

1N6067A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4372 

1500 

1 

128 

7 

143 

213 

5 

5 

CD6299A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6232 1 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

JAN1N5661A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7711 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

JAN1N6067A 

Scottsdale 

DO-13 

! STD 

507 

7776 

1500 

1 

128 

7 

143 

213 

5 

5 

JANTX1N5661A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9468 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

JANTX1N6067A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9533 

1500 

1 

128 

7 

143 

213 

5 

5 

JANTXV1N5661A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10939 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

JANTXV1N6067A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11004 

1500 

1 

128 

7 

143 

213 

5 

5 

1.5KCD160 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


579 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

230 

5 

10 

1.5KE160 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


725 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

230 

5 

10 

1N5662 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3787 

1500 

1 

130 

15151 

lEn 

230 

5 

10 

1N6300 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4785 

1500 

1 

130 


144 

230 

5 

10 

CD6300 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6235 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

230 

5 

10 

LC130 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11889 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

LC130A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11890 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

LCE130 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11975 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

LCE130A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11976 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SMCG130 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15338 

1500 

1 

130 

15151 

144 

231 

5 

10 

SMCG130A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15339 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SIV1CJ130 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15522 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMCJ130A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15523 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

1N6300A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4786 

1500 

1 

130 

6.8 

152 

219 

5 

5 

1.5KCD160A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


580 

1500 

1 



152 

219 

5 

5 

1.5KE160A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


726 

1500 

1 


15151 

152 

219 


5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanci (800) 713-4113 


TVS-82 


http://www.microsemi.com 























Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

' iD-i- 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5662A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3788 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

CD6300A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6236 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

JAN1N5662A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7712 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

JANTX1N5662A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9469 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

JANTXV1N5662A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10940 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

1N6172 

Santa Ana 

G 

STD 


4710 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


1N6172US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4713 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JAN1N6172 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8057 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JAN1N6172US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8060 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JANTX1N6172 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9814 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JANTX1N6172US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9817 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JANTXV1N6172 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11285 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


JANTXV1N6172US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11288 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257 

5 


1N6172A 

Santa Ana 

G 

STD 


4711 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


1N6172AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4712 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JAN1N6172A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8058 

■Elilil 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JAN1N6172AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

8059 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JANTX1N6172A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9815 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JANTX1N6172AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9816 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JANTXV1N6172A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11286 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


JANTXV1N6172AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

11287 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 1 

246 

5 


SP6172A 

Santa Ana 

E 

STD 


16140 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

246 

5 


1N6068 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4373 

1500 

1 

137 

5.8 

153 

258 

5 

10 

1.5KCD170 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


586 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1.5KE170 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


732 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1N5663 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3789 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1N6301 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4787 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

CD6301 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6239 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1N6301A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4788 

1500 

1 

138 

6.4 

162 

234 

5 

5 

1.5KCD170A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


587 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

1.5KE170A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


733 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

1N5663A 

Scottsdale 


STD 


3790 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

1N6068A 

Scottsdale 


STD 


4374 

1500 

1 

145 

6.1 

162 

245 

5 

5 

1N6069 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4375 

1500 

1 

145 

5.5 

162 

274 

5 

10 

CD6301A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6240 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

JAN1N5663A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

i 7713 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

JAN1N6068A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

! 7777 

1500 

1 

145 

6.1 

162 

245 

5 

5 

JANTX1N5663A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9470 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

JANTX1N6068A 

Scottsdale 


STD 

507 

9534 

1500 

1 

145 

6.1 

162 

245 

5 

5 

JANTXV1N5663A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10941 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

JANTXV1N6068A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11005 

1500 

1 

145 

6.1 

162 

245 

5 

5 

1.5KCD180 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


591 

1500 

1 

146 

5.8 

162 

258 

5 

10 

1.5KE180 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


737 

1500 

1 

146 

mm 



MX 

10 

1N5664 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3791 

1500 

1 

146 



258 

5 

10 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


TVS-83 


http://www.microsemi.com 












TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

(W) 

Jufiej 

Type 

Vwm 

(V) 

(A) 

(V) 

ivis 

WS 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

1N6302 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4789 

1500 

1 

146 

5.8 

162 

258 

5 

10 

CD6302 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6243 

1500 

1 

146 

Bm 


258 

5 

10 

1N6302A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4790 

1500 

1 

146 



246 

5 

5 

LC150 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11895 

1500 

1 

150 


D3I 

268 

5 

MEM 

LC150A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11896 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

LCE150 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11981 

1500 

1 

150 

5.6 

167 

268 

5 

10 

LCE150A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11982 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

SMCG150 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15350 

1500 

1 

150 




5 

10 

SMCG150A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15351 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

SMCJ150 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15534 

1500 

1 

150 

5.6 

167 

268 

5 

10 

SMCJ150A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15535 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

1N6069A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4376 

1500 

1 

150 

5.7 

171 

261 

5 

5 

JAN1N6069A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7778 

1500 

1 

150 

5.7 

171 

261 

5 

5 

JANTX1N6069A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9535 

1500 

1 

150 

5.7 

171 

261 

5 

5 

JANTXV1N6069A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11006 

1500 

1 

150 

5.7 

171 

261 

5 

5 

1N6173 

Santa Ana 

G 

STD 


4714 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


1N6173US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4717 

1500 

1 

152 


180 

286 

5 


JAN1N6173 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8061 

1500 

1 

152 


180 

286 

5 


JAN1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8064 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTX1N6173 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

9818 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTX1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9821 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTXV1N6173 

Santa Ana 

G' 

STD 

516 

11289 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTXV1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11292 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


1N6173A 

Santa Ana 

G 

STD 


4715 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

i 

4716 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JAN1N6173A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

8062 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JAN1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8063 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTX1N6173A 

Santa Ana 

G 

i STD 

516 

9819 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTX1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

1 SM 

516 

9820 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTXV1N6173A 

Santa Ana 

G 

STD 

516 

11290 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTXV1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

1 SM 

516 

11291 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


SP6173A 

Santa Ana 

E 

STD 


16141 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


1.5KCD180A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


592 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

246 

5 

5 

1.5KE180A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


738 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

246 

5 

5 

1N5664A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3792 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

246 

5 

5 

CD6302A 

Scottsdale 

CELLULAR 

1 DIE 


6244 

1500 

1 

1 154 

6.1 

171 

246 

5 

5 

JAN1N5664A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7714 

1500 

1 

MUM 

6.1 

IBI 


5 

5 

JANTX1N5664A 

Scottsdale 

DO-13 

i STD 

500 

9471 

1500 

1 


6.1 

171 

246 

1 5 

5 

JANTXV1N5664A 

Scottsdale 

DO-13 

1 STD 

500 

10942 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

EI3 

MM 

5 

1N6070 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4377 

1500 

1 

155 

5.1 

171 

292 

5 

10 

LC160 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11899 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

10 

LC160A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11900 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

LCE160 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11985 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

5 

LCE160 (10%) 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11986 

gRilil 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

10 


Section Organization; TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-84 


http://www.microsemi.com 















Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCG160 

Scottsedale 

SMCG 

SM 


15358 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

10 

SMCG160A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15359 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

SMCJ160 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15542 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

10 

SMCJ160A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15543 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

1N6070A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4378 

1500 

1 

160 

5.4 

181 

278 

5 

5 

JAN1N6070A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7779 

1500 

1 

160 

5.4 

181 

278 

5 

5 

JANTX1N6070A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9536 

1500 

1 

160 

5.4 

181 

278 

5 

5 

JANTXV1N6070A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11007 

1500 

1 

160 

5.4 

181 

278 

5 

5 

1.5KCD200 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


599 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

1.5KE200 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


745 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

1N5665 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3793 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

1N6303 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4791 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

CD6303 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6247 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

1N6303A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4792 

1500 

1 

162 

5.5 

190 

274 

5 

5 

1N6071 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4379 

1500 

1 

165 

4.9 

180 

308 

5 

10 

LC170 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11903 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

LC170A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


11904 

1500 

1 

170 

5.4 

189 

275 

5 

5 

LCE170 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11989 

1500 

*1 

■Bl 

EO 

189 

304 

5 

5 

LCE170 (10%) 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


11990 

1500 

1 

IlirAi 

EEI 

189 

275 

5 

10 

SIV1CG170 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15366 

1500 

1 


EEI 

189 

304 

5 

10 

SMCG170A 

Scottsdale 


SM 


15367 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

5 

SMCJ170 

Scottsdale 


SM 


15550 

1500 

1 

Kirill 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCJ170A 

Scottsdale 


SM 


15551 ! 

1500 

1 

ifcriti 

BiSl 

189 

275 

5 

5 

1N6071A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4380 i 

1500 

1 1 


5.1 

190 

294 

5 

5 

JAN1N6071A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7780 

1500 

1 

Kirill 

5.1 

190 

294 

5 

5 

JANTX1N6071A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9537 

1500 

1 

170 

5.1 

190 

294 

5 

5 

JANTXV1N6071A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11008 

1500 

1 

170 

5.1 

190 

294 

5 

5 

1.5KCD200A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


600 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

1.5KE200A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


746 

1500 

1 

171 

5.5 


274 

5 

5 

1N5665A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3794 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

‘ 5 

5 

CD6303A 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6248 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

JAN1N5665A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7715 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

JANTX1N5665A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9472 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

JANTXV1N5665A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10943 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

1N5558 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


3693 

1500 

1 

175 

■aa 


265 

5 

5 

1N5613 

Watertown 

C 

STD 

434 

3700 

1500 

1 

175 

200 

191 

265 

5 


JAN1N5558 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

7654 

1500 

1 

175 

5.7 

191 

265 

5 

5 

JAN1N5613 

Watertown 

C 

STD 

434 

7658 

1500 

1 

175 

200 

191 

265 

5 


JANTX1N5558 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

9408 

1500 

1 

KIrAl 

mm 

KHM 

265 

5 

5 

JANTX1N5613 

Watertown 

C 

STD 

434 

9415 

1500 

1 


200 

191 

265 

5 


JANTXV1N5558 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

500 

10882 

1500 

1 

175 

5.7 

191 

265 

5 

5 

JANTXV1N5613 

Watertown 

C 

STD 

434 

10886 

1500 

1 

175 

200 


265 

5 


1.5KE220 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


753 

1500 

1 

175 

4.3 

198 

344 

5 

10 

1N6072 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4381 

1500 

1 

175 

4.3 

198 

344 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-85 


http://www.microsemi.com 
































TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 
Division / 

Package 

Outline 

Type 

Mi) 

Spec 

Sheet ID 

. (W) 

Pulse 

Type 

Vwrri 

(V) 

iii! 

Illi 

VBR 

(V) 

ipfi; 

(V) 

(uA) 

ToK 

(+/-%) 

1.5KE220A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


754 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

328 

5 

5 

1N6072A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


4382 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

328 

5 

5 

JAN1N6072A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

7781 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

328 

5 

5 

JANTX1N6072A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

9538 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

328 

5 

5 

JANTXV1N6072A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

507 

11009 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

Icga 

5 

5 

1.5KE250 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


764 

1500 

1 

202 




5 

10 

1.5KE250A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


765 

1500 

1 

214 

5 

237 

344 

5 

5 

1.5KE300 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


773 

1500 

1 

243 

5 

270 

430 

5 

10 

1.5KE300A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


774 

1500 

1 

256 

5 

285 

414 

5 

5 

1.5KE350 

Scottsdale 

CASE-1 

isna 


784 

1500 

1 

284 

4 

315 

504 

5 

10 

1.5KE350A 

Scottsdale 

CASE-1 

ESI 


785 

1500 

1 

300 

4 

332 

482 

5 

5 

1.5KE400 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


796 

1500 

1 

324 

4 

360 

574 

5 

10 

1.5KE400A 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


797 

1500 

1 

342 

4 

380 

548 

5 

5 

SMLG5.0 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15809 

3000 

1 

5 

313 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLG5.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15810 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLJ5.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15993 

3000 

1 

5 

313 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLJ5.0A 

Scottsdale 

eshhh 

SM 


15994 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLG6.0 

Scottsdale 


SM 


15825 

3000 

1 

6 

263 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLG6.0A 

Scottsdale 

EiSISHH 

SM 


15826 

3000 

1 

6 

291 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLJ6.0 

Scottsdale 


SM 


16009 

3000 

1 

6 

263 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLJ6.0A 

Scottsdale 


SM 


16010 

3000 

1 

6 

291 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLG6.5 

Scottsdale 1 


SM 


15829 

3000 

1 ■' 

6.5 

244 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMLG6.5A 

Scottsdale 


SM 


15830 

3000 

1 

6.5 

268 

7.22 

11.2 

500 

5 

SIVILJ6.5 

Scottsdale 

mSHH 

SM 


16013 

3000 

1 


244 


IHBl 

500 

10 

SMLJ6.5A 

Scottsdale 


SM 


16014 

3000 

1 




ina 

500 

5 

SMLG7.0 

Scottsdale 


SM 


15841 

3000 

1 


1^9 


13.3 

200 

10 

SIVILG7.0A 

Scottsdale 

ESISHl 

SM 


15842 

3000 

1 


KSTil 

1^ 

mm 


5 

SMLJ7.0 

Scottsdale 


SM 


16025 

3000 

1 

7 

226 

7.78 

13.3 

200 

mm 

SMLJ7.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16026 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 

SMLG7.5 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15845 

3000 

1 

7.5 

210 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMLG7.5A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15846 

3000 

1 1 

7.5 

233 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLJ7.5 

Scottsdale 


SM 


16029 

3000 

1 

7.5 

210 


14.3 

100 

10 

SMLJ7.5A 

Scottsdale 

SSSHH 

SM 


16030 

3000 

1 

7.5 

233 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLG8.0 

Scottsdale 


SM 


15861 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLG8.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15862 

3000 

1 

8 

221 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLJ8.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16045 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLJ8.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16046 

3000 

1 

8 

221 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLG8.5 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15865 

3000 

1 

8.5 

189 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLG8.5A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15866 

3000, 

1 

8.5 

208 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLJ8.5 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16049 

3000 

1 

8.5 

189 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLJ8.5A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16050 

3000 

1 

8.5 

208 

9.44 

14.4 

25 

n 

SMLG9.0 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15873 

3000 

1 

9 

177 

10 

16.9 

10 


SMLG9.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15874 

3000 

1 

9 

195 

10 

nan 

MU 

B 

SIVILJ9.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16057 

3000 

1 

9 

177 

10 


MEM 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-86 


http://www.microsemi.com 
























Micmsemi 



Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

SToL'.: 

(+/-%) 

SMLJ9.0A 

Scottsdale 


SM 


16058 

3000 

1 

9 

195 

10 

15.4 

10 

5 

SMLG10 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15697 

3000 

1 

mm 

160 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLG10A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15702 

3000 

1 

10 

176 

11.1 

17 

5 

5 

SMLJ10 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15881 

3000 

1 

10 

160 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLJIOA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15886 

3000 

1 

10 

176 

11.1 

17 

5 

5 

SMLG11 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15705 

3000 

1 

11 

149 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMLG11A 

Scottsdale 

IBSBB 

SM 


15710 

3000 

1 

11 

165 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLJ11 

Scottsdale 


SM 


15889 

3000 

1 

11 

149 

12.2 

20.1 

5 

10 

SIV1LJ11A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15894 

3000 

1 

11 

165 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLG12 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15713 

3000 

1 

12 

136 

13.3 

22 

5 

10 

SMLG12A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15718 

3000 

1 

12 

151 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLJ12 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15897 

3000 

1 

12 

136 

13.3 

22 

5 

10 

SMLJ12A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15902 

3000 

1 

12 

151 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLG13 

Scottsdale 


SM 


15721 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMLG13A 

Scottsdale 

ECSIBHi 

SM 


15726 

3000 

1 

13 

139 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLJ13 

Scottsdale 


SM 


15905 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SIVILJ13A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15910 

3000 

1 

13 

139 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLG14 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15729 

3000 

1 

14 

116 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLG14A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15730 

3000 

1 

14 

129 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMLJ14 

Scottsdale 


SM 


15913 

3000 

1 

14 

116 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLJ14A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 

! 

1 15914 

3000 

1 

14 

129 

15.6 

23.2 

5 

5 

LDTS14 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12048 

3000 

1 

14 

116 

16 

26 

100 

10 

LDTS14A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12049 

3000 

1 

14 

128 

16 

23.5 

100 

5 

SMLG15 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15733 

3000 

1 

15 

112 

16.7 

26.9 

5 

10 

SIVILG15A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15738 i 

3000 

1 

15 

123 

1 16.7 

24.4 

5 

5 

SMLJ15 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15917 i 

3000 

1 

15 

112 

16.7 

26.9 

5 1 

10 

SMLJ15A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15922 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMLG16 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15741 

3000 

1 

16 

104 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMLG16A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15746 

3000 

1 

16 

115 

17.8 

26 

5 

5 

SMLJ16 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15925 

1 3000 

1 

16 

104 

17.8 

28.8 

1 5 

10 

SMLJ16A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15930 

3000 

1 

16 

115 

17.8 

26 

5 

5 

SMLG17 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15749 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SIVILG17A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15754 

3000 

1 

17 

107 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLJ17 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15933 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMLJ17A 

Scottsdale 


SM 


15938 

3000 

1 

17 

107 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLG18 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15757 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLG18A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15758 

3000 

1 

18 

103 

20 

29.2 

5 

5 

SMLJ18 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15941 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLJ18A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15942 

3000 

1 

18 

103 

20 

29.2 

5 

5 

SMLG20 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15761 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SIVILG20A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15762 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLJ20 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15945 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 



10 

SMU20A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15946 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

ieggi 


5 

SMLG22 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15765 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 


— 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-87 


http://www.microsemi.com 


















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


KScrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

SheetlD 

Ppp 

(W) 

Pulse 

if®-' 

Vwm 

(V) 

:iip| 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

W1 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

SMLG22A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15766 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMU22 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15949 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SIVILJ22A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15950 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

LDTS24 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12050 

3000 

1 

24 

70 

26.5 

43 

100 

10 

LDTS24A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12051 

3000 

1 

24 

77 

26.5 

39 

100 

5 

SMLG24 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15769 

3000 

1 

24 

69.8 


43 

5 

10 

SMLG24A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15770 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLJ24 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15953 

3000 

1 

mm 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLJ24A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15954 

3000 

1 

mm 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLG26 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15773 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLG26A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15774 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLJ26 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15957 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLJ26A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15958 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLG28 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15777 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLG28A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15778 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMLJ28 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15961 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLJ28A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15962 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

LDTS30 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12052 

3000 

1 

30 

56 

33 

54 

100 

10 

LDTS30A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


12053 

3000 

1 

30 

62 

33 

48.5 

100 

5 

SMLG30 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15781 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMLG30A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15782 

3000 

1 

30 

62 


48.4 

5 

! 5 

SMLJ30 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 

I 

15965 

3000 

1 

30 

56 



5 

10 

SMLJ30A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15966 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLG33 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15785 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLG33A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15786 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLJ33 

Scottsdale 

SMLJ 

! SM 


15969 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLJ33A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15970 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLG36 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15789 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMLG36A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15790 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMLJ36 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15973 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SIVILJ36A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15974 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SIVILG40 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15793 I 

3000 

1 

40 

42 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMLG40A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15794 

3000 

1 

40 

46.4 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLJ40 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15977 1 

3000 

1 


42 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMLJ40A 

Scottsdale 


SM 


15978 

3000 

1 

40 

46.4 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLG43 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15797 

3000 

1 

mm 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMLG43A 

Scottsdale 


SM 


15798 

3000 

1 

KEI 


EEO 


ira 

5 

S1VILJ43 

Scottsdale 

SSfflHHi 

SM 


15981 


1 

43 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMLJ43A 

Scottsdale 

bohi 

SM 


15982 

3000 . 

1 

43 

43.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMLG45 

Scottsdale 

SSISHi 

SM 


15801 

3000 

1 

45 

37.4 

50 

80.3 

5 

10 

SMLG45A 

Scottsdale 

ESQSHI 

SM 


15802 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMU45 

Scottsdale 


SM 


15985 

3000 

1 

45 


El 

1^ 

5 

10 

SMLJ45A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15986 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMLG48 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15805 

3000 

1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-88 


http://wvvw.microsemi.com 












Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetiD 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

|fj;| 

(V) 

■vSSi 

(UA) 

m 

(^/-%) 

SIVILG48A 

Scottsdale 


SM 


15806 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLJ48 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15989 

3000 

1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMLJ48A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15990 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLG51 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15813 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLG51A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15814 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLJ51 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15997 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLJ51A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15998 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLG54 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15817 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMLG54A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15818 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

87.1 

5 

5 

SMLJ54 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16001 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

isfSIci 

WBM 

10 

SMLJ54A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16002 

3000 

1 

54 

34.4 

60 


IBM 

5 

SIVILG58 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15821 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

MM 

BEM 

10 

SMLG58A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15822 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLJ58 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16005 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SIVILJ58A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16006 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SIVILG60 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15833 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLG60A 

Scottsdale 


SM 


15834 

3000 

1 


31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLJ60 

Scottsdale 


SM 


16017 

3000 

1 

El 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLJ60A 

Scottsdale 


SM 


16018 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLG64 

Scottsdale 


SM 


15837 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLG64A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15838 ! 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLJ64 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16021 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLJ64A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16022 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLG70 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15849 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLG70A 

Scottsdale 


SM 


15850 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLJ70 

Scottsdale 

SISOHli 

SM 


16033 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLJ70A 

Scottsdale 


SM 


16034 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLG75 

Scottsdale 


SM 


15853 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLG75A 

Scottsdale 

bshi 

SM 


15854 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMLJ75 

Scottsdale 


SM 


16037 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLJ75A 

Scottsdale 

ESIOIH 

SM 


16038 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMLG78 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15857 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLG78A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15858 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ78 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16041 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLJ78A 

Scottsdale 


SM 


16042 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLG85 

Scottsdale 


SM 


15869 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLG85A 

Scottsdale 


SM 


15870 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ85 

Scottsdale 


SM 


16053 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLJ85A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16054 

3000 

1 


20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLG90 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15877 

3000 

1 

mm 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLG90A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15878 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMLJ90 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16061 

3000 

1 

90 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLJ90A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16062 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMLG100 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15698 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-89 


http://vwvw.microsemi.com 






















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

' 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 


.Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

WcP. 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

SMLG100A 

Scottsdale 


SM 


15699 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMLJ100 

Scottsdale 


SM 


15882 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMLJ100A 

Scottsdale 


SM 


15883 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMLG110 

Scottsdale 


SM 


15706 

3000 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMLG110A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15707 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLJ110 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15890 

3000 

1 

110 

iCfi 


196 

5 

10 

SMLJ110A 

Scottsdale 

SMU 

ESI 


15891 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLG120 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15714 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SMLG120A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15715 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMLJ120 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15898 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SMLJ120A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15899 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SIV1LG130 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15722 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMLG130A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15723 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLJ130 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15906 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMLJ130A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15907 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG150 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15734 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLG150A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15735 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLJ150 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15918 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLJ150A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15919 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLG160 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15742 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLG160A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15743 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLJ160 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15926 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLJ160A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15927 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLG170 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15750 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SIV1LG170A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15751 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

SMLJ170 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15934 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SMLJ170A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 

j 

15935 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

14KESD5.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


906 

4000 

1 

5 

237 

6.4 

17.1 

600 1 

10 

14KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

i 

907 

4000 

1 

5 

239 

6.4 

16.8 

600 

5 

MLL14KESD5.0 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12386 

4000 

1 

5 

234 

6.4 

17.1 

600 

10 

MLL14KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12387 

4000 

1 

5 

239 

6.4 

16.8 

600 

5 

14KESD6.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

1 

914 

4000 

1 

6 

216 

6.67 

18.5 

600 

10 

14KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


915 

4000 

1 

6 

228 

6.67 

17.6 

600 

5 

MLL14KESD6.0 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12394 

4000 

1 

6 

216 

6.67 

18.5 

600 

10 

MLL14KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12395 

4000 

1 

6 

228 

6.67 

17.6 

600 

5 

14KESD6.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


916 

4000 

1 

6.5 

200 

7.22 

20.1 

400 

10 

14KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


917 

4000 

1 

6.5 

211 

7.22 

19 

400 

5 

MLL14KESD6.5 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12396 

4000 

1 

6.5 

200 

7.22 

20.1 

400 

10 

MLL14KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12397 

4000 

1 

6.5 

211 

7.22 

19 

400 

5 

14KESD7.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


922 

4000 

1 

7 

185 

7.78 

21.6 

150 

10 

14KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-41 

1 STD 


923 

4000 

1 

7 

195 

7.78 

20.5 

150 

5 

MLL14KESD7.0 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12402 

4000 

1 

7 

185 

7.78 

21.6 

150 

10 

MLL14KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12403 

4000 

1 






5 

14KESD7.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


924 

4000 

1 

7.5 

173 

8.33 

23.2 

50 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-90 


http://www.microseml.com 


















Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

14KESD7.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


925 

4000 

1 

7.5 

182 

laBci 

21.9 

50 

5 

MLL14KESD7.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12404 

4000 

1 

7.5 

173 

8.33 

23.2 

50 

10 

MLL14KESD7.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12405 

4000 

1 

7.5 

182 

8.33 

21.9 

50 

5 

14KESD8.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


932 

4000 

1 

8 

162 

8.89 

24.8 

25 

10 

14KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


933 

4000 

1 

8 

171 

8.89 

23.4 

25 

5 

MLL14KESD8.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12412 

4000 

1 

8 

162 

8.89 

24.8 

25 

10 

MLL14KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12413 

4000 

1 

8 

171 

8.89 

23.4 

25 

5 

14KESD8.5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


934 

4000 

1 

8.5 

153 

9.44 

26.2 

5 

10 

14KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


935 

4000 

1 

8.5 

161 

9.44 

24.8 

5 

5 

MLL14KESD8.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12414 

4000 

1 

8.5 

153 

9.44 

26.2 

5 

10 

MLL14KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12415 

4000 

1 

8.5 

161 

9.44 

24.8 

5 

5 

14KESD9.0 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


938 

4000 

1 

9 

144 

10 

27.8 

1 

10 

14KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


939 

4000 

1 

9 

152 

10 

26.4 

1 

5 

MLL14KESD9.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12418 

4000 

1 

9 

144 

10 

27.8 

1 

10 

MLL14KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12419 

4000 

1 

9 

152 

10 

26.4 

1 

5 

14KESD10 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


850 

4000 

1 

10 

130 

11.1 

30.9 

1 

10 

14KESD10A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


853 

4000 

1 

10 

137 

11.1 

29.3 

1 

5 

MLL14KESD10 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


12330 

4000 

1 

10 

130 

11.1 

30.9 

1 

10 

MLL14KESD10A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12333 

4000 

1 

10 

137 

11.1 

29.3 

1 

5 

14KESD11 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


854 

4000 

1 

11 

118 

12.2 

33.9 

1 

10 

14KESD11A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


857 

4000 

1 

11 

124 

12.2 

32.1 

1 

5 

IVILL14KESD11 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12334 

4000 

1 

11 

118 

12.2 

33.9 

1 

10 

MLL14KESD11A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12337 

4000 

1 

11 

125 

12.2 

32.1 

1 

5 

14KESD12 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


858 

4000 

1 

12 

108 

13.3 


1 

10 

14KESD12A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


861 

4000 

1 

12 

114 

13.3 

35 

1 

5 

MLL14KESD12 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12338 

4000 

1 

12 

108 

13.3 

37 

1 

10 

MLL14KESD12A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12341 

4000 ! 

1 

12 

114 

13.3 

37 

1 

5 

14KESD13 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


862 

4000 

1 

13 

100 

14.4 

40 

1 

10 

14KESD13A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


865 

4000 

1 

13 

106 

14.4 

37.9 

1 

5 

MLL14KESD13 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12342 

4000 

1 

13 

100 

14.4 

40 

1 

10 

MLL14KESD13A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12345 ! 

4000 

1 

13 

106 

14.4 

37.9 

1 

5 

MLL14KESD14 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12346 

4000 

1 

13 

92.2 

15.6 

92.2 

1 

10 

MLL14KESD14A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12347 

4000 

1 

13 

97.6 

15.6 

97.6 

1 

5 

14KESD14 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


866 

4000 

1 

KQI 



gggj 

1 

10 

14KESD14A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


867 

4000 

1 

14 

97.6 


41 

1 

5 

14KESD15 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


868 

4000 

1 

15 

86.2 

16.7 

46.4 

1 

10 

14KESD15A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


871 

4000 

1 

mm 

94.7 

16.7 

42.2 

1 

5 

IVILL14KESD15 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12348 

4000 

1 

wm 

86.2 

16.7 

46.4 

1 

10 

MLL14KESD15A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12351 

4000 

1 

15 

94.7 

16.7 

42.2 

1 

5 

14KESD16 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


872 

4000 

1 

16 

87.8 

17.8 

45.5 

1 

10 

14KESD16A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


875 

4000 

1 

16 

97 

17.8 

41.3 

1 

5 

MLL14KESD16 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12352 

4000 

1 

16 

87.8 

17.8 

45.5 

1 

10 

MLL14KESD16A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12355 

4000 

1 

16 

97 

ran 

41.3 

1 

5 

14KESD17 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


876 

4000 

1 

17 

95.7 

ran 

ran 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-91 


http.7/wvvw. m icrosem i. com 

















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

iPulse; 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

5vbrS 

(V) 

(V) 

-1 

Tol 

ii® 

14KESD17A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


879 

4000 

1 

17 

100 

18.9 

39.8 

1 

5 

MLL14KESD17 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12356 

4000 

1 

17 

95.7 

18.9 

41.8 

1 

10 

MLL14KESD17A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12359 

4000 

1 

17 

101 

18.9 

39.8 

1 

5 

14KESD18 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


880 

4000 

1 

18 

94.8 

20 

42.2 

1 

10 

14KESD18A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


881 

4000 

1 

18 

106 

20 

37.9 

1 

5 

MLL14KESD18 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12360 

4000 

1 

18 

94.8 

20 

42.2 

1 

10 

MLL14KESD18A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12361 

4000 

1 

18 

106 

20 

37.9 

1 

5 

14KESD20 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


882 

4000 

1 

20 

95.4 

22.2 

41.9 

1 

10 

14KESD20A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


883 

4000 

1 

20 

107 

22.2 

37.4 

1 

5 

MLL14KESD20 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12362 

4000 

1 

20 

95.4 

22.2 

41.9 

1 

10 

MLL14KESD20A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12363 

4000 

1 

20 

107 

22.2 

37.4 

1 

5 

14KESD22 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


884 

4000 

1 

22 

98.4 

24.4 

40.7 

1 

10 

14KESD22A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


885 

4000 

1 

22 

104 

24.4 

38.5 

1 

5 

MLL14KESD22 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12364 

4000 

1 

22 

98.4 

24.4 

40.7 

1 

10 

MLL14KESD22A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12365 

4000 

1 

22 

104 

24.4 

38.5 

1 

5 

14KESD24 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


886 

4000 

1 

24 

89.9 

26.7 

44.5 

1 

10 

14KESD24A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


887 

4000 

1 

24 

94.9 

26.7 

42.2 

1 

5 

MLL14KESD24 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12366 

4000 

1 

24 

89.9 

26.7 

44.5 

1 

10 

MLL14KESD24A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12367 

4000 

1 

24 

94.9 

26.7 

42.2 

1 

5 

14KESD26 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


888 

4000 

1 

26 

83.1 

28.9 

48.2 

1 

10 

14KESD26A 

Scottsdale 

1 DO-41 

STD 


889 

4000 

1 

26 

87.7 

28.9 

45.6 

1 

5 

MLL14KESD26 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12368 

j 4000 

1 

26 

83.1 

28.9 

48.2 

1 

10 

MLL14KESD26A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12369 

4000 

1 

26 

87.7 

28.9 

45.6 

1 

5 

14KESD28 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


890 

4000 

1 

! 28 

77.2 

31.1 

51.8 

1 

10 

14KESD28A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


891 

4000 

1 

28 

81.4 

31.1 

49.1 

1 

5 

MLL14KESD28 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12370 

4000 

1 

28 

77.2 

31.1 

51.8 

1 

10 

MLL14KESD28A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12371 

4000 

1 

28 

81.4 

31.1 

49.1 

1 

5 

14KESD30 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


892 

4000 

1 

30 

72.1 

33.3 

55.5 

1 

10 

14KESD30A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


893 

4000 

1 

30 

76.1 

33.3 

52.6 

1 

5 

MLL14KESD30 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12372 

4000 

1 

30 

72.1 

33.3 

55.5 

1 

10 

MLL14KESD30A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12373 

4000 

1 

30 

76.1 

33.3 

52.6 

1 

5 

14KESD33 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


894 

4000 

1 

33 

65.4 

36.7 

61.2 

1 

10 

14KESD33A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


895 

4000 

1 

33 

69 

36.7 

58 

1 

5 

MLL14KESD33 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12374 

4000 

1 

33 

65.4 

36.7 

61.2 

1 

10 

MLL14KESD33A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12375 

4000 

1 

33 

69 

36.7 

58 

1 

5 

14KESD36 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


896 

4000 

1 

36 

60 

40 

66.7 

1 

10 

14KESD36A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


897 

4000 

1 

36 

63.3 

40 

63.2 

1 

5 

MLL14KESD36 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12376 

4000 

1 

36 

60 

40 

66.7 

1 

10 

MLL14KESD36A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12377 

4000 

1 

36 

63.3 

40 

63.2 

1 

5 

14KESD40 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


898 

4000 

1 

40 

54 

44.4 

74 

1 

10 

14KESD40A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


899 

4000 

1 

40 

57 

44.4 

70.1 

1 

5 

MLL14KESD40 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12378 

4000 

1 

40 

54 

44.4 

74 

1 

10 

MLL14KESD40A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12379 

4000 

1 

40 

57 

44.4 

70.1 

1 

5 

14KESD43 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


900 

4000 

1 

43 

50.2 

47.8 

79.7 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-92 


http.7/www.microsemi.com 








Transient Voltage Suppressors 


Micnjsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

14KESD43A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


901 

4000 

1 

43 

53 

47.8 

75.5 

1 

5 

MLL14KESD43 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12380 

4000 

1 

43 

50.2 

47.8 

79.7 

1 

10 

MLL14KESD43A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12381 

4000 

1 

43 

53 

47.8 

75.5 

1 

5 

14KESD45 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


902 

4000 

1 

45 

48 

50 

83.3 

1 

10 

14KESD45A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


903 

4000 

1 

45 

50.6 

WSM 

79 

1 

5 

IVILL14KESD45 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12382 

4000 

1 

45 

48 

B5M 

83.3 

1 

10 

MLL14KESD45A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12383 

4000 

1 

45 

50.6 

50 

79 

1 

5 

14KESD48 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


904 

4000 

1 

48 

45 

53.3 

88.8 

1 

10 

14KESD48A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


905 

4000 

1 

48 

47.5 

53.3 

84.2 

1 

5 

MLL14KESD48 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12384 

4000 

1 

48 

45 

53.3 

88.8 

1 

10 

MLL14KESD48A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12385 

4000 

1 

48 

47.5 

53.3 

84.2 

1 

5 

14KESD51 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


908 

4000 

1 

51 

42.3 

56.7 

94.5 

1 

10 

14KESD51A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


909 

4000 

1 

51 

44.6 

56.7 

89.6 

1 

5 

MLL14KESD51 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12388 

4000 

1 

51 

42.3 

56.7 

94.5 

1 

10 

MLL14KESD51A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12389 

4000 

1 

51 

44.6 

56.7 

89.6 

1 

5 

14KESD54 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


910 

4000 

1 

54 

40 

60 

100 

1 

10 

14KESD54A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


911 

4000 

1 

54 

42.2 

60 

94.7 

1 

5 

MLL14KESD54 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12390 

4000 

1 

54 

40 

60 

100 

1 

10 

MLL14KESD54A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12391 

4000 

1 

54 

42.2 

60 

94.7 

1 

5 

14KESD58 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


912 

4000 

1 

58 

37.2 

64.4 

107 

1 

10 

14KESD58A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


913 

4000 

1 

58 

39.3 

64.4 


1 

5 

MLL14KESD58 

Scottsdale 

DO-21 3AB 1 

SM 


12392 

4000 

1 

58 

37.2 

64.4 


1 

10 

MLL14KESD58A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12393 

4000 

1 

58 

39.3 

64.4 

lEa 

1 

5 

14KESD60 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


918 

4000 

1 

60 

36 

66.7 

111 

1 

10 

14KESD60A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


919 

4000 

1 

60 

38 

66.7 

105 

1 

5 

MLL14KESD60 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12398 

4000 

1 

60 

36 

66.7 

111 

1 

10 

MLL14KESD60A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12399 

4000 

1 

60 

38 

66.7 

105 

1 

5 

14KESD64 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


920 

4000 

1 

64 

33.7 

71.1 

118 

1 

10 

14KESD64A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


921 

4000 

1 

64 

35.6 

71.1 

112 

1 

5 

MLL14KESD64 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12400 

4000 

1 

64 

33.7 

71.1 

118 

1 

10 

MLL14KESD64A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12401 

4000 

1 

64 

35.6 

71.1 

112 

1 

5 

14KESD70 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


926 

4000 

1 

wm 

30.8 

77.8 

130 

1 

10 

14KESD70A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


927 1 

4000 

1 


32.5 

77.8 

123 

1 

5 

MLL14KESD70 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12406 i 

4000 

1 

mm 

30.8 

77.8 

130 

1 

10 

MLL14KESD70A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12407 ! 

4000 

1 


32.5 

77.8 

123 

1 

5 

14KESD75 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


928 

4000 

1 

75 

28.8 

83.3 

139 

1 

10 

14KESD75A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


929 

4000 

1 

75 

30.4 

83.3 

132 

1 

5 

MLL14KESD75 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12408 

4000 

1 

75 

28.8 

83.3 

139 

1 

10 

MLL14KESD75A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12409 

4000 

1 

75 

30.4 

83.3 

132 

1 

5 

14KESD78 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


930 

4000 

1 

78 

27.7 

86.7 

144 

1 

10 

14KESD78A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


931 

4000 

1 

78 

29.2 

86.7 

MSM 

1 

5 

MLL14KESD78 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12410 

4000 

1 

78 

27.7 

86.7 

144 

1 

10 

MLL14KESD78A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12411 

4000 

1 

78 

29.2 

86.7 

167 

1 

5 

14KESD85 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


936 

4000 

1 

85 

25.4 

94.4 

157 

1 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-93 


http://www.microsemi.com 

















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Mictx)semi 


Part Number 

IViicrosemI 

Division 

Package 

Outline 


Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

. (W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

mSi 

:Sili 

-1 

ToL 

(+/-%) 

14KESD85A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


937 

4000 

1 

85 

26.9 

94.4 

149 

1 

5 

MLL14KESD85 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12416 

4000 

1 

85 

25.4 

94.4 

157 

1 

10 

MLL14KESD85A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12417 

4000 

1 

85 

26.9 

94.4 

149 

1 

5 

14KESD90 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


940 

4000 

1 

90 

24 

100 

167 

1 

10 

14KESD90A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


941 

4000 

1 

90 

25.3 

100 

158 

1 

5 

MLL14KESD90 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12420 

4000 

1 


24 

100 

166 

1 

10 

MLL14KESD90A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12421 

4000 

1 

90 

25.3 

100 

158 

1 

5 

14KESD100 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


851 

4000 

1 

100 

21.6 

111 

185 

1 

10 

14KESD100A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


852 

4000 

1 

100 

22.8 

111 

175 

1 

5 

MLL14KESD100A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12332 

4000 

1 

100 

22.8 

111 

176 

1 

5 

14KESD110 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


855 

4000 

1 

110 

19.7 

122 

203 

1 

10 

14KESD110A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


856 

4000 

1 

110 

20.7 

122 

193 

1 

5 

MLL14KESD110A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12336 

4000 

1 

110 

20.7 

122 

193 

1 

5 

14KESD120 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


859 

4000 

1 

120 

18 

133 

222 

1 

10 

14KESD120A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


860 

4000 

1 

120 

19 

133 

210 

1 

5 

MLL14KESD120A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12340 

4000 

1 

120 

19 

133 

210 

1 

5 

14KESD130 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


863 

4000 

1 

130 

16.7 

144 

240 

1 

10 

14KESD130A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


864 

4000 

1 

130 

17.6 

144 

227 

1 

5 

MLL14KESD130A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12344 

4000 

1 

130 

17.6 

144 

227 

1 

5 

14KESD150 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


869 

4000 

1 

150 

14.4 


278 

1 

10 

14KESD150A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


870 

4000 

1 

150 

15.2 

167 

264 

1 

5 

MLL14KESD150A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12350 

4000 

1 

150 

15.2 

167 

264 

1 

5 

14KESD160 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


873 

4000 

1 

160 

13.5 

178 

297 

1 

10 

14KESD160A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


874 

4000 

1 

160 

14.2 

178 

281 

1 

5 

MLL14KESD160A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12354 

4000 

1 

160 

14.2 

178 

281 

1 

5 

14KESD170 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


877 

4000 

1 

170 

12.7 

189 

315 

1 

10 

14KESD170A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


878 

4000 

1 

170 

13.4 

189 

298 

1 

5 

MLL14KESD170A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12358 

4000 

1 

170 

13.4 

189 

298 

1 

5 

5KP5.0 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5801 

5000 

1 

5 

520 

6.4 

9.6 

2000 

10 

5KP5.0A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5802 

5000 

1 

5 

543 

6.4 

9.2 

2000 

5 

5KP6.0 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


21394 

5000 

1 

6 

439 

6.67 

11.4 

5000 

10 

5KP6.0A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5817 

5000 

1 

6 

485 

6.67 

10.3 

5000 

5 

5KP6.5 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5819 

5000 

1 

6.5 

407 

7.22 

12.3 

2000 

10 

5KP6.5A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5820 

5000 

1 

6.5 

447 

7.22 

11.2 

2000 

5 

5KP7.0 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5832 

5000 

1 

7 

378 

7.78 

13.3 

1000 

10 

5KP7.0A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5833 

5000 

1 

7 

417 

7.78 

12 

1000 

5 

1N6740 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24176 

5000 


7.2 

370 

9 

13.5 

500 


1N6740R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24186 

5000 


7.2 

370 

9 

13.5 

500 


5KP7.5 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5836 

5000 

1 

7.5 

350 

8.33 

14.3 

250 

10 

5KP7.5A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5837 

5000 

1 

7.5 

388 

8.33 

12.9 

250 

5 

5KP8.0 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5852 

5000 

1 

8 

333 

8.89 

15 

150 

10 

5KP8.0A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5853 

5000 

1 

8 

367 

8.89 

13.6 

150 

5 

5KP8.5 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5856 

5000 

1 

8.5 

314 

9.44 

15.9 

50 

MiB 

5KP8.5A 

Scottsdale 

CASE-5A 

QOSI 

1 

5857 

5000 

1 

8.5 

347 

9.44 

14.4 

50 

MM 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-94 


http://www.microsemi,com 














Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Typ^ 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

ToK 

(+A%) 

5KP9.0 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5864 

5000 

1 

9 


■IIM 

16.9 

20 

10 

5KP9.0A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5865 

5000 

1 

9 

325 

10 

15.4 

El 

5 

1N6741 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24177 

5000 


9.6 


mm 

18 

100 


1N6741R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24187 

5000 


9.6 


mm 

18 

100 


5KP10 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5709 

5000 

1 

10 

266 

11.1 

18.8 

15 

10 

5KP10A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5714 

5000 

1 

10 

294 

11.1 

17 

15 

5 

5KP11 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5717 

5000 

1 

11 

249 

12.2 

20.1 

10 

10 

5KP11A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5722 

5000 

1 

11 

274 

12.2 

18.2 

10 

5 

5KP12 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5725 

5000 

1 

12 

227 

13.3 

22 

10 

10 

5KP12A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5726 

5000 

1 

12 

251 

13.3 

19.9 

10 

5 

5KP13 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5729 

5000 

1 

13 

210 

14.4 

23.8 

10 

10 

5KP13A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5730 

5000 

1 

13 

232 

14.4 

21.5 

10 

5 

1N6742 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24178 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


1N6742R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24188 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


5KP14 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5733 

5000 

1 

14 

194 

15.6 

25.8 

10 

10 

5KP14A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5734 

5000 

1 

14 

215 

15.6 

23.2 

10 

5 

5KP15 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5737 

5000 

1 

15 

188 

16.7 

26.9 

10 

10 

5KP15A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5738 

5000 

1 

15 

206 

16.7 

24.4 

10 

5 

5KP16 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5741 

5000 

1 

16 

176 

17.8 

28.8 

10 

10 

5KP16A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5742 

5000 

1 

16 

192 

17.8 

26 

10 

5 

1N6743 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24179 

5000 


16 

167 

20 

30 

50 


1N6743R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24189 ! 

5000 


16 

167 

20 

30 

50 


5KP17 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5745 

5000 

1 

17 

164 

18.9 

30.5 


10 

5KP17A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5746 

5000 

1 

17 

181 

18.9 

27.6 

mm 

5 

5KP18 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5749 

5000 

1 

mm 




10 

10 

5KP18A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5750 

5000 

1 

18 

172 

20 

29.2 

10 

5 

5KP20 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5753 

5000 

1 

20 

139 

22.2 

35.8 

10 

10 

5KP20A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5754 

5000 

1 

20 

154 

22.2 

32.4 

10 

5 

5KP22 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5757 

5000 

1 

22 

127 

24.4 

39.4 

10 

10 

5KP22A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5758 

5000 

1 

22 

141 

24.4 

35.5 

10 

5 

5KP24 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5761 

5000 

1 

24 

116 

26.7 

43 

10 

10 

5KP24A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5762 

5000 

1 

24 

128 

26.7 

38.9 

10 

5 

1N6745 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24180 

5000 


24 

111 

30 

45 

50 


1N6745R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24190 

5000 


24 

111 

30 

45 

50 


5KP26 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5765 

5000 

1 

26 

107 

28.9 

46.6 

10 

10 

5KP26A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


' 5766 

5000 

‘ 1 

26 

119 

28.9 

42.1 

10 

5 

5KP28 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5769 

5000 

1 

28 

99 

31.1 

50.1 

10 

10 

5KP28A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5770 

5000 

1 

28 

110 

31.1 

45.5 

10 

5 

5KP30 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5773 

5000 

1 


93 

33.3 

53.5 

10 

10 

5KP30A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5774 

5000 

1 


103 

33.3 

48.4 

10 

5 

1N6746 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24181 

5000 


32 

83 

40 

60 

50 


1N6746R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24191 

5000 


32 

83 

40 

60 

50 


5KP33 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5777 

5000 

1 

33 

85 

36.7 

59 

10 

10 

5KP33A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5778 

5000 

1 

33 

94 

36.7 

53.3 

10 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-95 


http://www.microsemi.com 















TVS 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number . 

Microsemi 

Division 

- Package 
Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Ppp 

(W), 

Pulse 

S^pe| 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

''MM 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

5KP36 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5781 

5000 

1 

36 

78 

40 

64.3 

10 

10 

5KP36A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5782 

5000 

1 

36 

86 

40 

58.1 

10 

5 

5KP40 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5785 

5000 

1 

40 

70 

44.4 

71.4 

10 

10 

5KP40A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5786 

5000 

1 

40 

78 

44.4 

64.5 

10 

5 

5KP43 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5789 

5000 

1 

43 

65 

47.8 

76.7 

10 

10 

5KP43A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5790 

5000 

1 

43 

72 

47.8 

69.4 

10 

5 

5KP45 

Scottsdale 

CASE-5A 

i5i?n 


5793 

5000 

1 

45 

62 

50 

80.3 

10 

10 

5KP45A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5794 

5000 

1 

45 

69 

50 

72.7 

10 

5 

5KP48 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5797 

5000 

1 

48 

58 

53.3 

85.5 

10 

10 

5KP48A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5798 

5000 

1 

48 

65 

53.3 

77.4 

10 

5 

1N6747 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24182 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


1N6747R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24192 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


5KP51 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5805 

5000 

1 

51 

55 

56.7 

91.1 

10 

10 

5KP51A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5806 

5000 

1 

51 

61 

56.7 

82.4 

10 

5 

5KP54 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5809 

5000 

1 

54 

52 

60 

96.3 

10 

10 

5KP54A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5810 

5000 

1 

54 

57 

60 

87.1 

10 

5 

5KP58 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5813 

5000 

1 

58 

49 

64.4 

103 

10 

10 

5KP58A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5814 

5000 

1 

58 

53 

64.4 

93.6 


— 

5KP60 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5824 

5000 

1 

60 

47 

66.7 

107 

10 

MEM 

5KP60A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5825 

5000 

1 

60 

52 

66.7 

96.8 

Mum 


5KP64 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5828 

5000 

1 

64 

44 

71.1 

114 

10 

10 

5KP64A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5829 

I 5000 

1 

64 

49 

71.1 

103 

10 

5 

1N6748 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24183 

5000 


64 

42 

80 

120 

50 

■■ 

1N6748R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24193 

5000 


64 

42 

80 

120 

50 

HH 

5KP70 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5840 

5000 

1 

70 

40 

77.8 

125 

10 

HI 

5KP70A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5841 

5000 

1 

70 

44 

77.8 

113 

10 


5KP75 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5844 

5000 

1 

75 

37 

83.3 

134 

10 

10 

5KP75A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5845 

5000 

1 

75 

41 

83.3 

121 

10 

5 

5KP78 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5848 

5000 

1 

78 

36 

86.7 

139 

10 

10 

5KP78A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5849 

5000 

1 

78 

40 

86.7 

126 

10 

5 

1N6749 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24184 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


1N6749R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24194 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


5KP85 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5860 

5000 

1 

85 

151 

94.4 

151 

10 

10 

5KP85A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5861 

5000 

1 

85 

137 

94.4 

137 

10 

5 

5KP90 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5868 

5000 

1 

90 

31 

100 

160 

10 

10 

5KP90A 

Scottsdale 

CASE-5A 

' STD 


5869 

5000 

1 

90 

34 

100 

146 

10 

5 

5KP100 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5710 

5000 

1 

100 

28 

111 

179 

10 

10 

5KP100A 

Scottsdale 

CASE-5A 

1 STD 


5711 

5000 

1 

100 

31 

111 

162 

10 

5 

5KP110 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5718 

5000 

1 

110 

26 

122 

196 

10 

10 

5KP110A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5719 

5000 

1 

110 

28 

122 

177 

10 

5 

1N6750 

Santa Ana 

Sluggerl 

; SM 


24185 

5000 


160 

17 

200 

300 

50 


1N6750R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24195 

5000 


160 

17 

200 

300 

50 


PHP8.4 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13927 

7500 

1 

12 

341 

m 

ICTI 

250 

5 

PIP8.4 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14046 

7500 

1 

12 

341 

■El 

22 

250 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On DemancJ (800) 713-4113 


TVS-96 


http://vvww.microsemi.com 










Transient Voltage Suppressors 


H/Hcmsemi 


P^rt Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


' 'MS 

Spec 

ig-Pata-. 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

PHP24 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13921 

7500 

1 

34 

112 

40 

67 

250 

5 

PIP24 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14040 

7500 

1 

34 

112 

40 

1 ^ 

250 

5 

PHP30 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13923 

7500 

1 

42.5 

90 

50 


250 

5 

PIP30 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14042 

7500 

1 

42.5 

90 

50 

1 ^ 

250 

5 

MLL14KESD100 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12331 

14000 

3 

100 

21.6 

111 

185 

1 


MLL14KESD110 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12335 

14000 

3 

■ilil 

[■nw 


203 

1 


MLL14KESD120 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12339 

14000 

3 


18 

133 

222 

1 


MLL14KESD130 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12343 

14000 

3 

130 

16.7 

144 

240 

1 


MLL14KESD150 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12349 

14000 

3 

150 

14.4 

167 

278 

1 


MLL14KESD160 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12353 

14000 

3 

160 

13.5 

178 

297 

1 


I\/ILL14KESD170 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12357 

14000 

3 

170 

12.7 

189 

315 

1 


15KP17 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


973 

15000 

1 

17 

464 

18.9 

32.2 

5000 

10 

15KP17A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


978 

15000 

1 

17 

512 

18.9 

29.3 

5000 

5 

15KP17C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


979 

15000 

1 

17 

464 

18.9 

32.3 

5000 

10 

15KP17CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


980 

15000 

1 

17 

512 

18.9 

29.3 

5000 

5 

15KP18 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


981 

15000 

1 

18 

439 

20 

34.2 

5000 

10 

15KP18A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


986 

15000 

1 

18 

485 

20 

30.9 

5000 

5 

15KP18C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


987 

15000 

1 

18 

439 

20 

34.2 

5000 

10 

15KP18CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


988 

15000 

1 

18 

485 

20 

30.9 

5000 

5 

15KP20 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


989 

15000 

1 

20 

396 

22.2 

37.9 

1500 

10 

15KP20A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


994 

15000 

1 

20 

437 

22.2 

34.3 

1500 

5 

15KP20C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


995 i 

15000 i 

1 

20 

396 

22.2 

37.9 

1500 

10 

15KP20CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


996 

15000 

1 

20 

437 

22.2 

34.3 

1500 

5 

15KP22 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


997 

15000 

1 

22 

365 

24.4 

41.1 

500 

10 

15KP22A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1002 

15000 

1 

22 

404 

24.4 

37.1 

500 

5 

15KP22C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1003 

15000 

1 

22 

365 

24.4 

41.1 

500 

10 

15KP22CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1004 

15000 

1 

22 

404 

24.4 

37.1 

500 

5 

15KP24 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1005 

15000 

1 

24 

333 

26.7 

45 

150 

1 10 

15KP24A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1010 

15000 

1 

24 

369 

26.7 

40.7 

150 

5 

15KP24C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1011 

15000 

1 

24 

333 

26.7 

45 

150 

10 

15KP24CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1012 

15000 

1 

24 

369 

26.7 

40.7 

150 

5 

15KP26 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1013 

15000 

1 

26 

308 

28.9 

48.7 

50 

10 

15KP26A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1018 

15000 

1 

26 

341 

28.9 

44 

50 

5 

15KP26C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1019 

15000 

1 

26 

308 

28.9 

48.7 

50 

10 

15KP26CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1020 

15000 

1 

26 

341 

28.9 

44 

50 

5 

15KP28 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1021 

15000 

1 

28 

286 

31.1 

52.4 

25 

10 

15KP28A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1026 

15000 

1 

28 

316 

31.1 

47.5 

25 

5 

15KP28C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1027 

15000 

1 

28 

286 

31.1 

52.4 

25 

10 

15KP28CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1028 

15000 

1 

28 

316 

31.1 

47.5 

25 

5 

15KP30 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1029 

15000 

1 

30 

267 

33.3 

56.2 

15 

10 

15KP30A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1030 

15000 

1 

30 

296 

33.3 

50.7 

15 

5 

15KP30C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1031 

15000 

1 

30 

267 

33.3 

56.2 

15 

10 

15KP30CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1032 

15000 

1 

30 

296 

33.3 

50.7 

15 

5 

704-1 5K36 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6000 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

51 

100 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-97 


http://wvvw.microsemi.com 











Micmsemi 


TVS 



Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi ' 
Division. 

Package 

Outline 

ifp; 

|i||i 

Data 
Sheet ID 

SipiS 

(W) 

Pulse 

wilt 

Vwm 

(V) 

(A) 

VBR 

(V) 

wsi 

ml 

ID 

(uA) 

Tol 

(+/.%) 

704-1 5K36H1 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6001 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

El 


5 

704-1 5K36H2 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6002 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

El 


5 

704-1 5K36H3 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6003 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

51 

100 

5 

704-1 5K36T 

Scottsdale 

MOD 



6004 

15000 

1 

31.5 

300 


51 

500 

5 

704-1 6K36TH1 

Scottsdale 

MOD 

Eia 


6005 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

51 

500 

5 

704-1 6K36TH2 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6006 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

51 

500 

5 

704-1 5K36TH3 

Scottsdale 

MOD 

STD 


6007 

15000 

1 

31.5 

300 

36 

El 

500 

5 

15KP33 

Scottsdale 

CASE-5A 

E33 


1033 

15000 

1 

33 

248 


60.6 

10 

10 

15KP33A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1034 

15000 

1 

33 

274 

36.7 

54.8 

10 

5 

15KP33C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1035 

15000 

1 

33 

248 

36.7 

60.6 

10 

10 

15KP33CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1036 

15000 

1 

33 

274 

36.7 

54.8 

10 

5 

15KP36 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1037 

15000 

1 

36 

227 

40 

66 

10 

10 

15KP36A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1038 

15000 

1 

36 

251 

40 

59.7 

10 

5 

15KP36C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1039 

15000 

1 

36 

227 

40 

66 

10 

10 

15KP36CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1040 

15000 

1 

36 

251 

40 

59.7 

10 

5 

15KP40 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1041 

15000 

1 

40 

206 

44.4 

72.8 

10 

10 

15KP40A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1042 

15000 

1 

40 

228 

44.4 

65.8 

10 

5 

15KP40C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

' ' 

1043 

15000 

1 

40 

206 

44.4 

72.8 

10 

10 

15KP40CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1044 

15000 

1 

40 

228 

44.4 

65.8 

10 

5 

15KP43 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1045 

15000 

1 

43 

195 

47.8 

77.1 

10 

10 

15KP43A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1046 

15000 

1 

43 

215 

47.8 

69.7 

10 

5 

15KP43C 

1 Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1047 

15000 

1 

43 

195 

47.8 

77.1 

10 

10 

15KP43CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1048 

15000 

1 

43 

215 

47.8 

69.7 

10 

5 

15KP45 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

i 

1049 

15000 

1 

45 

186 

50 

80.7 

10 

10 

15KP45A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

i 

1050 

15000 

1 

45 

205 

50 

73 

10 

5 

15KP45C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1051 

15000 

1 

45 

186 

50 

80.7 

10 

10 

15KP45CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1052 

15000 

1 

45 

205 

50 

73 

10 

5 

15KP48 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1053 

15000 

1 

48 

175 

53.3 

85.9 

10 

10 

15KP48A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1054 

15000 

1 

48 

193 

53.3 

fsa 

MEM 

5 

15KP48C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

i 

1055 

15000 

1 

48 

175 

53.3 


lIO 

10 

15KP48CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1056 

15000 

1 

48 

193 

53.3 

lTTJ 


5 

15KP51 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1057 

15000 

1 

51 

164 

K5W 

13351 

10 

10 

15KP51A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1058 

15000 

1 

51 

181 


BB 

mem 

5 

15KP51C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1059 

15000 

1 

51 

164 



10 

10 

15KP51CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

jgiiil 


1060 

15000 

1 

51 

181 

^1 

IQQI 

TO 

5 

15KP54 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1061 

15000 

1 

54 

lEa 


i5!5ia 


10 

15KP54A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1062 

15000 

1 

54 

rai 

60 

iCTa 

MSB 

5 

15KP54C 

Scottsdale 

CASE-5A 

Ensi 


1063 

15000 

1 

54 

lEl 




10 

15KP54CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1064 

15000 

1 

54 

171 

60 

87.5 

10 

5 

15KP58 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1065 

15000 

1 

58 

144 

64.4 

104 

10 

10 

15KP58A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1066 

15000 

1 

58 

160 

64.4 

94 

10 

5 

15KP58C 

Scottsdale 

CASE-5A 



1067 

15000 

1 

58 

144 

64.4 

104 

10 

10 

15KP58CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1068 

15000 

1 

58 

1^ 


mm 

mm 

5 

15KP60 

Scottsdale 

CASE-5A 

Eml 


1069 

15000 

1 

60 

140 

66.7 

107 

10 

IBEii 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-98 


http://www.microsemi.com 


































Transient Voltage Suppressors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

iClDi 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

15KP60A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1070 

15000 

1 

■tfiM 

154 

66.7 

97.3 

10 

5 

15KP60C 

Scottsdale 

CASE-5A 



1071 

15000 

1 

mm 

140 

66.7 

107 

10 

10 

15KP60CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1072 

15000 

1 

giai 

154 

66.7 

97.3 

10 

5 

15KP64 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1073 

15000 

1 

64 

130 

71.1 

115 

10 

10 

15KP64A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1074 

15000 

1 

64 

144 

71.1 

104 

10 

5 

15KP64C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1075 

15000 

1 

64 

130 

71.1 

115 

10 

10 

15KP64CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1076 

15000 

1 

64 

144 

71.1 

104 

10 

5 

15KP70 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1077 

15000 

1 

70 

119 

77.8 

126 

10 

10 

15KP70A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1078 

15000 

1 

70 

132 

77.8 

114 

10 

5 

15KP70C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1079 

15000 

1 

70 

119 

77.8 

126 

10 

10 

15KP70CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1080 

15000 

1 

70 

132 

77.8 

114 

10 

5 

15KP75 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1081 

15000 

1 

75 

111 

83.3 

135 

10 

10 

15KP75A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1082 

15000 

1 

75 

123 

83.3 

122 

10 

5 

15KP75C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1083 

15000 

1 

75 

111 

83.3 

135 

10 

10 

15KP75CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1084 

15000 

1 

75 

123 

83.3 

122 

10 

5 

15KP78 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1085 

15000 

1 

78 

107 

86.7 

140 

10 

10 

15KP78A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1086 

15000 

1 

78 

119 

86.7 

126 

10 

5 

15KP78C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1087 

15000 

1 

78 

107 

86.7 

140 

10 

10 

15KP78CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1088 

15000 

1 

78 

119 

86.7 

126 

10 

5 

15KP85 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1089 

15000 

1 

85 

99 

94.4 

152 

10 

10 

15KP85A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1090 

15000 

1 

85 

109 

94.4 

137 

10 

5 

15KP85C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1091 

15000 

1 

85 

99 

94.4 

152 

10 

10 

15KP85CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1092 

15000 

1 

85 

109 

94.4 

137 

10 

5 

PHP60 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


t 13926 

15000 

1 

85 

90 

100 

167 

250 

5 

PIP60 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14045 

15000 

1 

85 

90 

100 

167 

250 

5 

15KP90 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1093 

15000 

1 

90 

94 

100 

160 

10 

10 

15KP90A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1094 

15000 

1 

90 

103 

100 

146 

10 

5 

15KP90C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1095 

15000 

1 

90 

94 

100 

160 

10 

10 

15KP90CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1096 

15000 

1 

90 

103 

100 

146 

10 

5 

15KP100 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


949 

1 15000 

1 

100 

84 

111 

179 

10 

10 

15KP100A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


950 

15000 

1 

100 

93 

111 

162 

10 

5 

15KP100C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


951 

15000 

1 

100 

84 

111 

179 

10 

10 

15KP100CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


952 

15000 

1 

100 

93 

111 

162 

10 

5 

15KP110 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


953 

15000 

1 

110 

77 

122 

196 

10 

10 

15KP110A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


954 

15000 

1 

110 

84 

122 

178 

10 

5 

15KP110C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


955 

15000 

1 

110 

77 

122 

196 

10 

10 

15KP110CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


956 

15000 

1 

110 

84 

122 

178 

10 

5 

15KP120 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


957 

15000 

1 

120 

70 

133 

214 

10 

10 

15KP120A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


958 

15000 

1 

120 

78 

133 

193 

10 

5 

15KP120C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


959 

15000 

1 

120 

70 

133 

214 

10 

10 

15KP120CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


960 

15000 

1 

120 

78 

133 

193 

10 

5 

15KP130 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


961 

15000 

1 

130 

65 

144 

231 

10 

10 

15KP130A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


962 

15000 

1 

130 

72 

144 

209 

10 

5 

15KP130C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


963 

15000 

1 

130 

65 

144 

231 

10 

10 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


TVS-99 


http://www.microsemi.com 











TVS 


Transient Voltage Suppressors 


B/Hcrosmti 


PartNuinber 

Miqrqsemi 

Division 

Outline 

iifSi 

liil 

iffDitalHi 

Sheet ID 

rtpis 

lifli 

Pulse 

Type 

iiil 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

-I 

liflllill 

Tol. 

(+/-%) 

15KP130CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


964 

15000 

1 

130 

72 

144 

209 

10 

5 

15KP150 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


965 

15000 

1 

■HEI 

56 



mem 


15KP150A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


966 

15000 

1 


62 



KOI 

MM 

15KP150C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


967 

15000 

1 

150 

56 



■d 

■d 

15KP150CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

iSiSi 


968 

15000 

1 

150 



BEI 

■d 

M 

15KP160 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


969 

15000 

1 

160 

52 

178 


10 

■d 

15KP160A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


970 

15000 

1 

160 

58 

178 

259 

10 

5 

15KP160C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


971 

15000 

1 

160 

52 

178 

287 

10 

10 

15KP160CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


972 

15000 

1 

160 

58 

178 

259 

10 

5 

15KP170 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


974 

15000 

1 

170 

49 

189 

304 

10 

10 

15KP170A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


975 

15000 

1 

170 

55 

189 

275 

10 

5 

15KP170C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


976 

15000 

1 

170 

49 

189 

304 

10 

10 

15KP170CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


977 

15000 

1 

170 

55 

189 

275 

10 

5 

PHP120 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13919 

15000 

1 

170 

47 

200 

319 

250 

5 

PIP120 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14038 

15000 

1 

170 

47 

200 

'319 

250 

5 

15KP180 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


982 

15000 

1 

180 

47 

200 

321 

10 

10 

15KP180A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


983 

15000 

1 

180 

52 

200 

291 

10 

5 

15KP180C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


984 

15000 

1 

180 

47 

200 

321 

10 

10 

15KP180CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


985 

15000 

1 

180 

52 

200 

291 

10 

5 

15KP200 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


990 

15000 

1 

200 

42 

222 

356 

10 

10 

15KP200A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


991 

15000 

1 

KiiM 

47 

222 

322 

10 

5 

15KP200C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


992 

15000 

1 . 

200 

42 

222 

356 

10 

10 

15KP200CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


993 

15000 

1 


47 


322 

10 

5 

15KP220 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


998 

15000 

1 

220 

38 

245 

393 

10 

10 

15KP220A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


999 

15000 

1 

220 

42 

245 

356 

10 

5 

15KP220C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1000 

15000 

1 

220 

38 

245 

393 

MFM 

10 

15KP220CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1001 

15000 

1 

220 

42 

245 

356 

10 

5 

15KP240 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1006 

15000 

1 

240 

35 

267 

428 

10 

10 

15KP240A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1007 

15000 

1 

240 

39 

267 

388 

10 

5 

15KP240C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1008 

15000 

1 

240 

35 

267 

428 

10 

10 

15KP240CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1009 

15000 

1 

240 

39 

267 

388 

10 

5 

15KP260 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

1 

1014 

15000 

1 


BcHi 

289 

i 464 

10 

10 

15KP260A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1015 

15000 

1 

^3 


289 

419 

10 

5 

15KP260C 

Scottsdale 

CASE-5A 

! STD 


1016 

15000 

1 

260 

32 

289 

464 

10 

10 

15KP260CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

f STD 


1017 

15000 

1 

260 

36 

289 

419 

10 

5 

15KP280 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1022 

15000 

1 

280 

30 

311 

500 

10 

10 

15KP280A 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1023 

15000 

1 

280 

33 

311 

452 

10 

5 

15KP280C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

i 

1024 

15000 

1 

280 

30 

311 

500 

10 

10 

15KP280CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


1025 

15000. 

1 

280 

33 

311 

452 

10 

5 

PHP208 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13920 

15000 

1 

295 

28 

347 

536 

250 

5 

PIP208 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14039 

15000 

1 

295 

28 

347 

536 

250 

5 

PHP250 

Scottsdale 

CASE-11 

jgiiSI 


13922 

15000 

1 

354 

23 

418 

652 

250 

5 

PIP250 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14041 

15000 

1 

354 

23 

gnsi 

652 

250 

5 

PHP440 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13924 

15000 

1 

623 

13.2 

735 

1138 

250 

5 


Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


7VS-100 


http://wvvw.microsemi.com 


















Transient Voltage Suppressors 


Micros&ni 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

. -1 

Tol. 

(+/-%) 

PIP440 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14043 

15000 

1 

623 

13.2 

735 

1138 

250 

5 

PHP500 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


13925 

15000 

1 

708 

11.6 

835 

1292 

250 

5 

PIP500 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


14044 

15000 

1 

708 

11.6 

835 

1292 

250 

5 

MPZ5-16A 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13256 

40000 

1 

14 

200 

16 

24 

50 

10 

MPZ5-16B 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13257 

40000 

1 

14 

200 

16 

20 

50 

5 

MPZ5-32A 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13261 

40000 

1 

28 

100 

32 


50 

10 

MPZ5-32B 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13262 

40000 

1 

28 

100 

32 

45 

50 

7 

MPZ5-32C 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13263 

40000 

1 

28 

100 

32 

40 

50 

5 

MPZ5-180A 

Scottsdale 

CASE-11 9-0 ' 

STD 


13258 

40000 

1 

165 

20 

180 

250 

50 

10 

MPZ5-180B 

Scottsdale 

CASE-1 19-0 

STD 


13259 ! 

40000 

1 

165 

20 

180 

225 

50 

7 

MPZ5-180C 

Scottsdale 

CASE-119-0 

STD 


13260 1 

40000 

1 

165 

20 

180 

205 

50 

5 

DMA12 

Scottsdale 

SEE FACTO 

STD 


22786 1 

60000 

1 



225 

280 

5 


60KS200C 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


5872 i 

60000 

1 

180 

180 

200 

335 

10 

5 

60KS200CH1 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


5873 

60000 

1 

180 

180 

200 

335 

10 

5 

60KS200CH2 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


5874 ! 

60000 

1 

180 

180 

200 

335 

10 

5 

60KS200CH3 

Scottsdale 

CASE-11 

STD 


5875 1 

60000 

1 

180 

180 

200 

335 

10 

5 

90KS200C 

Scottsdale 

CASE-12 

STD 


6067 

90000 

1 

180 

180 

200 

280 

0.5 

5 

90KS200CH1 

Scottsdale 

CASE-12 

STD 


6068 

90000 

1 

180 

180 

200 

280 

0.5 

5 

90KS200CH2 

Scottsdale 

CASE-12 

STD 

1 6069 

90000 

1 

180 

180 

200 

280 

0.5 

5 

90KS200CH3 

Scottsdale 

CASE-12 

STD 


6070 

90000 

1 

180 

180 

200 

280 

0.5 

5 

DMA24 

Scottsdale 

SEE FACTO 

STD 


22787 

N) 

O 

O 

O 

o 

1 

350 

200 

450 

560 

5 


DMA44 

Scottsdale 

SEE FACTO 

STD 


22788 

240000 

1 

640 

200 

900 

1120 

5 



Section Organization: TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TVS-101 


http://wvvw.microsemi.com 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Ml) 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

< 

< CD 

MeP 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1.4KESD5.0C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


486 

400 

1 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

1 

10 

MLL1.4KESD5.0C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12280 

400 

1 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

1 

10 

MLL1.4KESD5.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21425 

400 

1 

5 

29.9 

6.4 

13.2 

1 

5 

P4KE6.8C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13539 

400 

1 

5.5 

37 

6.12 

10.8 

500 

10 

P4KE6.8CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13540 

400 

1 

5.8 

38 

6.45 

10.5 

500 

5 

1.4KESD6.0C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


498 

400 

1 

6 

27 

6.67 

14.8 

1 

10 

MLL1.4KESD6.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12292 

400 

1 

6 

27 

6.67 

14.8 

1 

10 

MLL1.4KESD6.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21429 

400 

1 

6 

28.5 

6.67 

14 

1 

5 

P4KE7.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13551 

400 

1 

6.05 

34 

6.75 

11.7 

200 

10 

P4KE7.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13552 

400 

1 

6.4 

35 

7.13 

11.3 

200 

5 

1.4KESD6.5C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


501 

400 

1 

6.5 

24.9 

7.22 

16 

1 

10 

MLL1.4KESD6.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12295 

400 

1 

6.5 

24.9 

7.22 

16 

1 

10 

MLL1.4KESD6.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21430 

400 

1 

6.5 

26.3 

7.22 

15.2 

1 

5 

P4KE8.2C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13559 

400 

1 

6.63 

32 

7.38 

12.5 

100 

10 

1.4KESD7.0C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


510 

400 

1 

7 

23.1 

7.78 

17.3 

1 

10 

MLL1.4KESD7.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12304 

400 

1 

7 

23.1 

7.78 

17.3 

1 

10 

MLL1.4KESD7.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21433 

400 

1 

7 

24.4 

7.78 

16.4 

1 

5 

P4KE8.2CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13560 

400 

1 

7.02 

33 

7.79 

12.1 

100 

5 

P4KE9.1C 

Scottsdale 


STD 


13567 

400 

1 

7.37 

29 

8.19 

13.8 

20 

10 

1.4KESD7.5C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


513 

gTiTM 

1 

7.5 

21.6 

8.33 

18.5 

1 

10 

MLL1.4KESD7.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12307 1 

400 

1 

7.5 

21.6 

8.33 

18.5 

1 

10 

MLL1.4KESD7.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21434 i 

400 

1 

7.5 

22.8 

8.33 

17.5 

1 

5 

P4KE9.1CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13568 

400 

1 

7.78 

30 

8.65 

13.4 

20 

5 

1.4KESD8.0C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


525 

400 

1 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

1 

10 

MLL1.4KESD8.0C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12319 

400 

1 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

1 

10 

MLL1.4KESD8.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21437 

400 

1 

8 

21.4 

8.89 

18.7 

1 

5 

P4KE10C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13411 

400 

1 

8.1 

27 

9 

15 

20 

10 

1.4KESD8.5C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


528 

400 

1 

8.5 

19.1 

9.44 

20.9 

1 

10 

MLL1.4KESD8.5C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12322 

400 

1 

8.5 

19.1 

9.44 

20.9 

1 

10 

MLL1.4KESD8.5CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21438 

400 

1 

8.5 

20.2 

9.44 

19.8 

1 

5 

P4KE10CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13412 

400 

1 

8.55 

28 

9.5 

14.5 

5 

5 

P4KE11C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13419 

400 

1 

8.92 

25 

9.9 

16.2 

2 

10 

1.4KESD9.0C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


534 

400 

1 

9 

18.0 

10 

22.2 

1 

10 

MLL1.4KESD9.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12327 

400 

1 

9 

18.0 

10 

22.2 

1 

10 

MLL1.4KESD9.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


1 21439 

400 

1 

9 

19 

10 

21.1 

1 

5 

P4KE11CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13420 

400 

1 

9.4 

26 

10.5 

15.6 

2 

5 

P4KE12C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


i 13427 

400 

1 

9.72 

23 

10.8 

17.3 

2 

10 

1.4KESD10C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


405 

400 

1 

10 

16.2 

11.1 

24.7 

1 

10 

MLL1.4KESD10C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12205 

400 

1 

10 

16.2 

11.1 

23.4 

1 

10 

MLL1.4KESD10CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21404 

400 

1 

10 

17.1 

11.1 

27.1 

1 

5 

P4KE12CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13428 

400 

1 

10.2 

24 

11.4 

16.7 

2 

5 

P4KE13C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13435 

400 

1 

10.5 

21 

11.7 

19 

2 

10 

1.4KESD11C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


411 

400 

1 

11 

14.8 

12.2 

27.1 

1 

10 

MLL1.4KESD11C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12210 

400 

1 

11 

14.8 

12.2 

27.1 

1 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-1 


http://www.microsemi.com 















Bi-Directional TVS 


Micmsemi 


TSB 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

-1 

ToL 

(+/"%) 

MLL1.4KESD11CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21405 

400 

1 

11 

15.6 

12.2 

25.7 

1 

5 

P4KE13CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13436 

400 

1 

11.1 

22 

12.4 

18.2 

2 

5 

1.4KESD12C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


417 

400 

1 

12 

13.5 

13.3 

29.6 

1 

10 

MLL1.4KESD12C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12215 

400 

1 

12 

13.5 

13.3 

29.6 

1 

10 

MLL1.4KESD12CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21406 

400 

1 

12 

14.3 

13.3 

28 

1 

5 

P4KE15C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13443 

400 

1 

12.1 

18 

13.5 

22 

2 

10 

P4KE15CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13444 

400 

1 

12.8 

19 

14.3 

21.2 

2 

5 

P4KE16C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13451 

400 

1 

12.9 

17 

14.4 

23.5 

2 

10 

1.4KESD13C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


423 

400 

1 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

MLL1.4KESD13C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12220 

400 

1 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

MLL1.4KESD13CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21407 

400 

1 

13 

13.2 

14.4 

30.3 

1 

5 

P4KE16CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13452 

400 

1 

13.6 

18 

15.2 

22.5 

2 

5 

1.4KESD14C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


426 

400 

1 

14 

12.8 

15.6 

31.2 

1 

10 

MLL1.4KESD14C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12223 

400 

1 

14 

12.8 

15.6 

31.2 

1 

10 

MLL1.4KESD14CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21408 

400 

1 

14 

13.6 

15.6 

29.5 

1 

5 

P4KE18C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13463 

400 

1 

14.5 

15 

16.2 

26.5 

2 

10 

1.4KESD15C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


432 

400 

1 

15 

12 

16.7 

33.4 

1 

10 

MLL1.4KESD15C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12228 

400 

1 

15 

12 

16.7 

33.4 

1 

10 

MLL1.4KESD15CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21409 

400 

1 

15 

12.6 

16.7 

31.7 

1 

5 

P4KE18CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13464 

400 

1 

15.3 

16 

17.1 

25.2 

2 

5 

1.4KESD16C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


438 

400 

1 

16 

11.2 

17.8 

35.6 

1 

10 

MLL1.4KESD16C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12233 

400 

1 

16 

11.2 

17.8 

35.6 

1 

10 

MLL1.4KESD16CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21410 

400 

1 

16 

11.9 

17.8 

33.8 

1 

5 

P4KE20C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13471 

400 

1 

16.2 

14 

18 

29.1 

2 

10 

1.4KESD17C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


444 

400 

1 

17 

10.6 

18.9 

37.8 

1 

10 

MLL1.4KESD17C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12238 

400 

1 

17 

10.6 

18.9 

37.8 

1 

10 

MLL1.4KESD17CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21411 

400 

1 

17 

11.2 

18.9 

35.8 

1 

5 

P4KE20CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13472 

400 

1 

17.1 

14.5 

19 

27.7 

2 

5 

P4KE22C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13479 

400 

1 

17.8 

12.5 

19.8 

31.9 

2 

10 

1.4KESD18C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


447 

400 

1 

18 

10 

20 

40 

1 

10 

MLL1.4KESD18C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12241 

400 

1 

18 

10 

20 

40 

1 

10 

MLL1.4KESD18CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21412 

400 

1 

18 

10.6 

20 

37.9 

1 

5 

P4KE22CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13480 

400 

1 

18.8 

13 

20.9 

30.6 

2 

5 

P4KE24C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13483 

400 

1 

19.4 

11.5 

21.6 

34.7 

2 

10 

1.4KESD20C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


450 

400 

1 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

MLL1.4KESD20C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12244 

400 

1 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

MLL1.4KESD20CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21413 

400 

1 

20 

9.52 

22.2 

42 

1 

5 

P4KE24CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13484 

400 

1 

20.5 

12 

22.8 

33.2 

2 

5 

P4KE27C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13491 

400 

1 

21.8 

10 

24.3 

39.1 

2 

10 

1.4KESD22C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


453 

400 

1 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 

MLL1.4KESD22C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12247 

400 

1 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 

MLL1.4KESD22CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21414 

400 

1 

22 

8.66 

24.4 

46.2 

1 

5 

P4KE27CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13492 

400 

1 

23.1 

11 

25.7 

37.5 

2 

5 

1.4KESD24C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


456 

400 

1 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, ”SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-2 


http://www.mitrosemi.com 





Bi-Directional TVS Mia^n 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

; ■ 

: 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol 

(+/-%) 

MLL1.4KESD24C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12250 

400 

1 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 

MLL1.4KESD24CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21415 

400 

1 

24 

7.91 

26.7 

50.6 

1 

5 

P4KE30C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13499 

400 

1 

24.3 

9 

27 

43.5 

2 

10 

P4KE30CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13500 

400 

1 

25.6 

9.5 

28.5 

41.4 

2 

5 

1.4KESD26C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


459 

400 

1 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 

MLL1.4KESD26C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12253 

400 

1 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 

IVILL1.4KESD26CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21416 

400 

1 

26 

7.31 

28.9 

54.7 

1 

5 

P4KE33C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13503 

400 

1 

26.8 

8.5 

29.7 

47.7 

2 

10 

1.4KESD28C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


462 

400 

1 

28 

6.43 

31.1 

62.2 

1 

10 

MLL1.4KESD28C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12256 

400 

1 

28 

6.43 

31.1 

62.2 

1 

10 

MLL1.4KESD28CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21417 

400 

1 

28 

6.79 

31.1 

59 

1 

5 

P4KE33CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13504 

400 

1 

28.2 

9 

31.4 

45.7 

2 

5 

P4KE36C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13511 

400 

1 

29.1 

7.5 

32.4 

52 

2 

10 

1.4KESD30C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


465 

400 

1 

30 

6.01 

33.3 

66.6 

1 

10 

I\/ILL1.4KESD30C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12259 

400 

1 

30 

6.01 

33.3 

66.6 

1 

10 

MLL1.4KESD30CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21418 

400 

1 

30 

6.34 


63.1 

1 

5 

P4KE36CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13512 

400 

1 

30.8 

9 

34.2 

49.9 

2 

5 

P4KE39C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13515 

400 

1 

31.6 

7 

35.1 

56.4 

2 

10 

1.4KESD33C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


468 

400 

1 

33 

5.45 

36.7 

73.4 

1 

10 

MLL1.4KESD33C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12262 

400 

1 

33 

5.45 

36.7 

73.4 

1 

10 

MLL1.4KESD33CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21419 i 

400 

1 

33 

5.75 

36.7 

69.6 

1 

5 

P4KE39CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13516 

400 

1 

33.3 

7.5 

37.1 

53.9 

2 

5 

P4KE43C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13523 1 

400 

1 

34.8 

6.5 

38.7 

61.9 

2 

10 

1.4KESD36C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


471 

400 1 

1 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

MLL1.4KESD36C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12265 

400 

1 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

MLL1.4KESD36CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21420 

400 

1 

36 

5.28 

40 

75.8 

1 

5 

P4KE43CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13524 

400 

1 

36.8 

7 

40.9 

59.3 

2 

5 

P4KE47C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13527 

400 

1 

38.1 

5.9 

42.3 

67.8 

2 

10 

1.4KESD40C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


474 

400 

1 

40 

4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

MLL1.4KESD40C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12268 

400 

1 

40 

4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

MLL1.4KESD40CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21421 

400 

1 

40 

4.75 

44.4 

84.2 

1 

5 

P4KE47CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13528 

400 

1 

40.2 

6.2 

44.7 

64.8 

2 

5 

P4KE51C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13531 

400 

1 

41.3 

! 5.4 

45.9 

73.5 

2 

10 

1.4KESD43C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


477 

400 

1 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

MLL1.4KESD43C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12271 

400 

1 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

MLL1.4KESD43CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21422 

400 

1 

43 

4.42 

47.8 

90.5 

! 1 

5 

P4KE51CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13532 

400 

1 

43.6 

5.7 

48.5 

70.1 

2 

5 

1.4KESD45C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


480 

400 

1 

45 

4 

50 

100 

1 

10 

MLL1.4KESD45C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12274 

400 

1 

45 

! 4 

50 

100 

1 

10 

MLL1.4KESD45CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21423 

400 

1 

45 

4.22 

50 

94.8 

1 

5 

P4KE56C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13535 

400 

1 

45.4 

5 

50.4 

80.5 

2 

10 

P4KE56CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13536 

400 

1 

47.8 

1 ^ 


77 

2 

5 

1.4KESD48C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


483 

400 

1 

48 

3.75 

53.3 

106 

1 

10 

MLL1.4KESD48C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12277 

400 

1 

48 

3.75 

53.3 

107 

1 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type; 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-3 


http://www.microsemi.com 






TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 


Tol. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD48CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21424 

400 

1 

48 

3.96 

53.3 

101 

1 

5 

P4KE62C 

Scottsdale 


STD 


13543 

400 

1 

50.2 

4.5 

55.8 

89 

2 

10 

1.4KESD51C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


489 

400 

1 

51 

3.53 

56.7 

113 

1 

10 

MLL1.4KESD51C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12283 

400 

1 

51 

3.53 

56.7 

113 

1 

10 

MLL1.4KESD51CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21426 

400 

1 

51 

3.72 

56.7 

KICT 

1 

5 

P4KE62CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13544 

400 

1 

53 

4.7 

58.9 

85 

2 

5 

1.4KESD54C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


492 

400 

1 

54 

3.33 

60 

120 

1 

10 

MLL1.4KESD54C 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


12286 

400 

1 

54 

3.33 

60 

120 

1 

10 

MLL1.4KESD54CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21427 

400 

1 

54 

3.52 

60 

114 

1 

5 

P4KE68C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13547 

400 

1 

55.1 

4.1 

61.2 

98 

2 

10 

1.4KESD58C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


495 

400 

1 

58 

3.1 

64.4 

128 

1 

10 

MLL1.4KESD58C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12289 

400 

1 

58 

3.1 

64.4 

129 

1 

10 

MLL1.4KESD58CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21428 

400 

1 

58 

3.28 

64.4 

122 

1 

5 

P4KE68CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13548 

400 

1 

58.1 

4.4 

64.6 

92 

2 

5 

1.4KESD60C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


504 

400 

1 

60 

3 

66.7 

133 

1 

10 

MLL1.4KESD60C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12298 

400 

1 

60 

3 

66.7 

133 

1 

10 

MLL1.4KESD60CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21431 

400 

1 

60 

3.17 

66.7 

126 

1 

5 

P4KE75C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13555 

400 

1 

60.7 

3.7 

67.5 

108 

2 

10 

1.4KESD64C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


507 

400 

1 

64 

2.81 

71.1 

142 

1 

10 

MLL1.4KESD64C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12301 

400 

1 

64 

2.81 

71.1 

142 

1 

10 

MLL1.4KESD64CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21432 

400 

1 

64 

2.97 

71.1 

135 

1 

5 

P4KE75CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13556 

400 

1 

64.1 

3.9 

71.3 

103 

2 

5 

P4KE82C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13563 

400 

1 

66.4 

3.4 

73.8 

118 

2 

10 

1.4KESD70C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


516 

400 

1 

70 

2.57 

77.8 

155 

1 

10 

MLL1.4KESD70C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 



12310 

400 

1 

70 

2.57 

77.8 

156 

1 

10 

MLL1.4KESD70CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21435 

400 

1 

70 

2.71 

77.8 

147 

1 

5 

P4KE82CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13564 

400 

1 

70.1 

3.5 

77.9 

113 

2 

5 

P4KE91C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13571 

400 

1 

73.7 

3.1 

81.9 

131 

2 

10 

1.4KESD75C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


519 

400 

1 

75 

2.4 

83.3 

166 

1 

10 

MLL1.4KESD75C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12313 

400 

1 

75 

2.4 

83.3 

167 

1 

10 

MLL1.4KESD75CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21436 

400 

1 

75 

2.53 

83.3 

158 

1 

5 

P4KE91CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13572 

400 

1 

77.8 

3.2 

86.5 

125 

2 

5 

1.4KESD78C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


522 

400 

1 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

1 10 

MLL1.4KESD78C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12316 

400 

1 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

10 

MLL1.4KESD78CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21440 

400 

1 

78 

2.44 

86.7 

164 

1 

5 

P4KE100C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13408 

400 

1 

81 

2.8 

90 

144 

2 

10 

P4KE100CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13409 

400 

1 

81 

2.9 

95 

137 

2 

5 

1.4KESD85C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


531 

400 

1 

85 

2.12 

94.4 

188 

1 

10 

MLL1.4KESD85C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21395 

400 

1 

85 

2.12 

94.4 

188 

1 

10 

MLL1.4KESD85CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21441 

400 

1 

85 

2.24 

94.4 

179 

1 

5 

P4KE110C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13416 

400 

1 

89.2 

2.5 

99 

158 

2 

10 

P4KE110CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13417 

400 

1 

89.2 

2.6 

105 

152 

2 

5 

1.4KESD90C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


537 

400 

1 

90 

2 

100 

199 

1 

10 

MLL1.4KESD90C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21396 

400 

1 

90 

2 

100 

200 

1 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-4 


http://vvww.microsemi.com 











Bi-Directional TVS Af/cro^/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Toi. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD90CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21442 

400 

1 

90 

2.11 

100 

190 

1 

5 

P4KE120C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13424 

400 

1 

97.2 

2.3 

108 

173 

2 

10 

P4KE120CA 

Scottsdale 

DO-41 

Bin 


13425 

400 

1 


BM 

114 

165 

2 

5 

1.4KESD100C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


403 

400 

1 

100 

1.8 

111 

222 

1 

10 

MLL1.4KESD100C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



400 

1 

100 

1.8 

111 

222 

1 

5 

MLL1.4KESD100CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21443 

400 

1 

100 

1.9 

111 

211 

1 

5 

P4KE130C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13432 

400 

1 

105 

2.1 

117 

187 

2 

10 

P4KE130CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13433 

400 

1 

105 

2.2 

124 

179 

2 

5 

1.4KESD110C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


409 

400 

1 

110 

1.64 

122 

243 

1 

10 

MLL1.4KESD110C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21398 

400 

1 

110 

1.64 

122 

244 

1 

10 

MLL1.4KESD110CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21444 

400 

1 

110 

1.73 

122 

213 

1 

5 

1.4KESD120C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


415 

400 

1 

120 

1.5 

133 

266 

1 

10 

IVILL1.4KESD120C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21399 

400 

1 

120 

1.5 

133 

266 

1 

10 

MLL1.4KESD120CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21445 

400 

1 

120 

1.59 

133 

252 

1 

5 

P4KE150C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13440 

400 

1 

121 

1.9 

135 

215 

2 

10 

P4KE150CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13441 

400 

1 

121 

1.95 

143 

207 

2 

5 

1.4KESD130C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


421 

400 

1 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

MLL1.4KESD130C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21400 

400 

1 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

MLL1.4KESD130CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21446 

400 

1 

130 

1.47 

144 

273 

1 

5 

P4KE160C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13448 

400 

1 

130 

1.7 

144 

230 

2 

10 

P4KE160CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13449 

400 

1 

130 

1.8 

152 

219 

2 

5 

P4KE170C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13455 

400 

1 

138 

1.6 

153 

244 

2 

10 

P4KE170CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13456 

400 j 

1 

138 

1.7 

162 

231 

2 

5 

P4KE180C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13460 

400 

1 

146 

1.5 

162 

258 

2 

10 

P4KE180CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13461 

400 

1 

146 

1.6 

171 

246 

2 

5 

1.4KESD150C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


430 

400 

1 

150 

1.2 

167 

333 

1 

10 

IVILL1.4KESD150C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21401 

400 

1 

150 

1.2 

167 

334 

1 

10 

MLL1.4KESD150CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21447 

400 

1 

150 

1.26 

167 

317 

1 

5 

1.4KESD160C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


436 

400 

1 

160 

1.12 

178 

356 

1 

10 

MLL1.4KESD160C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21402 

400 

1 

160 

1.12 

178 

356 

1 

10 

MLL1.4KESD160CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21448 

400 

1 

160 

1.19 

178 

338 

1 

5 

P4KE200C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13468 

400 

1 

162 

1.4 

180 

287 

2 

10 

P4KE200CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13469 

400 

1 

162 

1.5 

190 

274 

2 

5 

1.4KESD170C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


442 

400 

1 

170 

1.06 

189 

378 

1 

10 

MLL1.4KESD170C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21403 

400 

1 

170 

1.06 

189 

378 

1 

10 

MLL1.4KESD170CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21449 

400 

1 

170 

1.12 

189 

358 

1 

5 

P4KE220C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13476 

400 

1 

175 

1 

198 

344 

2 

10 

P4KE220CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13477 

400 

1 

175 

1 

209 

328 

2 

5 

P4KE250C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13487 

400 

1 

202 

1 

225 

360 

2 

10 

P4KE250CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13488 

400 

1 

202 

1 

237 

344 

2 

5 

P4KE300C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13496 

400 

1 

243 

1 

270 

430 

2 

10 

P4KE300CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13497 

400 

1 

243 

1 

285 

414 

2 

5 

P4KE350C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13507 

400 

1 

284 

1 

315 

504 

2 

10 

P4KE350CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13508 

400 

1 

284 

1 

333 

482 

2 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
, Outline 

WSi. 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

liiiSi 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

WMi 

(V) 

iffii 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

P4KE400C 

Scottsdale 


STD 


13519 

400 

1 

324 

1 

360 

574 

2 

10 

P4KE400CA 

Scottsdale 

ESEIMBB 

STD 


13520 

400 

1 

324 

1 

380 

548 

2 

5 

SM16LC05C 

Scottsdale 


SM 


14820 

500 

1 






5 

SM16LC12C 

Scottsdale 

mmm 

SM 


14822 

500 

1 






5 

SM16LC15C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14824 

500 

1 






5 

SM16LC24C 

Scottsdale 

S016 

mi 


14826 

500 

1 






5 

SM1605C 

Scottsdale 

SOI 6 

SM 


14812 

500 

1 

5 

10 

6 


WiTil 

5 

P5KE5.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13687 

500 

1 

5 

52 

1^ 

^1 

600 

10 

P5KE5.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13688 

500 

1 

5 

54.3 

6.4 

9.2 

600 

5 

TGL41-6.8C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22866 

500 

1 

5.5 

46.3 

6.12 

10.8 

1000 


TGL41-6.8CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22867 

500 

1 

5.8 

47.6 

6.45 

10.5 

1000 


P5KE6.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13703 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

600 

10 

P5KE6.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13704 

500 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

600 

5 

TGL41-7.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22868 

500 

1 

6.05 

42.7 

6.75 

11.7 

500 


TGL41-7.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22869 

500 

1 

6.4 

44.2 

7.13 

11.3 

500 


P5KE6.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13707 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

400 

10 

P5KE6.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13708 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

400 

5 

TGL41-8.2C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22870 

500 

1 

6.63 

40 

7.38 

12.5 

200 


P5KE7.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13719 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

150 

10 

P5KE7.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13720 

500 

1 

7 

41.7 


12 

150 

5 

TGL41-8.2CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22871 

500 

1 ! 

7.02 

41.3 


12.1 

200 


TGL41-9.1C 1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22872 

500 

1 

7.37 

36.2 

8.19 

13.8 

50 


P5KE7.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13723 

500 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

50 

10 

P5KE7.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13724 

500 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

50 

5 

TGL41-9.1CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22873 

500 

1 


37.3 

8.65 

13.4 

50 


DLTS8C 

Scottsdale 

DIP 

Ena 


6415 

500 

1 

8 

^ 10 

8.5 

13.4 

4 

10 

DLTS8CA 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6416 

500 

1 

8 

10 

8.5 

12.2 

4 

5 

P5KE8.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13739 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

25 

10 

P5KE8.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13740 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

25 

5 

TGL41-10C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22874 

500 

1 

8.1 

33.3 

9 

15 

10 


P5KE8.5C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

. 

13743 

1 500 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

5 

10 

P5KE8.5CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13744 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

5 

5. 

TGL41-10CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22875 

500 

1 

8.55 

34.5 

9.5 

14.5 

I 10 


TGL41-11C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22876 

500 

1 

8.92 

30.9 

9.9 

16.2 

5 


P5KE9.0C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13751 

500 

1 

9 

29.5 

10 

16.9 

1 

10 

P5KE9.0CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13752 

500 

1 

9 

32.5 

10 

15.4 

1 

5 

TGL41-11CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22877 

500 

1 

9.4 

32.1 

10.5 

15.6 

5 


TGL41-12C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22878 

500 

1 

9.72 

28.9 

10.8 

17.3 

5 


P5KE10C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13579 

500 

1 

10 

26.6 

11.1 

18.8 

1 

10 

P5KE10CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13580 

500 

1 

10 

29.4 

11.1 

17 

1 

5 

TGL41-12CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

10.2 

29.9 

11.4 

16.7 

5 


TGL41-13C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22880 

500 

1 

10.5 

26.3 

11.7 

19 

5 


P5KE11C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13587 

500 

I 1 

11 

24.9 

12.2 

20.1 

1 

10 

P5KE11CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13588 

500 

1 

11 

27.4 

12.2 

18.2 

1 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Bi-Directional TVS Mc rosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToK 

(+/-%) 

TGL41-13CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22881 

500 

1 

11.1 

27.5 

12.4 

18.2 

5 


P5KE12C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13595 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

1 

10 

P5KE12CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13596 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 

19.9 

1 

5 

SM1612C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14814 

500 

1 

12 

10 

13.3 

23.5 

1 

5 

TGL41-15C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22882 

500 

1 

12.1 

22.7 

13.5 

22 

5 


TGL41-15CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22883 

500 

1 

12.8 

23.6 

14.3 

21.2 

5 


TGL41-16C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22884 


1 

12.9 

21.3 

14.4 

23.5 

5 


DLTS13C 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6401 

Em 

1 

13 

10 

14.4 

22.8 

10 

10 

DLTS13CA 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6402 

500 

1 

13 

10 

14.4 

20.6 

10 

5 

P5KE13CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13604 

500 

1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

1 

5 

P5KE13C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13603 

500 

1 

13 

21 

23.8 

14.4 

1 

10 

TGL41-16CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22885 

500 

1 

13.6 

22.2 

15.2 

22.5 

5 


P5KE14C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13607 

500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

1 

10 

P5KE14CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13608 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

1 

5 

TGL41-18C 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


22886 

500 

1 

14.5 

18.5 

16.2 

26.5 

5 


P5KE15C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13615 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

1 

10 

P5KE15CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13616 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

1 

5 

SM1615C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14816 

500 

1 

15 

10 

16.7 

29.5 

1 

5 

TGL41-18CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



500 

1 

15.3 

19.8 

17.1 

25.2 

5 


P5KE16C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13623 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

1 

10 

P5KE16CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13624 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

1 

5 

TGL41-20C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22888 

500 

1 

16.2 

17.2 

18 

29.1 

5 


P5KE17C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13631 

500 

1 

17 

16.4 

18.9 1 

30.5 

1 

10 

P5KE17CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13632 

500 

1 

17 

18.1 

18.9 

27.6 

1 

5 

TGL41-20CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22889 

500 

1 

17.1 

18.1 

19 

27.7 

5 


TGL41-22C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22890 

500 

1 

17.8 

15.7 

19.8 

31.9 

5 


P5KE18C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13635 

500 

1 

18 

15.5 

20 

32.2 

1 

10 

P5KE18CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13636 

500 

1 

18 

17.2 

20 

i 29.2 

1 

5 

TGL41-22CA 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


22891 

500 

1 

18.8 

16.3 

20.9 

30.6 

5 


DLTS19C 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6405 

500 

1 

19 

10 

21.6 

34.2 

4 

10 

DLTS19CA 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6406 

500 

1 

19 

10 

21.6 

31 

4 

5 

TGL41-24C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22892 

500 

1 

19.4 

14.4 

21.6 

34.7 

5 


P5KE20C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13639 

500 

1 

20 

13.9 

22.2 

35.8 

1 

10 

P5KE20CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13640 

500 

1 

20 

15.4 

22.2 

32.4 

1 

5 

TGL41-24CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22893 

500 

1 

20.5 

15.1 

22.8 

33.2 

5 


TGL41-27C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22894 

500 

1 

21.8 

12.8 

24.3 

39.1 

5 


P5KE22C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13643 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

1 

10 

P5KE22CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13644 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

1 

5 

TGL41-27CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22895 

500 

1 

23.1 

13.3 

25.7 

37.5 

5 


P5KE24C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13647 

500 

1 

24 

11.6 

26.7 

43 

1 

10 

P5KE24CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


MTiTfl 

500 

1 

24 

12.8 

26.7 

38.9 

1 

5 

SM1624C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14818 

500 

1 

24 

10 

26.7 

46.9 

1 

5 

TGL41-30C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22896 

500 

1 

24.3 

11.5 

27 

43.5 

5 


TGL41-30CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22897 

500 

1 

25.6 

12.1 

28.5 

41.4 

5 



Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PartNurnber 

Microsemi : 
bivisibn 

Package 

Outline 

Type 


Data 
Sheet ID 

sMi 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

<V) 

IPP 

(A) 

VBR 

llll 

iffil 

(V) 

ID 

(uA) 


P5KE26C 

Scottsdale 

DO-41 

Ei?H 


13651 

500 

1 

26 

10.7 

28.9 

46.6 

1 

10 

P5KE26CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13652 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

1 

5 

TGL41-33C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22898 

500 

1 

26.8 

10.5 

29.7 

47.7 

5 


P5KE28C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13655 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

1 

10 

P5KE28CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13656 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

1 

5 

TGL41-33CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22899 

500 

1 

28.2 

10.9 

gngi 

45.7 

5 


TGL41-36C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22900 

500 

1 

29.1 

9.6 

1^ 

52 

5 

IBI 

DLTS30C 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6411 

500 

1 

tEM 

10 

33.3 

52.8 

4 

mm 

DLTS30CA 

Scottsdale 

DIP 

STD 


6412 

500 

1 

30 

10 

33.3 

EBEI 

4 

mm 

P5KE30C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13659 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 


1 

TO 

P5KE30CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13660 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

1 

MM 

TGL41-36CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

ESI 



500 

1 

30.8 

10 

34.2 

49.9 

5 


TGL41-39C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22902 

500 

1 

31.6 

8.9 

35.1 


5 

■■ 

P5KE33C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13663 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

1 


P5KE33CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13664 

500 

1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

1 

5 

TGL41-39CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22903 

500 

1 

33.3 

9.3 

37.1 

53.9 

5 


TGL41-43C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22904 

500 

1 

34.8 

8.1 

38.7 

61.9 

5 


P5KE36C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13667 

500 

1 

36 


mM 


1 

10 

P5KE36CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13668 

500 

1 

36 

8.6 

40 

58.1 

1 

5 

TGL41-43CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22905 

500 

1 

36.8 

8.4 

40.9 

59.3 

5 


TGL41-47C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22906 

500 

1 

38.1 

7.4 

42.3 

67.8 

5 


P5KE40C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13671 

500 

1 

40 

7 

44.4 

71.4 

1 

10 

P5KE40CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13672 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

1 

5 

TGL41-47CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22907 

500 

1 

40.2 

7.7 

44.7 

64.8 

5 


TGL41-51C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22908 

500 

1 

41.3 

6.8 

45.9 

Baa 

5 


P5KE43C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13675 

500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

1 

10 

P5KE43CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13676 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

1 

5 

TGL41-51CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22909 

500 

1 

43.6 

7.1 

48.5 

70.1 

5 


P5KE45C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13679 

500 

1 

45 

6.2 

50 

80.3 

1 

10 

P5KE45CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13680 

500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

1 

5 

TGL41-56C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22910 

500 

1 

45.4 

6.2 

50.4 

80.5 

5 


TGL41-56CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22911 

500 

1 

47.8 

6.5 

53.2 

77 

5 


P5KE48C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13683 

500 

1 

48 

5.8 

53.3 

85.5 

1 

10 

P5KE48CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13684 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

1 

5 

TGL41-62C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22912 

500 

1 

50.2 

5.6 

55.8 

89 

5 


P5KE51C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13691 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

Enn 

mm 

MTiM 

P5KE51CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13692 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 



TO 

TGL41-62CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22913 

500 

1 

53 

5.9 

58.9 

85 


hh 

P5KE54C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13695 

500 

1 

54 

5.2 

60 

96.3 

1 

10 

P5KE54CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13696 

500 

1 

54 

5.7 

60 

87.1 

1 

5 

TGL41-68C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22914 

500 

1 1 

55.1 

5.1 

61.2 

98 

5 


P5KE58C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13699 

500 

1 

58 

4.9 

64.4 

103 

1 

10 

P5KE58CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13700 

500 

1 

58 1 

5.3 

64.4 

93.6 

1 

5 

TGL41-68CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22915 

500 

1 

58,1 

5.4 

64.6 

92 

5 



Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

!pp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

:Md’; 

(uA) 

Tol 

(+/-%) 

P5KE60C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13711 

500 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

1 

10 

P5KE60CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13712 

500 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

1 

5 

TGL41-75C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22316 

500 

1 

60.7 

4.6 

67.5 

108 

5 


P5KE64C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13715 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

1 

10 

P5KE64CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13716 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

1 

5 

TGL41-75CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

BilBl 


22917 

500 

1 

64.1 

4.9 

71.3 

103 

5 


TGL41-82C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

ESI 


22918 

500 

1 

66.4 

4.2 

73.8 

118 

5 


P5KE70C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13727 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

1 

10 

P5KE70CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13728 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

1 

5 

TGL41-82CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22919 

500 

1 

70.1 

4.4 

77.9 

113 

5 


TGL41-91C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22920 

500 

1 

73.7 

3.8 

81.9 

131 

5 


P5KE75C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13731 

500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

1 

10 

P5KE75CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13732 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

1 

5 

TGL41-91CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22921 

500 

1 

77.8 

4 

86.5 

125 

5 


P5KE78C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13735 

500 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

1 

10 

P5KE78CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13736 

500 

1 

78 

4 

86.7 


1 

5 

TGL41-100C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22922 

500 

1 

81 

3.5 

90 

144 

5 


P5KE85C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13747 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

1 

10 

P5KE85CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13748 

500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

1 

5 

TGL41-100CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22923 

500 

1 

85.5 

3.6 

95 

137 

5 


TGL41-110C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22924 

500 i 

1 

89.2 

3.2 

99 

158 

5 


P5KE90C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13755 

500 

1 

90 

3.1 

100 

160 

1 

10 

P5KE90CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13756 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

1 

5 

TGL41-110CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




1 

94 

i 3.3 

105 

152 

5 


TGL41-120C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22926 

500 

1 

97.2 

2.9 

108 

173 

5 


P5KE100C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13576 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

1 

10 

P5KE100CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13577 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

1 

5 

TGL41-120CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22927 

500 

1 

102 

3 

114 

165 

5 


TGL41-130C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22928 

500 

1 

105 

2.7 

117 

187 

5 


P5KE110C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

j 

13584 

500 

1 

110 

2.6 

122 

196 

1 

10 

P5KE110CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13585 

500 

1 

110 

2.8 

122 

177 

1 

5 

TGL41-130CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22929 

500 

1 

111 


IBI 

179 

5 


P5KE120C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13592 

500 

1 

120 

2.3 

133 

177 

1 

10 

P5KE120CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



500 

1 

120 

MtM 

133 

214 

1 

5 

TGL41-150C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22930 

500 

1 

121 

2.3 

135 

215 

5 


TGL41-150CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22931 

500 

1 

128 

2.4 

143 

207 

5 


P5KE130C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13600 

500 

1 

Bail 

2.2 

144 

231 

1 

10 

P5KE130CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13601 

500 

1 


2.4 

144 

209 

1 

5 

TGL41-160C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22932 

500 

1 

130 

2.2 

144 

230 

5 


TGL41-160CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22933 

500 

1 

136 

2.3 

152 

219 

5 


TGL41-170C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22934 

500 

1 

138 

2 

153 

244 

5 


TGL41-170CA 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22935 

500 

1 

wsEm 

2.1 

161 

234 

5 


TGL41-180C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22936 

500 

1 



162 

258 

5 


P5KE150C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13612 

500 

1 


m 

167 

268 

1 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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TSB-9 


http://www.microsemi.com 












TSB 


Bi-Directional TVS Af/c^em/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 


Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 


(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

P5KE150CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13613 

500 

1 

150 

2.1 

167 

243 

1 

5 

TGL41-180CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22937 

500 

1 

154 

2 

171 

E3 

5 


P5KE160C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13620 

500 

1 

160 

1.7 

178 


1 

10 

P5KE160CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13621 


1 

160 

1.9 

178 

^1 

1 

5 

TGL41-200C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22938 

500 

1 

162 

1.7 

180 

287 

5 


P5KE170C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13628 

500 

1 

170 

1.6 

189 

304 

1 

10 

P5KE170CA 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


13629 

500 

1 

170 

1.8 


275 

1 

5 

TGL41-200CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22939 

500 

1 

171 

1.8 

190 

274 

5 


SMBG28C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

5 

62.5 




10 

SMBG28CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

5 

65.2 

6.4 

EO 


5 

SMBJ28C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15093 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

800 

10 

SMBJ28CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15094 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

P6KE6.8C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13871 

600 

1 

5.5 

56 

6.12 

10.8 

1000 

10 

P6KE6.8CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13872 

600 

1 

5.8 

57 

6.45 

10.5 

1000 

5 

SMBG40C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14925 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBG40CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14926 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBJ40C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15109 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBJ40CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15110 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

P6KE7.5C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13883 

600 

1 

6.05 

51 

6.75 

11.7 

500 

10 

P6KE7.5CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


MFI'f?'! 

600 

1 

6.4 

53 

7.13 

11.3 

500 

5 

SMBG43C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



ESQi 

1 


48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBG43CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


Binfu 

KiliM 

1 

6.5 

j 53.6 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBJ43C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


MRffl 

600 

1 

6.5 

48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBJ43CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15114 

600 

1 

6.5 

53.6 

7.22 

11.2 

500 


P6KE8.2C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13891 

1^3! 

1 

6.63 

48 

7.38 

12.5 

200 

TO 

SMBG5.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

7 

45.1 

7.78 

tEB 

Rifil 

TO 

SMBG5.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14942 

600 

1 

7 

50 

7.78 

12 

200 

5 

SMBJ5.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15199 

600 

1 

7 

4.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBJ5.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15200 

600 

1 

7 

5.3 

7.78 

12 

200 

5 

P6KE8.2CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13892 

600 

1 

7.02 

50 

7.79 

12.1 

200 

5 

P6KE9.1C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13899 

600 

1 

7.37 

44 

8.19 

13.8 

50 

10 

SMBG51C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14945 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBG51CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14946 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBJ51C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15203 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBJ51CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15204 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

P6KE9.1CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

7.78 

45 


13.4 

50 

5 

SMBG6.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


■IKRI 

600 

1 

8 

40 

on 

15 

msi%m 

10 

SMBG6.5CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

i 

1 


600 

I 1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

iKiy 

5 

SMBJ6.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 

1 

15263 

600 

1 

8 

40 

8.89 

15 

50 

10 

SMBJ6.5CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15264 

600 

1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

50 

5 

P6KE10C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13763 

600 

1 

8.1 

40 

9 

15 

10 

10 

SMBG60C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14965 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBG60CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14966 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

SMBJ60C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15267 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

Vbr 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ60CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15268 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

P6KE10CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13764 

600 

1 

8.55 

41 

9.5 

14.5 

10 

5 

P6KE11C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13771 

600 

1 

8.92 

37 

9.9 

16.2 

5 

10 

SMBG7.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14973 

600 

1 

9 

35.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBG7.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14974 

600 

1 

9 

39 


ragi 

5 

5 

SMBJ7.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15275 

600 

1 

9 

35.5 

10 

16.9 

5 

'■El 

SMBJ7.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15276 

600 

1 

9 

39 

10 

15.4 

5 

5 

P6KE11CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13772 

600 

1 

9.4 

38 

10.5 

15.6 

5 

5 

P6KE12C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13779 

600 

1 

9.72 

35 

10.8 

17.3 

5 

10 

P7KE100A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20642 

600 

1 

10 

31.9 

11.1 

18.8 

5 

10 

P7KE100C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20646 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

SMBG75C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14985 

600 

1 

10 

31.9 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBG75CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14986 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

P6KE12CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13780 

600 

1 

10.2 

36 

11.4 

16.7 

5 

5 

P6KE13C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13787 

600 

1 

10.5 

32 

11.7 

19 

5 

10 

P7KE10C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20643 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

P7KE10CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20647 

600 

1 

11 

33 

rag 

Bf3g 

5 

5 

SMBG8.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14993 

600 

1 

11 

29.9 

rag 

20.1 

5 

10 

SMBG8.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14994 

600 

1 

11 

33 


18.2 

5 

5 

P6KE13CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13788 

600 

1 

11.1 

33 

12.4 

18.2 

5 

5 

P7KE25C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20644 1 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

P7KE25CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20648 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBG85C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15001 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBG85CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15002 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

P6KE15C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13795 

600 

1 

12.1 

27 

13.5 

22 

5 

■El 

P6KE15CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13796 

600 

1 

12.8 

28 

14.3 

21.2 

5 

5 

P6KE16C 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

12.9 

26 

14.4 

23.5 

5 

10 

P7KE43C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20645 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

P7KE43CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20649 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMBG90C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15009 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBG90CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15010 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

P6KE16CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13804 

600 

1 

iicfa 

27 

15.2 

22.5 

5 

5 

SMBG100C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14830 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBG100CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14831 


1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBJ100C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15014 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBJ100CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15015 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

P6KE18C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13815 

600 

1 

14.5 

23 

16.2 

26.5 

5 

10 

SMBG110C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14838 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBG110CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14839 

600 

1 

15 

24 

16.7 


5 

5 

SMBJ110C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15022 

600 

1 

15 

22.3 

im 

rag 

5 

10 

SMBJ110CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15023 

600 

1 

15 

24 

16.7 


5 

5 

P6KE18CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13816 

600 

1 

15.3 

24 

17.1 

25.2 

5 

5 

SMBG120C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14846 

600 

1 

mm 


rag 


5 

10 

SMBG120CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14847 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-11 


http://vvww.microsemi.com 
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Bi-Directional TVS Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

iil? 

of 

ToK 

(+/-%) 

SMBJ120C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15030 

600 

1 

16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBJ120CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15031 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

P6KE20C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13823 

600 

1 

16.2 

21 

18 

29.1 

5 

10 

SMBG130C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14854 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBG130CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14855 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBJ130C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15038 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBJ130CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15039 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

P6KE20CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13824 

600 

1 

17.1 

22 

18 

27.7 

5 

5 

P6KE22C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13827 

600 

1 

17.8 

19 

19.8 

31.9 

5 

10 

SMBG13C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14857 

600 

1 

18 

18.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMBG13CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14858 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

SMBJ13C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15041 

600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 

S1VIBJ13CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

P6KE22CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


KFFFfl 

600 

1 

18.8 

20 

20.9 

30.6 

5 

5 

P6KE24C 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

19.4 

17 

21.6 

34.7 

5 

10 

SMBG14C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

20 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBG14CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

20 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMBJ14C 

Scottsdale 

SMBJ 



15045 

600 

1 

Eil 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBJ14CA 

Scottsdale 

SMBJ 



15046 

600 

1 

20 

18.5 

rag 

32.4 

5 

5 

P6KE24CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13832 

600 

1 

20.5 

18 

^1 

33.2 

5 

5 

P6KE27C 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

21.8 

15 

24.3 

39.1 

5 

10 

SIVIBG150C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBG150CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14867 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBJ150C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15050 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBJ150CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15051 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

P6KE27CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13836 

600 

1 

23.1 

16 

25.7 

37.5 

5 

5 

SMBG15C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14869 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBG15CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14870 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMBJ15C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15053 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBJ15CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15054 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

P6KE30C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13839 

600 

1 

24.3 

14 

27 

43.5 

5 

10 

P6KE30CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13840 

600 

1 

25.6 

14.4 

28.5 

41.4 

5 

5 

SMBG160C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBG160CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMBJ160C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




HKH 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBJieOCA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




HH 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

P6KE33C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13843 

600 

1 

26.8 

12.6 

29.7 

47.7 

5 

10 

SMBG16C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14877 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBG16CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14878 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBJ16C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15061 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBJ16CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15062 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

P6KE33CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13844 

600 

1 

28.2 

13.2 

31.4 

45.7 

5 

5 

P6KE36C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13847 

600 

1 

29.1 

11.6 

32.4 

52 

5 

10 

SMBG170C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14882 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-12 


http://www.microsemi.com 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

iipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBG170CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14883 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMBJ170C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15066 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 


SMBJ170CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15067 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

P6KE36CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13848 

600 

1 

30.8 

12 

34.2 

49.9 

5 

5 

P6KE39C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13851 

600 

1 

31.6 

10.6 

56.4 

35.1 

5 

HI 

SMBG17C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14885 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

HI 

SMBG17CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14886 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBJ17C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15069 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBJ17CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15070 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

P6KE39CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13852 

600 

1 

33.3 

11.2 

37.1 

53.9 

5 

5 

P6KE43C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13855 

600 

1 

34.8 

9.6 

38.7 

61.9 

5 

10 

SMBG18C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14889 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBG18CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14890 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBJ18C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15073 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBJ18CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15074 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

P6KE43CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13856 

600 

1 

36.8 

10.1 

40.9 

59.3 

5 

5 

P6KE47C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13859 

600 

1 

38.1 

8.8 

42.3 

67.8 

5 

10 

SMBG20C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14893 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBG20CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14894 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBJ20C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15077 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBJ20CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15078 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

P6KE47CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13860 1 

600 

1 

40.2 

9.3 

44.7 

64.8 

5 

5 

P6KE51C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13863 1 

600 

1 

41.3 

8.2 

45.9 

73.5 

5 

10 

SMBG22C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14897 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBG22CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


1 14898 

600 

1 

mm 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMBJ22C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15081 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

S1VIBJ22CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15082 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

P6KE51CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13864 

600 

1 

43.6 

8.6 

48.5 

70.1 

5 

5 

SMBG24C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14901 

600 

1 

45 

7.5 

50 

80.3 

5 

10 

SMBG24CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14902 

600 

1 

45 

8.6 

50 

72.7 

5 

5 

SMBJ24C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

45 

7.5 

50 

80.3 

5 

10 

SIV1BJ24CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15086 

600 

1 

45 

8.3 

50 

72.7 

5 

5 

P6KE56C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13867 

600 

1 

45.4 

7.4 

50.4 

80.5 

5 

10 

P6KE56CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13868 

600 

1 

47.8 

7.8 

53.2 

77 

5 

5 

SMBG26C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14905 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

1 10 

SMBG26CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14906 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBJ26C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15089 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SIViBJ26CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15090 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

P6KE62C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13875 

600 

1 

50.2 

6.8 

55.8 

89 

5 

10 

SMBG30C 

Scottsdale 

SMBG 

icCT 


14913 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBG30CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14914 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBJ30C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15097 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBJ30CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15098 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

P6KE62CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13876 

600 

1 

53 

7.1 

58.9 

85 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-13 


http://vvww.microsemi.com 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Mm 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/>%) 

SMBG33C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



600 

1 

54 

6.2 

60 

96.3 

5 


SMBG33CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14918 

600 

1 

54 


KM 

87.1 

5 

\MSM 

SMBJ33C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15101 

600 

1 

54 



96.3 

5 

■9 

SMBJ33CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15102 

600 

1 

54 

1^ 


87.1 

5 

5 

P6KE68C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13879 

600 

1 

55.1 

6.1 

61.2 

98 

5 

10 

SMBG36C 

Scottsdale 

ISSHH 



14921 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBG36CA 

Scottsdale 


SM 


14922 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBJ36C 

Scottsdale 


SM 


15105 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBJ36CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15106 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

P6KE68CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13880 

600 

1 

58.1 

6.5 

64.6 

92 

5 

5 

SMBG45C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14933 

600 

1 

60 

5.6 

66.7 

107 

5 

10 

SMBG45CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14934 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBJ45C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15117 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

107 

5 

10 

SMBJ45CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15118 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

P6KE75C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13887 

600 

1 

60.7 

5.5 

67.5 

108 

5 

10 

SMBG48C 

Scottsdale 

SMBG 

MM 


14937 


1 

64 

5.3 

71.1 

114 

5 

10 

SMBG48CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14938 

600 

1 

64 

5.8 

71.1 

103 

5 

5 

SMBJ48C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15195 

600 

1 

64 

5.3 

71.1 

114 

5 

10 

SMBJ48CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15196 

600 

1 

64 

5.8 

71.1 

103 

5 

5 

P6KE75CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13888 

600 

1 

64.1 

5.8 

71.3 

103 

5 

5 

P6KE82C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13895 

600 

1 

66.4 

5.1 

73.8 

118 

5 

10 

SMBG54C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14949 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBG54CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14950 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMBJ54C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15207 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBJ54CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15208 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

P6KE82CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13896 

600 

1 

70.1 

5.3 

77.9 

113 

5 

5 

P6KE91C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13903 

600 

1 

73.7 

4.5 

81.9 

131 

5 

10 

SMBG58C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14953 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBG58CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14954 

600 

1 

75 

4.9 

83.3 

121 

5 

5 

SMBJ58C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15211 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBJ58CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15212 

600 

1 

75 

4.9 

83.3 

121 

5 

5 

P6KE91CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13904 

600 

1 

77.8 

4.8 

86.5 

125 

5 

5 

SMBG6.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14957 

600 

1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBG6.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14958 

600 

1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

SMBJ6.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15259 

600 

1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBJ6.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15260 

600 

1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

P6KE100C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13760 

600 

1 

81 

4.2 

90 

144 

5 

10 

SMBG64C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14969 

600 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMBG64CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14970 

600 

1 

85 

4.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMBJ64C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15271 

600 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMBJ64CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15272 

600 

1 

85 

4.4 

94.4 

137 

5 

5 

P6KE100CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13761 

600 

1 

85.5 

4.4 

95 

137 

5 

5 

P6KE110C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13768 

600 

1 

89.2 

3.8 

99 

158 

5 

10 

SMBG7.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14977 

600 

1 

90 

3.8 

100 

160 

5 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-14 


http://www.microsemi.com 




















Bi-Directional TVS Mc ro^i 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

SMBG7.5CA 

Scottsdale 


SM 


14978 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 

5 

SMBJ7.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15279 

600 

1 

90 

3.8 

100 

160 

5 

10 

S1V1BJ7.5CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15280 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 

5 

P6KE110CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13769 

600 

1 

94 

3.4 

105 

152 

5 

5 

P6KE120C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13776 

600 

1 

97.2 

3.5 

108 

173 

5 

10 

P7KE10 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20635 

600 

1 

100 

3.4 

111 

179 

5 

10 

P7KE100 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20638 

600 

1 

100 

37, 

111 

162 

5 

5 

SIV1BG70C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14981 

600 

1 



111 

179 

5 

10 

SIVIBG70CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14982 

600 

1 

100 

ma 

Mm 


5 

5 

P6KE120CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13777 

600 

1 

102 



1551 

5 

5 

P6KE130C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13784 

600 

1 

105 

3.2 

117 

187 

5 

10 

P7KE100CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20650 

600 

1 

110 

3 

122 

KE!S1 

5 


P7KE10A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20639 

600 

1 

110 

Bl 


177 

5 

5 

SMBG78C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14989 

600 

1 

110 

3 

122 



10 

SMBG78CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14990 

600 

1 

110 

3.4 

122 

177 

5 

5 

P6KE130CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


KTIrTfl 


1 

111 

Icicl 

124 

179 

5 

5 

P7KE25 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

P7KE25A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20640 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 

SIVIBG8.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14997 

600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

SMBG8.5CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14998 

600 

1 

120 

Bl 

KBcl 

193 

5 

5 

P6KE150C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13792 

600 

1 

121 

1^ 

Bcgl 

215 

5 

10 

P6KE150CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13793 

600 

1 

128 

2.9 

143 

207 

5 

5 

P6KE160C 

Scottsdale 

T-18 

1 STD 


13800 

600 

1 

130 

2.6 

144 

1^1 

5 

10 

P7KE43 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20637 

600 

1 

130 

2.6 

144 

231 

5 

10 

P7KE43A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20641 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

SMBG9.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15005 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

10 

SMBG9.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15006 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

P6KE160CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13801 

600 

1 

136 

2.7 

152 

219 

5 

5 

P6KE170C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13807 

600 

1 

138 

2.5 

153 

244 

5 

10 

P6KE170CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13808 

600 

1 

145 

2.6 

161 

234 

5 

5 

P6KE180C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13812 

600 

1 

146 

2.3 

162 

258 

5 

10 

SMBG10C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14833 

600 

1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBG10CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14834 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

SMBJ10C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15017 

600 

1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBJ10CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15018 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

P6KE180CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 



600 

1 

154 

2.4 

171 

246 

5 

5 

SMBG11C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


mtitti 

600 

1 


2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBG11CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14842 

600 

1 

160 

2.3 

178 

259 

5 

5 

SMBJ11C 

Scottsdale 


SM 


15025 

600 

1 


2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBJ11CA 

Scottsdale 


SM 


15026 

600 

1 


2.3 

178 

259 

5 

5 

P6KE200C 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13820 

600 

1 

162 

2.1 

180 

287 

5 

10 

SMBG12C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14849 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBG12CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14850 

600 

1 

170 

2.2 

189 

275 

5 

5 

SMBJ12C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM. 


15033 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5j 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


TSB-15 


http://www.microsemi.com 























TSB 


Bi-Directional TVS iVBci^w 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

llHi 

,Spec 

Data 

lii'il 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

ilii 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

ws 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ12CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15034 

600 

1 

MBEM 

2.2 

189 

275 

5 

5 

P6KE200CA 

Scottsdale 

T-18 

STD 


13821 

600 

1 

171 

2.2 

190 

274 

5 

5 

1.0KE5.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


146 

1000 

1 

5 





10 

1.0KE5.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

sia 


147 

1000 

1 

5 





5 

EPS5SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6539 

1000 

1 

5 

89.4 





EPS5 

Watertown 

A 

STD 


6538 

1000 

1 

5 

89.4 

6 

9.5 

50 


1.0KE6.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


162 

1000 

1 

6 





10 

1.0KE6.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


163 

1000 

1 

6 


. 



5 

1.0KE6.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


166 

1000 

1 

6.5 





10 

1.0KE6.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


167 

1000 

1 

6.5 





5 

1.0KE7.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


178 

1000 

1 

7 





10 

1.0KE7.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


179 

1000 

1 

7 





5 

1.0KE7.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


182 

1000 

1 

7.5 





10 

1.0KE7.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


183 

1000 

1 

7.5 





5 

1.0KE8.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


198 

1000 

1 

8 





10 

1.0KE8.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


199 

1000 

1 

8 





5 

EPS8SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6541 

1000 

1 

8 

62.1 





EPS8 

Watertown 

A 

STD 


6540 

1000 

1 

8 

62.1 

9 

13.7 

2 


UPT8B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22001 

1000 

1 

8 

62.1 

9 

13.7 

2 


1.0KE8.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


202 

1000 

1 

8.5 





10 

1.0KE8.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


203 

1000 

1 

8.5 





5 

1.0KE9.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


210 

1000 

1 

9 





10 

1.0KE9.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


211 

1000 

1 

9 





5 

1.0KE10C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


53 

1000 

1 

10 





10 

1.0KE10CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


54 

1000 

1 

10 





5 

1.0KE11C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


61 

1000 

1 

11 





10 

1.0KE11CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


62 

1000 

1 

11 





5 

1.0KE12C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


7 

1000 

1 

12 





10 

1.0KE12CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


8 

1000 

1 

12 





5 

EPS12SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6525 

1000 

1 

12 

40.3 





EPS12 

Watertown 

A 

STD 


6524 

1000 

1 

12 

40.3 

13.8 

21.6 

1 


UPT12B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22002 

1000 

1 

12 

40.3 

13.8 

21.6 

1 


1.0KE13C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


15 

1000 

1 

13 





10 

1.0KE13CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


63 

1000 

1 

13 





5 

1.0KE14C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


66 

1000 

1 

14 





10 

1.0KE14CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


67 

1000 

1 : 

14 





5 

1.0KE15C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


74 

1000 

1 

15 





10 

1.0KE15CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


75 

1000 

1 

15 





5 

EPS15SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6527 

1000 

1 

15 

33.9 





EPS15 

Watertown 

A 

STD 


6526 

1000 

1 

15 

33.9 

16.7 

26 

1 


UPT15 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22003 

1000 

1 

15 

33.9 

16.7 

26 

1 


1.0KE16C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


82 

1000 

1 

16 





10 

1.0KE16CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


83 

1000 

1 

16 





5 

1.0KE17C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


90 

1000 


17 





10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


TSB-16 


http://www.microsemi.com 











■Pirectoponal T¥^ 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

-;ippt 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

:4DV: 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

1.0KE17CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


91 

1000 

1 

17 





5 

EPS17SiVl 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6529 

1000 

1 

17 

30.8 





EPS17 

Watertown 

A 

STD 


6528 

1000 

1 

17 

30.8 

19 

29.2 

1 


UPT17B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22004 

1000 

1 

17 

30.8 

19 

29.2 

1 


1.0KE18C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


94 

1000 

1 

18 





10 

1.0KE18CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


95 

1000 

1 

18 





5 

1.0KE20C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


98 

1000 

1 

20 





10 

1.0KE20CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


99 

1000 

1 

20 





5 

1.0KE22C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


102 

1000 

1 

22 





10 

1.0KE22CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


103 

1000 

1 

22 





5 

1.0KE24C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


106 

1000 

1 

24 





10 

1.0KE24CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


107 

1000 

1 

24 





5 

EPS24SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6531 

1000 

1 

24 

22 





EPS24 

Watertown 

A 

STD 


6530 

1000 

1 

24 

22 

28.4 

43.2 

1 


UPT24B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22005 

1000 

1 

24 

22 

28.4 

43.2 

1 


1.0KE26C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


110 

1000 

1 

26 





10 

1.0KE26CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


111 

1000 

1 

26 





5 

1.0KE28C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


114 

1000 

1 

28 





10 

1.0KE28CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


115 

1000 

1 

28 





5 

EPS28SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6533 

1000 

1 

28 

19.2 





EPS28 

Watertown 

A 

STD 


6532 

1000 

1 

28 

19.2 

31 

47.8 

1 


UPT28B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22006 

1000 

1 

28 

19.2 

31 

47.8 

1 


1.0KE30C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


118 

1000 

1 

30 





10 

1.0KE30CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


119 

1000 

1 

30 





5 

1.0KE33C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


122 

1000 

1 

33 





10 

1.0KE33CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


123 

1000 

1 

33 





5 

EPS33SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6535 

1000 

1 

33 

16.4 





EPS33 

Watertown 

A 

STD 


6534 

1000 

1 

33 

16.4 

36.8 

56.7 

1 


UPT33B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22007 

1000 

1 

33 

16.4 

36.8 

56.7 

1 


1.0KE36C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


126 

1000 

1 

36 





10 

1.0KE36CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


127 

1000 

1 

36 





5 

1.0KE40C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


130 

1000 

1 

40 





10 

1.0KE40CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


131 

1000 

1 

40 





5 

1.0KE43C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


134 

1000 

1 

43 





10 

1.0KE43CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


135 

1000 

1 

43 





5 

1.0KE45C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


138 

1000 

1 

45 





10 

1.0KE45CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


139 

1000 

1 

45 





5 

1.0KE48C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


142 

1000 

1 

48 





10 

1.0KE48CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


143 

1000 

1 

48 





5 

EPS48SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6537 

1000 

1 

48 

11.2 





EPS48 

Watertown 

A 

STD 


6536 

1000 

1 

48 

11.2 

54 

84.3 

1 


UPT48B 

Watertown 

POWERMIT 

SM 


22008 

1000 

1 

48 

11.2 

54 

84.3 

1 


1.0KE51C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


150 

1000 

1 

51 





10 

1.0KE51CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


151 

1000 

1 

51 





5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-17 


http://www.microsemi.com 









TSB 


Bi-Directional TVS 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

, Ppp 
(W) 

Pulse 

Type 

pi 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

mM 

-1 

Tol. 

(+/»%) 

1.0KE54C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


154 

1000 

1 

54 





10 

1.0KE54CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


155 

1000 

1 

54 





5 

1.0KE58C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


158 

1000 

1 

58 





10 

1.0KE58CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


159 

1000 

1 

58 





5 

1.0KE60C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


170 

1000 

1 

60 





10 

1.0KE60CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


171 

1000 

1 

60 





5 

1.0KE64C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


174 

1000 

1 

64 





10 

1.0KE64CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


175 

1000 

1 

64 





5 

1.0KE70C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


186 

1000 

1 

70 





10 

1.0KE70CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


187 

1000 

1 

70 





5 

1.0KE75C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


190 

1000 

1 

75 





10 

1.0KE75CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


191 

1000 

1 

75 





5 

1.0KE78C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


194 

1000 

1 

78 





10 

1.0KE78CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


195 

1000 

1 

78 





5 

1.0KE85C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


206 

1000 

1 

85 





10 

1.0KE85CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


207 

1000 

1 

85 





5 

1.0KE90C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


214 

1000 

1 

90 





10 

1.0KE90CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


215 

1000 

1 

90 





5 

1.0KE100C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


50 

1000 

1 

100 





10 

1.0KE100CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


51 


1 

100 





5 

1.0KE110C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


58 

1000 

1 

110 





10 

1.0KE110CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


59 

1000 

1 

110 





5 

1.0KE120C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


4 

1000 

1 

120 





10 

1.0KE120CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


5 

1000 

1 

120 





5 

1.0KE130C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


12 

1000 

1 

130 





10 

1.0KE130CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


13 

1000 

1 

130 





5 

1.0KE150C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


71 

1000 

1 

150 





10 

1.0KE150CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


72 

1000 

1 

150 





5 

1.0KE160C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


79 

1000 

1 

160 





10 

1.0KE160CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


80 

1000 

1 

160 





5 

1.0KE170C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


87 

1000 

1 

170 





10 

1.0KE170CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


88 

1000 

1 

170 





5 

1.2KE5.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


330 

1200 

1 

5 





10 

1.2KE5.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


331 

1200 

1 

5 





5 

1.2KE6.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


346 

1200 

1 

6 





■El 

1.2KE6.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


347 

1200 

1 

6 





5 

1.2KE6.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


350 

1200 

1 

6.5 





10 

1.2KE6.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


351 

1200 

1 

6.5 





5 

1.2KE7.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


362 

1200 

1 

jj^QII 

bh 


^■1 

llllllll 

10 

1.2KE7.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


363 

1200 

1 

7 





5 

1.2KE7.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


366 

1200 

1 

7.5 





10 

1.2KE7.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

j STD 


367 

1200 

1 

7.5 





5 

1.2KE8.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


382 

1200 

1 

8 





10 

1.2KE8.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


383 

1200 

1 

8 





5 


Section Organization; TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes; 

1. Puise Width is specified as type; 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3} 150 nsec 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1.2KE8.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


386 

1200 

1 

8.5 





10 

1.2KE8.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


387 

1200 

1 

8.5 





5 

1.2KE9.0C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


394 

1200 

1 

9 





10 

1.2KE9.0CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


395 

1200 

1 

9 





5 

1.2KE10C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


222 

1200 

1 

10 





10 

1.2KE10CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


223 

1200 

1 

10 





5 

1.2KE11C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


230 

1200 

1 

11 





10 

1.2KE11CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


231 

1200 

1 

11 





5 

1.2KE12C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


238 

1200 

1 

12 





10 

1.2KE12CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


239 

1200 

1 

12 





5 

1.2KE13C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


246 

1200 

1 

13 





10 

1.2KE13CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


247 

1200 

1 

13 





5 

1.2KE14C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


250 

1200 

1 

14 





10 

1.2KE14CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


251 

1200 

1 

14 





5 

1.2KE15C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


258 

1200 

1 

15 





10 

1.2KE15CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


259 

1200 

1 

15 





5 

1.2KE16C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


266 

1200 

1 

16 





10 

1.2KE16CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


267 

1200 

1 

16 





5 

1.2KE17C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


274 

1200 

1 

17 





10 

1.2KE17CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


275 

1200 

1 

17 





5 

1.2KE18C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


278 

1200 

1 

18 





10 

1.2KE18CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


279 

1200 

1 

18 





5 

1.2KE20C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


282 

1200 

1 

20 





10 

1.2KE20CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


283 

1200 

1 

20 





5 

1.2KE22C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


286 

1200 

1 

22 





10 

1.2KE22CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


287 

1200 

1 

22 





5 

1.2KE24C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


290 

1200 

1 

24 





10 

1.2KE24CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


291 

1200 

1 

24 





5 

1.2KE26C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


' 294 

1200 

1 

26 





10 

1.2KE26CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


1 295 

1200 

1 

26 





5 

1.2KE28C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


298 

1200 

1 

28 





10 

1.2KE28CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


299 

1200 

1 

28 





5 

1.2KE30C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


302 

1200 

1 

30 





10 

1.2KE30CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


303 

1200 

1 

30 





5 

1.2KE33C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


306 

1200 

1 

33 





10 

1.2KE33CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


307 

1200 

1 

33 





5 

1.2KE36C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


310 

1200 

1 

36 





10 

1.2KE36CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


311 

1200 

1 

36 





5 

1.2KE40C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


314 

1200 

1 

40 





10 

1.2KE40CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


315 

1200 

1 

40 





5 

1.2KE43C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


318 

1200 

1 

43 





10 

1.2KE43CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


319 

1200 

1 

43 





5 

1.2KE45C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


322 

1200 

1 

45 





10 

1.2KE45CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


323 

1200 

1 

45 





5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil , 
Spec 

Sheet ID 

Ppp 
(W) .. 

^Puis^^ 

:.;|y||S 

Vwm 

<V) 

iiili 

(A) 

VBR 

(V) 

Wst 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

1.2KE48C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


326 

1200 

1 

48 





10 

1.2KE48CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


327 

1200 

1 

48 





5 

1.2KE51C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


334 

1200 

1 

51 





10 

1.2KE51CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


335 

1200 

1 

51 





5 

1.2KE54C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


338 

tm 

1 

54 





10 

1.2KE54CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


339 

■PiTil 

1 

54 





5 

1.2KE58C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


342 

KRtlil 

1 

58 





10 

1.2KE58CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


343 

■wml 

1 

58 





5 

1.2KE60C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 



IE31 

1 

60 





10 

1.2KE60CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


355 

1200 

1 

60 





5 

1.2KE64C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


358 

1200 

1 

64 





10 

1.2KE64CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


359 

1200 

1 

64 





5 

1.2KE70C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


370 

1200 

1 

70 





10 

1.2KE70CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


371 

1200 

1 

70 





5 

1.2KE75C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


374 

1200 

1 

75 





10 

1.2KE75CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


375 

1200 

1 

75 





5 

1.2KE78C 

Scottsdale 

CASE-1 

Riq 


378 

1200 

1 

78 





10 

1.2KE78CA 

Scottsdale 

CASE-1 

Ena 


379 

1200 

1 

78 





5 

1.2KE85C 

Scottsdale 

CASE-1 

Bia 


390 

1200 

1 

85 





10 

1.2KE85CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


391 

1200 

1 

85 





5 

1.2KE90C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


398 

1200 

1 

90 





10 

1.2KE90CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


399 

1200 

1 

90 





5 

1.2KE100C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


219 

1200 

1 

100 





10 

1.2KE100CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


220 

1200 

1 

100 





5 

1.2KE110C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


227 

1200 

1 

110 





10 

1.2KE110CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


228 

1200 

1 

110 





5 

1.2KE120C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


235 

1200 

1 

120 





10 

1.2KE120CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


236 

1200 

1 

120 





5 

1.2KE130C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


243 

1200 

1 

130 





10 

1.2KE130CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


244 

1200 

1 

130 





5 

1.2KE150C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


255 

1200 

1 

150 





10 

1.2KE150CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


256 

1200 

1 

150 





5 

1.2KE160C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


263 

1200 

1 

160 





10 

1.2KE160CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


264 

1200 

1 

160 





5 

1.2KE170C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


271 

1200 

1 

170 





10 

1.2KE170CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


272 

1200 

1 

170 





5 

ICT-5C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6860 

1500 

1 

5 

10 

6 

7.5 

300 

5 

1CTE-5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6878 

1500 

1 

5 

10 

6 

mmim 

300 

5 

SMCG28C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15395 

1500 

1 

5 

156 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCG28CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15396 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMCJ28C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15579 

1500 

1 

5 

156 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCJ28CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15580 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

1.5KE6.8C 

Scottsdale 

CASE-1 



21621 

1500 

1 

5.5 

139 

6.12 

10.8 

1000 

10 

CD6267C 

Scottsdale 

CELLULAR 

15113 


6105 


1 

5.5 


Era 


1000 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanid (800) 713-4113 
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Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 
(A) : 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol; 

(+/.%) 

CD6267CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6106 

1500 

1 

5.8 

143 

6.12 

10.5 

1000 

5 

1.5KE6.8CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


21622 

1500 

1 

5.8 

143 

6.45 

10.5 

1000 

5 

SMCG40C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15411 

1500 

1 

6 

132 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCG40CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15412 

1500 

1 

6 

146 

IsIRg 

■n*cM 


5 

SIV1CJ40C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15595 

1500 

1 

6 

132 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCJ40CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15596 

1500 

1 

6 

146 

Egg 

ditwM 


5 

1.5KCD7.5C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


662 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1.5KE7.5C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


828 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

CD6268C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6109 

1500 

1 

6.05 

128 

6.75 

11.7 

500 

10 

1.5KCD7.5CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


663 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

1.5KE7.5CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


829 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

CD6268CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6110 

1500 

1 

6.4 

132 

7.13 

11.3 

500 

5 

SMCG43C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15415 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCG43CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15416 

1500 

1 

6.5 

134 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMCJ43C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15599 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCJ43CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15600 

1500 

1 

6.5 

134 

7.22 

11.2 

500 

5 

1.5KCD8.2C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


670 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

12.5 

200 

10 

1.5KE8.2C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


836 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

12.5 

200 

10 

CD6269C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6113 

1500 

1 

6.63 

120 

7.38 

12.5 

200 

10 

SMCG5.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15427 

1500 

1 

7 

113 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCG5.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15428 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

SMCJ5.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15611 

1500 

1 

7 

113 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCJ5.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15612 i 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

1.5KCD8.2CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


671 1 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

1.5KE8.2CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


837 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

CD6269CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6114 

1500 

1 

7.02 

124 

7.79 

12.1 

200 

5 

1.5KCD9.1C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


678 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

1.5KE9.1C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


844 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

CD6270C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6117 

1500 

1 

7.37 

109 

8.19 

13.8 

50 

10 

SMCG51C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15431 

1500 

1 

7.5 

105 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCG51CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15432 

1500 

1 

7.5 

116 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMCJ51C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15615 

1500 

1 

7.5 

105 

8.33 

14.3 

100 

10 

SIVICJ51CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15616 

1500 

1 

7.5 

116 

8.33 

12.9 

100 

5 

1.5KCD9.1CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


679 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

1.5KE9.1CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


845 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

CD6270CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6118 

1500 

1 

7.78 

112 

8.65 

13.4 

50 

5 

SMCG6.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15447 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCG6.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15448 

1500 

1 

8 

110 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMCJ6.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15631 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCJ6.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15632 

1500 

1 

8 

110 

8.89 

13.6 

50 

5 

ICT-8C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6862 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.6 

25 

5 

ICTE-8C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6880 

1500 

1 

8 

10 

9.4 

11.6 

25 

5 

1.5KCD10C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


544 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

■B 

10 

10 

1.5KE10C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


690 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

■B 

10 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

iisii 

(W)' 

Type 

,Vwm 

(V) 

rpp 

(A) 

iiSi- 

il; 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

(+/-%) 

CD6271C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6121 

1500 

1 

8.1 

100 

9 

■a 

10 

10 

SMCG60C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15451 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 

KEIsl 

25 

10 

SMCG60CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15452 

1500 

1 

8.5 

104 

9.44 

iggj 


5 

SMCJ60C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15635 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 


mm 

10 

SMCJ60CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15636 

1500 

1 

8.5 

104 

9.44 

14.4 

25 

5 

1.5KCD10CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


545 

1500 

1 


103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1.5KE10CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


691 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

CD6271CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6122 

1500 

1 

8.55 

103 

9.5 

14.5 

10 

5 

1.5KCD11C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


552 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

1.5KE11C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


698 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

Brag 

5 

10 

CD6272C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6125 

1500 

1 

8.92 

93 

9.9 

16.2 

5 

10 

SMCG7.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15459 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCG7.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15460 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

SMCJ7.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15643 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCJ7.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15644 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

1.5KCD11CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


553 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

1.5KE11CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


699 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

^5 

CD6272CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6126 

1500 

1 

9.4 

96 

10.5 

15.6 

5 

5 

1.5KCD12C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


560 

imi 

1 

9.72 

87 

10.8 

17.3 

5 

10 

1.5KE12C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


706 

1500 

1 

Bsfyj 

87 

10.8 

17.3 

5 

10 

CD6273C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6129 

1500 

1 

9.72 

87 

10.8 

BWEi 

5 

10 

SMBJ75C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15287 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBJ75CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15288 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMCG75C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15471 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

mm 

SMCG75CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15472 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

iCT-IOC 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6846 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

iCTE-IOC 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6864 

1500 

1 

10 

10 

11.7 

14.5 

2 

5 

1.5KCD12CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


561 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1.5KE12CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


707 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

CD6273CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6130 

1500 

1 

10.2 

90 

11.4 

16.7 

5 

5 

1.5KCD13C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


568 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

1.5KE13C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


714 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

CD6274C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6133 

1500 

1 

10.5 

79 

11.7 

19 

5 

10 

SMBJ8.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15295 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBJ8.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15296 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

^5 

SMCG8.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15479 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCG8.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15480 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

1.5KCD13CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


569 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

1.5KE13CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


715 

1500 

1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

CD6274CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

lilU 


6134 


1 

11.1 

82 

12.4 

18.2 

5 

5 

SMBJ85C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15303 

1500 

1 

12 

1^ 

IBS 

22 

5 

10 

SMBJ85CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15304 

1500 

1 

12 



19.9 

5 

5 

SMCG85C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15487 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMCG85CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15488 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

L-U 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

ICT-12C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6848 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

ICTE-12C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6866 

1500 

1 

12 

10 

14.1 

17.1 

2 

5 

1.5KCD15C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


576 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

1.5KE15C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


722 

1500 

1 

12.1 

68 

13.5 

22 

5 

10 

CD6275C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6137 

1500 

1 

BUB 

68 

lEB 

22 

5 

10 

1.5KCD15CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


577 

1500 

1 

1^ 

71 

14.3 

21.2 

5 

5 

1.5KE15CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


723 

1500 

1 

12.8 

El 

BHcl 

rag 

111 

5 

CD6275CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6138 

1500 

1 

12.8 

El 

14.3 

21.2 

5 

5 

1.5KCD16C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


584 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 

10 

1.5KE16C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


730 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 

fcllM 

CD6276C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6141 

1500 

1 

12.9 

64 

14.4 

23.5 

5 


SMBJ90C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15311 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

MM 

SMBJ90CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15312 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

MEM 

SMCG90C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15495 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCG90CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15496 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

1.5KCD16CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


585 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

1.5KE16CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


731 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

CD6276CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6142 

1500 

1 

13.6 

67 

15.2 

22.5 

5 

5 

SMCG100C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15316 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMCG100CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15317 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCJIOOC 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15500 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMCJ100CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15501 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

1.5KCD18C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


596 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

mm 

1.5KE18C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


742 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

CD6277C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6145 

1500 

1 

14.5 

56.5 

16.2 

26.5 

5 

10 

SMCG110C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15324 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCG110CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15325 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCJ110C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15508 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCJ110CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15509 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

ICT-15C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6850 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

ICTE-15C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6868 

1500 

1 

15 

10 

17.6 

21.4 

2 

5 

1.5KE18CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


743 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

CD6277CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6146 

1500 

1 

15.3 

59.5 

17.1 

25.2 

5 

5 

1.5KCD18CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


597 

1500 

1 

15.3 

59.5 

25.2 

17.1 

5 

5 

SMCG120C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15332 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCG120CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15333 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

SMCJ120C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15516 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SIVICJ120CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15517 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

1.5KCD20C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


604 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

1.5KE20C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


750 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

CD6278C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6149 

1500 

1 

16.2 

51.5 

18 

29.1 

5 

10 

SMCG130C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15340 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCG130CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15341 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

^ 5 

5 

SMCJ130C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15524 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Bi-Directional TVS Afficrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Mm 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJ130CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15525 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

1.5KCD20CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


605 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1.5KE20CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


751 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

CD6278CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6150 

1500 

1 

17.1 

54 

19 

27.7 

5 

5 

1.5KCD22C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


608 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

1.5KE22C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


758 

1500 

1 

lEO 

47 

19.8 

31.9 

5 

10 

CD6279C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6153 

1500 

1 

17.8 

47 

19.8 

31.9 

5 


SMCG13C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15343 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCG13CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15344 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

SMCJ13C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15527 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCJ13CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15528 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

ICT-18C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6852 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

ICTE-18C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6870 

1500 

1 

18 

10 

21.2 

25.5 

2 

5 

1.5KCD22CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


609 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

1.5KE22CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


759 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

CD6279CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6154 

1500 

1 

18.8 

49 

20.9 

30.6 

5 

5 

1.5KCD24C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


612 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 


1.5KE24C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


762 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

W 

CD6280C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6157 

1500 

1 

19.4 

43 

21.6 

34.7 

5 

■El 

SMCG14C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15347 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCG14CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15348 

1500 

1 

mdtim 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMCJ14C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15531 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCJ14CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15532 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

1.5KCD24CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


613 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1.5KE24CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


763 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

CD6280CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6158 

1500 

1 

20.5 

45 

22.8 

33.2 

5 

5 

1.5KCD27C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


616 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

1.5KE27C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


770 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

CD6281C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6161 

1500 

1 

21.8 

38.5 

24.3 

39.1 

5 

10 

SMCG150C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15352 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCG150CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15353 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMCJ150C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15536 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCJ150CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15537 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

ICT-22C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6854 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

32 

2 

5 

ICTE-22C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6872 

1500 

1 

22 

10 

25.9 

32 

2 

5 

1.5KCD27CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


617 

1500 

1 

23.1 

40 

0.65 

37.5 

5 

5 

1.5KE27CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


771 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

CD6281CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6162 

1500 

1 

23.1 

40 

25.7 

37.5 

5 

5 

SMCG15C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15355 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCG15CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15356 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMCJ15C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15539 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCJ15CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15540 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

1.5KCD30C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


620 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1.5KE30C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


778 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-24 


http://wvvw.microsemi.com 









Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

CD6282C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6165 

1500 

1 

24.3 

34.5 

27 

43.5 

5 

10 

1.5KCD30CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


621 


1 

25.6 

36 

Bag 


5 

5 

1.5KE30CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


779 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

CD6282CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6166 

1500 

1 

25.6 

36 

28.5 

41.4 

5 

5 

SMCG160C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15360 

1500 

1 

26 

32.2 

Bag 

46.6 

5 

10 

SMCG160CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15361 

IMiM 

1 

26 


1^ 



5 

SMCJ160C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15544 

1500 

1 

26 

32.2 

Bag 

46.6 

5 

10 

SMCJ160CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15545 

1500 

1 

26 

35.6 

Bag 

42.1 

5 

5 

1.5KCD33C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


624 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

1.5KE33C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


782 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

ggii 

CD6283C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6169 

1500 

1 

26.8 

31.5 

29.7 

47.7 

5 

10 

SMCG16C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15363 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCG16CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15364 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMCJ16C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15547 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCJ16CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15548 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

1.5KCD33CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


625 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

1.5KE33CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


783 

1500 

1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

CD6283CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6170 


1 

28.2 

33 

31.4 

45.7 

5 

5 

1.5KCD36C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


628 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

1.5KE36C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


790 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

CD6284C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6173 

1500 

1 

29.1 

29 

32.4 

52 

5 

10 

SMCG170C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15368 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCG170CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15369 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMCJ170C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15552 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCJ170CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15553 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

1.5KCD36CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


629 

Emi 

1 

30.8 

30 

34.2 

49.9 

5 

5 

1.5KE36CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


791 

1500 

1 

30.8 



49.9 

5 

5 

CD6284CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6174 

1500 

1 

30.8 


eb 

49.9 

5 

5 

1.5KCD39C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


632 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

1.5KE39C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


1 794 

1500 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

CD6285C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 



imi 

1 

31.6 

26.5 

35.1 

56.4 

5 

10 

SMCG17C 

Scottsdale 


SM 


15371 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMCG17CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 



wm 

1 

wrm 

28.1 

36.7 

mt 

5 

5 

SMCJ17C 

Scottsdale 


SM 



IB31 

1 

33 

Bag 

Bc^ 


5 

10 

SMCJ17CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15556 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 


rag 

5 

1.5KCD39CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


633 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1.5KE39CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


795 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

CD6285CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6178 

1500 

1 

33.3 

28 

37.1 

53.9 

5 

5 

1.5KCD43C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


636 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

isng 

rag 

10 

1.5KE43C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


802 

1500 

1 

34.8 

24 

38.7 

61.9 

5 

mm 

CD6286C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6181 

1500 

1 

EO 

mm 

laag 

rag 


10 

SMCG18C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15375 

1500 

1 

36 

23.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMCG18CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15376 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

SMCJ18C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15559 

1500 

1 

36 

Bcicl 

mm 

rag 

rag 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-25 


http://wvvw.microsemi.com 





























TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Package 

type 

Mir 

Data 

Ppp 

Pulse 

Vwm 

eIpBI 

VBR 


iflli 

Tol. 


Division 

Outline 


Spec 

Sheet ID 

(W) 

Type 

(V) 

(A) 

(V) 

(V) 

(uA) 

(+/-%) 

SMCJ18CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


BlUtiJ 

IBMifil 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

ICT-36C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



IKCTiTil 

1 

36 

■El 

ESEI 


2 

5 

ICTE-36C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6874 

1500 

1 

36 

■El 

ESI 


2 

wm 

1.5KCD47C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


640 

1500 

1 

36.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

■El 

1.5KCD43CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


637 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1.5KE43CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


803 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

CD6286CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6182 

1500 

1 

36.8 

25.3 

40.9 

59.3 

5 

5 

1.5KE47C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


806 

1500 

1 

38.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

CD6287C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6185 

1500 

1 

38.1 

22.2 

42.3 

67.8 

5 

10 

SMCG20C 

Scottsdale 

SMCG 

EH 


15379 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCG20CA 

Scottsdale 

SMCG 

15!^ 


15380 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMCJ20C 

Scottsdale 

SMCJ 



15563 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCJ20CA 

Scottsdale 

SMCJ 

ESI 


15564 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

1.5KCD47CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


641 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

ggini 

5 

5 

1.5KE47CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


807 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

CD6287CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6186 

1500 

1 

40.2 

23.2 

44.7 

64.8 

5 

5 

1.5KCD51C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


644 

1500 

1 

41.3 

20.4 

45.9 

■KM 

5 

10 

1.5KE51C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


810 

ITTII 

1 

41.3 

20.4 

45.9 

73.5 

5 

10 

CD6288C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6189 


1 

41.3 

20.4 

45.9 

73.5 

5 

10 

1.5KE51CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


811 


1 

41.3 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

SMCG22C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15383 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMCG22CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15384 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMCJ22C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15567 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMCJ22CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15568 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

1.5KCD51CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


645 

1500 

1 

43.6 

21.4 

48.5 

70.1 

wm 

mm 

CD6288CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6190 

1500 

1 

43.6 

21.4 

48.5 

70.1 

5 

5 

SMCG24C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15387 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

SMCG24CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15388 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

SIVICJ24C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15571 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

SMCJ24CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15572 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

ICT-45C 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


6858 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

ICTE-45C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


6876 

1500 

1 

45 

10 

52.9 

70 

2 

5 

1.5KCD56C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


648 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1.5KE56C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


814 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

CD6289C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6193 

1500 

1 

45.4 

18.6 

50.4 

80.5 

5 

10 

1.5KE56CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


815 

1500 

1 

45.4 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

1.5KCD56CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


649 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

CD6289CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6194 

1500 

1 

47.8 

19.5 

53.2 

77 

5 

5 

SMCG26C 

Scottsdale 


SM 


15391 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMCG26CA 

Scottsdale 


SM 


15392 

1500 

1 

MM 



mi 

5 

5 

SMCJ26C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15575 

1500 

1 

wsm 

mwdsml 



5 

10 

SMCJ26CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15576 

1500 

1 


KIsgl 


ran 

5 

5 

1.5KCD62C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


654 

1500 

1 


KEgii 

iSgiSl 

^1 

5 

mm 

1.5KE62C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


820 

1500 

1 




89 

5 

■El 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-26 


http://www.microsemi.com 






















Bi-Directional TVS <Wc iTOgnif 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

CD6290C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6197 

1500 

1 

50.2 

16.9 

55.8 

89 

5 

10 

SMCG30C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15399 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCG30CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15400 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMCJ30C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15583 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCJ30CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15584 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

1.5KCD62CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


655 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

1.5KE62CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


821 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

CD6290CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6198 

1500 

1 

53 

17.7 

58.9 

85 

5 

5 

SMCG33C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15403 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

SMCG33CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15404 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

SMCJ33C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15587 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

SI\/ICJ33CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15588 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

1.5KCD68C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


658 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

1.5KE68C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


824 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

CD6291C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6201 

1500 

1 

55.1 

15.3 

61.2 

98 

5 

10 

SMCG36C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15407 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

SMCG36CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15408 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMCJ36C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15591 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

SMCJ36CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15592 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

1.5KCD68CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


659 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

1.5KE68CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


825 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

CD6291CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6202 

1500 

1 

58.1 

16.3 

64.6 

92 

5 

5 

SMCG45C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15419 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCG45CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15420 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

SIVICJ45C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15603 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCJ45CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15604 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

1.5KCD75C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


666 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

‘5 

10 

1.5KE75C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


832 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

CD6292C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6205 

1500 

1 

60.7 

13.9 

67.5 

108 

5 

10 

SIVICG48C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15423 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCG48CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15424 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SIVICJ48C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15607 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCJ48CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15608 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

1.5KCD75CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


667 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1.5KE75CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


833 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

CD6292CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6206 

1500 

1 

64.1 

14.6 

71.3 

103 

5 

5 

1.5KCD82C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


674 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

1.5KE82C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


840 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 

10 

CD6293C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6209 

1500 

1 

66.4 

12.7 

73.8 

118 

5 


SMCG54C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15435 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SMCG54CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15436 

m 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCJ54C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15619 

1500 

1 

70 

12 

77.8 


K1 

10 

SMCJ54CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15620 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

inci 


5 

1.5KCD82CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


675 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

HEI 


5 


Section Organization; TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type; 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demancd (800) 713-4113 
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Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

iii 

(V) 

WmM 

(uA) 

Tot. 

(+/-%) 

1.5KE82CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


841 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

CD6293CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6210 

1500 

1 

70.1 

13.3 

77.9 

113 

5 

5 

1.5KCD91C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


682 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

1.5KE91C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


848 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

10 

CD6294C 

Scottsdale 

CELLULAR 

Bgrai 


6213 

1500 

1 

73.7 

11.4 

81.9 

131 

5 

■BM 

SMCG58C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15439 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCG58CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15440 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SMCJ58C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15623 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCJ58CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15624 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

1.5KCD91CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


683 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

1.5KE91CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


849 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

CD6294CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6214 

1500 

1 

77.8 

12 

86.5 

125 

5 

5 

SMCG6.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15443 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCG6.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15444 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

SMCJ6.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15627 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCJ6.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15628 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

1.5KCD100C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


541 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

1.5KE100C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


687 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

CD6295C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6217 

1500 

1 

81 

10.4 

90 

144 

5 

10 

SMCG64C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15455 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCG64CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15456 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMCJ64C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15639 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCJ64CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15640 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 1 

5 

1.5KCD100CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


542 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1.5KE100CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


688 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

CD6295CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6218 

1500 

1 

85.5 

11 

95 

137 

5 

5 

1.5KCD110C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


549 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

1.5KE110C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


695 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

CD6296C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6221 

1500 

1 

89.2 

9.5 

99 

158 

5 

10 

SIV1CG7.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15463 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCG7.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15464 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

SMCJ7.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15647 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCJ7.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15648 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

1.5KCD110CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


550 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

1.5KE110CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


696 

1500 

1 

94 

9.9 

105 

152 

5 

5 

CD6296CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6222 

1500 

1 

94 

9.9 

KTiEl 

1^1 

5 

5 

1.5KCD120C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


557 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

1.5KE120C 

Scottsdale 

CASE-1 

^ STD 


703 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

CD6297C 

Scottsdale 

CELLULAR 

1 DIE 


6225 

1500 

1 

97.2 

8.7 

108 

173 

5 

10 

SMBJ70C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15283 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMBJ70CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15284 

1500 

1 

100 

Bilcl 

BUB 

162 

5 

5 

SIV1CG70C 

Scottsdale 

SMCG 

1 SM 


15467 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMCG70CA 

Scottsdale 

SMCG . 

SM 


15468 

1500 

1 

■HUM 

BSIcl 

111 

162 

5 

5 

1.5KCD120CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


558 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Deman(d (800) 713-4113 
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Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi. 

(+/.%) 

1.5KE120CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


704 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

CD6297CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6226 

1500 

1 

102 

9.1 

114 

165 

5 

5 

1.5KCD130C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


565 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

1.5KE130C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


711 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

CD6298C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6229 

1500 

1 

105 

8 

117 

187 

5 

10 

SMBJ78C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15291 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMBJ78CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15292 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

SMCG78C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15475 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMCG78CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15476 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

1.5KCD130CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


566 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

1.5KE130CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


712 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

CD6298CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6230 

1500 

1 

111 

8.4 

124 

179 

5 

5 

SMBJ8.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15299 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMBJS.SCA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15300 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

SMCG8.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15483 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMCG8.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15484 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

1.5KCD150C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


573 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1.5KE150C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


719 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

CD6299C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6233 

1500 

1 

121 

7 

135 

215 

5 

10 

1.5KCD150CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


574 

1500 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

1.5KE150CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


720 

1500 ! 

1 

128 

7.2 

143 

207 

5 

5 

CD6299CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6234 

1500 

1 

128 

7.2 

143 1 

207 

5 

5 

1.5KCD160C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


581 

1500 

1 

130 

6.5 

Iggl 


5 

10 

1.5KE160C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


727 

1500 

1 

130 

6.5 



5 

10 

CD6300C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6237 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

230 

5 

10 

SMBJ9.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15307 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SIVIBJ9.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15308 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SMCG9.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15491 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMCG9.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15492 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

1.5KCD160CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


582 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

1.5KE160CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


728 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

CD6300CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6238 

1500 

1 

136 

6.8 

152 

219 

5 

5 

1.5KCD170C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


588 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1.5KE170C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


734 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

CD6301C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6241 

1500 

1 

138 

6.2 

153 

244 

5 

10 

1.5KCD170CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


589 

1500 

1 

145 



B3cgl 

5 

5 

1.5KE170CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


735 

1500 

1 

145 



B3cgl 

5 

5 

CD6301CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6242 

1500 

1 

145 

6.4 

162 

234 

5 

5 

1.5KCD180C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


593 

1500 

1 

146 

5.8 

162 

258 

5 

10 

1.5KE180C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


739 

1500 

1 

146 

5.8 

162 

258 

5 

10 

CD6302C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6245 

1500 

1 

146 

5.8 

162 

258 

5 

10 

SMCGIOC 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15319 

1500 

1 

150 


167 

268 

5 

10 

SMCG10CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15320 

1500 

1 

150 




5 

5 

SMCJ10C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15503 

1500 

1 

150 


irggi 


5 

10 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3] 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Bi-Directional TVS iVBa^ru 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

f;;^iiiaiaj;i 

Sheet ID 

r'PiiKi 

(W) 

jliulle-; 

Type 

Vwm 

;;iV)J| 

ipp 

(A) 

IBl 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SMC J1 OCA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15504 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

1.5KCD180CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


594 

1500 

1 

154 

OI 


246 

5 

5 

1.5KE180CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


740 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

246 

5 


CD6302CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6246 

1500 

1 

154 

6.1 

171 

246 

5 

5 

SMCG11C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15327 

1500 

1 

160 


1^ 


5 

10 

SMCG11CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15328 

1500 

1 

160 


1^ 

259 

5 

5 

SMCJ11C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15511 

1500 

1 

Bfsfil 

■*lkl 

iBI 

287 

5 

■hmI 

SMCJ11CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15512 

1500 

1 

KETil 


1^ 

259 

5 

5 

1.5KCD200C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


601 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

10 

1.5KE200C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


747 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

MM 

CD6303C 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6249 

1500 

1 

162 

5.2 

180 

287 

5 

TO 

SMCG12C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15335 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

MM 

SMCG12CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15336 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

MM 

SMCJ12C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15519 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCJ12CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15520 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

5 

1.5KCD200CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


602 

1500 

1 

MVSM 


hisiiM 

274 

5 

5 

1.5KE200CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


748 

1500 

1 



■EEI 

274 

5 

5 

CD6303CA 

Scottsdale 

CELLULAR 

DIE 


6250 

1500 

1 

171 

5.5 

190 

274 

5 

5 

1.5KE220C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


755 

1500 

1 


EO 

198 

344 

5 

^iimI 

1.5KE220CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


756 

1500 

1 

185 

4.6 

209 

328 

5 

5 

1.5KE250C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


766 

1500 

1 

202 

5 

225 


5 

10 

1.5KE250CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


767 

1500 

1 

214 

5 

237 

Icggl 

5 

5 

1.5KE300C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


775 

1500 

1 

243 

5 

270 

430 

5 

10 

1.5KE300CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


776 

1500 

1 

256 

5 

285 

414 

5 

5 

1.5KE350C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


786 

1500 

1 

284 

4 

315 

504 

5 

10 

1.5KE350CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


787 

1500 

1 

300 

4 

332 

482 

5 

5 

1.5KE400C 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 


798 

1500 

1 

324 

4 

360 

574 

5 

10 

1.5KE400CA 

Scottsdale 

CASE-1 

STD 

1 

799 

1500 

1 

342 

4 

380 

548 

5 

5 

SMLG28C 

Scottsdale 

i SMLG 

1 SM 


15779 

3000 

1 

5 

313 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLG28CA 

Scottsdale 


1 SM 


15780 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLJ28C 

Scottsdale 


SM 


15963 

3000 

1 

5 

313 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLJ28CA 

Scottsdale 


SM 


15964 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLG40C 

Scottsdale 


SM 


15795 

3000 

1 

6 

263 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLG40CA 

Scottsdale 


SM 


15796 

3000 

1 

6 

291 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLJ40C 

Scottsdale 


SM 


15979 

3000 

1 

6 

263 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLJ40CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15980 

3000 

1 

6 

291 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLG43C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15799 

3000 

1 


WSSM 


TOcl 

500 

10 

SMLG43CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15800 

3000 

1 



Era 

11.2 

500 

MM 

SMLJ43C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15983 

3000 

1 

6.5 

244 

7.22 

12.3 

500 

■El 

SMLJ43CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15984 

3000 

1 

6.5 

268 

7.22 

11.2 

500 

wm 

SMLG5.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15811 

3000 

1 

7 

226 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLG5.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15812 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 

SMLJ5.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15995 

3000 

1 

7 

226 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLJ5.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15996 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) ISO nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-30 


http://www.mrcrosemi.com 























Bi-Directional TVS iWc iosenat 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLG51C 

Scottsdale 


SM 


15815 

3000 

1 

7.5 

210 

8.33 

14.3 

100 

10 

SIV1LG51CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15816 

3000 

1 

7.5 

233 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLJ51C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15999 

3000 

1 

7.5 

210 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMLJ51CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16000 

3000 

1 

7.5 

233 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLJ8.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16047 

3000 

1 

8 

200 




10 

SI\/ILJ8.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16048 

3000 

1 

8 

221 




5 

SMLG6.5C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15831 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLG6.5CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15832 

3000 

1 

8 

221 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLJ6.5C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16015 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLJ6.5CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16016 

3000 

1 

8 

221 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLJ8.5C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16051 

3000 

1 

8.5 

189 




10 

SIVILJ8.5CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16052 

3000 

1 

8.5 

208 




5 

SMLG60C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15835 

3000 

1 

8.5 

189 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLG60CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15836 

3000 

1 

8.5 

208 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLJ60C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16019 

3000 

1 

8.5 

189 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLJ60CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16020 

3000 

1 

8.5 

208 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLJ9.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16059 

3000 

1 

9 

177 




10 

SMLJ9.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16060 

3000 

1 

9 

195 




5 

SMLG7.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15843 

3000 

1 

9 

177 

10 

16.9 

10 

10 

SMLG7.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15844 

3000 

1 

9 

195 

10 

1534 

10 

5 

SMLJ7.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16027 

3000 

1 

9 

177 

10 

16.9 

10 

10 

SIVILJ7.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


* 16028 

3000 

1 

9 

195 

10 

1534 

10 

5 

SIVICJ75C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


I 15655 

3000 

1 

10 

160 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCJ75CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15656 

3000 

1 

10 

176 

11.1 

17 

5 

5 

SMLG75C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15855 

3000 

1 

10 

160 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLG75CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15856 

3000 

1 

10 

176 

11.1 

17 

5 

5 

SMCJ8.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15663 

3000 

1 

11 

149 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCJ8.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15664 

3000 

1 

11 

165 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLG8.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15863 

3000 

1 

11 

149 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMLG8.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15864 

3000 

1 

11 

165 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCJ85C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15671 

3000 

1 

12 

136 

13.3 

22 

5 

10 

SMCJ85CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15672 

3000 

1 

12 

151 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLG85C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15871 

3000 

1 

12 

136 

13.3 

22 

5 

10 

SMLG85CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15872 

3000 

1 

12 

151 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMCJ90C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15679 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCJ90CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15680 

3000 

1 

13 

139 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLG90C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15879 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMLG90CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15880 

3000 

1 

13 

139 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLG100C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15700 

3000 

1 

14 

116 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLGIOOCA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15701 

3000 

1 

14 

129 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMLJ100C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15884 

3000 

1 

14 

116 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLJ100CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15885 

3000 

1 

14 

129 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMLG110C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15708 

3000 

1 

15 

112 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMLG110CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15709 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-31 


http://vvww.microsemi.com 








TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number ; 

Microsemi 
. Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

^;Sp|C:>; 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 

IPP 

(A) 

Sii 

(V) 

Slii 

ToL 

(+/-%) 

SMU110C 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15892 

3000 

1 

15 

112 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMLJ110CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15893 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMLG120C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15716 

3000 

1 

16 

104 

17.8 

28.8 

5 

mm 

SMLG120CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15717 

3000 

1 

16 

115 

17.8 

26 

5 

5 

SMLJ120C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15900 

3000 

1 

16 

104 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMLJ120CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15901 

3000 

1 

16 

115 

17.8 

26 

5 

5 

SMLG130C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15724 

3000 

1 

17 

98.4 

lElEl 

EEEI 

5 

10 

SMLG130CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15725 

3000 

1 

17 

107 


27.6 

5 

5 

SMLJ130C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15908 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SIVILJ130CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15909 

3000 

1 

17 

107 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLG13C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15727 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLG13CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15728 

3000 

1 

18 

103 

20 

29.2 

5 

5 

SMLJ13C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15911 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLJ13CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15912 

3000 

1 

18 

103 

20 

29.2 

5 

5 

SIV1LG14C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15731 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMLG14CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15732 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLJ14C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15915 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMLJ14CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15916 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLG150C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15736 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLG150CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15737 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLJ150C 

Scottsdale 


SM 


15920 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLJ150CA 

Scottsdale 


SM 


15921 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLG15C 

Scottsdale 


SM 


15739 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLG15CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15740 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLJ15C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15923 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLJ15CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15924 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLG160C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15744 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLG160CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15745 

3000 

I 1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLJ160C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15928 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 


— 1 

10 

SMLJieOCA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15929 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLG16C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15747 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLG16CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15748 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMLJ16C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15931 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

mm 

SMLJ16CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15932 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5J 

SMLG170C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15752 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 


mm 

SMLG170CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15753 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLJ170C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15936 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMLJ170CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15937 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLG17C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15755 

3000 

1 ■ 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLG17CA 

Scottsdale 

SMLG 

1 SM 


15756 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLJ17C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15939 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLJ17CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15940 

3000 

1 

33 

56.2 


Egia 


5 

SMLG18C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15759 

3000 

1 

36 

46.6 

mm 



10 

SMLG18CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15760 

3000 

1 

36 

51.6 

Ka 



5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-32 


http://www.mrcrosemi.com 















TVS 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SMLJ18C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15943 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMLJ18CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15944 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMLG20C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15763 

3000 

1 

40 

39.2 

44.4 

71.4 

5 

10 

SIVILG20CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15764 

3000 

1 

40 

43.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SI\/ILJ20C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15947 

3000 

1 

40 

39.2 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMU20CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15948 

3000 

1 

40 

43.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLG22C 

Scottsdale 


SM 


15767 

3000 

1 

43 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMLG22CA 

Scottsdale 

ESDSHl 

SM 


15768 

3000 

1 

43 

43.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMLJ22C 

Scottsdale 


SM 


15951 

3000 

1 

43 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMLJ22CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15952 

3000 

1 

43 

43.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMLG24C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15771 

3000 

1 

45 

37.4 

50 

80.3 

5 

10 

SMLG24CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15772 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMLJ24C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15955 

3000 

1 

45 

37.4 

50 

80.3 

5 

10 

SMLJ24CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15956 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMLG26C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15775 

3000 

1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 

SiVILG26CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15776 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLJ26C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15959 

3000 

1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMLJ26CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15960 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLG30C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15783 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLG30CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15784 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLJ30C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15967 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLJ30CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15968 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SIVILG33C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15787 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMLG33CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15788 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

87.1 

5 

5 

SMLJ33C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15971 

3000 

1 

54 

31.2 

60 i 

96.3 

5 

10 

SMLJ33CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15972 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

87.1 

5 

5 

SMLG36C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


i 15791 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SMLG36CA 

Scottsdale 


SM 


15792 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLJ36C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15975 

1 3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SIVILJ36CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15976 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLG45C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15803 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLG45CA 

Scottsdale 


SM 


15804 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLJ45C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15987 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SIVILJ45CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15988 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLG48C 

Scottsdale 


SM 


15807 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLG48CA 

Scottsdale 


SM 


15808 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLJ48C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15991 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SA/1LJ48CA 

Scottsdale 


SM 


15992 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLJ70C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16035 

3000 

1 

70 

24 




10 

SMLJ70CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16036 

3000 

1 

MM 

26.6 




5 

SMLG54C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15819 

3000 

1 


24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLG54CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15820 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLJ54C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16003 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLJ54CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16004 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOuscc, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-33 


http://www.microseml.com 
















TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

OTi 

lw|i; 

'iJSpeCf 

';':40atai;y;;j 

Sheet ID 

fms 

Pulse 

Type 

(V) 

ipp 

(A) 

tViii 

(V) 

■IRE 

(V) 

ilfil 

Tol. 

(+/-%) 

SMLJ75C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16039 

3000 

1 

75 

224 




10 

SMLJ75CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16040 

3000 

1 

75 

24.8 




5 

SMLG58C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15823 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLG58CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15824 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMLJ58C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16007 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLJ58CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16008 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMU78C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16043 

3000 

1 

78 

21.6 




10 

SMLJ78CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16044 

3000 

1 

78 

22.8 




5 

SMLG6.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15827 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLG6.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15828 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ6.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16011 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLJ6.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16012 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ85C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16055 

3000 

1 

85 

19.8 




10 

SMLJ85CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16056 

3000 

1 

85 

20.8 




5 

SMLG64C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15839 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLG64CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15840 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ64C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16023 

iI331 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLJ64CA 

Scottsdale 

SMLJ 

ms\m 


16024 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ90C 

Scottsdale 

SMLJ 



16063 

3000 

1 

90 

18.8 




wni 

SMLJ90CA 

Scottsdale 

SMLJ 



16064 

3000 

1 

90 

20.6 





SMLG7.5C 

Scottsdale 


ESI 


15847 

3000 

1 


18.8 

100 

160 

5 

mm 

SMLG7.5CA 

Scottsdale 


SM 


15848 

3000 

1 

90 

20.6 

100 


5 


SMLJ7.5C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


1 16031 

3000 

1 

90 

18.8 

100 

160 

5 

■El 

SMLJ7.5CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16032 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMCJ70C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15651 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMCJ70CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15652 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMLG70C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15851 1 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMLG70CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15852 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMCJ78C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15659 

3000 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMCJ78CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15660 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLG78C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15859 

wm 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMLG78CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15860 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

ra 

SMCJ8.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15667 

3000 

1 

120 

14 

Peg! 


5 

mm 

SMCJ8.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15668 

3000 

1 

120 

15.6 

Iggl 

193 

5 

MM 

SMLG8.5C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15867 

3000 

1 

120 

14 

HEI 

214 

5 

10 

SMLG8.5CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15868 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMCJ9.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15675 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMCJ9.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15676 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG9.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15875 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMLG9.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15876 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG10C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15703 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLG10CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15704 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLJ10C 

Scottsdale 

sisiuhi 

SM 


15887 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLJ10CA 

Scottsdale 

^SSSKKM 

SM 


15888 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-34 


http://wvvw.microsemi.com 














Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLG11C 

Scottsdale 


SM 


15711 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLG11CA 

Scottsdale 

bsishh 

SM 


15712 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLJ11C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15895 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLJ11CA 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15896 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLG12C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15719 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SMLG12CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15720 

3000 

1 


11 

189 

275 

5 

5 

SMLJ12C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15903 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SIV1LJ12CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15904 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

5KP5.0C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5803 

5000 

1 

5 

520 

6.4 

9.6 

2000 

10 

5KP6.0C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5818 

5000 

1 

6 

439 

6.67 

11.4 

5000 

10 

5KP6.5C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5821 

5000 

1 

6.5 

407 

7.22 

12.3 

2000 

10 

5KP6.5CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5822 

5000 

1 

6.5 

447 

7.22 

11.2 

2000 

5 

5KP7.0C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5834 

5000 

1 

7 

378 

7.78 

13.3 

1000 

10 

5KP7.0CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5835 

5000 

1 

7 

417 

7.78 

12 

1000 

5 

1N6723 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24166 

5000 


7.2 

370 

9 

13.5 

500 


5KP7.5C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5838 

5000 

1 

7.5 

350 

8.33 

14.3 

250 

10 

5KP7.5CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5839 

5000 

1 

7.5 

388 

8.33 

12.9 

250 

5 

5KP8.0C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5854 

5000 

1 

8 

333 

8.89 

15 

150 

10 

5KP8.0CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5855 

5000 

1 

8 

367 

8.89 

13.6 

150 

5 

5KP8.5CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5859 

5000 

1 

8.5 

347 

14.4 

14.4 

50 

5 

5KP8.5C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5858 

5000 

1 

8.5 

314 

15.9 

15.9 

50 

10 

5KP9.0C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5866 

5000 

1 

9 

295 

10 

16.9 

20 

10 

5KP9.0CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5867 

5000 

1 

9 

325 

10 

15.4 

20 

5 

1N6724 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24167 

5000 


9.6 

278 

12 

18 

100 


5KP10C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5715 

5000 

1 

10 

266 

11.1 

18.8 

15 

10 

5KP10CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5716 

5000 

1 

10 

294 

11.1 

17 

15 

5 

5KP11C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5723 

5000 

1 

11 

249 

12.2 

20.1 

10 

10 

5KP11CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5724 

5000 

1 

11 

274 

12.2 

18.2 

10 

5 

5KP12C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5727 

5000 

1 

12 

227 

13.3 

22 

10 

10 

5KP12CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5728 

5000 

1 

12 

251 

13.3 

19.9 

10 

5 

5KP13C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5731 

5000 

1 

13 

210 

14.4 

23.8 

10 

10 

5KP13CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5732 

5000 

1 

13 

232 

14.4 

21.5 

10 

5 

1N6725 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24168 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


5KP14C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5735 

5000 

1 

14 

194 

15.6 

25.8 

10 

10 

5KP14CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5736 

5000 

1 

14 

215 

15.6 

23.2 

10 

5 

5KP15C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5739 

5000 

1 

15 

188 

16.7 

26.9 

10 

10 

5KP15CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5740 

5000 

1 

15 

206 

16.7 

24.4 

10 

5 

5KP16C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5743 

5000 

1 

16 

176 

17.8 

28.8 

10 

10 

5KP16CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5744 

5000 

1 

16 

192 

17.8 

26 

10 

5 

1N6726 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24169 

5000 


16 

167 

20 

30 

50 


5KP17C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5747 

5000 

1 

17 

164 

18.9 

30.5 

10 

10 

5KP17CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5748 

5000 

' 1 

17 

181 

18.9 

27.6 

10 

5 

5KP18C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5751 

5000 

1 

18 

155 

20 

32.2 

10 

10 

5KP18CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5752 

5000 

1 

18 

172 

20 

29.2 

10 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-35 


http://www.microsemi.com 













TSB 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

iiii 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

iHiii 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Iviii 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

5KP20C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5755 

5000 

1 

20 

139 

22.2 

35.8 

10 

10 

5KP20CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5756 

5000 

1 

Kl 

154 

22.2 

32.4 

10 

5 

5KP22C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5759 

5000 

1 

22 

127 

24.4 

39.4 

10 

10 

5KP22CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5760 

5000 

1 

MtkM 

141 

24.4 

35.5 

10 

5 

5KP24C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5763 

5000 

1 

mm 

116 

26.7 

43 

10 

10 

5KP24CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5764 

5000 

1 

mm 

128 

26.7 

38.9 

10 

5 

1N6728 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24170 

5000 


mm 

111 

30 

45 

50 


5KP26C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5767 

5000 

1 

26 

107 

28.9 

46.6 

10 


5KP26CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5768 

5000 

1 

26 

119 

28.9 

42.1 

10 

5 

5KP28C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5771 

5000 

1 

28 

99 

31.1 

50.1 

10 

10 

5KP28CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5772 

5000 

1 

28 

110 

31.1 

45.5 

10 

5 

5KP30C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5775 

5000 

1 

30 

93 

33.3 

53.5 

10 

10 

5KP30CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5776 

5000 

1 

30 

103 

33.3 

48.4 

10 

5 

1N6729 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24171 

5000 


32 

83 

40 

60 

50 


5KP33C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5779 

5000 

1 

33 

85 

36.7 

59 

10 

10 

5KP33CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5780 

5000 

1 

33 

94 

36.7 

53.3 

10 

5 

5KP36C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5783 

5000 

1 

36 

78 

40 

64.3 

10 

10 

5KP36CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5784 

5000 

1 

36 

86 

40 

58.1 

10 

5 

5KP40C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5787 

5000 

1 

40 

70 

44.4 

71.4 

10 

10 

5KP40CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5788 

5000 

1 

mm 

El 



10 

5 

5KP43C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5791 

5000 

1 

43 



^1 

10 

10 

5KP43CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5792 

5000 

1 

43 

Ea 


69.4 

10 

5 

5KP45C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5795 

5000 

1 

45 

62 

50 

80.3 

10 

10 

5KP45CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5796 

5000 

1 

45 

69 

50 

mi 

mm 

5 

5KP48C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5799 

5000 

1 

48 

58 

53.3 


10 

10 

5KP48CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5800 

5000 

1 

48 

65 

53.3 

77.4 

10 

5 

1N6730 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24172 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


5KP51C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5807 

5000 

1 

51 

55 

56.7 

91.1 

10 

10 

5KP51CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5808 

5000 

1 

51 

61 

56.7 

82.4 

10 

5 

5KP54C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5811 

5000 

1 

54 

52 

60 

96.3 

10 

10 

5KP54CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5812 

5000 

1 

54 

57 

60 

87.1 

10 

5 

5KP58C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5815 

5000 

1 

58 

49 

64.4 

103 

10 

10 

5KP58CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5816 

5000 

1 

58 

53 

64.4 

93.6 

10 

5 

5KP60C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5826 

5000 

1 

60 

47 

66.7 

107 

10 

10 

5KP60CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5827 

5000 

1 

60 

52 

66.7 

96.8 

10 

5 

5KP64C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5830 

5000 

1 

64 

44 

71.1 

114 

10 

10 

5KP64CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5831 

5000 

1 

64 

49 

71.1 

103 

10 

5 

1N6731 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24173 

5000 


64 

42 

80 

120 

50 


5KP70C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5842 

5000 

1 

70 

40 

77.8 

125 

10 

10 

5KP70CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

1 5843 

5000 

1 

70 

44 

77.8 

113 

10 

5 

5KP75C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

5846 

5000 

1 

75 

37 

83.3 

134 

10 

10 

5KP75CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5847 

5000 

1 

75 

41 

83.3 

121 

10 

5 

5KP78C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5850 

5000 

1 

78 

36 

86.7 

139 

10 

10 

5KP78CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 

5851 

5000 

1 


40 

86.7 

126 

10 

5 


Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demancl (800) 713-4113 


TSB-36 


http://www.mlcrosemi.com 
















Microsemi 


Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 


ID 

(uA) 

Ton 

(+/-%) 

1N6732 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24174 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


5KP85C 

Scottsdale 

CASE-5A 

ISiiH 


5862 

5000 

1 



IsggI 

151 

10 

10 

5KP85CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5863 

5000 

1 

85 

36 

94.4 

137 

10 

5 

5KP90C 

Scottsdale 

CASE-5A 

islig 


5870 

5000 

1 

90 

31 

100 

160 

10 

10 

5KP90CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5871 

5000 

1 

90 

34 

100 

146 

10 

5 

5KP100C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5712 

5000 

1 

100 

28 

111 

179 

10 

10 

5KP100CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5713 

5000 

1 

100 

31 

111 

162 

10 

5 

5KP110C 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5720 

5000 

1 

110 

26 

122 

196 

10 

10 

5KP110CA 

Scottsdale 

CASE-5A 

STD 


5721 

5000 

1 

110 

28 

122 

177 

10 

5 

1N6733 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24175 1 

5000 


160 

17 

200 

300 

50 



Section Organization: TSB Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSB-37 


http;//www.microsemi.com 
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Thf roster Snarge 
Pr©tecti¥0 Oewices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

Ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(V) 

IDRM 

max 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TCD0505C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16205 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSEP0505C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16404 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSES0505C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16430 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSF0505C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16456 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSH0505C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16482 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSMBG0505C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16508 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSMBJ0505C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16534 

50 

50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TCD0506C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16206 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSEP0506C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16405 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSES0506C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16431 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSF0506C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16457 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSH0506C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16483 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSMBG0506C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16509 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSMBJ0506C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16535 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TCD0507C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16207 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSEP0507C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16406 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSES0507C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16432 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSF0507C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16458 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSH0507C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16484 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSMBG0507C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16510 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSMBJ0507C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16536 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TCD0509C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16208 

50 i 

90 , 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSEP0509C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16407 

50 

90 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSES0509C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16433 1 

50 

90 1 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSF0509C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16459 1 

50 

90 j 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSH0509C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


50 

90 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSMBG0509C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16511 

50 

90 j 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSMBJ0509C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16537 

50 

90 ! 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TCD0510C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16209 


100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSEP0510C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


50 

i 100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSES0510C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16434 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSF0510C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16460 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSH0510C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16486 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSMBG0510C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16512 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSMBJ0510C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16538 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TCD0511C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16210 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSEP0511C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16409 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSES0511C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16435 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSES0512C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16436 

50 

110 

5 

150 

210 

4 

30 

200 

TSF0511C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

MITHI 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSH0511C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 


Section Organization: TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 


Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ i(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


•TSPD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSPD-1 


http://www.microsemi.com 
















TSPD 


Thyristor Surge 
Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

, Package 
; Outline 

Type 

Sheet ID 

ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(NO 

IDRM 
max ^ 
(uA) 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

y|^9 

1881 


TSMBG0511C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


50 

110 

5 

■E9 

210 

4 

30 

200 

TSMBJ0511C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16539 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TCD0512C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 



120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSEP0512C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 



50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSF0512C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16462 

50 

o 

CM 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSH0512C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16488 

50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSI\/IBG0512C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

KTiin 

50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSMBJ0512C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

KTTTn 

50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TCD0514C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

HFftn 


140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSEP0514C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

BII'HII 


140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSES0514C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

isiin 



140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSF0514C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

iSiBl 


50 

140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSH0514C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

sia 



140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSMBG0514C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 



140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSMBJ0514C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 



140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TCD0516C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 



160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSEP0516C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

IKWFl 

50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSES0516C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 


50 

KKil 


190 

265 

4 

30 

200 

TSF0516C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 


50 

W3il 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSH0516C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSMBG0516C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16516 

50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSMBJ0516C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TCD0518C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 


50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSEP0518C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

Bnrtn 

50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSES0518C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

MTfUl 

50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSF0518C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

MOTT-n 

50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSH0518C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSMBG0518C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSMBJ0518C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TCD0522C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

Bin'tni 

50 

220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSEP0522C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

MHlfl 


220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSES0522C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 



220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSF0522C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

MTJl-fl 

50 

220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSH0522C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

IBKIH 


220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSMBG0522C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 



220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSMBJ0522C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16544 


220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TCD0524C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16216 


240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSEP0524C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16415 


240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSES0524C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16441 

WEm 

240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSF0524C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16467 

50 

240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSH0524C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16493 

50 

240 

5 

300 


4 

30 

200 


Section Organization: TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ l{BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSPD-2 


http://www.microsemi.com 



























Thyristor Surge 
Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

Ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(V) 

IDRM 

max 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TSMBG0524C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16519 

50 

240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSMBJ0524C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16545 

50 

240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TCD0527C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16217 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSEP0527C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSES0527C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16442 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSF0527C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16468 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSH0527C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16494 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSMBG0527C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16520 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSMBJ0527C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16546 

50 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TCD1005C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16218 

100 

50 

5 

60 

100 

3.5 

50 

200 

TSEP1005C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16417 

100 

50 

5 

60 



50 

200 

TSES1005C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16443 

100 

50 

5 

60 

■EEI 


50 

200 

TSF1005C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16469 

100 

50 

5 

60 

100 


50 

200 

TSH1005C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16495 

100 

50 

5 

60 

100 


50 

200 

TSIVIBG1005C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


100 

50 

5 

60 

■HUM 

WkMM 

50 

200 

TSMBJ1005C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16547 

100 

50 

5 

60 

■ESI 


50 

200 

TCD1006C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16219 

100 

60 

5 

70 

110 

BcM 

50 

200 

TSEP1006C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16418 

100 

60 

5 

70 

110 


50 

200 

TSES1006C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16444 

100 

60 

5 

70 

110 


50 

200 

TSF1006C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16470 

100 

60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TSH1006C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16496 

100 

60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TSIVIBG1006C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16522 

100 

1 60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1006C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16548 

100 

60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TCD1007C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16220 

100 

1 70 

5 

85 

145 

3.5 

50 

200 

TSEP1007C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16419 

100 

70 

5 

85 

145 

■Osfl 

50 

200 

TSES1007C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16445 

100 

70 

5 

85 


3.5 

50 

200 

TSF1007C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16471 

100 

70 

5 

85 


3.5 

50 

200 

TSH1007C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16497 

100 

70 

5 

85 

145 

11031 

50 

200 

TSMBG1007C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16523 

! 100 

70 

5 

85 

145 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1007C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16549 

100 1 

70 

5 

85 



50 

200 

TCD1009C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16221 

100 

90 

5 

115 

■^1 

3.5 

50 

200 

TSEP1009C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16420 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSES1009C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16446 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSF1009C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16472 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSH1009C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

16498 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSMBG1009C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16524 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSI\/IBJ1009C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

CD 

O 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TCD1010C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

16222 

100 

100 

5 

125 

200 

3.5 

50 

200 

TSEP1010C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16421 

100 

100 

5 

125 

200 


50 

200 

TSES1010C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16447 

100 

100 

5 

125 

200 

3.5 

50 

200 

TSF1010C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16473 

100 

100 

5 

125 

200 

MMM 

50 

200 


Section Organization: TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ l(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSPD 


Fax On Demancd (800) 713-4113 


TSPD-3 


http://www.mlcrosemi.com 






















TSPD 


Thyristor Surge 
Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
. Outline 

Type 

:iK:'batai^.- 

Sheet ID 

Ipps 
, max 
(A) 

Vdrm 

'Sm 

IDRM 

:-'max^:;'' 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TSH1010C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 



■niiM 

5 

125 


3.5 

■aiM 

200 

TSH1011C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


KESI 

muUh 

5 

135 

IBB 

3.5 

50 

200 

TSMBG1010C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


KEEI 


6 

125 

200 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1010C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 



■blih 

5 

125 


BB 

50 

200 

TCD1011C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 


BEH 


5 

135 

bdb 


50 

200 

TSEP1011C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


BEEB 

KBil 

5 



Bcldi 

KM 

200 

TSES1011C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 


BEEB 

mum 

5 

135 

210 

3.5 

50 

200 

TSF1011C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

MIftf 1 


■niB 

5 


eb 

3.5 

50 

200 

TSMBG1011C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


BEEfl 

BEI 

5 

135 

210 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1011C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

110 

5 

135 

210 

3.5 

50 

200 

TCD1012C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

BllfP'l 

100 

120 

5 

150 

215 


50 

200 

TSEP1012C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


100 

120 

5 

150 

215 

Bcldi 

50 

200 

TSES1012C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

KMI 

100 

120 

5 

150 

215 


50 

200 

TSF1012C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 



■WIM 

5 

150 

EM 


50 

200 

TSH1012C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

Krmi 

100 

120 

5 

150 

Ea 


50 

200 

TSMBG1012C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 


100 

120 

5 

150 

EM 


50 

200 

TSMBJ1012C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

120 

5 

150 

215 

3.5 

50 

200 

TCD1014C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

MlfFH 


■EEI 

5 

175 

250 

3.5 

50 

200 

TSEP1014C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

MlfHl 

100 

140 

5 

175 


Bcia 

50 

200 

TSES1014C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

I STD 


100 

140 

5 

175 

250 

3.5 

50 

200 

TSF1014C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 


100 

140 

5 

175 



50 

200 

TSH1014C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


100 

140 

5 

175 

250 

bciiM 

50 

200 

TSMBG1014C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


100 

140 

5 

175 

250 

BB 

50 

200 

TSMBJ1014C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

Bllffll 

100 

140 

5 

175 


BcU 

50 

200 

TCD1016C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 


100 

160 

5 

190 

265 

HkiM 

50 

200 

TSEP1016C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


100 

160 

5 

190 

265 


50 

200 

TSES1016C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

IBIfl’VI 

100 

160 

5 

190 

265 

3.5 

50 

200 

TSF1016C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 


100 

160 

5 

190 

265 


50 

200 

TSH1016C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

BII-fTM 

100 

160 

5 

190 

265 


50 

200 

TSMBG1016C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


100 

160 

5 

190 

265 

BcU 

50 

200 

TSMBJ1016C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

160 

5 

190 

265 

3.5 

50 

200 

TCD1018C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

MlfFIrl 

100 

180 

5 

220 

300 

3.5 

50 

200 

TSEP1018C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16426 

100 

180 

5 

220 

300 

3.5 


200 

TSES1018C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

16452 

100 

180 

5 


WcliliM 

3.5 

50 

200 

TSF1018C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

16478 

100 

180 

5 

220 

300 


50 

200 

TSH1018C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 

BIHTfl 

100 

180 

5 

220 

BiB 

3.5 

50 

200 

TSMBG1018C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

HidddtJ 

100 

180 

5 

220 


3.5 

50 

200 

TSMBJ1018C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

180 

5 

220 

300 

3.5 

50 

Ki!M 

TCD1022C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 




5 



3.5 

50 

200 

TSEP1022C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 

16427 

100 

220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TSES1022C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 


100 

220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 



Section Organization: TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ l(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


TSPD-4 


http.7/www.microsemi.com 




















































Micmsemi 


Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

Ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(V) 

IDRM 

max 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TSF1022C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

■SSI 

KI39 

220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TSH1022C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 



220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TSMBG1022C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

mfn 

■EH 

220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1022C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16557 

100 

220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TCD1024C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 

M+H'l 

100 

240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSEP1024C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 


100 

240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSES1024C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 

WBSSi 


240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSF1024C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 


100 

240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSH1024C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 



240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSMBG1024C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


KliM 

240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1024C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

Bimti 

MUM 

240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TCD1027C 

Scottsdale 

CELLULAR DIE 

DIE 


■EB 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSEP1027C 

Scottsdale 

TSEP AXIAL 

STD 



270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSES1027C 

Scottsdale 

TSES AXIAL 

STD 


100 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSF1027C 

Scottsdale 

TSF AXIAL 

STD 

■QSESI 

100 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSH1027C 

Scottsdale 

TSH AXIAL 

STD 


100 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSMBG1027C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

jjB^y 

100 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1027C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 


100 

270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 


Section Organization: TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR Is measured @ i(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, A2 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSPD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


TSPD-5 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

. 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m) 

Zzk 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N4531 

Watertown 

DO-34 

STD 

116 

7351 

0.125 

75 







JANTX1N4531 

Watertown 

DO-34 

STD 

116 

9101 

0.125 

75 







JANTXV1N4531 

Watertown 

DO-34 

STD 

116 

10569 

0.125 

75 







1N4678 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2705 

0.25 

1.8 

0.05 



7.5 

1 

5 

1N4678 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2706 

0.25 

1.8 

■IHM 



7.5 

1 

5 

1N4614 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2642 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

1N4614-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2644 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JAN1N4614 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


7389 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JAN1N4614-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7391 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JAN1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7392 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTX1N4614 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9146 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTX1N4614-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9148 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTX1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9149 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTXV1N4614 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10606 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTXV1 N4614-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10608 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTXV1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10609 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

1N4679 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2707 

0.25 

2 

0.05 



5 

1 

5 

1N4679 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2708 

0.25 

2 

0.05 



5 

1 

5 

1N4615 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2645 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

1N4615-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2647 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JAN1N4615 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7393 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JAN1N4615-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7395 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JAN1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7396 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTX1N4615 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9150 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

■ 1 

5 

JANTX1N4615-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9152 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTX1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

9153 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTXV1N4615 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10610 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTXV1N4615-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10612 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTXV1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10613 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

1N3477 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2078 1 

0.25 1 

2.2 

5 





10 

1N3477A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2079 j 

0.25 

2.2 

5 





5 

1N4680 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2709 , 

0.25 





4 

1 

1 5 

1N4680 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2710 

0.25 

2.2 

0.05 



4 

1 

5 

1N4616 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2648 1 

0.25 * 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

1N4616-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2650 j 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JAN1N4616 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7397 1 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JAN1N4616-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7399 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JAN1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7400 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTX1N4616 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9154 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTX1N4616-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9156 ! 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 1 

5 

JANTX1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9157 1 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 1 

1 

5 

JANTXV1N4616 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10614 1 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTXV1N4616-1 

Scottsdale 

DO-35 

! STD 

435 

10616 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTXV1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10617 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

1N4681 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2711 

0.25 * 

2.4 

0.05 



2 

1 

5 

1N4681 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2712 

0.25 

2.4 

0.05 



2 

1 I 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-1 


http://www.microsemi.com 









ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Package 

Type 

Mil 

Data 

fPbWer 

Vz 

W&B- 


Zzk 


I'vrR' 

Tol. 


Division 

Outline 

' , 

iii 

:;;;Spep;;- 

Sheet ID 

(W) 

(V) 

(mA) 

(O) 

(n) 

(uA) 


(+/-%) 

1N4360 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2452 

0.25 

2.4 

10 

60 




5 

1N4617 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2651 

0.25 

Bl 


KHiia 


2 

1 

5 

1N4617-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2653 

0.25 

Bl 

1JB51 

EEESl 


2 

1 

5 

JAN1N4617 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7401 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JAN1N4617-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7403 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JAN1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM - 

435 

7404 

0.25 

ma 

lilCT 

Em 


2 

1 

5 

JANTX1N4617 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9158 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTX1N4617-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9160 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTX1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

9161 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTXV1N4617 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10618 

0.25 





2 

1 

5 

JANTXV1N4617-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10620 

0.25 

Bl 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTXV1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10621 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

1N702 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5028 

0.25 

2.6 

5 

60 


75 

1 

10 

1N702 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5029 

0.25 

2.6 

5 

60 


75 

1 

10 

1N702A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5030 

0.25 

2.6 

5 

60 


75 

1 

5 

1N702A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5031 

0.25 

2.6 

5 

60 


75 

1 

5 

1N4682 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2713 

0.25 

2.7 

0.05 



1 

1 

5 

1N4682 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2714 

0.25 

2.7 

0.05 



1 

1 

5 

1N4618 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2654 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

1N4618-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2656 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JAN1N4618 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7405 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JAN1N4618-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7407 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JAN1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7408 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTX1N4618 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9162 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTX1N4618-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9164 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTX1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

9165 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTXV1N4618 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10622 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTXV1N4618-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10624 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTXV1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10625 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

1N4683 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2715 

0.25 

3 

0.05 



0.8 

1 

5 

1N4683 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2716 

0.25 

3 

0.05 



0.8 

1 

5 

1N4619 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2657 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

1N4619-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

1 

2659 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JAN1N4619 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 1 

7409 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JAN1N4619-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7411 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JAN1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7412 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTX1N4619 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9166 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTX1N4619-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9168 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTX1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9169 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTXV1 N4619 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10626 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTXV1N4619-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10628 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTXV1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10629 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

1N4684 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2717 

0.25 

3.3 

0.05 



7.5 

1.5 

5 

1N4684(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2718 

0.25 

3.3 

0.05 



7.5 

1.5 

5 

1N4620 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2660 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

1N4620-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2662 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-2 


http://www.microsemi.com 






Microsemi 




Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

JAN1N4620 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7413 

0.25 

3.3 1 0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JAN1N4620-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7415 

0.25 


0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JAN1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7416 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTX1N4620 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9170 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTX1 N4620-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9172 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTX1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

9173 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTXV1N4620 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10630 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTXV1N4620-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10632 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTXV1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10633 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

1N703 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5032 

0.25 

3.4 

5 

55 


50 

1 

10 

1N703 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5033 

0.25 

3.4 

5 

55 


50 

1 

10 

1N703A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5034 

0.25 

3.4 

5 

55 


50 

1 

5 

1N703A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5035 

0.25 

3.4 

5 

55 


50 

1 

5 

1N4685 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2719 

0.25 

3.6 

0.05 



7.5 

1.5 

5 

1N4685 {D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2720 

0.25 

3.6 

0.05 



7.5 

1.5 

5 

1N4621 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2663 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

1N4621-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2665 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JAN1N4621 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7417 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JAN1N4621-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7419 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JAN1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7420 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTX1N4621 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9174 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTX1N4621-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9176 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTX1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9177 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTXV1N4621 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10634 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTXV1N4621-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10636 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTXV1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10637 

0.25 1 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

1N4686 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2721 

0.25 

3.9 

0.05 



5 

2 

5 

1N4686 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


i 2722 

0.25 

3.9 

0.05 



5 

2 

5 

1N4622 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2666 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

1N4622-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2668 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JAN1N4622 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7421 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JAN1N4622-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7423 1 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JAN1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7424 ! 

1 0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTX1N4622 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9178 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTX1 N4622-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9180 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTX1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9181 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTXV1N4622 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10638 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTXV1N4622-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10640 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTXV1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10641 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

1N704 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5036 

0.25 

4.1 

5 

45 


5 

1 

10 

1N704 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5037 

0.25 

4.1 

5 

45 


5 

1 

10 

1N704A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5038 

0.25 

4.1 

5 

45 


5 

1 

5 

1N704A{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5039 

0.25 

4.1 

5 

45 


5 

1 

5 

1N4687 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2723 

0.25 

4.3 

0.05 



4 

2 

5 

1N4687 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2724 

0.25 

4.3 

0.05 



4 

2 

5 

1N4623 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2669 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-3 


http://www.microsemi.com 





ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mi) 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

^■Zzt'::’ 

(Q) 

Zzk 

(n) 

-1 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4623-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2671 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JAN1N4623 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7425 

0.25 


0.25 

1600 


4 

2 

5 

JAN1N4623-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7427 

0.25 

Ea 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JAN1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7428 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTX1N4623 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9182 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTX1N4623-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9184 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTX1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9185 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTXV1N4623 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10642 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTXV1N4623-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10644 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTXV1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10645 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

1N4688 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2725 

0.25 

4.7 

0.05 



10 

3 

5 

1N4688 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2726 

0.25 

4.7 

0.05 



10 

3 

5 

1N4624 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2672 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

1N4624-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2674 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JAN1N4624 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7429 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JAN1N4624-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7431 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JAN1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7432 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTX1N4624 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9186 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTX1N4624-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9188 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTX1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9189 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTXV1N4624 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10646 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTXV1N4624-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10648 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTXV1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10649 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

1N705 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5040 

0.25 

4.8 

5 

35 


5 

1.5 

10 

1N705 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5041 

0.25 

4.8 

5 

35 


5 

1.5 

10 

1N705A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5042 

0.25 

4.8 

5 

35 


5 

1.5 

5 

1N705A{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5043 

0.25 

4.8 

5 

35 


5 

1.5 

5 

1N4689 

Scottsdale 

DO-7 

' STD 


2727 

0.25 

5.1 

0.05 



10 

3 

5 

1N4689(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

I 

2728 

0.25 

5.1 

0.05 



10 

3 

5 

1N4625 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2675 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

1N4625-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2677 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JAN1N4625 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7433 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JAN1N4625-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7435 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JAN1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7436 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTX1N4625 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9190 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTX1N4625-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9192 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTX1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21378 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTXV1 N4625 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10650 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTXV1N4625-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10652 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTXV1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21379 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

1N761 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5260 

o:25 

5.4 

10 

40 





1N761 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5261 

0.25 

5.4 

10 

40 





1N4690 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2729 

0.25 

5.6 

0.05 



10 

4 

5 

1N4690 {D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2730 

0.25 

5.6 

0.05 



10 

4 

5 

1N708 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5052 

0.25 

5.6 

25 

3.6 




10 

1N708 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5053 

0.25 

5.6 

25 

3.6 




10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{^) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N708A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5054 

0.25 

5.6 

25 

3.6 


1 

5 

1N708A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5055 

0.25 

5.6 

25 

3.6 




5 

1N4626 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2678 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

1N4626-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2680 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JAN1N4626 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7437 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JAN1N4626-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7439 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JAN1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7440 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTX1N4626 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9193 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTX1N4626-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9195 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTX1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

21781 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTXV1N4626 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10653 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTXV1N4626-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10655 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTXV1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21380 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

1N706 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5044 

0.25 

5.8 

5 

20 


5 

1.5 

10 

1N706 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5045 

0.25 

5.8 

5 

20 


5 

1.5 

10 

1N706A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5046 

0.25 

5.8 

5 

20 


5 

1.5 

5 

1N706A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5047 

0.25 

5.8 

5 

20 


5 

1.5 

5 

1N4691 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2731 

0.25 

6.2 

0.05 



10 

5 

5 

1N709 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5056 

0.25 

6.2 

25 

4.1 




10 

1N709 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5057 

0.25 

6.2 

25 

4.1 




10 

1N709A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5058 

0.25 

6.2 

25 

4.1 




5 

1N709A{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5059 

0.25 ! 

6.2 

25 

4.1 




5 

1N4627 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2681 

0.25 1 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

1N4627-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2683 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JAN1N4627 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7441 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JAN1N4627-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7443 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JAN1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7444 1 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTX1 N4627 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

9196 1 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTX1 N4627-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

9198 

! 0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTX1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

21782 1 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTXV1N4627 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10656 ! 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTXV1N4627-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10658 1 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTXV1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

21381 1 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

1N762 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5262 i 

0.25 

6.4 

10 

18 





1N762 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5263 1 

0.25 

6.4 

10 

18 





1N4692 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2732 i 

0.25 

6.8 

0.05 



10 

5.1 

5 

1N4692 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2733 

0.25 

6.8 

0.05 



10 

5.1 

5 

1N710 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5060 

0.25 

6.8 

25 

4.7 




10 

1N710 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5061 

0.25 

6.8 

25 

4.7 




10 

1N710A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5062 

0.25 

6.8 

25 

4.7 




5 

1N710A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5063 

0.25 


25 

4.7 




5 

1N4099 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2362 

0.25 


250 

200 


10 

5.17 

5 

1N4099 {DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2363 

0.25 

6.8 

250 

KSfai 


10 

5.17 

5 

JAN1N4099 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7135 

0.25 

6.8 

250 

200 


10 

5.17 

5 

JAN1N4099-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7136 

0.25 


250 

200 


10 

5.17 

5 

JAN1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7137 

0.25 


250 

200 


10 

5.17 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN-5 


http://www.microsemi.com 








ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

<V) 

Izt 

(mA) 

Z2t 

(n) 

Zik 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N4099 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8885 

0.25 


^1 

200 


10 

5.17 

5 

JANTX1N4099-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8886 

0.25 



Rgil 


10 

5.17 

5 

JANTX1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8887 

0.25 

6.8 

250 

200 


10 

5.17 

5 

JANTXV1N4099 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10353 

0.25 

6.8 

250 

200 


10 

5.17 

5 

JANTXV1N4099-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10354 

0.25 

6.8 

250 

200 


10 

5.17 

5 

JANTXV1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10355 

0.25 

6.8 

250 

200 


10 

5.17 

5 

1N707 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5048 

0.25 

7.1 

5 

10 


5 

3.5 

10 

1N707 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5049 

0.25 

7.1 

5 

10 


5 

3.5 

10 

1N707A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5050 

0.25 

7.1 

5 

10 


5 

3.5 

5 

1N707A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5051 

0.25 

7.1 

5 

10 


5 

3.5 

5 

1N4693 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2734 

0.25 

7.5 

0.05 



10 

5.7 

5 

1N4693 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2735 

0.25 

7.5 

0.05 



10 

5.7 

5 

1N711 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5064 

0.25 

7.5 

25 

5.3 




10 

1N711 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5065 

0.25 

7.5 

25 

5.3 




10 

1N711A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5066 

0.25 

7.5 

25 

5.3 




5 

1N711A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5067 

0.25 

7.5 

25 

5.3 




5 

1N4100 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2364 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

1N4100 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2365 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JAN1N4100 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7138 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JAN1N4100-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7139 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JAN1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7140 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTX1N4100 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8888 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTX1N4100-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8889 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTX1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8890 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTXV1N4100 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10356 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTXV1N4100-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10357 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTXV1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10358 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

1N763 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 


5264 

0.25 

8 

10 

7 





1N763 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

: STD 


5265 

0.25 

8 

10 

7 





1N4694 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2736 

0.25 

8.2 

0.05 



1 

6.2 

5 

1N4694(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2737 

0.25 

8.2 

0.05 



1 

6.2 

5 

1N712 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5068 

0.25 

8.2 

25 

6 




10 

1N712(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

! STD 


5069 

0.25 

8.2 

25 

6 




10 

1N712A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5070 

0.25 

8.2 

25 

6 




5 

1N712A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5071 

0.25 

8.2 

25 

6 




5 

1N4101 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2366 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

1N4101 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2367 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JAN1N4101 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7141 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JAN1N4101-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7142 

0.25 


250 

200 


1 

6.24 

5 

JAN1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7143 

0.25 


250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTX1N4101 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8891 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTX1N4101-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8892 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTX1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8893 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTXV1N4101 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10359 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTXV1N4101-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10360 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JANTXV1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10361 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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erier Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4780 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2962 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4780A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2963 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4781 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2964 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4781A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2965 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4782 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2966 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4782A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2967 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4783 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2968 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4783A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2969 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4784 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2970 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4784A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2971 

0.25 

8.5 

1 

100 




5 

1N4775 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2952 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4775A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2953 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4776 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2954 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4776A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2955 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4777 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2956 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4777A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2957 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4778 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2958 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4778A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2959 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4779 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2960 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4779A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2961 

0.25 

8.5 

0.5 

200 




5 

1N4695 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2738 

0.25 

8.7 

0.05 



1 

6.6 

5 

1N4695 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2739 

1 0.25 

8.7 

0.05 



1 

6.6 

5 

1N4102 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2368 

1 0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

1N4102(DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2369 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JAN1N4102 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7144 1 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JAN1N4102-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7145 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JAN1N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7146 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTX1N4102 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8894 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTX1N4102-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8895 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTX1 N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8896 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 i 

5 

JANTXV1N4102 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10362 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTXV1N4102-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10363 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTXV1N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 435 

10364 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

1N4696 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2740 

0.25 

9.1 

0.05 



1 

6.9 1 

5 

1N4696 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2741 

0.25 

9.1 

0.05 



1 

6.9 

5 

1N713 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5072 

0.25 

9.1 

12 

7 




10 

1N713 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5073 

0.25 

9.1 

12 

7 




10 

1N713A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5074 

0.25 

9.1 

12 

7 




5 

1N713A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5075 

0.25 

9.1 

12 

7 




5 

1N4103 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2370 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

1N4103 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2371 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

1N4770 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2942 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4770A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2943 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4771 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2944 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4771A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2945 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4772 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2946 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

:lZztV' 

(n) 

Zzk 

(n) 

-I 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N4772A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2947 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4773 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2948 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4773A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2949 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4774 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2950 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

1N4774A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2951 

0.25 

9.1 

1 

200 




5 

JAN1N4103 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7147 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JAN1N4103-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7148 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JAN1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7149 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTX1N4103 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8897 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTX1N4103-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8898 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTX1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8899 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTXV1N4103 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10365 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTXV1N4103-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10366 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTXV1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10367 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

1N4765 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2932 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4765A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2933 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4766 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2934 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4766A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2935 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4767 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2936 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4767A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2937 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4768 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2938 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4768A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2939 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4769 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2940 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4769A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2941 

0.25 

9.1 

0.5 

350 




5 

1N4697 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2742 

0.25 

10 

0.05 



1 

7.6 

5 

1N4697 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2743 

0.25 

10 

0.05 



1 

7.6 

5 

1N714 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5076 

0.25 

10 

12 

8 




10 

1N714(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5077 

0.25 

10 

12 

8 




10 

1N714A 

Scottsdale 

DO-35 

! STD 

1 

5078 

0.25 

10 

12 

8 




5 

1N714A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

: STD 

! 

5079 

0.25 

10 

12 

8 




5 

1N764 

Scottsdale 

DO-35 

I STD 


5266 

0.25 

10 

10 

12 





1N764{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5267 

0.25 

10 

10 

12 





1N4104 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2372 

0.25 

10 

250 

200 


1 ■ 

7.6 

5 

1N4104 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2373 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JAN1N4104 

Scottsdale 

DO-7 

' STD 

435 

7150 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JAN1N4104-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7151 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JAN1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7152 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTX1N4104 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8900 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTX1N4104-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8901 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTX1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8902 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTXV1N4104 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10368 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTXV1N4104-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10369 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTXV1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10370 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

1N4698 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2744 

0.25 

11 

0.05 



0.05 

8.4 

5 

1N4698 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2745 

0.25 

11 

0.05 



0.05 

8.4 

5 

1N715 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5080 

0.25 

11 

12 

9 




10 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 
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Division 
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Outline 

Type 
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Data 
Sheet ID 
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(W) 

Vz 

(V) 
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VR 

(V) 
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(+/-%) 

1N715(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5081 

0.25 

11 

12 

9 




10 

1N715A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5082 

0.25 

11 

12 

9 




5 

1N715A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5083 

0.25 

11 

12 

9 




5 

1N4105 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2374 

0.25 

11 

250 

KHil 


0.05 

8.44 

5 

1N4105 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2375 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

1N4106 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2376 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

1N4106 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2377 

0.25 

11 


200 


0.05 

8.44 

5 

JAN1N4105 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7153 

0.25 

11 

1^ 

200 


0.05 

8.44 

5 

JAN1N4105-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7154 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JAN1N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7155 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTX1N4105 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8903 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTX1N4105-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8904 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTX1N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8905 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTXV1N4105 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10371 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTXV1N4105-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10372 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTXV1 N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10373 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

1N4699 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2746 

0.25 

12 

0.05 



0.05 

9.1 

5 

1N4699 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2747 

0.25 

12 

0.05 



0.05 

9.1 

5 

1N716 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5084 

0.25 

12 

12 

10 




10 

1N716(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5085 

0.25 

12 

12 

10 




10 

1N716A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5086 

0.25 

12 

12 

10 




5 

1N716A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5087 ! 

0.25 

12 

12 

10 




5 

1N765 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5268 i 

0.25 

12 

5 

45 



1 


1N765 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5269 

0.25 

12 

5 

45 





JAN1N4106 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7156 i 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

JAN1N4106-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7157 1 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

! 9.12 

5 

JAN1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7158 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

JANTX1N4106 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8906 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

JANTX1N4106-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8907 

0.25 ! 

12 

250 

200 


0.05 

: 9.12 

5 

JANTX1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

1 8908 

0.25 i 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

JANTXV1N4106 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10374 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTXV1N4106-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10375 

0.25 1 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

JANTXV1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10376 

0.25 

12 

250 

200 


0.05 

9.12 

5 

1N4700 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2748 I 

0.25 

13 

0.05 



0.05 

9.8 

5 

1N4700 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2749 

0.25 

13 

0.05 



0.05 

9.8 

5 

1N717 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5088 

0.25 1 

13 

12 

11 




10 

1N717(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5089 

0.25 

13 

12 

11 




10 

1N717A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5090 

0.25 

13 

12 

11 




5 

1N717A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5091 

0.25 i 

13 

12 

11 




10 

1N4107 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2378 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

1N4107 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2379 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JAN1N4107 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7159 

0.25 1 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JAN1N4107-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7160 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JAN1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7161 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JANTX1N4107 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8909 

0.25 1 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JANTX1N4107-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8910 

0.25 ! 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JANTX1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8911 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JANTXV1N4107 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10377 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JANTXV1N4107-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10378 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

JANTXV1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10379 

0.25 

13 

250 

200 


0.05 

9.87 

5 

1N4701 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2750 

0.25 

14 

0.05 



0.05 

10.6 

5 

ICEEEIliiSESBH 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2751 

0.25 

14 

0.05 



0.05 

10.6 

5 

1N4108 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2380 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

1N4108 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2381 

0.25 

14 

250 

Esysi 


0.05 

10.7 

5 

JAN1N4108 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7162 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JAN1N4108-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7163 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JAN1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7164 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTX1 N4108 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8912 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTX1N4108-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8913 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTX1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8914 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTXV1N4108 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435^ 

10380 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTXV1N4108-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10381 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

JANTXV1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10382 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.7 

5 

1N766 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5270 

0.25 

14.5 

5 

55 





1N766(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5271 

0.25 

14.5 

5 

55 





1N4702 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2752 

0.25 

15 

0.05 



0.05 

11.4 

5 

1N4702 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2753 

0.25 

15 

0.05 



0.05 

11.4 

5 

1N718 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5092 

0.25 

15 

12 

13 




10 

1N718(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

^ STD 


5093 

0.25 

15 

12 

13 




10 

1N718A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5094 

0.25 

15 

12 

13 




5 

1N718A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

! STD 


5095 

0.25 

15 

12 

13 




5 

1N4109 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2382 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

1N4109 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2383 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JAN1N4109 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7165 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JAN1N4109-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7166 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JAN1N4109UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7167 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTX1N4109 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8915 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTX1N4109-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8916 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTX1N4109UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8917 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTXV1N4109 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10383 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTXV1N4109-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10384 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTXV1N4109UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10385 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

1N4703 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 

2754 

0.25 

16 

0.05 



0.05 

12.1 

5 

1N4703 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2755 

0.25 

16 

0.05 



0.05 

12.1 

5 

1N719 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5096 

0.25 

16 

12 

15 




10 

1N719(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5097 

0.25 

16 

12 

15 




10 

1N719A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5098 

0.25 

16 

12 

15 




5 

1N719A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5099 

0.25 

16 

12 

15 





1N4110 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2384 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 


1N4110(DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2385 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

B 

JAN1N4110 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7168 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

B 

JAN1N4110-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7169 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

B 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (voits) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7170 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTX1N4110 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8918 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTX1N4110-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8919 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTX1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8920 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTXV1N4110 

Scottsdale 


STD 

435 

10386 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTXV1N4110-1 

Scottsdale 


STD 

435 

10387 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

JANTXV1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10388 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.2 

5 

1N4704 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2756 

0.25 

17 

0.05 



0.05 

12.9 

5 

1N4704 (D035) 

Scottsdale 


STD 


2757 

0.25 

17 

0.05 



0.05 

12.9 

5 

1N4111 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2386 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

1N4111 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2387 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JAN1N4111 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7171 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JAN1N4111-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7172 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JAN1N4111UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7173 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTX1N4111 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8921 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTX1N4111-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8922 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTX1N4111UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8923 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTXV1N4111 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10389 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTXV1N4111-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10390 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

JANTXV1N4111UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10391 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.9 

5 

1N4705 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2758 

0.25 

18 

0.05 



0.05 

13.6 

5 

1N4705(DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2759 

0.25 

18 

0.05 



0.05 

13.6 

5 

1N720 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5100 

0.25 

18 

12 

17 




10 

1N720 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5101 

1 0.25 

18 

12 

17 

1 



10 

1N720A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5102 ! 

0.25 

18 

12 

17 




5 

1N720A (007) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5103 

0.25 

18 

12 1 

17 




5 

1N767 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5272 

0.25 

18 

5 

70 





1N767 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5273 

0.25 

18 

5 

70 





1N4112 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2388 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

1N4112(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2389 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JAN1N4112 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7174 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JAN1N4112-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7175 

0.25 

18 

250 

100 


1 0.05 

13.7 

5 

JAN1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7176 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JANTX1N4112 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8924 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JANTX1N4112-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8925 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JANTX1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

! 8926 

0.25 

18 

1 250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JANTXV1N4112 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

1 10392 

0.25 

18 

1 250 

1 100 


1 0.05 

13.7 

5 

JANTXV1N4112-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10393 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

JANTXV1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10394 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.7 

5 

1N4706 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2760 

0.25 

19 

0.05 



1 0.05 

14.4 

5 

1N4706 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2761 

0.25 

19 

0.05 



0.05 

14.4 

5 

1N4113 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2390 

0.25 

19 


150 


0.05 

14.4 

5 

1N4113(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2391 

0.25 

mem 

EMM 

150 


0.05 

14.4 

5 

JAN1N4113 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7177 

0.25 

19 

EMM 

150 


0.05 

14.4 

5 

JAN1N4113-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7178 

0.25 

19 

KM 

150 


0.05 

14.4 

5 

JAN1N4113UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7179 

0.25 

19 

EMM 

150 


0.05 

14.4 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-11 


http://wvvw.microsemi.com 










ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Package 


ifiiii 

Data 

aitai 

Power 


Izt 

iSf 

3SS1 

" : ' 

IR 

'9/M 

Tol. 


^ Division'' 

Outline 

:v':: 

Spec 

Sheet ID 

•(W) 

(V) 

(mA) 

(Cl) 

(a) 

(uA) 

(V) 

(+/-%) 

JANTX1N4113 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8927 

0.25 

19 


150 


0.05 

14.4 

5 

JANTX1N4113-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8928 

0.25 

19 


150 


0.05 

14.4 

5 

JANTX1N4113UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8929 

0.25 

19 


150 


0.05 

14.4 

5 

JANTXV1N4113 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10395 

0.25 

19 

^1 

150 


0.05 

14.4 

5 

JANTXV1N4113-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10396 

0.25 

19 

250 

150 


0.05 

14.4 

5 

JANTXV1N4113UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10397 

0.25 

19 

250 

150 


0.05 

14.4 

5 

1N4707 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2762 

0.25 

20 

0.05 



0.01 

15.2 

5 

1N4707 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2763 

0.25 

20 

0.05 



0.01 

15.2 

5 

1N721 

Scottsdale 


STD 


5104 

0.25 

20 

4 

20 




10 

1N721 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5105 

0.25 

20 

4 

20 




10 

1N721A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5106 

0.25 

20 


20 




5 

1N721A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5107 

0.25 

20 

4 

20 




5 

1N4114 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2392 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

1N4114(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2393 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JAN1N4114 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7180 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JAN1N4114-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7181 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JAN1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7182 

0.25 


250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTX1N4114 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8930 

0.25 


250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTX1N4114-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8931 

0.25 


250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTX1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8932 

0.25 



150 


0.01 

15.2 

5 

JANTXV1N4114 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10398 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTXV1N4114-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10399 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTXV1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10400 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

1N768 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5274 

1 0.25 

21 

5 

100 





1N768 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5275 

0.25 

21 

5 

100 





1N4708 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2764 

0.25 

22 

0.05 



0.01 

16.7 

5 

1N4708 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2765 

0.25 

22 

0.05 



0.01 

16.7 

5 

1N722 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5108 

0.25 

22 

4 

24 




10 

1N722(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5109 

0.25 

22 

4 

24 




10 

1N722A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5110 

0.25 

22 

4 

24 




5 

1N722A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5111 

0.25 

22 

4 

24 




5 

1N4115 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2394 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

1N4115(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2395 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JAN1N4115 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7183 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JAN1N4115-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7184 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JAN1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7185 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JANTX1N4115 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8933 

0.25 

22 

250 

150 , 


0.01 

16.7 

5 

JANTX1N4115-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8934 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JANTX1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8935 

0.25 

22 


150 


0.01 

16.7 

5 

JANTXV1N4115 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10401 

0.25 

22 

^1 



0.01 

16.7 

5 

JANTXV1N4115-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10402 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

JANTXV1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10403 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.7 

5 

1N4709 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2766 

0.25 

24 

0.05 



0.01 

18.2 

5 

1N4709(DO35) 

Scottsdale 


STD 


2767 

0.25 

24 

■ililil 



0.01 

18.2 

5 

1N723 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5112 

0.25 

24 

4 

28 




10 

1N723 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5113 

0.25 

24 

4 

28 




10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-12 


http://www.microsemi.com 

















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N723A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5114 

0.25 

24 

4 

28 




5 

1N723A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5115 

0.25 

24 

4 

28 




5 

1N4116 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2396 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

1N4116 (D035) 

Scottsdale 


STD 


2397 

0.25 

24 

1 ^ 

150 


0.01 

18.3 

5 

JAN1N4116 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7186 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JAN1N4116-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7187 

0.25 

24 


150 


0.01 

18.3 

5 

JAN1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7188 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JANTX1N4116 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8936 

0.25 

24 

250 

■ESI 


0.01 

18.3 

5 

JANTX1N4116-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8937 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JANTX1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8938 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JANTXV1N4116 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10404 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JANTXV1N4116-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10405 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

JANTXV1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10406 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.3 

5 

1N4710 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2768 

0.25 

25 

0.05 



0.01 

19 

5 

1N4710(DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2769 

0.25 

25 

0.05 



0.01 

19 

5 

1N4117 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2398 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

1N4117(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2399 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JAN1N4117 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7189 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JAN1N4117-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7190 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JAN1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7191 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTX1N4117 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8939 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTX1N4117-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8940 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTX1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8941 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTXV1N4117 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10407 1 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTXV1N4117-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10408 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTXV1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10409 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

1N4711 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2770 

0.25 

27 

0.05 



0.01 

20.4 

5 

1N4711 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2771 

0.25 

27 

0.05 



0.01 

20.4 

5 

1N724 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5116 

0.25 

27 

4 

35 




10 

1N724(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5117 

0.25 

27 

4 

35 




10 

1N724A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5118 

0.25 

27 

4 

35 




5 

1N724A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5119 

0.25 

27 

4 

35 




5 

1N4118 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2400 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

1N4118(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2401 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

1N769 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5276 

0.25 

27 

5 

150 





1N769 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5277 

0.25 

27 

5 

150 





JAN1N4118 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7192 

0.25 

27 

250 

150 


1 0.01 

1 20.5 

5 

JAN1N4118-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7193 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JAN1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7194 

1 0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTX1N4118 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8942 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTX1N4118-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8943 

1 0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTX1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8944 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTXV1N4118 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10410 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTXV1N4118-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10411 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

JANTXV1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10412 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.5 

5 

1N4712 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2772 

0.25 

28 

0.05 



0.01 

21.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-13 


http://www,microsemi.com 
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Sheet ID 

Power 
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fill 
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(n) 
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(+/.%) 

1N4712(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2773 

0.25 

28 

0.05 



0.01 

21.2 

5 

1N4119 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2402 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

1N4119(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2403 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JAN1N4119 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7195 

0.25 

28 




0.01 

21.3 

5 

JAN1N4119-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7196 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JAN1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7197 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTX1N4119 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8945 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTX1N4119-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8946 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTX1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8947 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTXV1N4119 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10413 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTXV1N4119-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10414 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

JANTXV1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10415 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.3 

5 

1N4713 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2774 

0.25 

30 

0.05 



0.01 

22.8 

5 

1N4713(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2775 

0.25 

30 

0.05 



0.01 

22.8 

5 

1N725 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5120 

0.25 

30 

4 

42 




10 

1N725(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5121 

0.25 

30 

4 

42 




10 

1N725A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5122 

0.25 

30 

4 

42 




5 

1N725A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5123 

0.25 

30 

4 

42 




5 

1N4120 

Scottsdale 

DO-7 ' 

STD 


2405 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

1N4120 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2406 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JAN1N4120 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7198 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JAN1N4120-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7199 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JAN1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7200 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTX1N4120 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

I 435 

8948 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTX1 N4120-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8949 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTX1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8950 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTXV1 N4120 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10416 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTXV1N4120-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10417 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTXV1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10418 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

1 5 

1N4714 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2776 

0.25 

33 

0.05 



0.01 

25 

5 

1N4714{D035) 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 


2777 

0.25 

33 

0.05 



0.01 

25 

5 

1N726 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5124 

0.25 

33 

4 

50 




10 

1N726(D07) 

Scottsdale 1 

DO-7 

STD 


5125 

0.25 

33 

4 

50 




10 

1N726A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5126 

0.25 

33 

4 

50 




5 

1N726A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5127 

0.25 

33 

4 

50 




5 

1N4121 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2407 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

1N4121 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

i 

2408 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JAN1N4121 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7201 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JAN1N4121-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7202 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JAN1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7203 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTX1N4121 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8951 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTX1N4121-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8952 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTX1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8953 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTXV1N4121 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10419 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTXV1N4121-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10420 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 

JANTXV1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10421 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-14 


http://www.microsemi.com 









Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) (mA) 

^:;:''Zzt':; 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4715 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2778 

0.25 1 36 

0.05 



0.01 

27.3 

5 

1N4715(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2779 

0.25 

36 

0.05 



0.01 

27.3 

5 

1N727 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5128 

0.25 

36 

4 

60 




10 

1N727 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5129 

0.25 

36 

4 

60 




10 

1N727A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5130 

0.25 

36 

4 

60 




5 

1N727A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5131 

0.25 

36 

4 

60 




5 

1N4122 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2409 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

1N4122 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2410 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JAN1N4122 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7204 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JAN1N4122-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7205 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JAN1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7206 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTX1N4122 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8954 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTX1N4122-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8955 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTX1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8956 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTXV1N4122 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10422 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTXV1N4122-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10423 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

JANTXV1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10424 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.4 

5 

1N4716 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2780 

0.25 

39 

0.05 



0.01 

29.6 

5 

1N4716(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2781 

0.25 

39 

0.05 



0.01 

29.6 

5 

1N728 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5132 

0.25 

39 

4 

70 




10 

1N728 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5133 

0.25 

39 

4 

70 




10 

1N728A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5134 

0.25 

39 

4 

70 




5 

1N728A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5135 

0.25 

39 

4 

70 




5 

1N4123 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2411 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

1 5 

1N4123 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


1 2412 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

JAN1N4123 

Scottsdale i 

DO-7 

STD 

435 

' 7207 I 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

1 29.7 

5 

JAN1N4123-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7208 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

1 29.7 

1 5 

JAN1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7209 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTX1N4123 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8957 i 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTX1N4123-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8958 1 

0.25 

39 

250 1 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTX1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8959 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N4123 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10425 

0.25 

39 

^3 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N4123-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10426 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10427 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.7 

5 

1N4717 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2782 

0.25 

43 

0.05 


■ 

EED 

32.6 

5 

1N4717(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2783 

0.25 

43 

0.05 



0.01 

32.6 

5 

1N729 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5136 i 

0.25 

43 

4 

84 




10 

1N729 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5137 

0.25 

43 

4 

84 




10 

1N729A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5138 

0.25 

43 

4 

84 




5 


Scottsdale 

DO-7 

STD 


5139 

0.25 

43 

4 

84 




5 

1N4124 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2413 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

1N4124(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2414 

0.25 

43 

250 

gcfil 


0.01 

32.7 

5 

JAN1N4124 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7210 

0.25 

43 

250 



0.01 

32.7 

5 

JAN1N4124-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7211 

0.25 

43 


250 


0.01 

32.7 

5 

JAN1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7212 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

JANTX1N4124 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8960 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-15 


http://www.microsemi.com 




















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

in) 

(n) 

-I 

''■VR-'':: 

ToL 

(+/-%) 

JANTX1N4124-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8961 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

JANTX1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8962 

0.25 

43 


250 


0.01 

32.7 

5 

JANTXV1N4124 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10428 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

JANTXV1N4124-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10429 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

JANTXV1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10430 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.7 

5 

1N730 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5140 

0.25 

47 

4 

98 




10 


Scottsdale 

DO-7 

STD 


5141 

0.25 

47 

4 

98 




10 

1N730A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5142 

0.25 

47 

4 

98 




5 

1N730A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5143 

wm 

mm 

4 

98 




5 

1N4125 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2415 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

1N4125 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2416 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JAN1N4125 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7213 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JAN1N4125-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7214 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JAN1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7215 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTX1N4125 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8963 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTX1N4125-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8964 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTX1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8965 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTXV1N4125 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10431 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTXV1N4125-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 


wm 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

JANTXV1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10433 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.8 

5 

1N731 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5144 

0.25 

51 

4 

115 




10 

1N731 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5145 

0.25 

51 

4 

115 



1 

10 

1N731A 

Scottsdale 


STD 


5146 

0.25 

51 

4 

115 




5 

1N731A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5147 

0.25 

51 

4 

115 




5 

1N4126 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2417 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

1N4126 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2418 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

00 

od 

CO 

5 

JAN1N4126 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7216 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

1 5 

JAN1N4126-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7217 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JAN1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7218 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTX1N4126 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8966 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTX1N4126-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8967 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTX1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8968 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTXV1N4126 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10434 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTXV1N4126-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10435 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

JANTXV1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10436 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.8 

5 

1N732 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5148 

0.25 

56 

4 

140 




10 

1N732 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5149 

0.25 

56 

4 

140 




10 

1N732A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5150 

0.25 

56 

4 

140 




5 

1N732A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5151 

0.25 

56 

4 

140 




5 

1N4127 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2419 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

1N4127(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2420 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JAN1N4127 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7219 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JAN1N4127-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7220 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JAN1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7221 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTX1N4127 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8969 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTX1N4127-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8970 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-16 


http://www.microsemi.com 









Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(a) 

IR ! VR 
(uA) | (V) 

■ I;'" 

Tol 

(+/-%) 

JANTX1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8971 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTXV1N4127 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10437 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTXV1N4127-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10438 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTXV1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10439 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

1N4128 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2421 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

1N4128 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2422 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JAN1N4128 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7222 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JAN1N4128-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7223 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JAN1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7224 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTX1N4128 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8972 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTX1N4128-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8973 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTX1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8974 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTXV1N4128 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10440 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTXV1N4128-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10441 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTXV1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10442 

0.25 

60 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

1N733 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5152 

0.25 

62 

2 

170 




10 

1N733 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5153 

0.25 

62 

2 

170 




10 

1N733A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5154 

0.25 

62 

2 

170 




5 

1N733A (007) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5155 

0.25 

62 

2 

170 




5 

1N4129 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2423 

0.25 

62 

250 

500 


0,01 

47.1 

5 

1N4129 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2424 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JAN1N4129 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7225 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JAN1N4129-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7226 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JAN1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7227 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTX1N4129 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8975 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTX1N4129-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8976 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTX1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8977 1 

0.25 

62 

250 

500 1 


0.01 

47.1 

5 

JANTXV1N4129 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10443 i 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTXV1N4129-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10444 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTXV1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10445 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

1N734 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5156 

0.25 

68 

2 

200 




10 

1N734 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5157 

0.25 

68 

2 

200 




10 

1N734A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5158 

0.25 

68 

2 

200 




5 

1N734A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5159 

0.25 

68 

2 

200 




5 

1N4130 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2426 

0.25 

68 

250 

Rilil 


0.01 

51.7 

5 

ICEIESICSESHB 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2427 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JAN1N4130 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7228 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JAN1N4130-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7229 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JAN1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7230 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JANTX1N4130 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8978 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JANTX1N4130-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8979 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JANTX1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8980 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.7 

5 

JANTXV1N4130 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10446 ! 

0.25 

68 

ream 

700 


0.01 

51.7 

5 

JANTXV1N4130-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10447 

0.25 

68 




0.01 

51.7 

5 

JANTXV1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10448 

0.25 

68 

^1 

IrAlti 


0.01 

51.7 

5 

1N735 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5160 

0.25 

75 


BEI 
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Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demanid (800) 713-4113 


ZEN-17 


http://www.microsemi.com 
























ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(n) 

Kgy:: 

IR 

(uA) 


Tol 

(+/-%) 

1N735 {D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5161 

0.25 

75 

2 

240 




10 

1N735A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5162 

0.25 

75 

2 

240 




5 

1N735A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5163 

0.25 

75 

2 

240 




5 

1N4131 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




mm 

250 

700 


Bfgl 

57 

5 

1N4131 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2429 

0.25 

75 

250 

700 


EES 

57 

5 

JAN1N4131 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7231 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JAN1N4131-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7232 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JAN1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7233 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTX1N4131 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8981 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTX1N4131-1 

Scottsdale 


STD 

435 

8982 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTX1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8983 

0.25 

75 

Mail 

700 


0.01 

57 

5 

JANTXV1N4131 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10449 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTXV1N4131-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10450 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTXV1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10451 

0.25 

75 

250 

700 


0.01 

57 

5 

1N736 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5164 

0.25 

82 

2 

280 




10 

1N736 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5165 

0.25 

82 

2 

280 




10 

1N736A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5166 

0.25 

82 

2 

280 




5 

1N736A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5167 

0.25 

82 

2 

, 280 




5 

1N4132 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2430 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

1N4132(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2431 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JAN1N4132 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7234 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JAN1N4132-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7235 

0.25 

82 

250 



0.01 

62.3 

5 

JAN1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7236 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JANTX1N4132 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8984 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JANTX1N4132-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8985 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JANTX1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

; SM 

435 

8986 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

1 62.3 

5 

JANTXV1N4132 

Scottsdale 

DO-7 

i STD 

435 

10452 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

1 62.3 

5 

JANTXV1N4132-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10453 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

JANTXV1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10454 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.3 

5 

1N4133 

Scottsdale 

DO-7 

1 STD 


2432 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

1N4133 (0035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2433 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JAN1N4133 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7237 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JAN1N4133-1 

Scottsdale 

DO-35 

i STD 

435 

7238 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JAN1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

i SM 

435 

7239 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTX1N4133 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8987 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTX1N4133-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8988 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTX1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8989 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTXV1N4133 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10455 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTXV1N4133-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10456 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

JANTXV1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10457 

0.25 

87 

250 

1000 


0.01 

66.1 

5 

1N737 

I Scottsdale 

DO-35 

STD 


5168 

0.25 

91 

1 

340 




10 

1N737(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5169 

0.25 

91 

1 

340 




10 

1N737A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5170 

0.25 

91 

1 

340 




m 

1N737A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5171 

0.25 

91 

1 

340 




m 

1N4134 

Scottsdale 


STD 


2434 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

a 

1N4134(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2435 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

mm 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 


















Zener Regulator Diodes 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

(n) 

Zzk 

(a) 

,'^iR' 

(uA) (V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N4134 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7240 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JAN1N4134-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7241 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JAN1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7242 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTX1N4134 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8990 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTX1N4134-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8991 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTX1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8992 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTXV1N4134 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10458 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTXV1N4134-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

10459 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

JANTXV1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10460 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.2 

5 

1N738 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5172 

0.25 

100 

1 

400 




10 

1N738 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5173 

0.25 

100 

1 

400 




10 

1N738A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5174 

0.25 

100 

1 

400 




5 

1N738A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5175 

0.25 

100 

1 

400 




5 

1N4135 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2436 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

1N4135 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2437 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JAN1N4135 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

7243 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JAN1N4135-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

7244 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JAN1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7245 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTX1N4135 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

8993 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTX1N4135-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

8994 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTX1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8995 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTXV1N4135 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

435 

10461 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTXV1N4135-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

435 

1 10462 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTXV1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10463 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

1N739 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5176 

0.25 

110 

1 

490 




10 


Scottsdale 

DO-7 

STD 


5177 

0.25 

110 

1 

490 




10 

1N739A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


t 5178 

0.25 

110 

1 

490 




5 

1N739A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


i 5179 

1 0.25 

110 

1 

490 




5 

1N740 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5180 

0.25 

120 

1 

570 




10 

1N740 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5181 

0.25 

120 

1 

570 




10 

1N740A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5182 

0.25 

120 

1 

570 



1 

5 

1N740A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5183 

0.25 

120 

1 

570 




5 

1N741 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5184 

0.25 

130 

1 

650 




10 

1N741 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5185 

0.25 

130 

1 

650 




10 

1N741A 

Scottsdale 

DO-35 1 

STD 


5186 

0.25 

130 

1 

650 




5 

1N741A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 ! 

STD 


5187 

0.25 

130 

1 

650 




5 

1N742 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5188 

0.25 

150 

1 

860 




10 


Scottsdale 

DO-7 

STD 


5189 

0.25 

150 

1 

860 




10 

1N742A 

Scottsdale 


STD 


5190 

0.25 

150 

1 

860 




5 


Scottsdale 

DO-7 

STD 


5191 

0.25 

150 

1 

860 




5 

1N743 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5192 

0.25 

160 

1 

970 




10 

1N743 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5193 

0.25 

160 

1 

970 




10 

1N743A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5194 

0.25 

160 

1 

970 




1 5 

1N743A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5195 

0.25 

160 

1 

970 




5 

1N744 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5196 

0.25 

180 

1 

1200 




10 

1N744 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5197 

0.25 

180 

1 

1200 
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Section Organization; Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN . 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-19 


http://www.microsemi.com 

















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

■'■Vz':" 

(V) 

(mA) 

(O) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 


Tol. 

(+/-%) 

1N744A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5198 

0.25 

180 

1 

1200 





1N744A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5199 

0.25 

180 

1 

1200 





1N745 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5200 

0.25 

200 

1 

1400 





1N745 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5201 

0.25 

200 

1 

1400 





1N745A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5202 

0.25 

200 

1 

1400 





1N745A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5203 

0.25 

200 

1 

1400 




191 

1N4095 

Scottsdale 


STD 


2357 

0.275 

5 

40 





10 

■EESeaRSBlHHi 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2358 

0.275 

5 

40 





10 

CH760 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



0.4 


20 




1 

10 

JANHCB1N746A 

Scottsdale 

DIE 

DIE 

127 

■EESEI 

0.4 







5 

JANHCB1N747A 

Scottsdale 

DIE 

DIE 

127 


0.4 







5 

JANHCB1N748A 

Scottsdale 

DIE 

DIE 

127 


0.4 







5 

JANHCB1N749A 

Scottsdale 

DIE 

DIE 

127 


0.4 







5 

JANHCB1N750A 

Scottsdale 

DIE 

DIE 

127 

■EEEBI 

BiCTI 







5 

MLL4372A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MFIfH 


0.02 

3 

29 


50 

1 

5 

MLL4372A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■m 

0.02 

3 

29 


50 

1 

5 

MLL4370A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MhMfl 

KEl 

0.02 

2.4 

30 


100 

1 

5 

MLL4370A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



EEl 

0.02 

2.4 

30 


100 

1 

5 

MLL4371A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




0.02 

2.7 

30 


75 

1 

5 

MLL4371A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

0.02 

2.7 

30 


75 

1 

5 

1N4370 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


HBISI 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

10 

1N4370 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESi 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

10 

1N4370A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

2.4 

20 

30 


' 100 

1 

5 

1N4370A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JAN1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

JEEM 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JANTX1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

127 

HEEDEI 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JANTXV1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

j SM 

127 1 

Mrffti 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

1N4371 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

10 

1N4371 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

10 

1N4371A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

1N4371A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JAN1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JANTX1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JANTXV1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

i SM 

127 


0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

1N4372 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2461 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

10 

1N4372 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2462 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

10 

1N4372A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2463 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 1 

5 

1N4372A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


EES3 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

5 

JAN1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

5 

JANTX1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

■ESO 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

5 

JANTXV1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


warn 

3 

20 

29 


75 

1 

5 

1N3506 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EiHSl 

mm 

3.3 

0.02 





5 

1N3506A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




3.3 

0.02 





5 

1N746 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■HEEQ 

KEI 

3.3 

20 

28 


10 

1 

10 

1N746 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


lEBESI 

Mini 

3.3 

20 

28 


10 

1 

10 

1N746A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




3.3 

20 

28 


10 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 



















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet iD 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

i^) 

Zzk 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

■ 

Tol. 

(+/-%) 

1N746A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



wsm 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

CH746 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

10 

CH746A 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JAN1N746A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


Tnia 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JAN1N746A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

8188 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JAN1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

8189 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTX1N746A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9978 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTX1N746A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

9979 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTX1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

9980 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTXV1N746A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11449 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTXV1N746A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

11450 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTXV1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

127 

11451 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

MLL746A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12984 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

MLL746A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12985 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

1N3507 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2090 

0.4 

3.6 

0.02 





5 

1N3507A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2091 

0.4 

3.6 

0.02 





5 

1N747 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5208 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

10 

1N747(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5209 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

10 

1N747A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5210 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

1N747A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5211 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

CH747 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6253 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

10 

CH747A 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6254 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JAN1N747A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8190 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JAN1N747A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8191 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JAN1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8192 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTX1N747A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9981 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTX1N747A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9982 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTX1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


9983 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTXV1N747A 

Scottsdale 

i DO-7 

STD 


11452 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTXV1N747A-1 

Scottsdale 

! DO-35 

STD 


11453 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTXV1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11454 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

MLL747A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12986 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

MLL747A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12987 1 

0.4 1 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

1N3508 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2092 

0.4 

3.9 

1 0.02 





5 

1N3508A 

Scottsdale 

DO-35 1 

STD 1 


2093 

0.4 

3.9 

0.02 





5 

1N748 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5212 

0.4 1 

3.9 

20 

23 


10 

1 

10 

1N748 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5213 

0.4 

1 3.9 

20 

23 


10 

T i 

10 

1N748A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


! 5214 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

1N748A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5215 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

CH748 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6255 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

10 

CH748A 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6256 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JAN1N748A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8193 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JAN1N748A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8194 

0.4 

3.9 

1 20 

23 


10 

1 

5 

JAN1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8195 

0.4 

3.9 

1 20 

23 


10 

1 

5 

JANTX1N748A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9984 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTX1N748A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9985 

0.4 

3.9 

1 20 

23 


10 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

;-::X 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

in) 

Zzk 

{Cl) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

JANTX1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTXV1N748A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTXV1N748A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■■irTn 


3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTXV1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



mm 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

MLL748A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

MLL748A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12989 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

1N3509 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2094 

0.4 

4.3 

0.02 





5 

1N3509A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2095 

0.4 

4.3 

0.02 





5 

1N6082A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4392 

0.4 

4.3 

20 





10 

1N6082B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4393 

0.4 

4.3 

20 





5 

1N6082C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4394 

0.4 

4.3 

20 





2 

1N6082D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4395 

0.4 

4.3 

20 





1 

1N749 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5216 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

10 

1N749{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5217 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

10 

1N749A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5218 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

1N749A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5219 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

CH749 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6257 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

10 

CH749A 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 

. 

6258 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JAN1N749A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8196 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JAN1N749A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8197 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JAN1N749AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8198 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTX1N749A 

Scottsdale 

DO-7 

iSiil 


9987 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTX1N749A-1 

Scottsdale 

DO-35 

sia 


9988 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTX1N749AUR-1 

Scottsdale 1 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTXV1N749A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 I 

5 

JANTXV1N749A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 I 

5 

JANTXV1N749AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

MLL749A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 1 

5 

MLL749A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

1N3510 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

0.02 





5 

1N3510A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

4.7 

0.02 





5 

1N6083A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

i 


1 0.4 

4.7 

10 





10 

1N6083B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

10 





5 

1N6083C 

Scottsdale 

I DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

10 





2 

1N6083D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

10 





1 

1N750 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

10 

1N750 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

10 

1N750A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

1N750A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

CH750 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

10 

CH750A 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



mm 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JAN1N750A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



wBm 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JAN1N750A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EMI 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JAN1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


BEMI 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTX1N750A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EMI 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTX1N750A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(O) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


9992 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTXV1N750A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11461 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTXV1N750A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


11462 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTXV1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11463 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

IVILL750A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

MLL750A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


mn-riffi 


4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

1N5728B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


WEES 


4.7 

10 

70 


3 

2 

5 

1N5728C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




4.7 

10 

70 


3 

2 

0.02 

1N5728D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3797 

0.4 

4.7 

10 

70 


3 

2 

1 

1N3511 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2098 

0.4 

5.1 

0.02 





5 

1N3511A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2099 

0.4 

5.1 

0.02 





5 

1N6084A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4400 

0.4 

5.1 

5 





10 

1N6084B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WE3M 

0.4 

5.1 

5 





5 

1N6084C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

5.1 

5 





2 

1N6084D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESEEl 

0.4 

5.1 

5 





1 

1N751 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

10 

1N751 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5225 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

10 

1N751A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5226 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

1N751A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5227 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

CH751 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6261 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

10 

JAN1N751A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8202 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JAN1N751A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8203 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JAN1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


8204 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTX1N751A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9993 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTX1N751A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9994 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTX1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


9995 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTXV1N751A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11464 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTXV1N751A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


11465 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTXV1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11466 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

MLL751A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12994 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 i 

5 

MLL751A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12995 

0.4 

5.1 

20 

17 

1 

1 

1 

5 

1N5729B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3798 

0.4 

5.1 

10 

50 


3 

2 I 

5 

1N5729C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3799 

0.4 

5.1 

10 

50 


3 

! 2 

1 0.02 

1N5729D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3800 

0.4 

5.1 

10 

50 


3 

2 

1 

1N3512 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2100 

0.4 

5.6 

0.02 





5 

1N3512A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2101 

0.4 

5.6 

0.02 





5 

1N6085A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4404 

0.4 

5.6 

1 





10 

1N6085B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WW^S 

0.4 

5.6 

1 





5 

1N6085C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESS 

H3QI 

5.6 

1 





2 

1N6085D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEEEI 

0.4 

5.6 

1 





1 

1N752 

Scottsdale 


STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

10 

1N752(D07) 

Scottsdale 

liSSHiM 

STD 


Wt^^ 


5.6 

20 

11 


1 

1 

10 

1N752A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

1N752A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

CH752 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 1 

10 

JAN1N752A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HESS 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-23 


http://www.microsemi.com 









ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number j Microsemi 

I Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

.-Vz:T [ jzt:V 

(V) !(mA) 

(n) 

Zzk 

(n) 

-I 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N752A-1 . 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8206 

0.4 

5.6 

20 

nr 


1 

1 

5 

JAN1N752AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8207 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTX1N752A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTX1N752A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTX1N752AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■ESI 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTXV1N752A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11467 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTXV1N752A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


11468 

■EEfl 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTXV1N752AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

MLL752A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12996 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

MLL752A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12997 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

1N5730B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3801 

0.4 

5.6 

10 

25 


3 

2 

5 

1N5730C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3802 

0.4 

5.6 

10 

25 


3 

2 

0.02 

1N5730D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3803 

0.4 

5.6 

10 

25 


3 

2 

1 

1N3513 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2102 

0.4 

6.2 

0.02 





5 

1N6086A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4408 

0.4 

6.2 

1 





10 

1N6086B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4409 

0.4 

6.2 

1 





5 

1N6086C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4410 

0.4 

6.2 

1 





2 

1N6086D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4411 

0.4 

6.2 

1 





1 

1N753 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5232 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

10 

1N753 {D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5233 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

10 

1N753A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5234 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

1N753A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5235 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

CH753 

Scottsdale 

SEE FACT 

' STD 


6263 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

10 

JAN1N753A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8208 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JAN1N753A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8209 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JAN1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8210 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTX1N753A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9999 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTX1N753A-1 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 


10000 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTX1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


10001 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N753A 

Scottsdale 

1 DO-7 

rijDi 


11470 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N753A-1 

Scottsdale 

DO-35 

\ STD 


11471 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11472 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

MLL753A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12998 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

MLL753A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12999 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

1N5731B 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 



0.4 

6.2 

10 

10 


3 

4 

5 

1N5731C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3805 

0.4 

6.2 

10 

10 


3 

4 

0.02 

1N5731D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3806 

0.4 

6.2 

10 

10 


3 

4 

1 

1N3514 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2104 

0.4 

6.8 

0.02 





5 

1N3514A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2105 

0.4 

6.8 

0.02 





5 

1N6087A 

Scottsdale 

DO-7 ! 

STD 


4412 

0.4 

6.8 

1 





10 

1N6087B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4413 

0.4 

6.8 

1 





5 

1N6087C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4414 

0.4 

6.8 

1 





2 

1N6087D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4415 

0.4 

6.8 

1 





1 

1N957A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5340 

0.4 

6.8 

18.5 

0.8 

700 

150 

5.2 

10 

1N957A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5341 

0.4 

6.8 

18.5 

4.5 

700 

150 

5.2 

10 

1N957B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5342 

0.4 

6.8 

18.5 

4.5 

700 

150 

5.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-24 


http://www.microsemi.com 







Micmsemi 



Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N957B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5343 

0.4 

6.8 

18.5 

4.5 

700 

150 

5.2 

5 

1N754 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5236 


6.8 

20 

5 


0.1 

1 

10 

1N754(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5237 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

10 

1N754A 

Scottsdale 


STD 




6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

1N754A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

CH754 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6264 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

10 

JAN1N754A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8211 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JAN1N754A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

8212 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JAN1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8213 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTX1N754A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10002 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTX1N754A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10003 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTX1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10004 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N754A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11473 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N754A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

11474 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


11475 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

MLL754A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13000 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

MLL754A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13001 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

1N5732B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3807 

0.4 

6.8 

10 

10 


3 

4 

5 

1N5732C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3808 

0.4 

6.8 

10 

10 


3 

4 

0.02 

1N5732D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3809 

0.4 

6.8 

10 

10 


3 

4 

1 

1N3515 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2106 

0.4 

7.5 






5 

1N3515A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2107 

0.4 

7.5 






5 

1N6088A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4416 

0.4 

7.5 

1 





10 

1N6088B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4417 

0.4 

7.5 

1 





5 

1N6088C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 

4418 

0.4 

7.5 

1 





2 

1N6088D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4419 

0.4 

7.5 

i 1 I 





1 

1N958A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5344 

0.4 

7.5 

16.5 

5.5 

700 

75 

5.7 

10 

1N958A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5345 

0.4 

7.5 

16.5 

5.5 

700 

75 

5.7 

10 

1N958B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5346 

0.4 

7.5 

16.5 

5.5 

700 

75 

5.7 

5 

1N958B{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5347 

0.4 

7.5 

1 16.5 

5.5 

700 

75 

5.7 

5 

1N755 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5240 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

10 

1N755(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5241 I 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

10 

1N755A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5242 1 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

1N755A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5243 1 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

CH755 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 



mm 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

10 

JAN1N755A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BEED9 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JAN1N755A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

■ESS 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JAN1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


■ESS 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTX1N755A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EES 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTX1N755A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

■EES 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTX1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10007 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N755A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11476 

mxm 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N755A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3/VA 

SM 



0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

MLL755A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

7.5 

20 1 

6 


0.1 

1 

5 

MLL755A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

7.5 

20 1 

1 6 


0.1 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

io) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5733B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

7.5 

5 

10 


2 

5 

5 

1N5733C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3811 

0.4 

7.5 

5 

10 


2 

5 

0.02 

1N5733D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3812 

0.4 

7.5 

5 

10 


2 

5 

1 

1N3516 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2108 

0.4 

8.2 






5 

1N3516A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2109 

0.4 

8.2 






5 

1N6089A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4420 

0.4 

8.2 

1 





10 

1N6089B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4421 

0.4 

8.2 

1 





5 

1N6089C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4422 

0.4 

8.2 

1 





2 

1N6089D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4423 

0.4 

8.2 

1 





1 

1N959A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5348 

0.4 

8.2 

15 

6.5 

700 

50 

6.2 

10 

1N959A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5349 

0.4 

8.2 

15 

6.5 

700 

50 

6.2 

10 

1N959B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5350 

0.4 

8.2 

15 

6.5 

700 

50 

6.2 

5 

1N959B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5351 

0.4 

8.2 

15 

6.5 

700 

50 

6.2 

5 

1N756 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5244 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

10 

1N756 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5245 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

10 

1N756A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5246 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

1N756A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5247 


8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

CH756 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6266 

■Ei 

8.2 

20 

_i_J 


0.1 

1 

10 

JAN1N756A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8217 


8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JAN1N756A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

8218 

mm 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JAN1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


8219 

mm 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTX1N756A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10008 


8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTX1N756A-1 

Scottsdale 

DO-35 

I STD 

127 

10009 


8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTX1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

' SM 

i 

10010 

0.4 

8.2 

1 20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N756A 

Scottsdale 

DO-7 

' STD 


11479 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N756A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

11480 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


11481 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

MLL756A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13004 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

MLL756A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13005 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

1N5734B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3813 

mm 

8.2 

5 

15 


1 ! 

5 

5 

1N5734C 

Scottsdale 

DO-35 

I STD 


■EESD 

mm 

8.2 

5 

15 


1 

5 

0.02 

1N5734D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




8.2 

5 

15 


1 

5 

1 

JANTX1N3156 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



WEm 

8.4 

10 

1 15 


1 


5 

JANTX1N3156-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




8.4 

10 

15 




5 

JANTX1N3157 

Scottsdale 

DO-7 

I STD 



0.4 

8.4 

10 1 

15 




5 

JANTX1N3157-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20679 

0.4 

8.4 

10 

15 




5 

JANTXV1N3156 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20673 

0.4 

8.4 

10 

15 




5 

JANTXV1N3156-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20674 

0.4 

8.4 

10 

15 




5 

JANTXV1N3157 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20677 

lEQIi 

8.4 

10 

1 15 




5 

JANTXV1N3157-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20678 

0.4 

8.4 

10 

15 




5 

1N3517 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

9.1 

0.01 





5 

1N3517A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2111 

0.4 

9.1 

0.01 





5 

1N6090A ! 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4424 

0.4 

9.1 

1 





10 

1N6090B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

9.1 

1 





5 

1N6090C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4426 

0.4 

9.1 

1 





2 

1N6090D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


4427 

0.4 

9.1 

1 





1 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

■ 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

, ■ 

Tol. 

(+/-%) 

1N960A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



EQI 

9.1 

14 

7.5 

700 

25 

6.9 

10 

1N960A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

9.1 

14 

7.5 

700 

25 

6.9 

10 

1N960B 

Scottsdale 


STD 




9.1 

14 

7.5 

700 

25 

6.9 

5 

1N960B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




9.1 

14 

7.5 

700 

25 

6.9 

5 

1N757 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5248 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

10 

1N757 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5249 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

10 

1N757A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5250 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

1N757A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5251 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

CH757 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6267 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

10 

JAN1N757A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8220 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JAN1N757A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

8221 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JAN1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8222 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTX1N757A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10011 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTX1N757A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10012 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTX1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


10013 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N757A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N757A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

MLL757A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

MLL757A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


Miri'VJ 


9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

1N5735B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3816 

0.4 

9.1 

5 

15 


0.5 

6 

5 

1N5735C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




9.1 

5 

15 


0.5 

6 

0.02 

1N5735D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EISII 


9.1 

5 

15 


0.5 

6 

1 

1N3518 1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2112 

0.4 

10 

0.01 





5 

1N3518A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BEEI 

0.4 

10 

0.01 





5 

1N6091A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

10 

1 





10 

1N6091B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEEEI 

0.4 

10 

1 

I i 




5 

1N6091C 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEESI 

0.4 

10 

1 





2 

1N6091D 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


tKSSU 

0.4 

10 

1 





1 

1N961B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




10 

12.5 

0.78 I 

700 

10 

7.6 

5 

1N961A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



mm 

10 

12.5 

8.5 

700 

10 

7.6 

10 

1N961A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 1 

STD 


5357 

0.4 

10 

12.5 

8.5 

700 

10 

7.6 

10 

1N961B 

Scottsdale 


STD 



0.4 

10 

12.5 ! 

8.5 

700 

10 

7.6 

5 

1N758 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

10 

1N758(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

10 

1N758A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5254 

MM 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

1N758A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5255 


10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

CH758 

Scottsdale 

SEE FACT 

i STD 


6268 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

10 

JAN1N758A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8223 

0.4 

10 

1 20 

17 


0.1 

1 

5 

JAN1N758A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JAN1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


8225 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTX1N758A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10014 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTX1N758A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

10015 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTX1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10016 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N758A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11485 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 i 

1 

5 

JANTXV1N758A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

11486 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

J^tS 

(n) 

i-'S* 

(n) 

IR 

(uA) 

Vr 

(V) 

Tol 

{+/-%) 

JANTXV1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


Bnrni 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

MLL758A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MTfrn 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

MLL758A-1 

Scottsdale 

DO-21 3/W^ 

SM 


Bff'PT'n 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

1N5736B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BIO 

0.4 

10 

5 

20 


0.5 

7 

5 

1N5736C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BSH 

Kn 

10 

5 

20 


0.5 

7 

0.02 

1N5736D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■■dSI 

mm 

10 

5 

20 


0.5 

7 

1 

1N3519 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2114 


11 

0.01 





5 

1N3519A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




11 

0.01 





5 

1N962A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

10 

1N962A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

10 

1N962B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

1N962B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JAN1N962B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JAN1N962B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JAN1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTX1N962B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTX1N962B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTX1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 


0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTXV1N962B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTXV1N962B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11538 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTXV1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11539 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

MLL962B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13012 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

MLL962B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13013 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

1N5737B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3822 

0.4 

11 

5 

20 


0.1 

i 8 

5 

1N5737C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3823 

0.4 

11 

5 

20 


0.1 

I 8 

0.02 

1N5737D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3824 

0.4 

11 

5 

20 


0.1 

8 

1 

1N3520 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2116 

0.4 

12 

0.01 





5 

1N3520A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2117 

0.4 

12 

0.01 





5 

1N963A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5364 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

10 

1N963A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

1 STD 


5365 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

10 

1N963B 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 


5366 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

o 

o 

1^ 

5 

9.1 

5 

1N963B{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JAN1N963B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■uss 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JAN1N963B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■E^l 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JAN1N963BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


^■1 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JANTX1N963B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■rrm 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JANTX1N963B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■ECEHfl 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

o 

o 

5 

9.1 

5 

JANTX1N963BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■BBI 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

o 

o 

5 

9.1 

5 

JANTXV1N963B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11540 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JANTXV1N963B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11541 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JANTXV1N963BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11542 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

MLL963B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13014 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

MLL963B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13015 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

1N5738B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3825 

0.4 

12 

5 

25 


0.1 

8 

5 

1N5738C 

Scottsdale 

DO-35 

Ena 


3826 

0.4 

12 

5 

25 


0.1 

8 

0.02 

1N5738D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3827 

0.4 

12 

5 

25 


0.1 

8 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number i Microsemi 

I Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(a) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N759 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5256 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

10 

1N759 (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5257 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

10 

1N759A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5258 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

1N759A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5259 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

CH759 

Scottsdale 

SEE FACT 

STD 


6269 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

10 

JAN1N759A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8226 

■m 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JAN1N759A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


■Zi 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JAN1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



■El 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTX1N759A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


MTM 

■El 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTX1N759A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 

BBTTII 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTX1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N759A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



■El 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N759A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

127 


KEI 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

MLL759A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13010 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

MLL759A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13011 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

1N3521 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2118 

0.4 

13 

0.005 





5 

1N3521A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2119 

0.4 

13 

0.005 





5 

1N964A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5368 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

10 

1N964A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5369 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

10 

1N964B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5370 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

1N964B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

iSTD 


5371 


13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N964B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8275 

■El 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N964B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 



13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

■ESZI 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTX1N964B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BBTfM 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTX1N964B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

BBTITI 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTX1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

MTffI 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTXV1N964B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 

1 

Bnrfvi 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTXV1N964B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11544 


13 ! 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTXV1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11545 


13 ! 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

MLL964B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

1 5 

MLL964B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



■El 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

1N5739B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

13 

5 

30 


0.1 

9 

5 

1N5739C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3829 

0.4 

13 

5 

30 


0.1 

9 

0.02 

1N5739D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3830 

0.4 

13 

5 

30 


0.1 

9 

1 

1N3522 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2120 

0.4 

15 

0.005 





5 

1N3522A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2121 

0.4 

15 

0.005 





5 

1N965A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5372 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

10 

1N965A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5373 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

10 

1N965B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5374 

■El 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

1N965B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5375 


15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JAN1N965B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8278 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JAN1N965B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8279 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JAN1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8280 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTX1N965B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10075 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-29 


http://www.microsemi.com 













ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(a) 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

ToU 

(+/-%) 

JANTX1N965B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 



15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTX1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTXV1N965B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11546 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTXV1N965B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTXV1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

KH?TI 


15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

MLL965B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13018 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

MLL965B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

1N5740B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3831 

0.4 

15 

5 

30 


0.1 

10 

5 

1N5740C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3832 

0.4 

15 

5 

30 


0.1 

10 

0.02 

1N5740D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3833 

0.4 

15 

5 

30 


0.1 

10 

1 

1N3523 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2122 

0.4 

16 

0.005 





5 

1N3523A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2123 

0.4 

16 

0.005 





5 

1N966A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5376 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

10 

1N966A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5377 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

10 

1N966B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5378 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

1N966B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5379 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JAN1N966B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8281 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JAN1N966B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8282 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JAN1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 


0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTX1N966B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10078 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTX1N966B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10079 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTX1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10080 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTXV1N966B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11549 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTXV1N966B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11550 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTXV1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

' SM 

117 

11551 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

MLL966B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13020 

0.4 

16 

7.8 

17 

! 700 

5 

12.2 

5 

MLL966B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13021 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

1N5741B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3834 

0.4 

16 

5 

40 

' 

0.1 

11 

5 

1N5741C 

Scottsdale 

DO-35 

i STD 


3835 

0.4 

16 

5 

40 


0.1 

11 

0.02 

1N5741D 

Scottsdale 

DO-35 

i STD 


3836 

0.4 

16 

5 

40 


0.1 

11 

1 

1N3524 

Scottsdale 

DO-7 

STD 1 


2124 

0.4 

18 

0.005 

i 




5 

1N3524A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2125 

0.4 

18 

0.005 





5 

1N967A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5380 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

10 

1N967A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5381 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

10 

1N967B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5382 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

1N967B (D07) 

Scottsdale 

1 DO-7 

STD 


5383 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N967B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8284 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N967B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTX1N967B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10081 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTX1N967B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

BI'lfl'TI 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTX1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTXV1N967B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BtinTi 

IKQI 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTXV1N967B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


IHQI 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JANTXV1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

MlUTl 

lEQI 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

MLL967B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1, Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2, Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3, Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 ZEN-30 http://www.microsemi.com 

















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetlD 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V); 

Tol. 

(+/.%) 

MLL967B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MFTTfl 


mm 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

1N5742B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3837 

0.4 

18 

5 

45 


0.1 

12 

5 

1N5742C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


mmsi 


18 

5 

45 


0.1 

12 

0.02 

1N5742D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BISS 

MM 

18 

5 

45 


0.1 

12 

1 

1N3525 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

20 

0.005 





5 

1N3525A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


WEEl 


20 

0.005 





5 

1N968A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



jjilM 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

10 

1N968A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



KM 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

10 

1N968B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



KIM 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

1N968B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESlEi 

KIM 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JAN1N968B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ES13 

MM 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JAN1N968B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


■m 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JAN1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

KMl 

MM 

20 

CM 

CD 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTX1N968B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10084 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTX1N968B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10085 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTX1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10086 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTXV1N968B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11555 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTXV1N968B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11556 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTXV1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11557 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

IVILL968B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13024 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

MLL968B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13025 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

1N5743B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3840 

0.4 

20 

5 

55 


0.1 

14 

5 

1N5743C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3841 

0.4 

20 

5 

55 


0.1 

14 

0.02 

1N5743D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

20 

5 

55 


0.1 

14 

1 

1N3526 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2128 

0.4 

22 

0.005 





5 

1N3526A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BE] 

0.4 

22 

0.005 





5 

1N969A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESEIEl 


22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

10 

1N969A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESIEI 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

10 

1N969B 

Scottsdale 

DO-35 

STD i 

" 

■■El 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

1N969B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■■EQ 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JAN1N969B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JAN1N969B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 1 

8291 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JAN1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 1 

8292 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

1 16.7 

5 

JANTX1N969B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■l-Mij 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTX1N969B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■EEEl 


22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTX1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10089 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTXV1N969B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11558 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTXV1N969B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11559 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTXV1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

11560 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

MLL969B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13026 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

MLL969B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■Tf-Hri 


22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

1N5744B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

22 

5 

55 


0.1 

15 

5 

1N5744C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEQ 

0.4 

22 

5 

55 


0.1 

15 

0.02 

1N5744D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■■■ 

0.4 

22 

5 

55 


0.1 

15 

1 

1N3527 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

i 

■SESl 

0.4 

24 

0.005 





5 

1N3527A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

1 

■3EQ 

0.4 

24 

0.005 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-31 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

■ ■' 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet ID 

■' 

Power 

(W) 

Yz 

(V) 

: ; 

(mA) 

Zzt 

{^) 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

1N970A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5392 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

10 

1N970A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5393 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

10 

1N970B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

1N970B(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JAN1N970B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



■El 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JAN1N970B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■ESQ 


24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JAN1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■liSQ 

MXM 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTX1N970B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTX1N970B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 



24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTX1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10092 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTXV1N970B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11561 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTXV1N970B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11562 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTXV1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11563 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

MLL970B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13028 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

MLL970B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13029 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

1N5745B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3846 

0.4 

24 

5 

70 


0.1 

17 

5 

1N5745C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3847 

0.4 

24 

5 

70 


0.1 

17 

0.02 

1N5745D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3848 

0.4 

24 

5 

70 


0.1 

17 

1 

1N3528 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2132 

0.4 

27 

0.004 





5 

1N3528A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2133 

0.4 

27 

0.004 





5 

1N971A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5396 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

10 

1N971A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

i 

5397 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

10 

1N971B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5398 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

1N971B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5399 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N971B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8296 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N971B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8297 

0.4 

1 27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N971 BUR-1 

Scottsdale 

I DO-21 3AA 

SM 

117 

8298 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JANTX1N971B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10093 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JANTX1N971B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10094 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JANTX1N971 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10095 

0.4 

27 

4.6 

41 

1 750 

5 

20.6 

5 

JANTXV1N971B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11564 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JANTXV1N971B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 ! 

■QS^ 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JANTXV1N971 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

IVILL971B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

■ 

■QSEl 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

MLL971B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

1N5746B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESSI 

0.4 

27 

2 

80 


0.1 

19 

5 

1N5746C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


HEHSl 

0.4 

27 

2 

80 


0.1 

19 

0.02 

1N5746D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESSO 

0.4 

27 

2 

80 


0.1 

19 

1 

1N3529 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEEQ 

0.4 

30 

0.004 





5 

1N3529A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2135 

0.4 

30 

0.004 





5 

1N972A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5400 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

10 

1N972A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



■El 

30 

■SI 

49 

1000 

5 

22.8 

10 

1N972B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5402 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

1N972B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5403 

0.4 

30 

4.2 

49 

IlKiWil 

5 

22.8 

5 

JAN1N972B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8299 

0.4 

30 

4.2 

49 


5 

22.8 

5 

JAN1N972B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8300 

■■■ 

30 

4.2 

49 


5 

22.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

io) 

Zzk 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8301 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTX1N972B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


Bfnrn 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTX1N972B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTX1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

KriTFi 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTXV1N972B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTXV1N972B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11568 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

JANTXV1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11569 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

MLL972B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13032 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

MLL972B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13033 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

1N5747B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3852 

0.4 

30 

2 

80 


0.1 

21 

5 

1N5747C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3853 

0.4 

30 

2 

80 


0.1 

21 

0.02 

1N5747D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3854 

0.4 

30 

2 

80 


0.1 

21 

1 

1N3530 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2136 

0.4 

33 

0.003 





5 

1N3530A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2137 

0.4 

33 

0.003 





5 

1N973A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5404 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

10 

1N973A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5405 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

10 

1N973B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5406 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

1N973B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5407 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N973B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8302 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N973B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8303 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N973BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8304 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTX1N973B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10099 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTX1N973B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10100 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTX1N973BUR-1 

Scottsdale 1 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10101 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTXV1N973B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11570 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTXV1N973B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11571 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTXV1N973BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11572 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

MLL973B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13034 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

MLL973B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13035 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

1N5748B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3855 

0.4 

33 

2 

90 


0.1 

23 

5 

1N5748C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3856 

0.4 

33 

2 

90 


0.1 

23 

0.02 

1N5748D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3857 

0.4 

33 

2 

90 


0.1 

23 

1 

1N3531 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2138 

0.4 

36 

0.003 





5 

1N3531A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2139 

0.4 

36 

0.003 





5 

1N974A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5408 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 ! 

10 

1N974A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5409 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

10 

1N974B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5410 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

1N974B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5411 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JAN1N974B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8305 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JAN1N974B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8306 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JAN1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8307 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JANTX1N974B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10102 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JANTX1N974B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10103 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JANTX1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10104 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 1 

5 

27.4 

5 

JANTXV1N974B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11573 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JANTXV1N974B-1 

Scottsdale 

DO-35 1 

1 STD 

117 

11574 

0.4 

36 

3.4 


1000 

5 

27.4 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

(Q) 

Zzk 

(n) 

;(uA) 

Wi 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11575 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

MLL974B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■SEES 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

MLL974B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


■eeeeq 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

1N5749B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

36 

2 

90 


0.1 

25 

5 

1N5749C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

36 

2 

90 


0.1 

25 

0.02 

1N5749D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.4 

36 

2 

90 


0.1 

25 

1 

1N3532 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

39 

0.003 





5 

1N3532A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



mm 

39 

0.003 





5 

1N975A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5412 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

10 

1N975A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5413 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

10 

1N975B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5414 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

1N975B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5415 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JAN1N975B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8308 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JAN1N975B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8309 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTX1N975B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10105 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTX1N975B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10106 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTX1N975BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10107 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTXV1N975B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11576 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTXV1N975B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 



39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

JANTXV1N975BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11578 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

IV1LL975B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13038 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

MLL975B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13039 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

1N5750B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3861 

0.4 

39 

2 

130 


0.1 

27 

5 

1N5750C 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 


3862 

0.4 

39 

2 

130 


0.1 

27 

0.02 

1N5750D 

Scottsdale 

DO-35 

j STD 


3863 

0.4 

39 

1 2 1 

130 


0.1 

27 

1 

1N3533 

Scottsdale 

DO-7 

i STD 


2142 

0.4 

43 

0.002 1 





5 

1N3533A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

i 

2143 

0.4 

43 

0.002 





5 

1N976A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

1 

5416 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

i 10 

1N976A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5417 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

10 

1N976B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5418 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

1N976B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5419 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JAN1N976B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8311 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JAN1N976B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8312 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

1 32.7 

5 

JAN1N976BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8313 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 i 

5 

JANTX1N976B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10108 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JANTX1N976B-1 

Scottsdale 

1 DO-35 

STD 

117 


0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JANTX1N976BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

KESEEl 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JANTXV1N976B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


Bnrffi 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JANTXV1N976B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

KtHfl 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JANTXV1N976BUR-1 

Scottsdale 

i DO-213AA 

SM 

117 

Biirtn 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

MLL976B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

MLL976B-1 I 

Scottsdale I 

DO-213AA 

SM 



0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

1N5751B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3864 

0.4 

43 

2 

150 


0.1 

30 

5 

1N5751C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3865 

0.4 

43 

2 

150 


0.1 

30 

0.02 

1N5751D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3866 

0.4 

43 

2 

150 


0.1 

30 

1 

1N3534 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2144 

0.4 

47 

0.002 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(O) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

' 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N3534A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2145 

0.4 

47 

0.002 





5 

1N977A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5420 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

10 

1N977A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5421 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

10 

1N977B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5422 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

1N977B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5423 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JAN1N977B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8314 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JAN1N977B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8315 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JAN1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8316 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTX1N977B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10111 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTX1N977B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10112 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTX1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10113 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTXV1N977B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11582 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTXV1N977B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11583 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTXV1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11584 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

MLL977B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM . 


13042 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

MLL977B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13043 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

1N5752B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3867 

0.4 

47 

2 

170 


0.1 

33 

5 

1N5752C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3868 

0.4 

47 

2 

170 


0.1 

33 

0.02 

1N5752D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3869 

0.4 

47 

2 

170 


0.1 

33 

1 

1N978A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5424 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 


1N978A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5425 

0.4 

51 

2.5 

125 

■Mini 

5 

38.8 

10 

1N978B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5426 

0.4 

51 


125 

1500 

5 

38.8 

5 

1N978B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5427 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N978B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1 8317 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N978B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD ! 

117 

8318 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 1 

117 

8319 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JANTX1N978B 

Scottsdale 

DO-7 

STD i 


10114 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

WKiM 

Kfsiai 

5 

JANTX1N978B-1 

Scottsdale 

DO-35 

1 STD 

117 

10115 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JANTX1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10116 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JANTXV1N978B 

Scottsdale 

DO-7 

i STD 


11585 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JANTXV1N978B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11586 1 

0.4 i 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

JANTXV1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11587 1 

1 0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

MLL978B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13044 1 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

MLL978B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13045 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

1N5753B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3870 

0.4 

51 

2 

180 


0.1 

36 

5 

1N5753C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3871 

0.4 

51 

2 

180 


0.1 

36 

0.02 

1N5753D 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3872 

0.4 1 

51 

2 

180 


0.1 

36 

1 

1N979A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5428 ' 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

10 

1N979A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5429 ! 

0.4 1 

56 

2.2 

I 150 

2000 

5 

42.6 

10 

1N979B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5430 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

1N979B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5431 

0.4 1 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JAN1N979B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

56 

2.2 

150 

Kl 

5 

42,6 

5 

JAN1N979B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

HEESI 

0.4 

56 

2,2 

! 150 

2000 

5 

42.6 

5 

JAN1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 


EEl 

56 

2.2 

I 150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTX1N979B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


KFHH 

mm 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTX1N979B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10118 

0.4 

56 

2,2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can bo obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

y 

-I 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10119 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTXV1N979B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11588 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTXV1N979B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11589 


56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTXV1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

■ISEl 

■ilM 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

MLL979B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

MLL979B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


mma 

mm 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

1N5754B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


mm 


56 

2 

200 


0.1 

39 

5 

1N5754C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3874 

0.4 

56 

2 

200 


0.1 

39 

0.02 

1N5754D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3875 

0.4 

56 

2 

200 


0.1 

39 

1 

1N980A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5432 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

10 

1N980A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5433 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

10 

1N980B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5434 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

1N980B(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5435 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N980B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8323 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N980B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8324 

0-4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 



62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTX1N980B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10120 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTX1N980B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10121 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTX1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10122 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTXV1N980B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11591 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTXV1N980B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11592 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTXV1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11593 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

MLL980B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13048 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

MLL980B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13049 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

1N5755B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3876 

0.4 

62 

2 

215 


0.1 

43 

5 

1N5755C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3877 

0.4 

62 

i 2 

215 


0.1 

43 

0.02 

1N5755D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3878 

0.4 

62 

2 

215 


0.1 

43 

1 

1N981A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5436 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 1 

51.7 

10 

1N981A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5437 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

10 

1N981B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5438 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

[ 5 

51.7 

5 

1N981B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5439 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

1 5 

51.7 

5 

JAN1N981B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8326 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

1 51.7 

5 

JAN1N981B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8327 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JAN1N981BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8328 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTX1N981B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10123 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTX1N981B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

Bnpi 


68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTX1N981 BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 



68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTXV1N981B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■D^ 


68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTXV1N981B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11595 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTXV1N981 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 



68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 


MLL981B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

MLL981B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



KEl 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

1N5756B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



M%IPM 

68 

2 

240 


0.1 

48 

5 

1N5756C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EdUS] 


68 

2 

240 


0.1 

48 

0.02 

1N5756D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



■El 

68 

2 

240 


0.1 

48 

1 

1N5757B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




75 

2 

255 


0.1 

53 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol* 

(+/.%) 

1N5757C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3883 

0.4 

75 

2 

255 


0.1 

53 

0.02 

1N5757D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■E0!13 

0.4 

75 

2 

255 


0.1 

53 

1 

1N982A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


HEZQi 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

10 

1N982A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESH 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

10 

1N982B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESS 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

1N982B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESS 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N982B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N982B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■ESS 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8331 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTX1N982B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10126 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTX1N982B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10127 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTX1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10128 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTXV1N982B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11597 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTXV1N982B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11598 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTXV1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11599 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

MLL982B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13052 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

MLL982B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



BilEE 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

1N983A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEQ 


82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

10 

1N983A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ES3 


82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

10 

1N983B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EZS 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

1N983B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


EEEa 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N983B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EE3 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N983B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8333 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8334 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTX1N983B 

Scottsdale 

DO-7 

STD i 


10129 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTX1N983B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10130 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTX1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10131 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTXV1N983B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11600 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTXV1N983B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 1 

117 

11601 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTXV1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11602 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

MLL983B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13054 

0.4 

82 

“1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

MLL983B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

1N984A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESS 

0.4 

91 

1 1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

10 

1N984A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

10 

1N984B 

Scottsdale 

DO-35 1 

STD 


■■El 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 1 

5 

69.2 

5 

1N984B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 1 

STD 


BESI 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 ! 

5 

69.2 

5 

JAN1N984B 

Scottsdale 

DO-7 1 

STD 


■ESS 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JAN1N984B-1 

Scottsdale 

DO-35 ! 

STD 

117 

8336 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JAN1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8337 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTX1N984B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10132 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTX1N984B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



wsm 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTX1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

■nrn 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTXV1N984B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■nTM 

BifB 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTXV1N984B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■D^S 

0.4 

91 

1 1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTXV1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■nfn 

0.4 

91 

! 1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

MLL984B 

Scottsdale 

DO-213AA 1 

SM 


■TITII 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

ri'Zzt;-:: 

in) 

^Zzk:;;: 

IR 

(UA) 

VR 

Tol. 

(+/-%} 

MLL984B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13057 


91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

1N985A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



mm 

■■I 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

10 

1N985A{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

10 

1N985B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5454 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

1N985B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5455 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JAN1N985B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8338 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JAN1N985B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8339 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JAN1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8340 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTX1N985B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10135 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTX1N985B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10136 

0.4 

100 

1.3 

500 

o 

o 

o 

CO 

5 

76 

5 

JANTX1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10137 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTXV1N985B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11606 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTXV1N985B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11607 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTXV1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11608 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

l\/ILL985B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13058 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

MLL985B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13059 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

1N986A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5456 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

10 

1N986A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5457 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

10 

1N986B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5458 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

1N986B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5459 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JAN1N986B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8341 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JAN1N986B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8342 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JAN1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8343 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTX1N986B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 

10138 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTX1N986B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10139 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTX1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10140 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTXV1N986B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11609 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTXV1N986B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11610 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTXV1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11611 

0.4 

110 1 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

MLL986B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13060 

0.4 

110 ! 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

MLL986B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13061 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

1N987A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5460 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

10 

1N987A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5461 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

10 

1N987B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5462 i 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

1N987B{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


! 5463 

0.4 

120 ! 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JAN1N987B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

! 

■ESQ 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JAN1N987B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

■ESQ 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JAN1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■ESS 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTX1N987B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTX1N987B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTX1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10143 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTXV1N987B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11612 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTXV1N987B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11613 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTXV1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11614 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

MLL987B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13062 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

1V1LL987B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13063 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


ZEN-38 


http://www.microsemi.com 








Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

in) 

{^) 

' ■ 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N988A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5464 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

10 

1N988A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5465 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

Hi 

1N988B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5466 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

1N988B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5467 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JAN1N988B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8347 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JAN1N988B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 


0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JAN1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8349 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTX1N988B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10144 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTX1N988B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10145 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTX1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10146 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTXV1N988B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11615 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTXV1N988B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11616 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTXV1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11617 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

MLL988B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13064 

0.4 

130 

0.095 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

MLL988B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13065 

0.4 

130 

0.095 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

1N989A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5468 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

10 

1N989A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5469 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 



10 

1N989B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5470 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

1N989B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WEsn 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JAN1N989B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JAN1N989B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8351 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JAN1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8352 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTX1N989B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10147 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTX1N989B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10148 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTX1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10149 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTXV1N989B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11618 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTXV1N989B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11619 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTXV1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11620 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

MLL989B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13066 

0.4 

1 150 

0.085 

1500 

6000 

5 

114 

5 

MLL989B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13067 

0.4 

150 

0.085 

1500 

6000 

5 

114 

5 

1N990A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5472 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 1 

5 

122 

10 

1N990A{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

10 

1N990B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5474 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

1N990B{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5475 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JAN1N990B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 1 


8353 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JAN1N990B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8354 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JAN1N990BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8355 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTX1N990B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10150 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTX1N990B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10151 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTX1N990BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10152 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTXV1N990B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11621 

0.4 


0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTXV1N990B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11622 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

JANTXV1N990BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11623 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

122 

5 

MLL990B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13068 

0.4 

160 

0.08 

1700 

6500 

1 5 

122 

5 

MLL990B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13069 

0.4 

160 

0.08 

1700 

6500 

5 

122 

5 

1N991A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5476 


180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-39 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

; ^ 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

?Mk. 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

(n) 

-1 

VR 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

1N991A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESE9 

EOI 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

10 

1N991B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BS] 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

1N991B{D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HS&l 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JAN1N991B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JAN1N991B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 



180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JAN1N991 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


ESI 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTX1N991B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10153 

wsa 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTX1N991B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10154 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTX1N991 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10155 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTXV1N991B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11624 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTXV1N991B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11625 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

JANTXV1N991 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11626 

0.4 

180 

0.68 

2200 

7100 

5 

137 

5 

MLL991B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13070 

0.4 

180 

0.068 

2200 

7100 

5 

137 

5 

MLL991B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13071 

0.4 

180 

0.068 

2200 

7100 

5 

137 

5 

1N992A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5480 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

10 

1N992A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5481 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

10 

1N992B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5482 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

1N992B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5483 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JAN1N992B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8359 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JAN1N992B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

8360 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JAN1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8361 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JANTX1N992B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10156 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JANTX1N992B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

10157 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JANTX1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10158 

0.4 

200 

0.65 

2500 1 

8000 

5 

152 

5 

JANTXV1N992B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11627 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JANTXV1N992B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

117 

11628 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

5 

JANTXV1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11629 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

1 5 

152 

5 

MLL992B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


13072 

0.4 

200 

0.065 

2500 

8000 

1 5 

152 

5 

l\/ILL992B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13073 

0.4 

200 

0.065 

2500 

8000 

5 

152 

5 

1N4614(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2643 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JAN1N4614(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7390 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTX1N4614(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

1 

9147 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

1 5 

JANTXV1N4614(D03£ 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10607 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

MLL4614 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 1 

12667 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

MLL4614-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12668 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 

1 

7.5 

1 

5 

1N4615(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2646 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JAN1N4615(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7394 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTX1N4615(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9151 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTXV1N4615(D03^ 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10611 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

MLL4615 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12669 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

MLL4615-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 1 


12670 

0.5 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

1N4616(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

jgSiSl 


2649 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JAN1N4616 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7398 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTX1N4616{D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9155 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTXV1N4616(D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10615 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

MLL4616 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12671 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-40 


http://www.microsemi.com 








Zener Regulator Diodes 


Part Number Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

(n) 

. 

Zzk 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL4616-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12672 


2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

1N5221A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3255 


2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5221A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3256 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5221B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3257 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5221B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3258 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5222A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3259 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5222A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



HSl 

Bl 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5222B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■Emi 

BUI 

B1 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5222B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3262 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5223A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3263 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5223A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3264 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5223B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3265 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5223B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3266 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5224A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3267 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5224A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3268 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

0.95 

10 

1N5224B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3269 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N5224B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3270 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

1N6309 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4805 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


1N6309US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


4806 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JAN1N6309 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 


0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JAN1N6309US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTX1N6309 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 


0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTX1N6309US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

mem 


2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTXV1N6309 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 



2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTXV1N6309US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 



2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


MLL5221B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


msm 

KOI 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

MLL5221B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21624 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

SP6309 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16142 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


SP6309US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


16143 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


1N5985B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4122 

0.5 

2.4 

5 

100 

1800 

100 

1 

5 

1N5985C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4123 

0.5 

2.4 

5 

100 

1800 

100 

1 

2 

1N5985D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4124 

0.5 

2.4 

5 

100 ! 

1800 

100 

1 

1 

1N5985A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4121 

0.5 

2.4 

5 

110 

2000 

100 

0.5 

10 

1N4617(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2652 

0.5 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JAN1N4617 (D035) ! 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


WBSS 


2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTX1N4617(D035)i 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■Bl^ 


2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTXV1N4617 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BOB 

0.5 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

MLL4617 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

2.4 

0.25 

1400 


2 1 

1 

5 

MLL4617-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

MLL5222B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




2.5 

20 

30 

1250 

100 

! 1 

5 

MLL5222B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■SI 

2.5 

20 

30 

1250 

100 

1 

5 

1N6310 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■EEEEI 

■Si 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4808 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JAN1N6310 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8079 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JAN1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8080 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JANTX1N6310 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9836 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-41 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number, 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

i’flztfS 

(itlA) 

::zil 

(n) 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9837 

0.5 


WfRM 

30 

1300 

60 

1 


JANTXV1N6310 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11307 

0.5 

2.7 

KM 

30 

1300 

60 

1 


JANTXV1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11308 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


MLL5223B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12735 


2.7 

20 

30 

1300 

75 

1 

5 

MLL5223B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21626 

0.5 

2.7 

20 


licfinl 

75 

1 

5 

SP6310 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


SP6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

EM 


16145 

0.5 

2.7 

tEM 

30 

Hcfsisi 

60 

1 


1N5986B 

Scottsdale 

DO-35 

SQ 


4126 

0.5 

2.7 

5 

100 

1900 

100 

1 

5 

1N5986C 

Scottsdale 


jgiiil 


4127 

0.5 

2.7 

5 

■Itl« 


100 

1 

2 

1N5986D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4128 

0.5 

2.7 

5 

100 

1900 


1 

1 

1N5986A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4125 

0.5 

2.7 

5 

110 

2200 

100 

0.5 

10 

1N4618(D035) 

Scottsdale 


STD 



0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JAN1N4618(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7406 

0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTX1N4618(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTXV1N4618(D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



[ESI 

mm 

0.25 

IKHifii 

EE 

1 

1 

5 

MLL4618 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




^m 

0.25 


ee 

1 

1 

5 

MLL4618-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12676 

0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

MLL5224B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12736 

0.5 

2.8 

20 

30 

1400 

75 

1 

5 

MLL5224B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21453 

0.5 

2.8 

20 

30 

1400 

75 

1 

5 

1N5225A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3271 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

0.95 

10 

1N5225A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

isng 


3272 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

0.95 

10 

1N5225B 

Scottsdale 


Eini 


3273 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

5 

1N5225B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 

3274 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

5 

1N6311 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

i 

4809 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4810 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JAN1N6311 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8081 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JAN1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8082 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTX1N6311 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9838 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTX1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9839 


3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTXV1N6311 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11309 


3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTXV1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11310 


3 

20 

29 

1400 

30 

1 


MLL5225B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12737 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

5 

MLL5225B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21454 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

i 5 

SP6311 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16146 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


SP6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 



0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


1N5987B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4130 

0.5 

3 

5 

95 

2000 

50 

1 

5 

1N5987C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4131 

0.5 

3 

5 

95 

2000 

50 

1 

2 

1N5987D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4132 

0.5 

3 

5 

95 

2000 

50 

1 

1 

1N5987A 

Scottsdale 

DO-35 

isSiil 


4129 

0.5 

3 

5 

100 

2300 

100 

0.5 

10 

1N4619(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2658 

0.5 

3 

0.25 

1600 


EE 

1 

5 

JAN1N4619(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7410 

0.5 

3 


inggii 

ee 

0.8 

1 

5 

JANTX1N4619(D035) 

Scottsdale 

DO-35 



9167 

0.5 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTXV1N4619 (D03£ 

Scottsdale 

DO-35 



10627 

0.5 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

MLL4619 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

3 

0.25 

1600 


ES 

1 

5 

MLL4619-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12678 

0.5 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

1N6312 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4811 


3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-42 


http.7/www.m icrosemi.com 




















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

•Silil 

(mA) 

iMiS 

{ay 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4812 

0.5 

WklkM 

20 

24 

1400 

5 

1 


JAN1N6312 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8083 

0.5 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 


JAN1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8084 

0.5 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 . 


JANTX1N6312 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9840 

0.5 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 


JANTX1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


■9 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 


JANTXV1N6312 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11311 

0.5 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 


JANTXV1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11312 

0.5 

3.3 

WEM 

24 

1400 

5 

1 


SP6312 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


BlfiFfl 

MsMk 

tEBi 

20 

24 

1400 

5 

1 


SP6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 





El 

24 

1400 

5 

1 


MLL5518B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



HsIJI 


20 

26 


5 

1 

5 

MLL5518B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


BlUrin 


ifclicll 

20 

26 


5 

1 

5 

1N5226A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EES 



20 

28 

1600 

25 

0.95 

10 

1N5226A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3276 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

0.95 

10 

1N5226B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3277 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

1 

5 

1N5226B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3278 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

1 

5 

MLL5226B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12738 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

1 

5 

MLL5226B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21455 

0.5 


20 

28 

1600 

25 

1 

5 

1N5988B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4134 

0.5 

3.3 

5 

95 

2200 

25 

1 

5 

1N5988C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4135 

0.5 


5 

95 

2200 

25 

1 

2 

1N5988D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4136 

iiiU 

3.3 

5 

95 

2200 

25 

1 

1 

1N5988A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4133 

0.5 

3.3 

5 

100 

2400 

75 

0.5 

10 

1N4620(DO35) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2661 

0.5 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JAN1N4620 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7414 

■SB 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTX1N4620 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9171 

BSS 

3.3 

0.25 


■■ 

7.5 

1.5 

5 

JANTXV1N4620 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10631 

0.5 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

MLL4620 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■Hiii 


3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

IVILL4620-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

1N4535 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




3.45 

10 

65 




5 

1N6313 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■ESQ 


3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


■EEIEI 


3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JAN1N6313 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

BEES 

wnm 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JAN1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8086 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JANTX1N6313 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9842 


3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JANTX1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9843 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JANTXV1N6313 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11313 

■SB 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JANTXV1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11314 

BSBB 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


SP6313 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16150 

■iCT 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


SP6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16151 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


1N5227A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3279 

0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

0.95 

10 

1N5227A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

0.95 

10 

1N5227B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3281 

0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

1N5227B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3282 

0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

MLL5227B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■fFHI 

0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

MLL5227B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

MLL5519B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

3.6 

20 

24 


3 

1 

5 

MLL5519B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

3.6 

20 

24 


3 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-43 


http.7/www.microsemi.com 














ZEN 


Zener Regulator Diodes Mici^^w 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

iilMul; 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

si:: 

■"■izt:"' 

(mA) 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5989B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4138 

0.5 

3.6 

5 

90 

2300 

15 

1 

5 

1N5989C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4139 

0.5 

3.6 

5 

90 

2300 

15 

1 

2 

1N5989D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4140 

0.5 

3.6 

5 

90 

2300 

15 

1 

1 

1N5989A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4137 

0.5 

3.6 

5 

95 

2500 

50 

0.5 

10 

1N4621 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

Egjg 


2664 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JAN1N4621 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7418 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTX1N4621 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9175 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTXV1N4621 (D03^ 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10635 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

MLL4621 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12681 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

MLL4621-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12682 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

1N6314 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4815 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4816 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JAN1N6314 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8087 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JAN1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8088 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JANTX1N6314 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9844 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JANTX1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9845 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JANTXV1N6314 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11315 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JANTXV1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 



0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


SP6314 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16152 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


SP6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16153 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


MLL5520B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12798 

0.5 

3.9 

20 

22 


1 

1 

5 

MLL5520B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12799 

0.5 

3.9 

20 

22 

' 

1 

1 

5 

1N5228A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3283 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 

10 

0.95 

10 

1N5228A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3284 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 

10 

0.95 

10 

1N5228B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3285 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 i 

10 

1 

5 

1N5228B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3286 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 1 

10 

1 

5 

IVILL5228B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12740 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 

10 

1 

5 

MLL5228B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21457 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 

10 

1 

5 

1N5990B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4142 

0.5 

3.9 

5 

90 

2400 

10 

1 

5 

1N5990C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4143 

0.5 

3.9 

5 

90 

2400 

10 

1 

2 

1N5990D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4144 

0.5 

3.9 

5 

90 

2400 

10 

1 

1 

1N5990A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4141 

0.5 

3.9 

5 

95 

2500 

25 

1 

10 

1N4622 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2667 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JAN1N4622 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7422 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTX1N4622 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9179 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTXV1N4622 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10639 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

MLL4622 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12683 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

MLL4622-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12684 

0.5 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

1N6315 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4817 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4818 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JAN1N6315 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8089 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JAN1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8090 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JANTX1N6315 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9846 

0.5 

4.3 

20 

18 

liHSIll 

2 

1 


JANTX1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9847 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JANTXV1N6315 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11317 

0.5 

4.3 

20 

mm 

libiM 

2 

1 


JANTXV1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11318 

0.5 

4.3 

20 

■a 

lEEESl 

2 

1 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-44 


http://www.microsemi.com 














Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

. ■ 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5521B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12800 

0.5 

4.3 

20 

18 


3 

1.5 

5 

l\/ILL5521B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12801 

0.5 

4.3 

20 

18 


3 

1.5 

5 

SP6315 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


Bfnm 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


SP6315US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


Bimn 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


1N5229A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3287 

0.5 

4.3 

20 

22 

2000 

5 

0.95 

10 

1N5229A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3288 

0.5 

4.3 

20 

22 

2000 

5 

0.95 

10 

1N5229B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3289 

0.5 

4.3 

20 

22 

2000 

5 

1 

5 

1N5229B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3290 


4.3 

20 

22 

2000 

5 

1 

5 

MLL5229B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



HiU 

4.3 

20 

22 

2000 

5 

1 

5 

MLL5229B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




mm 

20 

22 

2000 

5 

1 

5 

1N5991B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4146 

0.5 

4.3 

5 

88 

2500 

5 

1 

5 

1N5991C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EIEEi 

IKBii 

4.3 

5 

88 

2500 

5 

1 

2 

1N5991D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BEE] 


■a 

5 

88 

2500 

5 

1 

1 

1N5991A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■■■ 

■331 

4.3 

5 

90 

2500 

15 

1 

10 

1N4623 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2670 

0.5 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JAN1N4623 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7426 

0.5 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTX1N4623 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■■■ 


mm 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTXV1N4623 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


mma 

0.5 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

IVILL4623 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12685 

0.5 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

MLL4623-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12686 

0.5 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

1N6316 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4819 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


1N6316US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


4820 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


JAN1N6316 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8091 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


JAN1N6316US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8092 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


JANTX1N6316 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9848 

0.5 

4.7 

20 i 

16 

1500 

5 

1.5 


JANTX1N6316US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

9849 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


JANTXV1N6316 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11319 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


JANTXV1N6316US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

11320 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


SP6316 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16156 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


SP6316US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


16157 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 


1N5230A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3291 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

1.9 

10 

1N5230A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3292 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 1 

1.9 

10 

1N5230B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3293 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

2 

5 

1N5230B(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3294 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

2 

5 

MLL5230B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12742 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 1 

2 

5 

MLL5230B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21459 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

2 

5 

MLL5522B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12802 

0.5 

4.7 

10 

22 


2 

2 

5 

MLL5522B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12803 

0.5 

4.7 

10 

22 


2 

2 

5 

1N5992B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4150 

0.5 

4.7 

5 

70 

2200 

3 

1.5 

5 

1N5992C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4151 

0.5 

4.7 

5 

70 

2200 

3 

1.5 

2 

1N5992D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

4.7 

5 

70 1 

2200 

3 

1.5 

1 

1N5992A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4149 

0.5 

4.7 

5 

90 

2500 

10 

1 1 

10 

1N4624(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2673 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JAN1N4624 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7430 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTX1N4624 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9187 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTXV1N4624(D035 

i Scottsdale 

DO-35 

STD 


10647 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 


5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-45 


http://www.microsemi.com 














ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil; 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

MV); ; (n^ 

(Q) 

Zzk 

(n) 

(uA) 

-rVRfi' 

mu 

ToL 

(+/-%) 

MLL4624 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


KE118I 


4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

MLL4624-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

1N6317 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


HQISI 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 



0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JAN1N6317 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

■ESEEI 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JAN1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTX1N6317 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 


0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTX1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9851 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTXV1N6317 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11321 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTXV1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11322 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


SP6317 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16158 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


SP6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16159 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


1N5231A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3295 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

1.9 

10 

1N5231A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3296 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

1.9 

10 

1N5231B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3297 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

1N5231B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3298 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

MLL5231B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12743 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

MLL5231B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21460 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

MLL5523B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12804 

0.5 

5.1 

5 

26 


2 

2.5 

5 

MLL5523B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12805 

0.5 

5.1 

5 

26 


2 

2.5 

5 

1N5993B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4154 

0.5 

5.1 

5 

50 

2050 

2 

2 

5 

1N5993C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4155 

0.5 

5.1 

5 

50 

2050 

2 

2 

2 

1N5993D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4156 

0.5 

5.1 

5 

50 

2050 

2 

2 

1 

1N5993A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4153 

0.5 

5.1 

5 

88 

2500 

5 

1 

10 

1N4625(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2676 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JAN1N4625{D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7434 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTX1N4625 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9191 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTXV1N4625 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10651 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

MLL4625 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


12689 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

MLL4625-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12690 

0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

1N6318 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4823 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4824 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JAN1N6318 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8095 

0.5 

5.6 

20 1 

8 

1200 

5 

2.5 


JAN1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8096 

0.5 

5.6 1 

20 ! 

8 

1200 

5 

2.5 


JANTX1N6318 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9852 

0.5 

5.6 

20 

8 ! 

1200 

5 

2.5 


JANTX1N6318US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

9853 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JANTXV1N6318 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11323 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JANTXV1N6318US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

11324 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


SP6318 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16160 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


SP6318US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


16161 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


1N5232A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

5.6 

20 

11 

1600 

5 

2.9 

10 

1N5232A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3300 


5.6 

20 

11 

1600 

5 

2.9 

10 

1N5232B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 

1N5232B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 

MLL5232B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

! 

WEE31 


5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 

IV1LL5232B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-46 


http://www.microseml.com 





Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

- 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

io) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5994B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4158 

0.5 

5.6 

5 

25 

1800 

2 

3 

5 

1N5994C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4159 

0.5 

5.6 

5 

25 

1800 

2 

3 

2 

1N5994D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4160 

0.5 

5.6 

5 

25 

1800 

2 

3 

1 

MLL5524B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12806 

0.5 

5.6 

3 

30 


2 

3.5 

5 

MLL5524B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12807 

0.5 

5.6 

3 

30 


2 

3.5 

5 

1N5994A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4157 

0.5 

5.6 

5 

EEI 


3 

1.5 

10 

1N4626 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2679 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JAN1N4626 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


7438 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTX1N4626 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9194 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTXV1N4626 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10654 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

MLL4626 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12691 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

MLL4626-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12692 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

1N5233A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3303 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.3 

■El 

1N5233A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3304 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.3 

10 

1N5233B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3305 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.5 

5 

1N5233B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3306 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.5 

5 

MLL5233B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12745 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.5 

5 

MLL5233B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21462 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.5 

5 

1N6319 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4825 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


1N6319US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


4826 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


JAN1N6319 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8097 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


JAN1N6319US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8098 

0.5 

6.2 

20 

MtM 


5 

3.5 


JANTX1N6319 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9854 

0.5 

6.2 

20 



5 

3.5 


JANTX1N6319US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

9855 

0.5 

6.2 

20 

MtM 

laiii'i 

5 

3.5 


JANTXV1N6319 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11325 

0.5 

6.2 

20 

MgM 


5 

3.5 


JANTXV1N6319US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

11326 

0.5 

6.2 

20 

MtM 

ISfSBl 

5 

3.5 


SP6319 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16162 1 

0.5 

6.2 

20 

MSM 


5 

3.5 


SP6319US i 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


16163 ! 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


1N5234A 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3307 1 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

3.8 

10 

1N5234A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3308 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

3.8 

10 

1N5234B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3309 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

1N5234B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3310 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

MLL5234B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12746 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

MLL5234B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21463 

0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

1N5995B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4162 

0.5 

6.2 

5 

10 

1300 

1 

4 

5 

1N5995C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4163 

0.5 

6.2 

5 

10 

1300 

1 

4 

2 

1N5995D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4164 

0.5 

6.2 

5 

10 

1300 

1 

4 

1 

JANS1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8695 

0.5 

6.2 

7.5 

15 




5 

MLL5525B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12808 

0.5 

6.2 

1 

30 


1 

5 

5 

MLL5525B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12809 

0.5 

6.2 

1 

30 


1 

5 

5 

1N5995A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4161 

0.5 

6.2 

5 

50 

2050 

2 

2 

10 

1N4627 (D035) 

1 Scottsdale 

DO-35 

STD 


2682 

0.5 

6.2 

1 0.25 

1200 


10 

5 

5 

JAN1N4627 (D035) 

1 Scottsdale 

DO-35 

STD 


7442 

0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTX1N4627 (0035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9197 

0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTXV1N4627(D035 

1 Scottsdale 

DO-35 

STD 


10657 

0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

MLL4627 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12693 

0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demanid (800) 713-4113 
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http://www.m icrosem i. com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

■;vz:- 

(V) 

Izt 

(mA) 

^Zzt':r 

in) 

Zzk 

(n) 

-1 

VR 

ToL 

(+/-%) 

MLL4627-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MhfTTI 


6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

1N6320 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■EOS 


6.8 

20 

3 

EifSl 

2 

4 


1N6320US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4828 

0.5 

6.8 

20 

3 

l^i!d 

2 

4 


JAN1N6320 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8099 

0.5 

6.8 

20 

3 


2 

4 


JAN1N6320US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8100 

0.5 

6.8 

20 

3 

EiBl 

2 

4 


JANS1N6320 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8642 

0.5 

6.8 

20 

3 

EEI 

2 

4 


JANS1N6320US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8643 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


JANTX1N6320 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9856 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 

. . 

JANTX1N6320US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9857 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


JANTXV1N6320 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11327 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


JANTXV1N6320US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11328 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


1N5235A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3311 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

4.8 

10 

1N5235A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3312 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

4.8 

10 

1N5235B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3313 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

1N5235B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3314 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

MLL5235B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12747 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

MLL5235B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21464 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

1N5996B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4166 

0.5 

6.8 

5 

8 

750 

1 

5.2 

5 

1N5996C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4167 

0.5 

6.8 

5 

8 

750 

1 

5.2 

2 

1N5996D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4168 

0.5 

6.8 

5 

8 

750 

1 

5.2 

1 

1N5996A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4165 

0.5 

6.8 

5 

25 

1800 

2 

3 

10 

MLL5526B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12810 

0.5 

6.8 

1 

30 


1 

6.2 

5 

MLL5526B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12811 

0.5 

6.8 

1 

30 


1 

6.2 

5 

MLL4099 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


12586 

0.5 

6.8 

0.25 

200 


10 

5.17 

5 

MLL4099-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

1 SM 


12587 

0.5 

6.8 

0.25 

200 


10 

5.17 

5 

1N6321 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4829 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


1N6321US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4830 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JAN1N6321 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8101 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JAN1N6321US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8102 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANS1N6321 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8644 

0.5 1 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANS1N6321US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8645 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANTX1N6321 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9858 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANTX1N6321US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9859 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANTXV1N6321 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11329 

0.5 1 

7.5 

! 20 I 

4 

400 

2 

5 


JANTXV1N6321US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11330 

0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


1N5236A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3315 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

5.7 

10 

1N5236A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3316 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

5.7 

10 

1N5236B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3317 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

1N5236B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3318 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

MLL5236B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


12748 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

MLL5236B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21465 

0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

1N5997B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4170 

0.5 

7.5 

5 

7 


0.5 

6 

5 

1N5997C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4171 

0.5 

7.5 

5 

7 


0.5 

6 

2 

1N5997D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4172 

0.5 

7.5 

5 

7 


0.5 

6 

1 

1N5997A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4169 

0.5 

7.5 

5 

10 


1 

4 

10 

MLL5527B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12812 

0.5 

7.5 

1 

35 


0.5 

6.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-48 


http://www.microsemi.com 












Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 
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Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(ny 
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m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5527B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12813 

KBI 


1 

35 


0.5 

6.8 

5 

MLL4100 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12588 


7.5 

0.25 

200 


10 

5.7 

5 

MLL4100-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12589 

0.5 

7.5 

0.25 

200 


10 

5.7 

5 

1N6322 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■EMI 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4832 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JAN1N6322 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8103 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JAN1N6322US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8104 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANS1N6322 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 


0.5 


20 

5 

400 

1 

6 


JANS1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8647 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTX1N6322 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9860 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTX1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9861 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTXV1N6322 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11331 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTXV1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11332 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


1N5998B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4174 

0.5 

8.2 

5 

7 

600 

0.5 

6.5 

5 

1N5998C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4175 

0.5 

8.2 

5 

7 

600 

0.5 

6.5 

2 

1N5998D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4176 

0.5 

8.2 

5 

7 

600 

0.5 

6.5 

1 

1N5237A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3319 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.2 

10 

1N5237A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3320 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.2 

10 

1N5237B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3321 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

1N5237B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3322 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

MLL5237B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12749 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

MLL5237B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21466 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

1N5998A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4173 

0.5 

8.2 

5 

15 

750 

1 

5.2 

10 

MLL5528B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12814 

0.5 

8.2 

1 

40 


0.5 

7.5 

5 

MLL5528B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12815 

0.5 

8.2 

1 

40 


0.5 

7.5 

5 

MLL4101 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12590 

0.5 

8.2 

0.25 

200 


1 

6.24 

5 

MLL4101-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12591 

0.5 

8.2 

0.25 

200 


1 

6.24 

5 

1N5238A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3323 

0.5 

8.7 

1 20 

8 

600 

3 

6.2 

■■ 

1N5238A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3324 

0.5 

8.7 

20 

8 

600 

3 

6.2 

10 

1N5238B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3325 

0.5 

8.7 

20 

8 

600 

3 

6.5 

5 

1N5238B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3326 

0.5 

8.7 

20 

8 

600 

3 i 

6.5 

5 

MLL5238B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■^Sll 

0.5 

8.7 

20 

8 1 

600 

3 

6.5 

5 

MLL5238B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

8.7 

20 

8 

600 

3 1 

6.5 

5 

MLL4102 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

8.7 

0.25 

200 


1 

6.61 

5 

MLL4102-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12593 

0.5 

8.7 

0.25 

200 


1 

6.61 ! 

5 

1N6323 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4833 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

! 7 I 


1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4834 

0.5 i 

9.1 

20 

6 

500 

1 

! 7 


JAN1N6323 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8105 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JAN1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8106 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANS1N6323 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8648 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANS1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8649 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANTX1N6323 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9862 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANTX1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9863 

0.5 1 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANTXV1N6323 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11333 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JANTXV1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11334 

0.5 

! 9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


1N5239A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3327 

0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

6.7 

10 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-49 


http://www.microsemi.com 



















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

'k;. 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec ' 

Data 
Sheet ID 

Pbwer 

(W) 


Izt 

(mA) 

jzztl;: 

(n) 

Zzk 

{Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

1N5239A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

6.7 

10 

1N5239B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3329 

0.5 

9.1 


10 

ES!il 

3 

7 

5 

1N5239B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3330 

0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

7 

5 

1N5999B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

9.1 

5 

10 

600 

0.1 

7 

5 

1N5999C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4179 


9.1 

5 

10 

600 

0.1 

7 

2 

1N5999D 

Scottsdale 

DO-35 

Ena 


4180 

0.5 

9.1 

5 

10 

600 

0.1 

7 

1 

MLL5239B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 



12751 

0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

7 

5 

IVILL5239B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21468 

0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

7 

5 

1N5999A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

. 

4177 

0.5 

9.1 

5 

18 

600 

0.5 

6 

10 

MLL5529B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

. 

12816 

0.5 

9.1 

1 

45 


0.1 

8.2 

5 

MLL5529B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12817 

0.5 

9.1 

1 

45 


0.1 

8.2 

5 

MLL4103 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12594 

0.5 

9.1 

0.25 

200 


1 

6.92 

5 

MLL4103-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12595 

0.5 

9.1 

0.25 

200 


1 

6.92 

5 

1N6324 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4835 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4836 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JAN1N6324 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8107 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JAN1N6324US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8108 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANS1N6324 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8650 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANS1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8651 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTX1N6324 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9864 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTX1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9865 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTXV1N6324 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11335 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTXV1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 ! 

11336 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


1N6000B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

j 

4182 

0.5 

10 

5 

15 

600 

0.1 

8 

5 

1N6000C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4183 

0.5 

10 

5 

15 

600 

0.1 

8 

2 

1N6000D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4184 

0.5 

10 

5 

15 

600 

0.1 

8 

1 

1N5240A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3331 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

7.6 

10 

1N5240A {D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3332 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

7.6 

10 

1N5240B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3333 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

1N5240B{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3334 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

MLL5240B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

12752 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

MLL5240B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i ! 

21469 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

1N6000A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

' 

4181 

0.5 

10 

5 

22 

600 

0.5 

6.5 

10 

MLL5530B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

' 

12818 

0.5 

10 

1 

60 


0.05 

9.1 

5 

MLL5530B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12819 

0.5 

10 

1 

60 


0.05 

9.1 

5 

MLL4104 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12596 

0.5 

10 

0.25 

200 


1 

7.6 

5 

MLL4104-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12597 

0.5 

10 

0.25 

200 


1 

7.6 

5 

1N6325 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4837 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4838 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JAN1N6325 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8109 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JAN1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8110 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANS1N6325 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8652 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANS1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8653 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANTX1N6325 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9866 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANTX1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9867 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANTXV1N6325 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11337 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


ZEN-50 


http.7/www.microsemi.com 



















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

:: 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11338 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


1N6001B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4186 

0.5 

11 

5 

mm 


0.1 

8.4 

5 

1N6001C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4187 

0.5 

11 

5 

mm 


0.1 

8.4 

2 

1N6001D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4188 

0.5 

11 

5 

18 

600 

0.1 

8.4 

1 

1N5241A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3335 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8 

10 

1N5241A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8 

10 

1N5241B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3337 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

1N5241B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3338 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

MLL5241B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12753 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

MLL5241B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21470 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

1N6001A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4185 

0.5 

11 

5 

25 

600 

0.1 

7 

10 

MLL5531B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12820 

0.5 

11 

1 

80 


0.05 

9.9 

5 

MLL5531B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12821 

0.5 

11 

1 

80 


0.05 

9.9 

5 

MLL4105 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12598 

0.5 

11 

0.25 

200 


0.05 

8.44 

5 

MLL4105-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12599 

0.5 

11 

0.25 

200 


0.05 

8.44 

5 

1N6326 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4839 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4840 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JAN1N6326 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8111 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JAN1N6326US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8112 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANS1N6326 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8654 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANS1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8655 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANTX1N6326 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9868 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANTX1N6326US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

9869 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANTXV1N6326 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11339 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANTXV1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11340 

0.5 

12 

20 1 

7 

550 

1 

9 


1N6002B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4190 

0.5 

12 

5 

22 

600 

0.1 

9.1 

5 

1N6002C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4191 

0.5 

12 

5 

22 

600 

0.1 

9.1 

2 

1N6002D 

1 Scottsdale 

DO-35 

STD 


4192 

0.5 

12 

5 

22' 

600 

0.1 

9.1 

1 

1N5242A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3339 

0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

8.7 

10 

1N5242A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3340 

I 0.5 

12 

20 

30 

600 

I 1 

8.7 

10 

1N5242B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3341 

i 0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

1N5242B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3342 

0.5 

12 

1 20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

MLL5242B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12754 

0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

MLL5242B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21471 

0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

1N6002A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

1 

4189 

0.5 

12 

5 

32 1 

600 

0.1 

8 

10 

MLL5532B 

Scottsdale | 

DO-21 3AA 

SM 


12822 

0.5 

12 

1 

90 


0.05 

10.8 

5 

l\/ILL5532B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12823! 

0.5 

12 

1 

90 


0.05 

10.8 

5 

MLL4106 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12600 1 

! 0.5 

12 

0.25 

200 


0.05 

9.12 

5 

MLL4106-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12601 

0.5 

12 

0.25 

200 


0.05 

9.12 

5 

1N6327 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4841 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

' 4842 

1 0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JAN1N6327 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8113 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JAN1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8114 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANS1N6327 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8656 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANS1N6327US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8657 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANTX1N6327 

Santa Ana 

DO-35 . 

STD 

533 

9870 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-51 


http://www.microsemi,com 










Micmsemi 


ZEN 



Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

;:^K;Data;::t- 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

iilltS- 

(mA) 

(Q) 

Zzk 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

JANTX1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

IKEBl 


13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANTXV1N6327 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

KlPtl 


13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANTXV1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11342 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


1N5243A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3343 

0.5 

13 

9.5 

13 

600 

0.5 

9.4 

10 

1N5243A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3344 


13 

EH 

13 

600 

0.5 

9^ 

10 

1N5243B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



lt»M 

mm 


13 

600 

0.5 


mm 

1N5243B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEES 

MtTM 

13 

9.5 

13 

600 

0.5 



MLL5243B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12755 


13 

9.5 

13 

Bfgil 

0.5 

9.9 

MM 

MLL5243B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21472 

0.5 

13 

9.5 

13 

600 

0.5 

9.9 

5 

1N6003B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4194 

0.5 

13 

5 

25 

600 

0.1 

9.9 

5 

1N6003C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4195 

0.5 

13 

5 

25 

600 

0.1 

9.9 

2 

1N6003D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4196 

0.5 

13 

5 

25 

600 

0.1 

9.9 

1 

1N6003A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4193 

0.5 

13 

5 

36 

600 

0.1 

8.4 

10 

MLL5533B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12824 

0.5 

13 

1 

90 


0.01 

11.7 

5 

MLL5533B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12825 

0.5 

13 

1 

90 


0.01 

11.7 

5 

MLL4107 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

13 

0.25 

200 


0.05 

9.87 

5 

MLL4107-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


MFTTFl 


13 

0.25 

200 


0.05 

9.87 

5 

1N6244A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESS 


14 

9 

15 

600 

0.1 

9.5 

10 

1N5244A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




14 

9 

15 

600 

0.1 

9.5 

10 

1N5244B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

1N5244B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

'STD 



0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

MLL5244B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12756 

0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

MLL5244B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21473 

0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

MLL5534B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12826 

0.5 

14 

1 

100 ! 


0.01 

12.6 

5 

MLL5534B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


12827 

0.5 

14 

1 

100 1 


0.01 

12.6 

5 

MLL4108 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12604 

0.5 

14 

0.25 

200 


0.05 

10.7 

5 

MLL4108-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12605 

0.5 

14 

0.25 

200 


0.05 

10.7 

5 

1N6328 

Santa Ana 

DO-35 

iSTD 


4843 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4844 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JAN1N6328 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8115 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JAN1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8116 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANS1N6328 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8658 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANS1N6328US 

Santa Ana 

BSQ.MELF 

SM 

533 

8659 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTX1N6328 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9872 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTX1N6328US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

9873 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTXV1N6328 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11343 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTXV1N6328US 

Santa Ana 

BSQ.MELF 

SM 

! 533 

11344 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


1N5245A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3351 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

10.5 

10 

1N5245A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3352 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

10.5 

10 

1N5245B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3353 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

1N5245B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

MLL5245B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12757 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

MLL5245B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21474 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

1N6004B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4198 

0.5 

15 

5 

32 

600 

0.1 

11 

5 

1N6004C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4199 

0.5 

15 

5 

32 

600 

0.1 

11 

2 

1N6004D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4200 

0.5 

15 

5 

32 

600 

0.1 

11 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-52 


http://www.microsemi.com 















Micmsemi 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(Q) 

TR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N6004A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


KIES 

0.5 

15 

5 

42 

600 

0.1 

9.1 

10 

MLL4109 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

15 

0.25 

100 


0.05 

11.4 

5 

MLL4109-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


KFITfl 

0.5 

15 

0.25 

100 


0.05 

11.4 

5 

MLL5535B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MFITH 

0.5 

15 

1 

100 


0.01 

13.5 

5 

MLL5535B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12829 

0.5 

15 

1 

100 


0.01 

13.5 

5 

1N6329 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4845 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4846 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JAN1N6329 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8117 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JAN1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8118 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANS1N6329 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8660 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANS1N6329US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8661 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTX1N6329 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9874 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTX1N6329US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

9875 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTXV1N6329 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11345 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTXV1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11346 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


1N5246A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3355 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

11.4 

10 

1N5246A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3356 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

11.4 

10 

1N5246B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3357 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

1N5246B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3358 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

MLL5246B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12758 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

MLL5246B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21475 

0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

1N6005B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4202 

0.5 

16 

5 

36 

600 

0.1 

12 

5 

1N6005C 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4203 

1 0.5 

16 

5 

36 ! 

600 

0.1 

12 

2 

1N6005D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4204 

0.5 

16 

5 

36 I 

600 i 

0.1 

1 12 

1 

1N6005A 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4201 

0.5 

16 

5 

48 

600 I 

0.1 

9.9 

10 

MLL4110 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12608 

0.5 

16 

0.25 

100 

i 

0.05 

12.2 

5 

MLL4110-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12609 

0.5 

16 

0.25 

i 100 


0.05 

12.2 

5 

MLL5536B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12830 

1 0.5 

16 

1 

1 100 


0.01 

14.4 

5 

MLL5536B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12831 

1 0.5 

16 

1 

i 100 


0.01 

14.4 

5 

1N5247A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3359 

1 0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

12.4 

10 

1N5247A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

i STD 


3360 

0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

12.4 

10 

1N5247B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3361 

0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

13 

5 

1N5247B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3362 

0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

13 

5 

MLL5247B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12759 1 

0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

13 

5 

MLL5247B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21476 1 

0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

13 

5 

MLL4111 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12610 

0.5 

17 

0.25 

100 


0.05 

12.9 

5 

MLL4111-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12611 

0.5 

17 

0.25 

100 


0.05 

12.9 

5 

MLL5537B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12832 

0.5 

17 

1 

100 


0.01 

15.3 

5 

MLL5537B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12833 

0.5 

17 

1 

100 


0.01 

15.3 

5 

1N6330 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4847 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4848 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JAN1N6330 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 1 8119 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JAN1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8120 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANS1N6330 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8662 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANS1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8663 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANTX1N6330 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9876 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 71 3-41 13 


ZEN-53 


http://www.microsemi.com 







ZEN 


Zener Regulator Diodes ^c s§i3B? 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 


Zzk 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


■SI 

mm 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANTXV1N6330 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11347 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANTXV1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

mm 

7 

14 

600 

0.05 

14 


1N5248A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3363 

0.5 

18 

7 

21 

600 

0.1 

13.3 

10 

1N5248A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3364 

0.5 

18 

7 

21 

600 

0.1 

13.3 

10 

1N5248B 

Scottsdale 

DO-35 

isnsi 


3365 

0.5 

18 

7 

21 

600 

0.1 

14 

5 

1N5248B {D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3366 

0.5 

18 

7 

21 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5248B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12760 

0.5 

18 

7 

21 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5248B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




18 

7 

21 

600 

0.1 

14 

5 

1N6006B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

18 

5 

42 

600 

0.1 

14 

5 

1N6006C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

18 

5 

42 

600 

0.1 

14 

2 

1N6006D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


HESil*] 

0.5 

18 

5 

42 

600 

0.1 

14 

1 

1N6006A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESIS 

0.5 

18 

5 

55 

600 

0.1 

11 

10 

MLL4112 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

18 

0.25 

100 


0.05 

13.7 

5 

MLL4112-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MFliH 

0.5 

18 

0.25 

100 


0.05 

13.7 

5 

MLL5538B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


Bin’FTI 

0.5 

18 

1 

100 


0.01 

16.2 

5 

MLL5538B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


KFT'Fn 

0.5 

18 

1 

100 


0.01 

16.2 

5 

1N5249A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EES 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

13.3 

10 

1N5249A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EES 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

13.3 

10 

1N5249B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3369 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

1N5249B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3370 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5249B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12761 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5249B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21631 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5539B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12836 

0.5 

19 

1 

100 


0.01 

17.1 

5 

MLL5539B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12837 

0.5 

19 

1 

100 


0.01 

17.1 

5 

MLL4113 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12614 

0.5 

19 

0.25 

150 


0.05 

14.4 

5 

MLL4113-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12615 

0.5 

19 

0.25 

150 


0.05 

14.4 

5 

1N6331 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■QE3 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


1N6331US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


■EES 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JAN1N6331 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8121 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JAN1N6331US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8122 

0.5 

20 

. 6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANS1N6331 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

■ESI 

0.5 

20 

6.2 

18 

1 500 

0.05 

15 


JANS1N6331US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANTX1N6331 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9878 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANTX1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9879 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANTXV1N6331 

Santa Ana 

DO-35 

STDl 

533 1 

11349 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANTXV1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 ’ 

11350 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


1N5250A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEED 

0.5 

20 

6.2 

25 

600 

0.1 

14.3 

10 

1N5250A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEESI 

0.5 

20 

6.2 

25 

600 

0.1 

14.3 

10 

1N5250B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EES 

ES 

20 

6.2 

25 


0.1 

15 

5 

1N5250B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EES 

0.5 

20 

6.2 

25 

^3 

0.1 

15 

5 

MLL5250B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


■FV/TI 

■m 

20 

6.2 

25 

600 

0.1 

15 

5 

MLL5250B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21632 


20 

6.2 

25 

600 

0.1 

15 

5 

1N6007B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4210 

0.5 

20 

5 

48 

600 

0.1 

15 

5 

1N6007C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4211 

0.5 

20 

5 

48 

600 

0.1 

15 

2 

1N6007D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4212 

0.5 

20 

5 

48 

600 

0.1 

15 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-54 


http.7/www.microsemi.com 






























Zener Regulator Diodes Mici^n^ 


Part Number Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6007A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

20 

5 

62 

600 

0.1 

12 

10 

MLL5540B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

20 

1 

100 


0.01 

18 

5 

MLL5540B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


Khl'MI 

0.5 

20 

1 

100 


0.01 

18 

5 

MLL4114 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


KPTfl 

0.5 

20 

0.25 

150 


0.01 

15.2 

5 

MLL4114-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12617 

0.5 

20 

0.25 

150 


0.01 

15.2 

5 

1N6332 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4851 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4852 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JAN1N6332 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8123 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JAN1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8124 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANS1N6332 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8666 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANS1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8667 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTX1N6332 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9880 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTX1N6332US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

9881 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTXV1N6332 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11351 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTXV1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11352 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


1N5251A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3375 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

16.2 

10 

1N5251A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3376 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

16.2 

10 

1N5251B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3377 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

1N5251B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3378 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

MLL5251B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12763 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

MLL5251B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21633 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

1N6008B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4214 

0.5 

22 

5 

55 

600 

0.1 

17 

5 

1N6008C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4215 

0.5 

22 

5 

55 

600 

0.1 

17 

2 

1N6008D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4216 

0.5 

22 

5 

55 

600 

0.1 

17 

1 

1N6008A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4213 

0.5 

22 

5 

70 

600 

0.1 

14 

10 

MLL5541B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12840 

1 0.5 

22 

1 

100 


0.01 

19.8 

5 

MLL5541B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12841 

i 0.5 

22 

1 

100 


0.01 

19.8 

5 

MLL4115 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12618 

0.5 

22 

0.25 

150 


0.01 

16.7 

5 

MLL4115-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM i 


12619 

0.5 

22 

0.25 

150 


0.01 

16.7 

5 

1N6333 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4853 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 

. 

1N6333US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


4854 1 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 i 

0.05 

18 


JAN1N6333 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8125 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JAN1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 i 

8126 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANS1N6333 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8668 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANS1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

1 533 

8669 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANTX1N6333 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

! 533 

9882 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANTX1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 1 533 

9883 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANTXV1N6333 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11353 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JANTXV1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

BHMTl 

lEBI 

wsm 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


1N5252A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


IKEES 

KSH 

wm 

5.2 

33 

600 

0.1 

17.1 

10 

1N5252A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESlEi 

0.5 

24 

5.2 

33 

600 

0.1 

17.1 

10 

1N5252B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEHO 

0.5 

24 

5.2 

33 

600 

0.1 

18 

5 

1N5252B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BBSS 

0.5 

24 

5.2 

33 

600 

0.1 

18 

5 

MLL5252B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

24 

5.2 

33 

600 

0.1 

18 

5 

MLL5252B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MrllAili 

0.5 

24 

5.2 

33 

600 

0.1 

18 

5 

1N6009B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


Ksa 

0.5 

24 

5 

62 

600 

0.1 

18 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-55 


http://www.microsemi.com 







ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Typ® 

■ Mii 
Spec 

Data 
Sheet iD 

Power 

(W) 

" Vzc’ 
(V) 

Izt 

(mA) 

'Zzt:^ 

(n) 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

M 

Tol. 

(+/-%) 

1N6009C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESEI 

0.5 

24 

5 

62 

600 

0.1 

18 

2 

1N6009D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESII 

0.5 

24 

5 

62 

600 

0.1 

18 

1 

1N6009A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESQ 

0.5 

24 

5 

78 

600 

0.1 

15 

10 

MLL5542B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


B'HFTn 

0.5 

24 

1 

100 


0.01 

21.6 

5 

MLL5542B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

24 

1 

100 


0.01 

21.6 

5 

MLL4116 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


Bin+ri 


El 

0.25 

150 


0.01 

18.3 

5 

MLL4116-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


BtriT'ti 

BSI 

mm 

0.25 

150 


0.01 

18.3 

5 

1N5253A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


mEm 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

18.1 

10 

1N5253A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3384 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

18.1 

10 

1N5253B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3385 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

19 

5 

1N5253B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3386 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

19 

5 

MLL5253B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12765 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

19 

5 

MLL5253B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21635 

0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

19 

5 

MLL5543B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

■ 

12844 

0.5 

25 

1 

100 


0.01 

22.4 

5 

MLL5543B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12845 

0.5 

25 

1 . 

100 


0.01 

22.4 

5 

MLL4117 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12622 

0.5 

25 

0.25 

150 


0.01 

19 

5 

MLL4117-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12623 

0.5 

25 

0.25 

150 


0.01 

19 

5 

1N6334 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4855 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


1N6334US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


4856 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JAN1N6334 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8127 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JAN1N6334US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

8128 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANS1N6334 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8670 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANS1N6334US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8671 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTX1N6334 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9884 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTX1N6334US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

9885 

0.5 

27 

. 4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTXV1N6334 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11355 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTXV1N6334US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

11356 

0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


1N5254A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3387 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

20 

10 

1N5254A (D07) 

1 Scottsdale 

DO-7 

STD 


3388 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

20 

10 

1N5254B 

Scottsdale 

DO-35 

iSTD 


3389 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

21 

5 

1N5254B (D07) 

! Scottsdale 

DO-7 

|STD 


3390 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5254B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


12766 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5254B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


21636 

0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

21 

5 

1N6010B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4222 

0.5 

27 

5 

70 

600 

0.1 

21 

5 

1N6010C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4223 

0.5 

27 

5 

70 

600 

0.1 

1 21 

2 

1N6010D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4224 

0.5 

27 

5 

70 

600 

0.1 

21 

1 

1N6010A 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4221 

0.5 

27 

5 

88 

700 

0.1 

17 

10 

MLL4118 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12624 

0.5 

27 

0.25 

150 


0.01 

20.5 

5 

MLL4118-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12625 

0.5 

27 

0.25 

150 


0.01 

20.5 

5 

1N5255A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3391 

0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

20 

10 

1N5255A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3392 

0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

20 

10 

1N5255B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3393 

0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 

5 

1N5255B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5255B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


ftnssi 

0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5255B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5544B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

28 . 

1 

100 


0.01 

25.2 

5 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Micmsemi 



Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

A'/ , ■ 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

T6L 

(+/-%) 

MLL5544B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12847 

0.5 

28 

1 

100 


0.01 

25.2 

5 

MLL4119 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

28 

0.25 

200 


0.01 

21.3 

5 

MLL4119-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

28 

0.25 

200 


0.01 

21.3 

5 

1N6335 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


kmi 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JAN1N6335 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8129 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JAN1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8130 

0.5 

30 

wm 

KSi 


0.05 

23 


JANS1N6335 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8672 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANS1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8673 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTX1N6335 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9886 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTX1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9887 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTXV1N6335 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

11357 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTXV1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11358 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


1N5256A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3395 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

22 

10 

1N5256A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3396 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

22 

10 

1N5256B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3397 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

1N5256B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3398 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

MLL5256B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12768 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

IV1LL5256B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21638 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

1N6011B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4226 

0.5 

30 

5 

78 

ES!il 

0.1 

23 

5 

1N6011C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4227 

0.5 

30 

5 

78 

600 

0.1 

23 

2 

1N6011D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4228 

0.5 

30 

5 

78 

600 

0.1 

23 

1 

1N6011A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4225 

0.5 

30 

5 

95 

700 

0.1 

18 

10 

MLL5545B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12848 

0.5 

30 

1 

100 


0.01 

27 

5 

MLL5545B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12849 

0.5 

30 

1 

100 


0.01 

27 

5 

MLL4120 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12628 

0.5 

30 

0.25 

200 


0.01 

22.8 

5 

MLL4120-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12629 

0.5 

30 

0.25 

200 


0.01 

22.8 

5 

1N6336 

Santa Ana 

DO-35 

STDl 


4859 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


1N6336US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 


4860 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JAN1N6336 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8131 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JAN1N6336US 

Santa Ana 

BSQ. MELF I 

SM 

533 

8132 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JANS1N6336 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

8674 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JANS1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8675 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JANTX1N6336 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

9888 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JANTX1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9889 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

1 25 


JANTXV1N6336 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

533 

1 11359 i 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JANTXV1N6336US 

Santa Ana 

BSQ. MELF 

SM 

533 

11360 

0.5 

33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


1N5257A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3399 

0.5 

1 33 

3.8 

58 

700 

0.1 

24 

10 

1N5257A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESSEI 


33 

3.8 

58 

700 

0.1 

24 

1 10 

1N5257B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


HESSQ 

BiHI 

33 

3.8 

58 

700 

0.1 

25 

5 

1N5257B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




33 

3.8 

58 

700 

0.1 

25 

5 

MLL5257B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

33 

3.8 

58 

700 

0.1 

25 

5 

MLL5257B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 




33 

I 3.8 

58 

700 

WSM 

25 

5 

1N6012B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESll] 


33 

5 

88 

700 

En 

25 

5 

1N6012C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESD 


33 

5 

88 

700 

0.1 

25 

2 

1N6012D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




33 

5 

88 

700 


25 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

>;Spec'i 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


Izt 

(mA) 

■rSt:': 

(Q) 

Zzk 

-1 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5546B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12850 

0.5 

33 

1 

100 


0.01 

29.7 

5 

MLL5546B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12851 

0.5 

33 

1 

100 


0.01 

29.7 

5 

1N6012A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4229 

0.5 

33 

5 

110 

800 

0.1 

21 

10 

MLL4121 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12630 

0.5 

33 

0.25 

200 


0.01 

25.1 

5 

MLL412M 

Scottsdale 

DO-213/\A 

SM 



0.5 

33 

0.25 

200 


0.01 

25.1 

WKsM 

1N6337 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4861 

0.5 

36 

3.4 

50 

600 

0.05 

27 


1N5258A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3403 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

26 

BfiM 

1N5258A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3404 

0.5 

36 

3.4 

d 

700 

0.1 

26 

10 

1N5258B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3405 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

1N5258B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3406 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

MLL5258B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12770 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

MLL5258B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21640 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

1N6013B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4234 

0.5 

36 

5 

95 

700 

0.1 

27 

5 

1N6013C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4235 

0.5 

36 

5 

95 

700 

0.1 

27 

2 

1N6013D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4236 

0.5 

36 

5 

95 

700 

0.1 

27 

1 

1N6013A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4233 

0.5 

36 

5 

130 

900 

0.1 

23 

10 

MLL4122 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12632 

0.5 

36 

0.25 

200 


0.01 

27.4 

5 

MLL4122-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12633 

0.5 

36 

0.25 

200 


0.01 

27.4 

5 

1N6338 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4862 

0.5 

39 

3.2 

55 

700 

0.05 

30 


SP6338 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16164 

0.5 

39 

3.2 

55 

700 

0.05 

30 


1N5259A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3407 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

29 

10 

1N5259A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3408 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

29 

10 

1N5259B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3409 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

1N5259B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3410 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

I\/1LL5259B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12771 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

MLL5259B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21641 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

1N6014B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4238 

0.5 

39 

2 

130 

800 

0.1 

1 30 

5 

1N6014C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4239 

0.5 

39 

2 

130 

800 

0.1 

i 30 

2 

1N6014D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4240 

0.5 

39 

2 

130 

800 

0.1 

1 30 

1 

1N6014A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4237 

0.5 

39 

2 

170 

1000 

0.1 

25 

10 

MLL4123 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12634 

0.5 

39 

0.25 

200 


0.01 

29.7 

5 

MLL4123-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12635 

0.5 

39 

0.25 

200 


0.01 

29.7 

5 

1N6339 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4863 

0.5 

43 

3 

65 

800 

0.05 

33 


SP6339 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16165 

0.5 

43 

3 

65 

800 

0.05 

33 


1N5260A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3411 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

31 

10 

1N5260A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3412 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

31 

10 

1N5260B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■BSEl 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

1N5260B(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESB 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

IV1LL5260B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

I\/1LL5260B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

1N6015B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

43 

2 

150 

900 

0.1 

33 

5 

1N6015C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4243 

0.5 

43 

2 

150 

900 

0.1 

33 

2 

1N6015D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


0.5 

43 

2 

150 

900 

0.1 

33 

1 

1N6015A 1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEEQ 

0.5 

43 

2 

180 

1100 

0.1 

27 

10 

MLL4124 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

43 

0.25 

250 


0.01 

32.7 

5 

MLL4124-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


tn+n 

0.5 

43 

0.25 

250 

, . _,i 

0.01 

32.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Toi. 

(+/.%) 

1N6340 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4864 

0.5 

47 

2.7 

75 

900 

0.05 

36 


SP6340 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16166 

0.5 

47 

2.7 

75 

900 

0.05 

36 


1N5261A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3415 

0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

34 

10 

1N5261A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3416 

0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

34 

10 

1N5261B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

36 

5 

1N5261B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

36 

5 

MLL5261B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12773 

0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

36 

5 

MLL5261B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21643 

0.5 

47 

ma 



0.1 

36 

5 

1N6016B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4246 

0.5 

47 

2 

170 

1000 

0.1 

36 

5 

1N6016C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4247 

0.5 

47 

2 

170 

1000 

0.1 

36 

2 

1N6016D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4248 

0.5 

47 

2 

170 

1000 

0.1 

36 

1 

1N6016A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4245 

0.5 

47 

2 

200 

1300 

0.1 

30 

10 

MLL4125 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




mm 

0.25 

250 


0.01 

35.8 

5 

MLL4125-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




mm 

0.25 

250 


0.01 

35.8 

5 

1N6341 

Santa Ana 

DO-35 

STD 




mm 

2.5 

85 

1000 

0.05 

39 


SP6341 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16167 

0.5 

51 

2.5 

85 

1000 

0.05 

39 


1N5262A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EBEI 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

37 

10 

1N5262A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESSl 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

37 

10 

1N5262B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


WESl 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 


Scottsdale 

DO-7 

STD 



mm 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 

MLL5262B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■a 

mm 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 

MLL5262B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21644 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 

1N6017B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

51 

2 

180 

1300 

0.1 

39 

5 

1N6017C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4251 

0.5 

51 

2 

180 

1300 

0.1 

39 

2 

1N6017D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4252 

0.5 

51 

2 

180 

1300 

0.1 

39 

1 

1N6017A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4249 

0.5 

51 

2 

225 

1400 

0.1 

33 

10 

MLL4126 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12640 

0.5 

51 

0.25 

300 


0.01 

38.8 

5 

MLL4126-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12641 

0.5 

51 

0.25 

300 


0.01 

38.8 

5 

1N6342 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4866 

0.5 

56 

2.2 

100 

1200 

0.05 

43 


SP6342 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16168 

0.5 

56 

2.2 

100 

1200 

0.05 

43 


1N5263A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3423 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

41 

10 

1N5263A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3424 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

41 

10 

1N5263B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3425 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 i 

5 

1N5263B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3426 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 

5 

IV1LL5263B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12775 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 

5 

MLL5263B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21645 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 

5 

1N6018B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4254 

0.5 

56 

2 

200 

1400 

0.1 

43 

5 

1N6018C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4255 

0.5 

56 

2 

200 

1400 

0.1 

43 

2 

1N6018D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4256 

0.5 

56 

2 

200 

1400 

0.1 

43 

1 

1N6018A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4253 

0.5 

56 

2 

240 i 

1600 

0.1 

36 

10 

MLL4127 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12642 

0.5 

56 

0.25 

300 


0.01 

42.6 

5 

MLL4127-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12643 

0.5 

56 

0.25 

1 300 


0.01 

42.6 

5 

1N5264A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3427 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

44 

10 

1N5264A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3428 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

44 

10 

1N5264B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3429 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 

5 

1N5264B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3430 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline , 


Mil 

;;Specf 

j^hee|lDj: 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(o) 

iCl) 

IR 

(uA) 


Tol 

(+/-%) 

MLL5264B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12776 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 

5 

MLL5264B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21646 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 

5 

MLL4128 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12644 

0.5 

60 

0.25 

400 


0.01 

45.6 

5 

MLL4128-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12645 

0.5 

60 

0.25 

400 


0.01 

45.6 

5 

1N6343 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4867 

MtfM 

62 

2 

125 

1300 

0.05 

47 


SP6343 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



■m 


2 

125 

1300 

0.05 

47 


1N6265A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3431 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

45 

10 

1N5265A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3432 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

45 

10 

1N5265B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3433 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

1N5265B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3434 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

MLL5265B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12777 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

MLL5265B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21647 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

1N6019B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4258 

0.5 

62 

2 

225 

1400 

0.1 

47 

5 

1N6019C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4259 

0.5 

62 

2 

225 

1400 

0.1 

47 

2 

1N6019D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4260 

0.5 

62 

2 

225 

1400 

0.1 

47 

1 

1N6019A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4257 

0.5 

62 

2 

265 

1700 

0.1 

39 

10 

MLL4129 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12646 

0.5 

62 

0.25 

500 


0.01 

47.1 

5 

MLL4129-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12647 

0.5 

62 

0.25 

500 


0.01 

47.1 

5 

1N6344 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4868 

0.5 

68 

1.8 

155 

1500 

0.05 

52 


SP6344 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16170 

0.5 

68 

1.8 

155 

1500 

0.05 

52 


1N5266A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3435 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

49 

10 

1N5266A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3436 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

49 

10 

1N5266B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3437 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

52 

5 

1N5266B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 i 

STD 

i 

3438 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

52 

5 

MLL5266B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12778 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

52 

5 

MLL5266B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21648 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

52 

5 

1N6020B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

i 

4262 

0.5 

68 

2 

240 

1600 

0.1 

52 

5 

1N6020C 

Scottsdale 

DO-35 1 

STD 


4263 

0.5 

68 

2 

240 

1600 

0.1 

52 

2 

1N6020D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4264 

0.5 

68 

2 

240 

1600 

0.1 

52 

1 

1N6020A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4261 

0.5 

68 

2 

280 

2000 

0.1 

43 

10 

MLL4130 

Scottsdale 

1 DO-213AA 

SM 

1 

12648 

0.5 

68 

0.25 

700 


0.01 

51.7 

5 

MLL4130-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12649 

0.5 

68 

0.25 

700 


0.01 

51.7 

5 

1N6345 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4869 

0.5 

75 

1.7 

180 

1600 

0.05 

56 


SP6345 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

; 

16171 

0.5 

75 

1.7 

180 

1600 

0.05 

56 


1N6021B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4266 

0.5 

75 

2 

265 

1700 

0.1 

56 

5 

1N6021C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4267 

0.5 i 

75 

2 

265 

1700 

0.1 

56 

2 

1N6021D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4268 

0.5 

75 

2 

265 

1700 

0.1 

56 

1 

1N5267A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3439 

0.5 

75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

53 

10 

1N5267A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3440 

0.5 

75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

53 

10 

1N5267B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3441 

0.5 

75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

56 

5 

1N5267B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3442 

0.5 

75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

56 

5 

MLL5267B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

56 

5 

1N6021A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4265 

0.5 

75 

2 

300 

2300 

0.1 

47 

10 

MLL4131 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12650 

0.5 

75 

0.25 

700 


0.01 

57 

5 

MLL4131-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12651 

0.5 

75 

0.25 

700 


0.01 

57 

5 

1N6346 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4870 

0.5 

82 

1.5 

220 

1800 

0.05 

62 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

, 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+;-%) 

SP6346 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16172 

0.5 

82 

1.5 

220 

1800 

0.05 

62 


1N6022B 

ScottscJale 

DO-35 

STD 


4270 

0.5 

82 

2 

280 

2000 

0.1 

62 

5 

1N6022C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4271 

0.5 

82 

2 

280 

2000 

0.1 

62 

2 

1N6022D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4272 

0.5 

82 

2 

280 

2000 

0.1 

62 

1 

1N5268A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3443 

M!fLM 

82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

59 

10 

1N5268A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3444 


82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

59 

10 

1N5268B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3445 

Aim 

82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

62 

5 

1N5268B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3446 


82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

62 

5 

MLL5268B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12780 

0.5 

82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

62 

5 

MLL5268B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21649 

0.5 

82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

62 

5 

1N6022A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4269 

ftUi 

82 

2 

350 

2600 

0.1 

52 

10 

MLL4132 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12652 


82 

0.25 

800 


0.01 

62.3 

5 

MLL4132-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12653 

0.5 

82 

0.25 

800 


0.01 

62.3 

5 

1N5269A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3447 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

65 

10 

1N5269A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3448 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

65 

10 

1N5269B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3449 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

1N5269B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3450 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

IVILL5269B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12781 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21650 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21661 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL4133 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12654 

0.5 

87 

0.25 

1000 


0.01 

66.1 

5 

MLL4133-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12655 

0.5 

87 

0.25 

1000 


0.01 

66.1 

5 

1N6347 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4871 

0.5 

91 

1.4 

270 

2100 

0.05 

69 


SP6347 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16173 

0.5 

91 

1.4 

270 

2100 

0.05 

69 


1N6023B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4274 

0.5 

91 

2 

300 

2300 

0.1 

56 

5 

1N6023C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4275 

0.5 

91 

2 

300 

2300 

0.1 

56 

2 

1N6023D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4276 

0.5 

91 

2 

300 

2300 

0.1 

56 

1 

1N5270A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3451 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

66 

10 

1N5270A{DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3452 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

66 

10 

1N5270B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3453 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

1N5270B(DO7) 

Scottsdale 

1 DO-7 

STD 


3454 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

1N6023A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

1 91 

2 

400 

3000 

0.1 

69 

10 

MLL5270B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 1 



0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL4134 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


mui'H 

0.5 

91 

0.25 

1200 


0.01 

69.2 

5 

MLL4134-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


BIFtTfl 

0.5 

91 

0.25 

1200 


0.01 

69.2 

5 

1N6348 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

100 

1.3 

340 

2400 

0.05 

76 


SP6348 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



WEB 

100 

1.3 

340 

2400 

0.05 

76 


1N5271A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




100 

1.3 

500 

2600 

0.1 

72 

10 

1N5271A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3456 

0.5 

100 

1.3 

500 

2600 

0.1 

72 

10 

1N5271B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3457 

0.5 

100 

1.3 

600 

2600 

0.1 

76 

5 

1N5271B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3458 

0.5 

100 i 

1.3 

500 

2600 

0.1 

76 

5 

1N6024A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4277 

0.5 

100 

1 

500 

2600 

0.1 

62 

10 

1N6024B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4278 

0.5 

100 

1 

500 

2600 

0.1 

76 

5 

1N6024C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4279 

0.5 

100 

1 

500 

2600 

0.1 

76 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demancd (800) 71 3-41 1 3 
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http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 


Data 
Sheet ID 

Pd^r 

Vz 

(V) 

(mA) 

(Q) 

Zzk 

(n) 

(uA) 

VR 

Tol. 

(+/-%) 

1N6024D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4280 

0.5 

Wi!Sl 

1 

500 

2600 

0.1 

76 

1 

MLL5271B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



MiWM 


1.3 

500 

2600 

0.1 

76 

5 

MLL4135 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 





0.25 

1500 


0.01 

76 

5 

MLL4135-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MPfTfl 

WEBU 

100 

0.25 

1500 


0.01 

76 

5 

1N6349 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4873 

0.5 

110 

1.1 

500 

2800 

0.05 

84 


SP6349 

Santa Ana 

DO-35 



16175 

HIH 

110 

1.1 

500 

2800 

0.05 

84 


1N6025A 

Scottsdale 

DO-35 



4281 

0.5 

110 

1 

650 

3000 

0.1 

69 

10 

1N6025B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4282 

BH 

110 

1 

650 

3000 

0.1 

84 

5 

1N6025C 

Scottsdale 

DO-35 

@33 


4283 

0.5 

110 

1 

650 

3000 

0.1 

84 

2 

1N6025D 

Scottsdale 

DO-35 



4284 

0.5 

110 

1 

650 

3000 

0.1 

84 

1 

1N5272A 

Scottsdale 

DO-35 



3459 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

80 

10 

1N5272A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

Blitl 


3460 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

80 

10 

1N5272B 

Scottsdale 

DO-35 



3461 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

84 

5 

1N5272B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3462 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

84 

5 

MLL5272B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12784 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

84 

5 

1N6350 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

120 

1 

600 

3200 

0.05 

91 


SP6350 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16176 

0.5 

120 

1 

600 

3200 

0.05 

91 


1N6026A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4285 

0.5 

120 

1 

800 

4000 

0.1 

76 

10 

1N6026B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4286 

0.5 

120 

1 

800 

4000 

0.1 

91 

5 

1N6026C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4287 

0.5 

120 

1 

800 

4000 

0.1 

91 

2 

1N6026D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4288 

0.5 

120 

1 

800 

4000 

0.1 

91 

1 

1N5273A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3463 

0.5 

120 

1 

900 

4000 

0.1 

86 

10 

1N5273A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3464 

0.5 

120 

1 

900 

4000 

0.1 

86 

i 10 

1N5273B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3465 

0.5 

120 

1 

900 

1 4000 

0.1 

91 

5 

1N5273B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3466 

0.5 

120 

1 

900 

1 4000 

0.1 

91 

5 

MLL5273B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

12785 

0.5 

120 

10 

900 

1 4000 

0.1 

91 

5 

1N6351 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

1 

4875 

0.5 

130 

0.95 

850 

4100 

0.05 

99 


SP6351 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

i 

16177 

0.5 

130 

0.95 

850 

4100 

0.05 

99 


1N6027A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4289 

0.5 

130 

1 

950 

4500 

0.1 

84 

10 

1N6027B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4290 

0.5 

130 

1 

950 

4500 

0.1 

99 

5 

1N6027C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4291 

0.5 

1 130 

1 

950 

4500 

0.1 

99 

2 

1N6027D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4292 

0.5 

130 

1 

950 

4500 

0.1 

99 

1 

1N5274A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3467 

0.5 

130 

0.95 

1100 

4500 

0.1 

94 

10 

1N5274A (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

130 

0.95 

1100 

4500 

0.1 

94 

10 

1N5274B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3469 

0.5 

130 

0.95 

1100 

4500 

0.1 

99 

5 

1N5274B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3470 

0.5 

130 

0.95 

1100 

4500 

0.1 

99 

5 

MLL5274B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12786 

0.5 

130 

9.5 

1100 

4500 

0.1 

99 

5 

1N5275A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3471 

0.5 

140 

0.9 

1300 

4500 

0.1 

101 

10 

1N5275A(D07) 

1 Scottsdale 

DO-7 

STD 


3472 

0.5 

140 

0.9 

1300 

4500 

0.1 

101 

10 

1N5275B 

Scottsdale 

DO-35 

iSTD 


3473 

0.5 

140 

0.9 

1300 

4500 

0.1 

106 

5 

1N5275B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

ISTD 


3474 

0.5 

140 

0.9 

1300 

4500 

0.1 

106 

5 

MLL5275B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


HESS 


■eh 

9 

1300 

4500 

0.1 

106 

5 

1N6352 

Santa Ana 

DO-35 

STD 





0.85 

1000 

4500 

0.05 

114 


SP6352 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■HBl 


150 

0.85 

1000 

4500 

0.05 

114 


1N6028A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■US 

0.5 

150 

1 

1250 

5000 

0.1 

91 

10 

1N6028B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

150 

1 

1250 

5000 

0.1 

114 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-62 


http://www.microsemi.com 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{^) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6028C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4295 

0.5 

150 

1 

1250 

5000 

0.1 

114 

2 

1N6028D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4296 

0.5 

150 

1 

1250 

5000 

0.1 

114 

1 

1N5276A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3475 

0.5 

150 

0.85 

1500 

5000 

0.1 

108 

10 

1N5276A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3476 

0.5 

150 

0.85 

1500 

5000 

0.1 

108 

10 

1N5276B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3477 

0.5 

150 

0.85 

1500 

5000 

0.1 

114 

5 

1N5276B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3478 

0.5 

150 

0.85 

1500 

5000 

0.1 

114 

5 

MLL5276B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12788 

0.5 

150 

8.5 

1500 

5000 

0.1 

114 

5 

1N6353 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

I 4877 

0.5 

160 

0.8 

1200 

5000 

0.05 

122 


SP6353 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16179 

0.5 

160 

0.8 

1200 

5000 

0.05 

122 


1N6029A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4297 

0.5 

160 

1 

1400 

5500 

0.1 

99 

10 

1N6029B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4298 

0.5 

160 

1 

1400 

5500 

0.1 

122 

5 

1N6029C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4299 

0.5 

160 

1 

1400 

5500 

0.1 

122 

2 

1N6029D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4300 

0.5 

160 

1 

1400 

5500 

0.1 

122 

1 

1N5277A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3479 

0.5 

160 

0.8 

1700 

5500 

0.1 

116 

10 

1N5277A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3480 

0.5 

160 

0.8 

1700 

5500 

0.1 

116 

10 

1N5277B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3481 

0.5 

160 

0.8 

1700 

5500 

0.1 

122 

5 

1N5277B (D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3482 

0.5 

160 

0.8 

1700 

iTsoo 

0.1 

122 

5 

MLL5277B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12789 

0.5 

160 

8 

1700 

5500 

0.1 

122 

5 

1N5278A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3483 

0.5 

170 

0.74 

1900 

5500 

0.1 

123 

10 

1N5278A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3484 

0.5 

170 

0.74 

1900 

5500 

0.1 

123 

10 

1N5278B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3485 

0.5 

170 

0.74 

1900 

5500 

0.1 

129 

5 

1N5278B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3486 

0.5 

170 

0.74 

1900 

5500 

0.1 

129 

5 

MLL5278B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12790 

1 0.5 

170 

7.4 

1900 

5500 

0.1 

129 

5 

1N6354 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


4878 

1 0.5 

180 

0.68 

1500 

^00 

0.05 

137 


SP6354 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


16180 

1 0.5 

180 

0.68 

1500 

5600 

0.05 

137 


1N6030A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4301 

0.5 

180 

1 

1700 

6000 

0.1 

114 

10 

1N6030B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4302 

0.5 

180 

1 

1700 

6000 

0.1 

137 

5 

1N6030C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4303 

0.5 

180 

1 

1700 

6000 

0.1 

137 

2 

1N6030D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


4304 

0.5 

180 

1 

1700 

6000 

0.1 

137 

1 

1N5279A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3487 

0.5 

180 

0.68 

2200 

6000 

0.1 

130 

10 

1N5279A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3488 

0.5 

180 

0.68 

2200 

6000 

0.1 

130 

10 

1N5279B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3489 

0.5 

180 

0.68 

2200 

6000 

0.1 

137 

5 

1N5279B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3490 

1 0.5 

180 

0.68 

2200 

6000 

0.1 

137 

5 

MLL5279B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12791 

1 0.5 

180 

6.8 

2200 

6000 

0.1 

137 

5 

1N5280A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3491 

0.5 

190 

0.66 

2400 

6500 

0.1 

137 

10 

1N5280A(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3492 

0.5 

190 

0.66 

2400 

6500 

0.1 

137 

10 

1N5280B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3493 

1 0.5 

190 

0.66 

2400 

6500 

0.1 

144 

5 

1N5280B(DO7) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3494 

0.5 

190 

0.66 

2400 

6500 

0.1 

144 

5 

MLL5280B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12792 

0.5 

190 

6.6 

2400 

6500 

0.1 

144 

5 

1N6355 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


■EE&I 

0.5 

200 

0.65 

1800 

6500 

0.05 

152 


SP6355 

Santa Ana 

DO-35 

STD 



0.5 

200 

0.65 

1800 

6500 

0.05 

152 


1N6031A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

200 

1 

2000 

7000 

0.1 

122 

10 

1N6031B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

200 

1 

2000 

7000 

0.1 

152 

5 

1N6031C 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

200 

1 

2000 

7000 

0.1 

152 

2 

1N6031D 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EEllEl 

0.5 

200 

1 

2000 

7000 

0.1 

152 

1 

1N5281A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

200 

0.65 

2500 

7000 

0.1 

144 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


ZEN 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

It'- 

(mA) 

rZzt:F 

in) 

(^) 

-1 

YR 

::;:(V)::| 

Tol. 

(+/-%) 

1N5281A(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




200 

0.65 

2500 

7000 

0.1 

144 

10 

1N5281B 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


IKEEEI 


200 

0.65 

2500 

7000 

0.1 

152 

5 

1N5281B(D07) 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




200 

0.65 

2500 

7000 

0.1 

152 

5 

MLL5281B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




200 

6 

2500 

7000 

0.1 

152 

5 

1N4628 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

6.8 

18.5 





5 

1N4629 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




7.5 

16.5 





5 

1N4630 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2686 

0.6 

8.2 

15 





5 

1N4631 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2687 

0.6 

9.1 

14 





5 

1N4632 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

10 

12.5 





5 

1N4633 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




11 

11.5 





5 

1N4634 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

12 

10.5 





5 

1N4635 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

13 

9.5 





5 

1N4636 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11^^31 

0.6 

15 

8.5 





5 

1N4637 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

16 

7.8 





5 

1N4638 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

18 

7 





5 

1N4639 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

20 

6.2 





5 

1N4640 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.6 

22 

5.6 





5 

1N4641 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




24 

5.2 





5 

1N4642 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2698 

0.6 

27 

4.6 





5 

1N4643 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2699 

0.6 

30 

4.2 





5 

1N4644 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2700 

0.6 

33 

3.8 





5 

1N4645 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2701 

0.6 

36 

3.4 





5 

1N4646 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



1031 


3.2 





5 

1N4647 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



mm 

43 

3 





5 

1N4648 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2704 

0.6 

msm 

2.7 





5 

1N3821 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2200 

1 

mum 

76 

10 


100 

1 

■El 

1N3821A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2201 

1 

na 

76 

MUM 

400 

100 

1 

5 

1N4728 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2784 

1 


76 

10 

400 

100 

1 

10 

1N4728 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2785 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

10 

1N4728A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2786 

1 

iicicM 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

1N4728A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2787 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

JAN1N3821A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7107 

1 

mum 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

JANTX1N3821A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8857 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

JANTXV1N3821A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10334 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL3821-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12566 

1 


76 

10 

400 

100 

1 

10 

MLL3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12567 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL4728A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12695 

1 

Bcicl 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL4728A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12696 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLQ3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLX3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


EhUi 

n 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLXV3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

1N3822 

Scottsdale 

DO-13 

STD 




3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

1N3822A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


■ESI 


3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

1N4729 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 




3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

1N4729 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



■■ 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

1N4729A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-64 


http://www.microsemi.com 












Micmsemi 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4729A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2791 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

JAN1N3822A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

K[EE1 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

JANTX1N3822A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EESll 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

JANTXV1N3822A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

MTTm 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL3822-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12568 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

MLL3822A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12569 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL4729A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


20690 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLQ3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13111 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLX3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13157 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLXV3822A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13203 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

1N3823 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2204 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

1N3823A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2205 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

1N4730 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2792 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

1N4730 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2793 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

1N4730A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2794 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

1N4730A(DO41) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2795 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

JAN1N3823A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7109 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

JANTX1N3823A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8859 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

JANTXV1N3823A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10336 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLL3823-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12570 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

MLL3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12571 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLL4730A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20691 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLQ3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13112 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLX3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13158 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLXV3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13204 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

1N3824 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2206 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

1N3824A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2207 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

1N4731 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2796 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

1N4731 (0041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2797 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

1N4731A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2798 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

1N4731A{D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2799 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

JAN1N3824A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7110 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

JANTX1N3824A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8860 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

JANTXV1N3824A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10337 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLL3824-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12572 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

MLL3824A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12573 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLL4731A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20692 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLQ3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13113 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLX3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13159 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLXV3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13205 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

1N3825 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2208 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

1N3825A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 




4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

1N4732 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■Elllll] 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

1N4732 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

4.7 

55 

8 

500 

10 

1 

10 

1N4732A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■BUS 


4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

1N4732A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

i 



4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On DemancJ (800) 713-4113 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(zt 

(mA) 

:ZMC 

in) 

-1 

VR 

Tol 

(+/-%) 

JAN1N3825A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7111 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

MSM 

JANTX1N3825A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8861 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

wm 

JANTXV1N3825A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10338 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 


MLL3825-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12574 

1 

mm 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

MLL3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12575 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLL4732A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20693 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLQ3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13114 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLX3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13160 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLXV3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13206 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

1N3826 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2210 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

1N3826A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2211 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

1N4733 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2804 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

1N4733 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2805 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

1N4733A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2806 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

1N4733A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2807 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

JAN1N3826A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7112 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

JANTX1N3826A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8862 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

JANTXV1N3826A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10339 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLL3826-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12576 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

MLL3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12577 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

I\/1LL4733A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20694 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLQ3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13115 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLX3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13161 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLXV3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13207 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

1N3827 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2212 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

1N3827A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2213 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

1N4734 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2808 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

1N4734 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2809 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

1N4734A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2810 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

1N4734A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2811 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

JAN1N3827A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7113 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

JANTX1N3827A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8863 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

JANTXV1N3827A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10340 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLL3827-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12578 

1 


45 

5 

600 

10 

2 

10 

MLL3827A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12579 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLL4734A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20695 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLQ3827A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13116 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLX3827A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13162 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLXV3827A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13208 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

1N3828 

Scottsdale 

DO-13 

Bi?51 


2214 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

1N3828A 

Scottsdale 

DO-13 

isiiil 


2215 

1 


41 

2 

700 

10 

3 

5 

1N4735 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2812 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

1N4735(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2813 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

1N4735A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2814 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

1N4735A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2815 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

JAN1N3828A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7114 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsem! Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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MicmsemI 


d U U U U 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N3828A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8864 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

JANTXV1N3828A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10341 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLL3828-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12580 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

MLL3828A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12581 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLL4735A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20696 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLQ3828A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13117 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLX3828A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13163 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLXV3828A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13209 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

UZ8706 

Watertown 

A 

STD 


17639 

1 

6.8 

0.037 





5 

UZ8806 

Watertown 

A 

STD 


17668 

1 

6.8 

0.037 





10 

1N3829 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2216 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

10 

1N3829A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2217 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLL3829-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12582 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

10 

MLL3829A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12583 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

I\/1LQ3829A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13118 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLX3829A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13164 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLXV3829A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13210 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

1N3016A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1836 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

10 

1N3016B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

1N4736 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2816 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

10 

1N4736 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2817 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

10 

1N4736A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

1N4736A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2819 

1 1 

6.8 

37 

3.5 

RSTSl 

MUM 

4 

5 

JAN1N3016B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7000 

! 1 

6.8 

37 

3.5 

RiBl 


5.2 

5 

JANTX1N3016B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8800 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

JANTXV1N3016B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10285 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

MLL3016A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12422 

1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

10 

MLL3016A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12423 

1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

10 

MLL3016B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12424 

1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

5 

MLL3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12425 

1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

5 

MLL4736A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


20697 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

MLQ3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13074 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

MLX3016B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13120 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

MLXV3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13166 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

UZ8707 

Watertown 

A 

STD 


17640 

1 

7.5 

0.034 





5 

UZ8807 

Watertown 

A 

STD 


17669 

1 

7.5 

0.034 





10 

1N3830 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2218 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

10 

1N3830A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


2219 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLL3830-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12584 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

10 

MLL3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12585 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLQ3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13119 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLX3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13165 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLXV3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13211 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

1N3017A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1838 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

10 

1N3017B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1839 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

1N4737 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2820 

1 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

■■ 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

in) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4737(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

10 

1N4737A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2822 

1 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

5 

1N4737A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2823 

1 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

5 

JAN1N3017B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7001 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

JANTX1N3017B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8801 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

JANTXV1N3017B 

Scottsdale 

DO-13 


MllM 

10286 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLL3017A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


bhth 


7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

10 

MLL3017A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

■El 

MLL3017B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




7.5 

34 

4 

750 



5 

MLL3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BP'F'ri 


7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

5 

MLL4737A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



BDi 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

5 

MLQ3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13075 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLX3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13121 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLXV3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13167 

1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

UZ8708 

Watertown 

A 

STD 


17641 

1 

8.2 

0.031 





5 

UZ8808 

Watertown 

A 

STD 


17670 

1 

8.2 

0.031 





10 

1N3018A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1840 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

10 

1N3018B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1841 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

1N4738 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2824 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

10 

1N4738(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

tssnu 


2825 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

10 

1N4738A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 




8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

1N4738A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

JAN1N3018B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EEE9 

IKH 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

JANTX1N3018B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8802 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

JANTXV1N3018B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10287 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

MLL3018A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12430 

1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

6.2 

10 

MLL3018A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12431 

1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

6.2 

10 

MLL3018B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12432 

1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

CM 

CD 

5 

MLL3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12433 

1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

CM 

5 

MLL4738A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20699 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

MLQ3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13076 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

CM 

CD 

5 

MLX3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13122 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

MLXV3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13168 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

UZ8709 

Watertown 

A 

STD 


17642 

1 

9.1 

0.028 





5 

UZ8809 

Watertown 

A 

STD 


17671 

1 

9.1 

0.028 





10 

1N4739 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■ESII 

1 

9.1 

N) 

CO 

4.5 

700 

10 

7 

10 

1N4739 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


WKEMl 

1 

9.1 

28 

4.5 

700 

10 

7 

10 

1N4739A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

9.1 

28 

4.5 

700 

10 

7 

5 

1N4739A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2831 

1 

9.1 

28 

4.5 

700 

10 

7 

5 

1N3019A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1842 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

10 

1N3019B 

Scottsdale 

DO-13 

isSiSI 


1843 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

JAN1N3019B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7003 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

JANTX1N3019B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8803 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

JANTXV1N3019B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10288 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLL3019A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12434 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

10 

MLL3019A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12435 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

10 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

I\/1LL3019B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12436 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

5 

MLL3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12437 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

5 

MLL4739A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20700 

1 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

5 

MLQ3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13077 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLX3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13123 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLXV3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


iBHni 

eb 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

UZ8710 

Watertown 

A 

STD 



1 

10 

0.025 





5 

UZ8810 

Watertown 

A 

STD 



BE 

10 

0.025 





10 

1N3020A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


■BOEO 


10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

10 

1N3020B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



BB 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

1N4740 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

10 

1N4740 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EE 

1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

10 

1N4740A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

1N4740A (0041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

JAN1N3020B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

JANTX1N3020B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

JANTXV1N3020B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

Errm 

1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

MLL3020A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


Ek£ldJ 

1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

10 

MLL3020A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

10 

MLL3020B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

5 

MLL3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12441 

1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

5 

MLL4740A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20701 

1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

MLQ3020B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13078 

1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

MLX3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13124 

1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

MLXV3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13170 

1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

1N3021A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1846 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

10 

1N3021B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1847 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

1N4741 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2836 

1 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

10 

1N4741 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2837 

1 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

10 

1N4741A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2838 

1 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

1N4741A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2839 

1 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

JAN1N3021B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7005 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

JANTX1N3021B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8805 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

JANTXV1N3021B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10290 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

r“ 5 

MLL3021A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12442 

1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

10 

MLL3021A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12443 

1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

10 

MLL3021B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12444 

1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

5 

MLL3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12445 

1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

5 

MLL4741A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20702 

1 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

MLQ3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13079 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

MLX3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13125 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

MLXV3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13171 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

UZ8712 

Watertown 

A 

STD 


17644 

1 

12 

0.023 





5 

UZ8812 

Watertown 

A 

STD 


17673 

1 

12 

0.023 





10 

1N3022A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1848 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

10 

1N3022B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1849 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 

Division 

Package 
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Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) (mA) 

::Zzt'^ 

Zizk 

{^) 

-1 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4742 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2840 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

1N4742 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2841 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

1N4742A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 

! 2842 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

1N4742A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

; 2843 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

JAN1N3022B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7006 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

JANTX1N3022B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8806 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N3022B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10291 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLL3022A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12446 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

10 

MLL3022A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12447 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

10 

MLL3022B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12448 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

5 

MLL3022B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12449 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

5 

MLL4742A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


20703 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

MLQ3022B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLX3022B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLXV3022B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■ESQ 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

UZ8713 

Watertown 

A 

STD 


mmi 

1 

13 

0.021 





5 

UZ8813 

Watertown 

A 

STD 



1 

13 

0.021 





10 

1N3023A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

10 

1N3023B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


WKm 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

1N4743 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2844 

1 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

1N4743 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2845 

1 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

1N4743A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2846 

1 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

1N4743A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2847 

1 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N3023B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7007 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

JANTX1N3023B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8807 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N3023B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10292 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

MLL3023A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■FPHI 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

10 

MLL3023A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■■■ 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

10 

MLL3023B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

5 

MLL3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■S^ 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

5 

MLL4743A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

MLQ3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

MLX3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■ESQ 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

MLXV3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■H^H 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

UZ8714 

Watertown 

A 

STD 


■HfH 

1 

14 

0.019 





5 

UZ8814 

Watertown 

A 

STD 


■fnvi 

1 

14 

0.019 





10 

UZ8715 

Watertown 

A 

STD 


■■Q 

1 

15 

0.017 





5 

UZ8815 

Watertown 

A 

STD 



1 

15 

0.017 





10 

1N3024A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

10 

1N3024B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

1N4744 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

1N4744 {D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EQ 

1 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

1N4744A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


lElSl] 

1 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

1N4744A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■QQ 

1 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

JAN1N3024B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EEQ 

1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

JANTX1N3024B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-70 


http://www.microsemi.com 





Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

To\- 

(+/-%) 

JANTXV1N3024B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLL3024A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BIHIfl 

1 

15 

17 

14 

750 

10 

44.4 

10 

MLL3024A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

15 

17 

14 

750 

10 

44.4 

10 

MLL3024B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

15 

17 

14 

750 

10 

44.4 

5 

MLL3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



HDB 

15 

17 

14 

750 

10 

44.4 

5 

MLL4744A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



KH 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

MLQ3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



HDH 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLX3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLXV3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

UZ8716 

Watertown 

A 

STD 



1 

16 

0.016 





5 

UZ8816 

Watertown 

A 

STD 



1 

16 

0.016 





10 

1N3025A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

10 

1N3025B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

1N4745 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

10 

1N4745 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

10 

1N4745A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

1N4745A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

JAN1N3025B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

JANTX1N3025B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

JANTXV1N3025B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

HESS 

1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

MLL3025A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MhTI+l 

1 

16 

15.5 

16 

750 

10 

12.2 

10 

MLL3025A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

16 

15.5 

16 

750 

10 

12.2 

10 

MLL3025B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




16 

15.5 

16 

750 

10 

12.2 

5 

MLL3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




16 

15.5 

16 

750 

10 

12.2 

5 

MLL4745A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

MLQ3025B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■EEEE] 


16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

MLX3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

MLXV3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13175 

1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

UZ8718 

Watertown 

A 

STD 


17649 

1 

18 

0.014 





5 

UZ8818 

Watertown 

A 

STD 


17678 

1 

18 

0.014 





10 

1N3026A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1856 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

10 

1N3026B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1857 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

1N4746 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2856 

1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

1N4746(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2857 

1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

1N4746A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2858 

1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

1N4746A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2859 

1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N3026B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

JANTX1N3026B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N3026B 

Scottsdale 

DO-13 

STD| 

115 


1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLL3026A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12462 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

10 

MLL3026A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12463 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

10 

MLL3026B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


WHPU'I 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

IV1LL3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLL4746A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 1 



1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

MLQ3026B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MFITTI 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLX3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EIEQ 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-71 


http://www.microsemi.com 










ZEN 


Zener Regulator Diodes Af/cro^m/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

jyi>§ 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

Vz 

(V) 

(mA) 

■■'Zzi::- 

(n) 

■^ZzK'! 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

Tol. 

(+/-%) 

MLXV3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BIHIrH 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

UZ8720 

Watertown 

A 

STD 



1 

20 

0.013 





5 

UZ8820 

Watertown 

A 

STD 



1 

20 

0.013 





10 

1N3027A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

10 

1N3027B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

1N4747 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

20 

12.5 

22 


§ks^ 

iiaa 

mm 

1N4747(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2861 

1 


12.5 


Rail 



■a 

1N4747A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

1N4747A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

JAN1N3027B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

WMESt 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

JANTX1N3027B 

Scottsdale 


STD 

115 


1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

JANTXV1N3027B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

m-n'n 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLL3027A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MTm 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

10 

MLL3027A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

10 

MLL3027B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

5 

MLL3027B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■DSEI] 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

5 

MLL4747A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20708 

1 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

MLQ3027B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13085 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLX3027B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13131 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLXV3027B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13177 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

UZ8722 

Watertown 

A 

STD 


17651 

1 

22 

0.012 





5 

UZ8822 

Watertown 

A 

STD 


17680 

1 

22 

0.012 





10 

1N3028A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1860 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

10 

1N3028B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1861 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

1N4748 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2864 

1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

10 

1N4748 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

10 

1N4748A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■ESI 

1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

5 

1N4748A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

5 

JAN1N3028B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■QUQ 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

JANTX1N3028B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EflS 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

JANTXV1N3028B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■1‘PITI 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL3028A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■HH‘| 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

10 

MLL3028A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■hfHI 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

10 

MLL3028B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■Hnri 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL4748A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

5 

MLQ3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■hMii 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLX3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■BES 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLXV3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■UlrM 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

UZ8724 

Watertown 

A 

STD 


■Hitl 

1 

24 

0.105 





5 

UZ8824 

Watertown 

A 

STD 



1 

24 

0.105 





10 

1N3029A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

10 

1N3029B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

1N4749 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2868 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

10 

1N4749 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2869 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

10 

1N4749A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2870 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanid (800) 713-4113 


ZEN-72 


http://www.microsemi.com 











Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

in) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

, 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4749A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IBSI 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

JAN1N3029B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

JANTX1N3029B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

MPTH 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

JANTXV1N3029B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLL3029A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

24 

msa 



10 

18.2 

10 

MLL3029A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


MESS 

1 

24 

lEBI 

1^ 


10 

18.2 

10 

MLL3029B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12476 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLL3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12477 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLL4749A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20710 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

MLQ3029B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13087 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLX3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13133 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLXV3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13179 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

UZ8727 

Watertown 

A 

STD 


17653 

1 

27 

0.01 





5 

UZ8827 

Watertown 

A 

STD 


17682 

1 

27 

0.01 





10 

1N3030A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1864 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

10 

1N3030B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1865 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

1N4750 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

1N4750(DO41) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

1N4750A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


HEIS] 

1 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

1N4750A(DO41) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N3030B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7014 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

JANTX1N3030B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8814 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

JANTXV1N3030B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10299 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLL3030A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12478 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

10 

MLL3030A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12479 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

10 

IVILL3030B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12480 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLL3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12481 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLL4750A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20711 

1 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

MLQ3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13088 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLX3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13134 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLXV3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13180 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

UZ8730 

Watertown 

A 

STD 


17654 

1 

30 

0.009 





5 

UZ8830 

Watertown 

A 

STD 


17683 

1 

30 

0.009 





10 

1N3031A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1866 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

10 

1N3031B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1867 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

1N4751 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2876 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

10 

1N4751 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2877 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

10 

1N4751A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2878 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

5 

1N4751A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2879 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

5 

JAN1N3031B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7015 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

JANTX1N3031B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

JANTXV1N3031B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10300 

1 


8.5 

ESI 

irtWii 

I 10 

22.8 

5 

MLL3031A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

10 

MLL3031A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12483 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

10 

MLL3031B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


msm 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

MLL3031B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number ! Microsemi 

j Division 

Package 

Outline 

Tyi^ 

Mil 

^pec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

ii 

(mA) 

(n) 

Zzk 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V): 

ToL 

(+/-%) 

MLL4751A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20712 

1 

so 


40 

1000 

5 

22.8 

5 

MLQ3031B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13089 

1 

so 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

MLX3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13135 

1 

so 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

MLXV3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13181 

1 

so 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

UZ8733 

Watertown 

A 

STD 


17655 

1 

ss 

0.008 





5 

UZ8833 

Watertown 

A 

STD 



1 

ss 

0.008 





10 

1N3032A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1868 

1 

ss 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

10 

1N3032B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 



1 

ss 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

1N4752 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2880 

1 

ss 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

10 

1N4752 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2881 

1 

S3 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

10 

1N4752A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2882 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

1N4752A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2883 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N3032B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

7016 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

JANTX1N3032B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

8816 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

JANTXV1N3032B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

10301 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLL3032A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12486 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

10 

MLL3032A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12487 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

10 

MLL3032B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12488 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

5 

MLL3032B-1 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


12489 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

5 

MLL4752A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20713 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

MLQ3032B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13090 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLX3032B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13136 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLXV3032B-1 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 


13182 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

UZ8736 

Watertown 

A 

STD 


17656 

1 

36 

0.007 





5 

UZ8836 

Watertown 

A 

iSTD 


17685 

1 

36 

0.007 





10 

1N3033A 

Scottsdale 

DO-1S 

'STD 


1870 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

10 

1N3033B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1871 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

1N4753 

Scottsdale 

DDO-41 

!std 


2884 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

10 

1N4753 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

|STD 


2885 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

10 

1N4753A 

Scottsdale 

DDO-41 

ISTD 

1 

2886 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

1N4753A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

!std 


2887 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

JAN1N3033B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 1 

7017 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

JANTX1N3033B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

8817 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

JANTXV1N3033B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

10302 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

MLL3033A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12490 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

10 

MLL3033A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12491 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

10 

MLL3033B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12492 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

5 

MLL3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12493 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.1 

5 

MLL4753A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20714 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

MLQ3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13091 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

MLX3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13137 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

MLXV3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13183 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

1N3034A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1872 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

10 

1N3034B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1873 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

1N4754 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2888 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

10 

1N4754 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2889 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

.Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4754A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2890 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

1N4754A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2891 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

JAN1N3034B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7018 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

JANTX1N3034B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8818 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

JANTXV1N3034B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10303 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLL3034A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12494 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

10 

MLL3034A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12495 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

10 

MLL3034B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12496 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

5 

MLL3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12497 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

5 

MLL4754A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20715 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

MLQ3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13092 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLX3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13138 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLXV3034B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13184 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

UZ8740 

Watertown 

A 

STD 


17657 

1 

40 

0.007 





5 

UZ8840 

Watertown 

A 

STD 


17686 

1 

40 

0.007 





10 

MLL3035A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12498 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

10 

MLL3035A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12499 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

10 

IVILL3035B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12500 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

5 

MLL3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12501 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

5 

1N3035A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1874 

1 

43 

6 

70 

2E+04 

10 

32.7 

10 

1N3035B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

43 

6 

70 

2E+04 

10 

32.7 

5 

1N4755 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

10 

1N4755(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

10 

1N4755A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

1N4755A{D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

JAN1N3035B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

43 

6 

70 

2E+04 

10 

32.7 

5 

JANTX1N3035B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

43 

6 

70 

2E+04 

10 

32.7 

5 

JANTXV1N3035B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

43 

6 

70 

2E+04 

10 

32.7 

5 

MLL4755A 

Scottsdale 

DO-21 3AB i 

SM 



1 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

MLQ3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

MLX3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

MLXV3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

UZ8745 

Watertown 

A 

STD 



1 

45 

0.06 





5 

UZ8845 

Watertown 

A 

STD 



1 

45 

0.06 





10 

1N3036A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1876 

1 

47 

5.5 

80 

2E+04 

10 

35.8 

10 

1N3036B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1877 

1 

47 

5.5 

80 

2E+04 

10 

35.8 

5 

1N4756 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2896 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

10 

1N4756 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2897 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

1 5 

35.8 

10 

1N4756A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



1 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

1N4756A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

JAN1N3036B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

47 

5.5 

80 

2E+04 

10 

35.8 

5 

JANTX1N3036B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

47 

5.5 

80 

2E+04 

10 

35.8 

5 

JANTXV1N3036B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

47 

5.5 

80 

2E+04 

10 

1 35.8 

5 

MLL3036A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

10 

MLL3036A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BH'I'fFI 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

10 

I\/ILL3036B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

SM 

(V) 

Si^itl: 

(mA) 

lial 

(n) 

(a) 

-I 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

MLL3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLL4756A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20717 

1 

47 


80 

1500 

5 

35.8 

5 

MLQ3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13094 

1 

47 

5.5 

o 

GO 

1500 

10 

35.8 

5 

MLX3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13140 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLXV3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13186 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

UZ8750 

Watertown 

A 

STD 



1 

50 

0.05 





5 

UZ8850 

Watertown 

A 

STD 


17688 

1 

50 

0.05 





10 

1N3037A 

Scottsdale 

D0-1S 

STD 


1878 

1 

51 

5 

95 

2E+04 

10 

38.8 

10 

1N3037B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1879 

1 

51 

5 

95 

N) 

m 

+ 

o 

10 

38.8 

5 

1N4757 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 



ms 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

1N4757 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2901 

1 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

1N4757A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■EES 


51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

1N4757A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HOES 

1 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N3037B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

WMEBi 

1 

51 

5 

95 

2E+04 

10 

38.8 

5 

JANTX1N3037B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

■EUSI 

HIH 

51 

5 

95 

2E+04 

10 

38.8 

5 

JANTXV1N3037B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

■EEEH 

MM 

51 

5 

95 

2E+04 

10 

38.8 

5 

MLL3037A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

10 

MLL3037A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

10 

MLL3037B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLL3037B-1 

Scottsdale 

DO-21SAB 

SM 



1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLL4757A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20718 

1 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

MLQ3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13095 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLX3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13141 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLXV3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13187 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

UZ8756 

Watertown 

A 

STD 


17661 

1 

56 

0.005 





5 

UZ8856 

Watertown 

A 

jSTD 


17689 

1 

56 

0.005 





10 

1N3038A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1880 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

10 

1N3038B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1881 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

1N4758 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2904 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

10 

1N4758 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2905 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

10 

1N4758A 

Scottsdale 

DDO-41 

iSTD 


2906 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

1N4758A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

ISTD 


2907 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

JAN1N3038B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

7022 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

JANTX1N3038B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

8822 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

JANTXV1N3038B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

10307 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLL3038A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12510 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

10 

MLL3038A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12511 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

10 

MLL3038B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12512 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLL3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12513 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLL4758A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

MLQ3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

IV1LX3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



MM 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLXV3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


MhlM 

MM 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

UZ8760 

Watertown 

A 

STD 



1 

60 

0.004 





5 

UZ8860 

Watertown 

A 

STD 


K'lrifl'l 

MM 

60 

0.004 





10 

1N3039A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


HEUa 


62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-76 


http://www.microsemi.com 















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

io) 

Zzk 

(CL) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N3039B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


■EEHEI 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

1N4759 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


MEM 

lEE 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

1N4759(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

1N4759A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


MEM 


62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

1N4759A (0041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


MESO 

KH 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N3039B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7023 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

JANTX1N3039B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8823 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

JANTXV1N3039B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10308 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLL3039A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12514 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

10 

MLL3039A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12515 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

10 

MLL3039B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12516 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLL3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12517 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

IVILL4759A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


20720 

1 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

MLQ3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13097 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLX3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13143 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLXV3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13189 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

1N3040A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1884 

1 

68 

3.7 

125 

2000 

10 

51.7 

10 

1N3040B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1885 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

1N4760 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2912 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

10 

1N4760 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


EES 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

10 

1N4760A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


EES 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

1N4760A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


^ESS 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

JAN1N3040B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

HESl 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

JANTX1N3040B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8824 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

JANTXV1N3040B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10309 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

IV1LL3040A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12518 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

10 

MLL3040A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12519 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

10 

MLL3040B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12520 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLL3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12521 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLL4760A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20721 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

MLQ3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLX3040B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13144 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLXV3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13190 

1 1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

UZ8770 

Watertown 

A 

STD 


17663 

1 

70 

0.004 





5 

UZ8870 

Watertown 

A 

STD 


17691 

1 

70 

0.004 





10 

UZ8775 

Watertown 

A 

STD 


17664 

1 

75 

0.003 





5 

UZ8875 

Watertown 

A 

STD 


17692 

1 

75 

0.003 





10 

1N3041A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1886 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

10 

1N3041B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1887 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

1N4761 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2916 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

10 

1N4761 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



MKE 

75 

3.3 

175 1 

2000 

5 

56 

10 

1N4761A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


1EE 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 

1N4761A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2919 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N3041B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7025 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

JANTX1N3041B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8825 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

JANTXV1N3041B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10310 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 ZEN-77 http://www.microsemi.com 


ZEN 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

];|;:'Package''.‘I- 

Outline 

Tyil 

IHiiy 

gfpata'Hhli^ 

Sheet ID 

Power 

(W) 


Ms® 

(mA) 

Silts 

(n) 

’SifeS 

(n) 

SSr'* 

(uA) 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL3041A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12522 

1 

mm 

■CIKM 

175 

2000 

10 

56 

10 

MLL3041A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12523 

1 1 

75 


175 

2000 

10 

56 

10 

MLL3041B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12524 

1 

75 

mmm 





5 

MLL3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12525 

1 

75 

BcjcM 

1^ 

SI 

10 

56 

5 

IVILL4761A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


20722 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 

MLQ3041B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13099 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLX3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13145 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLXV3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13191 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

UZ8780 

Watertown 

A 

STD 


17665 

1 

80 

0.003 





5 

UZ8880 

Watertown 

A 

STD 


17693 

1 

80 

0.003 





10 

1N3042A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1888 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

10 

1N3042B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1889 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

1N4762 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2920 

1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

1N4762 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2921 

1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

1N4762A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2922 

1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

1N4762A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2923 

1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N3042B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 



82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

JANTX1N3042B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8826 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

JANTXV1N3042B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10311 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLL3042A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12526 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

10 

MLL3042A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12527 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

10 

MLL3042B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12528 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLL3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12529 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLL4762A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20723 

1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

MLQ3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13100 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLX3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13146 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLXV3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13192 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

UZ8790 

Watertown 

A 

STD 


17666 

1 

90 

0.003 





5 

UZ8890 

Watertown 

A 

STD 


17694 

1 

90 

0.003 





10 

1N3043A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1890 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

10 

1N3043B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1891 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

1N4763 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2924 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

10 

1N4763(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2925 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

10 

1N4763A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2926 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

1N4763A (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2927 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

JAN1N3043B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7027 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

JANTX1N3043B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8827 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

JANTXV1N3043B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10312 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLL3043A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12530 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

10 

IVILL3043A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BIH+H 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

10 

MLL3043B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


lUfH 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLL3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



ni 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLL4763A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




91 

2.8 


Hilmi 

5 

69.2 

5 

MLQ3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




91 

2.8 


jcfifSfi! 

10 

69.2 

5 

MLX3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EIE3 

HH 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLXV3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-78 


http://www.microsemi.com 
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Package 
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Type 

Mil 
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Data 
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Power 
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Vz 
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m 

IR 
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VR 
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Tol. 

(+/-%) 

UZ8110 

Watertown 

A 

STD 


17598 

1 

100 

2.5 





5 

UZ8210 

Watertown 

A 

STD 


17616 

1 

100 

2.5 





10 

1N3044A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1892 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

10 

1N3044B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1893 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

1N4764 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


2928 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

10 

1N4764 (D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


2929 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

10 

1N4764A 

Scottsdale 

DDO-41 

STD 


■EESl 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 

1N4764A(D041) 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



mi 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 

JAN1N3044B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7028 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

JANTX1N3044B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8828 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

JANTXV1N3044B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10313 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLL3044A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12534 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

10 

MLL3044A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12535 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

10 

MLL3044B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12536 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLL3044B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12537 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLL4764A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20725 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 

MLQ3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13102 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLX3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13148 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLXV3044B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13194 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

UZ8111 

Watertown 

A 

STD 



1 

110 

2.3 





5 

UZ8211 

Watertown 

A 

STD 


17617 

1 

110 

2.3 





10 

1N3045A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1894 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

10 

1N3045B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1895 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

JAN1N3045B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7029 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

JANTX1N3045B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8829 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

JANTXV1N3045B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10314 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLL3045A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12538 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

10 

IVILL3045A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12539 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

10 

MLL3045B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12540 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLL3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12541 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLQ3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13103 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLX3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13149 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLXV3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

I 

13195 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

1EZ110D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1101 

1 

110 

2.3 

570 

5200 



5 

UZ8112 

Watertown 

A 

STD 


17600 

1 

120 

2 





5 

UZ8212 

Watertown 

A 

STD 


17618 

1 

120 

2 





10 

1N3046A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1896 

1 j 

120 

2 

1 550 

4500 

10 

91.2 

10 

1N3046B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1897 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

JAN1N3046B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7030 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

JANTX1N3046B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

8830 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

JANTXV1N3046B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

10315 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLL3046A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12542 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

10 

MLL3046A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12543 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

10 

MLL3046B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12544 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLL3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12545 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLQ3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13104 1 1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-79 


http://www.microsemi.com 




ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Tyiil 

Mil 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Klt5 

(mA) 


(n) 

-I ; 

Wm 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

IVILX3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13150 

1 

PiSl 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLXV3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13196 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

1EZ120D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1102 

1 

120 

2 

710 

5800 



5 

UZ8113 

Watertown 

A 

STD 


17601 

1 

130 

1.9 





5 

UZ8213 

Watertown 

A 

STD 


17619 

1 

130 

1.9 





10 

1N3047A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

10 

1N3047B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

JAN1N3047B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EED 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

JANTX1N3047B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■ESSl 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

JANTXV1N3047B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

KfTVH 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLL3047A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

10 

MLL3047A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

10 

l\/ILL3047B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


KFTTn 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLL3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLQ3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


KhlH 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLX3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLXV3047B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


KKI‘H 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

1EZ130D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■beei 

1 

130 

1.9 

910 

6500 



5 

UZ8114 

Watertown 

A 

STD 



1 

140 

1.8 





5 

UZ8214 

Watertown 

A 

STD 



1 

140 

1.8 





10 

1EZ140D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HBEQ 

1 

140 

1.8 

1100 

7000 



5 

UZ8115 

Watertown 

A 

STD 



1 

150 

1.7 





5 

UZ8215 

Watertown 

A 

STD 


Kh+J 

1 

150 

1.7 





10 

1N3048A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


HQQs] 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

10 

1N3048B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


■KEQD 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

JAN1N3048B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 


1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

JANTX1N3048B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

IKJISSI 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

JANTXV1N3048B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

BiTHH 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLL3048A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

10 

MLL3048A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

10 

MLL3048B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLL3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12553 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLQ3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13106 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLX3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13152 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLXV3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13198 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

1EZ150D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1105 

1 

150 

1.7 

1300 

7500 



5 

UZ8116 

Watertown 

A 

STD 


17604 

1 

160 

1.6 





5 

UZ8216 

Watertown 

A 

STD 


17622 

1 

160 

1.6 





10 

1N3049A 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1902 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

10 

1N3049B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 


1903 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

JAN1N3049B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

7033 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

JANTX1N3049B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

■EIES] 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

JANTXV1N3049B 

Scottsdale 

DO-13 

STD 

115 

MiUI 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

MLL3049A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MhUfl 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

10 

MLL3049A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■IBMI 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

10 

MLL3049B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanid (800) 713-4113 


ZEN-80 


http://www.microsemi,com 






Biier Regulator Diodes l^^c rcsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

iQ) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL3049B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12557 

1 


1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

MLQ3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13107 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

MLX3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13153 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

MLXV3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

122 

5 

1EZ160D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1106 

1 

160 

1.6 

1400 

8000 



5 

UZ8217 

Watertown 

A 

STD 


17623 

1 

170 

1.5 





10 

1EZ170D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1107 

1 

170 

1.5 

1450 

8500 



5 

UZ8118 

Watertown 

A 

STD 


17606 

1 

180 

1.4 





5 

UZ8218 

Watertown 

A 

STD 


17624 

ms 

180 

1.4 





10 

1N3050A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1904 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

10 

1N3050B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1905 


180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

JAN1N3050B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

7034 


180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

JANTX1N3050B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

8834 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

JANTXV1N3050B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

10319 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

MLL3050A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12558 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

10 

MLL3050A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12559 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

10 

MLL3050B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12560 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

MLL3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12561 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

MLQ3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13108 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

MLX3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13154 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

MLXV3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13200 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

137 

5 

1EZ180D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1108 

1 

180 

1.4 

1500 

9000 



5 

UZ8119 

Watertown 

A 

STD 


17607 

1 

190 

1.3 





5 

UZ8219 

Watertown 

A 

STD 


17625 

1 

190 

1.3 





10 

1EZ190D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1109 

1 

190 

1.3 

1700 

9500 



5 

UZ8120 

Watertown 

A 

STD 


17609 

1 

200 

1.2 





5 

UZ8220 

Watertown 

A 

STD 


17627 

1 

200 

1.2 





10 

1N3051A 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1906 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

10 

1N3051B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 


1907 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

JAN1N3051B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

7035 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 j 

5 

JANTX1N3051B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

8835 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

JANTXV1N3051B 

Scottsdale 

DO-1S 

STD 

115 

10320 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLL3051A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12562 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

10 

MLL3051A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12563 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

10 

MLL3051B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12564 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLL3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12565 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLQ3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 13109 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLX3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 13155 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLXV3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 13201 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

1EZ200D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


1110 

1 

200 

1.2 

1900 

1E+04 



5 

UZ8117 

Watertown 

A 

STD 


17605 

1.5 

1 

170 





5 

SMBJ5913B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15213 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

1N5913A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3940 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

10 

1N5913B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3941 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

1N5913C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3942 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

2 

1N5913D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3943 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-81 


http://www.microsemi.com 







ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package , 
Outline ^ 

Type 

Mil 

Spec 

K4§atati:i 

Sheet ID 

Power 

(W) 

■SMi: 

iiii 

SsfEi 

(mA) 

S|zt:' 

(n) 

Zzk 

-I 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

1N6485 

Santa Ana 

A 

STD 





76 

10 

400 

50 

1 


1N6485US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JAN1N6485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8164 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 

■■ 

JAN1N6485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 

HH 

JANTX1N6485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9920 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JANTX1N6485US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9921 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JANTXV1N6485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

11391 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JANTXV1N6485US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11392 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


MLL5913B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12852 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

MLL5913B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21452 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

MLL5913C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12853 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

2 

MLL5913C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21655 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

2 

MLL5913D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12854 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

1 

MLL5913D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21651 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

1 

SMBJ4728 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15119 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

10 

SMBJ4728A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15120 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

1N5914A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



mm 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

10 

1N5914B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3945 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

1N5914C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3946 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

2 

1N5914D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3947 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

1 

MLL5914B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12855 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

MLL5914B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21627 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

MLL5914C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12856 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

2 

MLL5914C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21656 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

2 

MLL5914D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12857 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

1 

MLL5914D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

1 SM 


21659 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

1 

SMBJ5914B 

Scottsdale 

SMBJ 

I SM 


15214 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

1N6486 

Santa Ana 

A 

STD 


4949 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


1N6486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4950 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JAN1N6486 

Santa Ana 

A 

!STD 

406 

8166 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JAN1N6486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

' SM 

406 

8167 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JANTX1N6486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9922 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JANTX1N6486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9923 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JANTXV1N6486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

11393 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


JANTXV1N6486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11394 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

50 

1 


SMBJ4729 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15121 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

SMBJ4729A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15122 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

1N5915A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3948 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

10 

1N5915B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

1N5915C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3950 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

2 

1N5915D 

Scottsdale 

DO-41 

icira 


3951 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

1 

MLL5915B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12858 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

IVILL5915B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21628 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

MLL5915C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

2 

MLL5915C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

2 

MLL5915D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-82 


http://www.microsemi.com 
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MLL5915D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21652 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

1 

SIVIBJ5915B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15215 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

1N6487 

Santa Ana 

A 

STD 


4951 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


1N6487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4952 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JAN1N6487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8168 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JAN1N6487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8169 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JANTX1N6487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9924 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JANTX1N6487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9925 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JANTXV1N6487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

11395 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


JANTXV1N6487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

11396 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

35 

1 


SMBJ4730 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15123 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

SMBJ4730A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15124 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

1N5916A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3952 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

10 

1N5916B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3953 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

1N5916C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3954 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

2 

1N5916D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3955 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

1 

MLL5916B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

MLL5916B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

MLL5916C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


BtHi+l 

■a 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

2 

MLL5916C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

2 

MLL5916D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12863 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

1 

MLL5916D-1 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


21653 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

1 

SMBJ5916B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15216 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

1N6488 

Santa Ana 

A 

STD 


4953 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4954 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JAN1N6488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8170 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JAN1N6488US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8171 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTX1N6488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9926 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTX1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9927 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTXV1N6488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

11397 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTXV1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11398 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


SMBJ4731 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


Bihm 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

SMBJ4731A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


BtliPn 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

1N5917A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

10 

1N5917B 1 

Scottsdale i 

DO-41 

STD 


3957 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

1N5917C 1 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3958 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

2 

1N5917D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

1 

MLL5917B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12864 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

MLL5917B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21654 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

MLL5917C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



mm 

ma 

79,8 

5 

500 

5 

1.5 

2 

MLL5917C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

ma 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

2 

MLL5917D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12866 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

1 

MLL5917D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

KB 

RgfSl 


500 

5 

1.5 

1 

MLL5917D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21665 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

1 

SMBJ5917B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15217 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

1N6489 

Santa Ana 

A 

STD 


4955 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-83 


http://www.microsemi.com 












ZEN 


Zener Regulator Diodes 
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Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 
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(mA) 
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IR i VR 
(uA) 1 (V) 

ToL 

(+/-%) 

1N6489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4956 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 


JAN1N6489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8172 

1.5 

4.7 

53 

m:m 


4 

1 


JAN1N6489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8173 

1.5 

4.7 

53 

mim 


4 

1 


JANTX1N6489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9928 

1.5 

4.7 

53 

8 


4 

1 


JANTX1N6489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9929 

1.5 

4.7 

53 

8 


4 

1 


JANTXV1N6489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

11399 

1.5 

4.7 

53 


mmtm 

4 

1 


JANTXV1N6489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

11400 

1.5 

4.7 

53 


KiiM 

4 

1 


SMBJ4732 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15127 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

SMBJ4732A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15128 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

SMBJ5918B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15218 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

1N5918A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3960 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

10 

1N5918B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3961 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

1N5918C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3962 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

2 

1N5918D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3963 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

1 

MLL5918B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12867 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

MLL5918B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21477 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

MLL5918C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12868 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

2 

MLL5918C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21508 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

2 

MLL5918D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 



12869 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

1 

MLL5918D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

1 

1N6490 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


1N6490US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 



1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JAN1N6490 

Santa Ana 

A 

ieiiSl 

406 


1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JAN1N6490US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■BBI 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTX1N6490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

IKMI 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTX1N6490US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


mm 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTXV1N6490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

Btnn 

mm 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTXV1N6490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


SMBJ4733 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


MIHI 

1.5 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

SMBJ4733A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■BESl 

1.5 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

SMBJ5919B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


BI+UI 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

1N5919A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

! 


1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

10 

1N5919B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

1N5919C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

2 

1N5919D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



mm 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

1 

MLL5919B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■BIQ] 


5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

MLL5919B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■s 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

MLL5919C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


MU’lrAI 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

2 

MLL5919C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

2 

MLL5919D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


MHiH 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

1 

MLL5919D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

1 

1N6491 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


1N6491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


WMSSi 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JAN1N6491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

WEsn 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JAN1N6491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


rai 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JANTX1N6491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


mm 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-84 


http://www.microsemi.com 
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Package 
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Vz 
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(Q) 
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IR 

(uA) 

VR 

(V) 
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(+/-%) 

JANTX1N6491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9934 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JANTXV1N6491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


mm 


45 

5 

600 

0.5 

2 


JANTXV1N6491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


mm 

^□1 

45 

5 

Elfil 

0.5 

2 


SMBJ4734 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15131 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

SMBJ4734A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15132 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

1N5920A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

10 

1N5920B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3969 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

1N5920C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3970 

1.5 


■ainil 

jjgM 


5 

4 

2 

1N5920D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3971 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

1 

MLL5920B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12873 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

MLL5920B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21479 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

MLL5920C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12874 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

2 

MLL5920C-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21510 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

2 

MLL5920D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12875 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

1 

MLL5920D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21541 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

1 

SMBJ4735 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15133 

1.5 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

SMBJ4735A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15134 

1.5 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

SMBJ5920B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15220 

1.5 



2 

200 

5 

4 

5 

1N4460 

Santa Ana 

A 

STD 


2466 

1.5 

mtiwm 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

1N4460US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2467 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JAN1N4460 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

UKBS 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JAN1N4460US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JANTX1N4460 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9026 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JANTX1N4460US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9027 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JANTXV1N4460 

Santa Ana 

A 

STD 

406 



6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JANTXV1N4460US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10495 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

SP4460 

Santa Ana 

A 

STD 



mm 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 


SP4460US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16073 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 


1N4461 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

1N4461US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

1N5921A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HESS 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

10 

1N5921B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HESEEI 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

1N5921C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EESl 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

2 

1N5921D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

1 

JAN1N4461 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


^1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

JAN1N4461US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

WBSS 

mm 


37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

JANTX1N4461 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9028 

1.5 

6.8 

37 


HEI 

5 

4.08 


JANTX1N4461US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

6.8 

37 

mm 


5 

4.08 

5 

JANTXV1N4461 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10496 

1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

EMM 

5 

JANTXV1N4461US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

Ming 

mm 

wm 

37 

2.5 

200 

5 


5 

MLL5921B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


MEm 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

MLL5921B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21480 

1.5 



2.5 

200 

5 

5.2 

5 

MLL5921C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12877 

1.5 


1^ 

2.5 

200 

5 

5.2 

2 

MLL5921C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21511 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

2 

MLL5921D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12878 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

1 

MLL5921D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21542 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

1 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-85 


http://www.microsemi.com 

























ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

WmM 

Spec 

Sheet ID 

Power 

m ~ 

lllll 

iliiii 

liiSi 

(mA) 

iliti 

(Q) 


IR 

(uA) 


Tol. 

(+/-%) 

SMBJ5921B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15221 

na 

mm 


maum 

EifSl 

5 

5.2 

5 

SP4461 

Santa Ana 

A 

STD 


16074 

1.5 

6.8 

37 



5 

4.08 


SP4461US 

Santa Ana 

LL 

_J 

LJU 

d 

CO 

< 

SM 


16075 

1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 


SMBJ4736 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15135 

1.5 

6.8 

37 

3.5 

Ri!i| 

10 

4 

10 

SMBJ4736A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

6.8 

37 

mum 

BEI 

10 

4 

5 

1N4462 

Santa Ana 

A 

STD 


■EEEI 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 


1N4462US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



mm 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 

5 

JAN1N4462 

Santa Ana 

A 

STD 

406 




34 

2.5 

Eilil 

1 

4.5 

5 

JAN1N4462US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

wm 


2.5 

BiBl 

1 

4.5 

5 

JANTX1N4462 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


mm 

7.5 

34 

2.5 

Bi!Sl 

1 


5 

JANTX1N4462US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9031 

1.5 

mxm 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 

5 

JANTXV1N4462 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10498 

1.5 

Ea 

34 

2.5 

400 

1 

mm 

5 

JANTXV1N4462US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10499 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

la 

rai 

SP4462 

Santa Ana 

A 

STD 


16076 

1.5 

mm 

34 

2.5 

400 

1 



SP4462US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16077 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 


1N5922A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3976 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

10 

1N5922B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3977 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

1N5922C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3978 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

2 

1N5922D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3979 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

1 

MLL5922B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12879 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

MLL5922B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21481 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

MLL5922C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12880 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

2 

MLL5922C-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21512 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

2 

MLL5922D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12881 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

1 

MLL5922D-1 

Scottsdale 

DO-213M 

SM 


21543 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

1 

SIVIBJ5922B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15222 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

SMBJ4737 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15137 

1.5 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

10 

SMBJ4737A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15138 

1.5 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

5 

1N4463 

Santa Ana 

A 

STD 


2472 

1.5 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 


1N4463US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2473 

1.5 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 

5 

JAN1N4463 

Santa Ana 

A 

STD 

CD 

O 

7282 

1.5 

8.2 

31 

3 

BiBl 

0.5 

4.92 

^9 

JAN1N4463US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7283 

1.5 

8.2 

31 

3 

EK 


EES! 

MSM 

JANTX1N4463 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

■SEES 

1.5 

8.2 

31 

3 

Ei!»l 

mtnm 

gIsVJ 

MM 

JANTX1N4463US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

8.2 

31 

3 

EiBl 


EES! 

MM 

JANTXV1N4463 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

8.2 

31 

3 

Eitil 

0.5 

4.92 

MM 

JANTXV1N4463US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

Krmi 

MEM 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 

5 

SP4463 

Santa Ana 

A 

STD 




8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 


SP4463US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


BUTTn 

1.5 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 


1N5923A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3980 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

10 

1N5923B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3981 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

1N5923C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IKIES 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

2 

1N5923D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


KEEnS 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

1 

MLL5923B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


KUtH 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

MLL5923B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

MLL5923C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


KHtH 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

2 

MLL5923C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-86 


http://www.microsemi.com 




































iener Hegylator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(O) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

l\/ILL5923D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12884 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

1 

MLL5923D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21544 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

1 

SMBJ5923B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15223 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

SMBJ4738 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15139 

1.5 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

10 

SMBJ4738A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15140 

1.5 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

1N4464 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

9.1 

28 

4 

fcflUM 

0.3 

5.46 


1N4464US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2475 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

1N5924A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3984 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

10 

1N5924B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3985 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

1N5924C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3986 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

2 

1N5924D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3987 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

1 

JAN1N4464 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7284 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JAN1N4464US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7285 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JANS1N4464 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8399 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 


JANS1N4464US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8400 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 


JANTX1N4464 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9034 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JANTX1N4464US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9035 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JANTXV1N4464 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10502 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JANTXV1N4464US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10503 

1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

MLL5924B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12885 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

MLL5924B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21483 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

MLL5924C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12886 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

2 

MLL5924C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21514 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

2 

MLL5924D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12887 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

1 

MLL5924D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21545 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

1 

SMBJ5924B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15224 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

SMBJ4739 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15141 

1.5 

9.1 

28 

5 I 

700 

10 

7 

10 

SMBJ4739A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15142 

1.5 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

5 

1N5925A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3988 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

10 

1N5925B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3989 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

1N5925C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3990 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

2 

1N5925D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3991 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

1 

IVILL5925B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12888 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

MLL5925B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21484 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

l\/ILL5925C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12889 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

2 

MLL5925C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21515 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

2 

MLL5925D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12890 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

1 

MLL5925D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21546 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

1 

SMBJ5925B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15225 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

1N4465 

Santa Ana 

A 

STD 


1 2476 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 


1N4465US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


I 2477 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JAN1N4465 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JAN1N4465US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


WEE 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JANS1N4465 

Santa Ana 

A 

STD 

406 



10 

25 

5 

500 

0.3 

8 


JANS1N4465US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 



10 

25 

5 

500 

0.3 

8 


JANTX1N4465 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


■LB 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microscmi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-87 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

?it-- 

HM 

zzk- 

(n) 

IR 

(uA) 

VR i 

Tol, 

(+/-%) 

JANTX1N4465US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9037 

1.5 

10 

25 

5 


0.3 

8 

5 

JANTXV1N4465 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10504 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JANTXV1N4465US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10505 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

SIVIBJ4740 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15143 

1.5 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

10 

SMBJ4740A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15144 

1.5 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

1N5926A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3992 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

10 

1N5926B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3993 

1.5 

11 

Kgll 



1 

8.4 

5 

1N5926C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

11 

wsm 


550 

1 

8.4 

2 

1N5926D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3995 

1.5 

11 

ED 

msKM 


1 

8.4 

1 

MLL5926B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12891 

1.5 

11 

34.1 



1 

8.4 

5 

MLL5926B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21485 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

MLL5926C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12892 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

2 

MLL5926C-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21516 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

2 

MLL5926D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12893 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

1 

MLL5926D-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21547 

1.5 

11 

34.1 


550 

1 

8.4 

1 

SMBJ5926B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15226 

1.5 

11 


aa 

550 

1 

8.4 

5 

1N4466 

Santa Ana 

A 

STD 


2478 

1.5 

11 

23 

6 

550 

lilcl 

8.8 


1N4466US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2479 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

JAN1N4466 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7288 

1.5 

11 

23 

6 


0.3 

8.8 

5 

JAN1N4466US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7289 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

JANS1N4466 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8403 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 


JANS1N4466US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8404 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

aa 


JANTX1N4466 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

JANTX1N4466US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 ! 

■EES 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

JANTXV1N4466 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

■rmi 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

JANTXV1N4466US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■l‘H‘H 

1.5 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 

5 

SMBJ4741 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■nm 

1.5 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

10 

S1VIBJ4741A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■lifU 

1.5 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

1N5927A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3996 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

10 

1N5927B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3997 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

1N5927C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3998 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

2 

1N5927D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


3999 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

1 

MLL5927B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



mm 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

MLL5927B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

MLL5927C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


■Hi‘H 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

2 

MLL5927C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

2 

MLL5927D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


■hliH 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

1 

MLL5927D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

1 

SMBJ5927B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 


5 

1N4467 

Santa Ana 

A 

STD 


2480 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

ED 


1N4467US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



1.5 

12 

21 

ini 


ES 

9.6 

5 

JAN1N4467 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7290 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 

5 

JAN1N4467US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

12 

21 

7 

550 


irefsi 

5 

JANS1N4467 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

12 

21 

7 

550 


9.6 


JANS1N4467US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


mm 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 


JANTX1N4467 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


mm 


21 

7 


0.2 

9.6 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-88 


http://www.microsemi.com 





















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

. 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

JANTX1N4467US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9041 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 

5 

JANTXV1 N4467 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10508 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 

5 

JANTXV1N4467US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10509 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 

5 

SMBJ4742 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15147 

1.5 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

SMBJ4742A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15148 

1.5 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

1N5928A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IKSEEl 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

10 

1N5928B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IKSQOI 

mm 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

1N5928C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



mm 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

2 

1N5928D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IKEESI 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

1 

IV1LL5928B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


KUtH 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

MLL5928B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

MLL5928C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

2 

MLL5928C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

2 

MLL5928D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


MFnTl 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

1 

MLL5928D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

1 

SMBJ5928B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


Ml+Ffl 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

1N4468 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 


1N4468US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


■BUS 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JAN1N4468 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JAN1N4468US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7293 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANS1N4468 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8407 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 


JANS1N4468US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8408 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 


JANTX1 N4468 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9042 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANTX1N4468US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9043 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANTXV1N4468 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10510 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANTXV1N4468US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10511 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

SMBJ4743 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15149 

1.5 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

SMBJ4743A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15150 

1.5 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

1N4469 

Santa Ana 

A 

STD 


2484 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 


1N4469US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2485 

1.5 

15 

1 17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

1N5929A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4004 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

10 

1N5929B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4005 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

1N5929C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4006 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

2 

1N5929D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4007 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

1 

JAN1N4469 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7294 

1.5 1 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JAN1N4469US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7295 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANS1N4469 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8409 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 


JANS1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8410 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 


JANTX1 N4469 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

KMl 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANTX1N4469US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■lEig 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANTXV1N4469 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10512 

1.5 ! 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANTXV1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10513 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

MLL5929B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


KH'I'II 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

MLL5929B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

MLL5929C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MIRTTl 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

2 

MLL5929C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microscmi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-89 


http://www.microsemi.com 





ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Typi 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

ylzt;:'; 

(mA) 

■ Zzt^;^ 

(O) 

ak 

(n> 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

MLL5929D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

1 

MLL5929D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21550 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

1 

SMBJ5929B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15229 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

SMBJ4744 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15151 

1.5 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

SMBJ4744A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

15 

17 

mm 

mm 

5 

11.4 

5 

1N4470 

Santa Ana 

A 

STD 


2486 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 


1N4470US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2487 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

1N5930A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4008 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

10 

1N5930B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4009 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

1N5930C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4010 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

2 

1N5930D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4011 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

1 

JAN1N4470 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7296 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JAN1N4470US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7297 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANS1N4470 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8411 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 


JANS1N4470US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8412 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 


JANTX1N4470 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9046 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANTX1N4470US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9047 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANTXV1N4470 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10514 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANTXV1N4470US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10515 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

MLL5930B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12903 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

MLL5930B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

MLL5930C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

2 

MLL5930C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

16 

23.4 

TO 

■El 

1 

12.2 

2 

MLL5930D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12905 

1.5 

16 

23.4 

TO 

600 

1 

12.2 

1 

MLL5930D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21551 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

1 

SMBJ5930B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

SMBJ4745 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15153 

1.5 

16 

15.5 

16 

Rilil 

5 

12.2 

10 

SMBJ4745A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



mm 

mm 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

1N4471 

Santa Ana 

A 

STD 


2488 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 


1N4471US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2489 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JAN1N4471 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7298 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JAN1N4471US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■^3 


18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JANS1N4471 

Santa Ana 

A 

STD 

406 



18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 


JANS1N4471US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■EHQ 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 


JANTX1N4471 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

■EEQll 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JANTX1N4471US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JANTXV1N4471 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

HESQ 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

JANTXV1N4471US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■ESQ 

1.5 

18 

14 

11 

650 

0.05 

14.4 

5 

1N5931A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

1 4012 

1.5 

18 

20.8 

mm 

650 

1 

im 

BEI 

1N5931B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4013 

1.5 

18 

■o 

mm 

650 

1 

13.7 

5 

1N5931C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4014 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

2 

1N5931D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4015 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

1 

MLL5931B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12906 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

MLL5931B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21490 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

MLL5931C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12907 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

2 

MLL5931C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 


Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-90 


http://www.microsemi.com 

















Micmsemi 


Boer Regyiator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5931D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

1 

MLL5931D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

1 

SMBJ5931B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

SMBJ4746 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

SMBJ4746A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15156 

1.5 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

1N4472 

Santa Ana 

A 

STD 


2490 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 


1N4472US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2491 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JAN1N4472 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7300 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JAN1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7301 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANS1N4472 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8415 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 


JANS1N4472US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8416 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 


JANTX1N4472 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9050 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANTX1N4472US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9051 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANTXV1N4472 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10518 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANTXV1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10519 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

1N5932A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4016 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

10 

1N5932B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4017 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

1N5932C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4018 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

2 

1N5932D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4019 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

1 

MLL5932B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12909 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

MLL5932B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21491 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

MLL5932C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12910 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

2 

MLL5932C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21522 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

2 

MLL5932D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12911 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

1 

MLL5932D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21553 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

1 

SMBJ5932B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15232 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

SMBJ4747 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15157 

1.5 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

10 

SMBJ4747A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15158 

1.5 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

1N4473 

Santa Ana 

A 

STD 


2492 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 


1N4473US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2493 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JAN1N4473 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7302 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JAN1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7303 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JANS1N4473 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8417 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 


JANS1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8418 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 


JANTX1N4473 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9052 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JANTX1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9053 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JANTXV1N4473 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10520 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JANTXV1N4473US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10521 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

1N5933A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4020 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

10 

1N5933B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4021 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

1N5933C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

2 

1N5933D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

1 

MLL5933B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

MLL5933B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


M'lhisyM 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

! 1 

16.7 

5 

1VILL5933C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

2 

MLL5933C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-91 


http://www.mlcroseml.com 









ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

■ ■Data^;;^L 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

'::zzk.,: 

{^) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5933D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 




22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

1 

MLL5933D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21554 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

1 

SMBJ5933B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15233 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

SMBJ4748 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15159 

1.5 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

10 

SMBJ4748A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15160 

1.5 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

5 

1N4474 

Santa Ana 

A 

STD 


2494 

1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 


1N4474US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

JAN1N4474 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7304 

1.5 

24 

10.5 

16 

700 

■»HK1 

lEWi 

5 

JAN1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

JANS1N4474 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 


JANS1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 


JANTX1N4474 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

JANTX1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

JANTXV1 N4474 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

Bii‘"i+n 

1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

JANTXV1N4474US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 

1N5934A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4024 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

10 

1N5934B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4025 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

5 

1N5934C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4026 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

2 

1N5934D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4027 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

1 

MLL5934B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12915 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

5 

MLL5934B-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21493 

1.5 

24 

15.6 

19 

Rgil 

1 

18.2 

5 

MLL5934C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12916 

1.5 

24 

15.6 

19 

Ri!tl 

1 

18.2 

2 

MLL5934C-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21524 

1.5 

24 

15.6 

19 


1 

18.2 

2 

MLL5934D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12917 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

1 

MLL5934D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21555 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

1 

SMBJ5934B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15234 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

5 

SMBJ4749 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15161 

1.5 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

10 

SMBJ4749A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15162 

1.5 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

1N4475 

Santa Ana 

A 

STD 


2496 

1.5 

27 

9.5 

18 

700 

0.05 

21.6 


1N4475US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2497 

1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JAN1N4475 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7306 

1.5 

27 

9.5 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JAN1N4475US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANS1N4475 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

■EESl 

1.5 

27 

9.5 

18 

700 

0.05 

21.6 


JANS1N4475US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 


JANTX1N4475 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

27 

9.5 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANTX1N4475US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANTXV1N4475 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

27 

9.5 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANTXV1N4475US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

1N5935A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■QIEI 

1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

10 

1N5935B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

1N5935C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4030 

1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

2 

1N5935D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4031 

1.5 

27 

13.9 

23 


1 

20.6 

1 

MLL5935B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12918 

1.5 

27 


23 

700 

1 

20.6 

5 

MLL5935B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21494 

1.5 

mm 


23 

700 

1 

20.6 

5 

MLL5935C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

27 

13.9 

23 

RiTii 

1 

20.6 

2 

MLL5935C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21525 

1.5 

27 

13.9 

23 

R»!tl 

1 

20.6 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-92 


http://www.microsemi.com 



















\ener Regoiator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

. 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5935D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12920 

1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

1 

MLL5935D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21556 

1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

1 

SMBJ5935B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15235 

1.5 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

SMBJ4750 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15163 

1.5 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

SMBJ4750A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15164 

1.5 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

1N4476 

Santa Ana 

A 

STD 


2498 

1.5 

30 

8.5 

^1 

750 

0.05 

24 


1N4476US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2499 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JAN1N4476 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7308 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JAN1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7309 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JANS1N4476 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8423 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 


JANS1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8424 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 


JANTX1N4476 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9058 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JANTX1N4476US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9059 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JANTXV1N4476 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10526 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

JANTXV1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10527 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 

5 

1N5936A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4032 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

10 

1N5936B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4033 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

5 

1N5936C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4034 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

2 

1N5936D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4035 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

1 

MLL5936B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12921 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

5 

MLL5936B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21495 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

5 

MLL5936C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12922 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

2 

MLL5936C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

2 

MLL5936D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12923 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

1 

MLL5936D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21557 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

1 

SMBJ5936B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15236 

1.5 

30 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

5 

SMBJ4751 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15165 

1.5 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

10 

SMBJ4751A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15166 

1.5 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 1 

5 

1N4477 

Santa Ana 

A 

STD 


2500 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 j 


1N4477US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2501 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JAN1N4477 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7310 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JAN1N4477US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7311 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JANS1N4477 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8425 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 


JANS1N4477US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8426 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 


JANTX1N4477 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9060 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JANTX1N4477US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9061 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

1 26.4 

5 

JANTXV1N4477 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10528 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JANTXV1N4477US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10529 

1.5 

33 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

1N5937A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4036 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

10 

1N5937B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4037 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

5 

1N5937C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4038 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

2 

1N5937D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

1 

MLL5937B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



mm 

33 

■DEI 

Baa 

800 

1 

25.1 

5 

MLL5937B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21496 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

5 

MLL5937C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BM-m 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

2 

MLL5937C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 1 

1 

25.1 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-93 


http://www.microsemi.com 







ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

IPS 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mA) 

(Cl) 

(Cl) 

(uA) 


Tol. 

(+/-%) 

MLL5937D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

1 

MLL5937D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21558 

1.5 

33 

11.4 

33 


1 

25.1 

1 

SMBJ5937B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15237 

1.5 

33 

11.4 

33 

03 

1 

25.1 

5 

SMBJ4752 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15167 

1.5 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

10 

SMBJ4752A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15168 

1.5 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

1N4478 

Santa Ana 

A 

STD 


2502 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 


1N4478US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2503 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JAN1N4478 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7312 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JAN1N4478US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7313 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANS1N4478 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8427 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 


JANS1N4478US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 


JANTX1N4478 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9062 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANTX1N4478US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9063 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANTXV1N4478 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10530 

1.5 


7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANTXV1N4478US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

KFIftl 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

1N5938A 

Scottsdale 

DO-41 . 

STD 


■EEESl 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

10 

1N5938B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■ESQl 

■El 

■CISM 

10.4 

38 

liB!! 

1 

27.4 

5 

1N5938C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4042 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

2 

1N5938D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4043 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

1 

MLL5938B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12927 

1.5 

36 

10.4 

38 

mm 

■■ 


5 

MLL5938B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21497 

1.5 

36 

10.4 

38 


1 

27.4 

5 

MLL5938C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12928 

1.5 

36 

10.4 

38 


1 

27.4 

2 

MLL5938C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21528 

1.5 

36 

10.4 

38 

loi 

1 

27.4 

2 

MLL5938D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM ' 


12929 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

1 

MLL5938D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21559 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

1 

SMBJ5938B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15238 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

5 

SMBJ4753 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15169 

1.5 

36 

7 

E9 

1000 

5 

27.4 

10 

SMBJ4753A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15170 

1.5 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

1N4479 

Santa Ana 

A 

STD 


2504 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 


1N4479US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2505 

1.5 


6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JAN1N4479 

Santa Ana 

A 

ISTD 

406 

7314 

1.5 

39 

6.5 

BcfiB 

900 

0.05 

31.2 

5 

JAN1N4479US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7315 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANS1N4479 

Santa Ana 

A 

ISTD 

406 

8429 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 


JANS1N4479US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

1 SM 

406 

8430 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 


JANTX1N4479 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9064 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANTX1N4479US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9065 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANTXV1N4479 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10532 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANTXV1N4479US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10533 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

1N5939A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

1 


mm 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

10 

1N5939B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EEESI 

mm 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

1N5939C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

i 

■B1Q3 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

2 

1N5939D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HE&E3 


39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

1 

MLL5939B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


KFTM'I 


39 

9.6 

45 


1 

29.7 

5 

MLL5939B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



mm 

39 

9.6 

45 

isHUM 

1 

29.7 

5 

MLL5939C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12931 

1.5 

39 

9.6 

45 

ESIll 

1 

29.7 

2 

MLL5939C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21529 

1.5 

39 

9.6 

45 

mm 

1 

29.7 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1 . Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-94 


http.7/www.microsemi.com 






























Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5939D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


MFfm 

mm 


9.6 

mm 

Eilil 

1 

29.7 

1 

MLL5939D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



mm 

El 

9.6 

■a 


1 

29.7 

1 

SMBJ5939B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15239 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

SMBJ4754 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15171 

1.5 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

10 

SMBJ4754A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

1N4480 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 


1N4480US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2507 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JAN1N4480 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7316 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JAN1N4480US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7317 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANS1N4480 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8431 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 


JANS1N4480US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8432 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 


JANTX1N4480 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9066 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANTX1N4480US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9067 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANTXV1N4480 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10534 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANTXV1 N4480US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10535 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

1N5940A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4048 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

10 

1N5940B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4049 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

5 

1N5940C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

2 

1N5940D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EESI 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

1 

MLL5940B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

5 

MLL5940B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

5 

MLL5940C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


KH'Pfl 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

2 

MLL5940C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

2 

MLL5940D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12935 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

1 

MLL5940D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21561 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

1 

SMBJ5940B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15240 

1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

5 

SMBJ4755 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15173 

1.5 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

10 

SMBJ4755A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15174 

1.5 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

1N4481 

Santa Ana 

A 

STD 


2508 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 


1N4481US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2509 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JAN1N4481 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7318 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JAN1N4481US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7319 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANS1N4481 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8433 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 


JANS1N4481US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8434 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 


JANTX1N4481 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9068 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANTX1N4481US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9069 

1.5 

47 

BsIM 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANTXV1 N4481 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10536 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANTXV1N4481US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10537 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

1N5941A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4052 

1.5 

47 

M 

67 

1000 

1 

35.8 

10 

1N5941B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4053 

1.5 

47 


67 

1000 

1 

35.8 

5 

1N5941C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4054 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

2 

1N5941D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4055 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

1 

MLL5941B 

Scottsdale 1 

DO-21 SAB 

SM 


12936 

1.5 

47 

8 

mm 

Itllllli 

1 

35.8 

5 

IVILL5941B-1 

Scottsdale i 

DO-213AA 

SM 


21500 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

MLL5941C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12937 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

2 

MLL5941C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21531 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-95 


http://www.mlcrosemi.com 












ZEN 


Zener Regulator Diodes Af/cro^m/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

iESiiSsiB 

Package 

Outline 

SIS" 

Mil 

fipiecl' 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

iifi: 

(mA) 

m 

'Si 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

MLL5941D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12938 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

1 

MLL5941D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21562 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

1 

SMBJ5941B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15241 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

SMBJ4756 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

10 

SMBJ4756A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15176 

1.5 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

1N4482 

Santa Ana 

A 

STD 


2510 

1.5 

61 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 


1N4482US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2511 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JAN1N4482 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7320 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JAN1N4482US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■EESI 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANS1N4482 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 


JANS1N4482US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8436 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 


JANTX1N4482 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9070 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANTX1N4482US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9071 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANTXV1N4482 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10538 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANTXV1N4482US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10539 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

1N5942A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4056 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

10 

1N5942B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



mm 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

1N5942C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4058 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

2 

1N5942D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

1 

MLL5942B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12939 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

MLL5942B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21501 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

MLL5942C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12940 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

2 

MLL5942C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



mm 

51 

7.3 

70 


1 

38.8 

2 

MLL5942D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12941 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

1 

MLL5942D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

1 

SMBJ5942B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15242 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

SMBJ4757 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15177 

1.5 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

SMBJ4757A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



mm 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

1N4483 

Santa Ana 

A 

STD 


2512 

1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

0.25 

44.8 


1N4483US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2513 

1.5 

56 

mm 

70 

1300 

0.25 

44.8 

5 

JAN1N4483 

Santa Ana 

A 

STD 

406 1 

7322 

1.51 

56 

Ea 

70 

1300 

0.25 

44.8 

5 

JAN1N4483US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


■BSI 

1.5 

56 

4.5 

70 


ISIEEl 

44.8 

5 

JANS1N4483 

Santa Ana 

A 

STD 


8437 

1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

0.25 

44.8 


JANS1N4483US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 



1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

0.25 

44.8 


JANTX1N4483 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

■iEES 

1.5 

56 

4.5 

mm 


0.25 

44.8 

5 

JANTX1N4483US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

56 

4.5 

70 

130 

0.25 

44.8 

5 

JANTXV1N4483 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10540 

1.5 

56 

mm 

70 

1300 

0.25 

44.8 

5 

JANTXV1N4483US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10541 

1.5 



70 

1300 

0.25 

44.8 

5 

1N5943A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

10 

1N5943B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 ^ 

5 

1N5943C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

56 



ilcfifSl 

1 

42.6 

2 

1N5943D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4063 

1.5 

66 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

1 

MLL5943B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12942 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

MLL5943B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21502 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

MLL5943C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12943 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

2 

MLL5943C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21533 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


ZEN-96 


http://www.microsemi.com 




























Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL5943D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12944 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

1 

MLL5943D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21564 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

1 

SMBJ5943B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15243 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

SMBJ4758 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15179 

1.5 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

10 

SMBJ4758A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

1N4484 

Santa Ana 

A 

STD 


2514 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

1N4484US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2515 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JAN1N4484 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7324 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JAN1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7325 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JANS1N4484 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8439 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 


JANS1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8440 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 


JANTX1N4484 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9074 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JANTX1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9075 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JANTXV1N4484 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10542 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

JANTXV1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10543 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

1N5944A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4064 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

10 

1N5944B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4065 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

1N5944C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4066 

1.5 

62 


KBfil 


1 

47.1 

2 

1N5944D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4067 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

1 

MLL5944B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12945 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

MLL5944B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21503 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

MLL5944C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12946 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

2 

MLL5944C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21534 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

2 

MLL5944D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12947 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

1 

MLL5944D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21565 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

1 

SMBJ5944B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15244 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

SIVIBJ4759 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15181 

1.5 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

SMBJ4759A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15182 

1.5 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

1N4485 

Santa Ana 

A 

STD 


2516 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

1N4485US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2517 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JAN1N4485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7326 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JAN1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7327 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANS1N4485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8441 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 


JANS1N4485US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8442 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 


JANTX1N4485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9076 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANTX1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9077 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANTXV1N4485 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10544 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANTXV1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10545 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

1N5945A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4068 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

10 

1N5945B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4069 

1.5 

68 

E9 

120 

1700 

1 

51.2 

5 

1N5945C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4070 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

2 

1N5945D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4071 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

1 

MLL5945B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12948 

1.5 

68 

5.5 

120 

IBtSl 

1 

51.2 

5 

MLL5945B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21504 

1.5 

68 

5.5 

120 

IQSI 

1 

51.2 

5 

MLL5945C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12949 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

2 

MLL5945C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21535 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-97 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

'Division 

Package 

Outline 

bb 

flB 

ESpebl 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

.(mA) 

sH: 

(O) 

siiii 

(£2) 

P’IrI 

(uA) 

iiil 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

MLL5945D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

1 

MLL5945D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21566 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

1 

SMBJ5945B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

68 


120 

1700 

1 

51.2 

5 

SMBJ4760 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15183 

1.5 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

10 

SMBJ4760A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15184 

1.5 

68 


TOil 

Bfilil 

5 

51.7 

5 

1N4486 

Santa Ana 

A 

STD 


2518 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

1N4486US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2519 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JAN1N4486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JAN1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7329 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JANS1N4486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8443 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 


JANS1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8444 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 


JANTX1N4486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9078 

1.5 

75 

mwMk 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JANTX1N4486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9079 

1.5 

75 

Bciai 


ItliMii 

0.25 

60 

5 

JANTXV1N4486 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10546 

1.5 

75 

BcIcB 

Belli 

Ki!i!il 

0.25 

60 

5 

JANTXV1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10547 

1.5 

75 

BcjcB 

fcKlll 


0.25 

60 

5 

1N5946A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4072 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

10 

1N5946B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4073 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

1N5946C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4074 

1.5 

mm 


140 

2000 

1 

56 

2 

1N5946D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4075 

1.5 

■a 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 

MLL5946B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12951 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

MLL5946B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■mi 


5 

140 

2000 

1 

56 

5 

MLL5946C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12952 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

2 

MLL5946C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21536 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

2 

MLL5946D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12953 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 

MLL5946D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

21567 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 

SMBJ5946B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15246 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

SMBJ4761 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15185 

1.5 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

10 

SMBJ4761A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15186 

1.5 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 ' 

1N4487 

Santa Ana 

A 

STD 


2520 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

1N4487US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2521 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

1N5947A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

10 

1N5947B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


WMsm 

■Bi 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

1N5947C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EEEE] 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

2 

1N5947D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

1 

JAN1N4487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 1 

■ESS 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

JAN1N4487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7331 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

JANS1N4487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 I 


mm 


3 

160 

2500 

0.25 

65.6 


JANS1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8446 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 


JANTX1N4487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9080 

1.5 

82 

MM 


isEiiin 

0.25 

65.6 

5 

JANTX1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■EEESI 

1.5 

82 

3 

KEiil 





JANTXV1N4487 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

JANTXV1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


mm 

IBS 

3 

160 

2500 


65.6 

5 

MLL5947B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12954 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

MLL5947B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21506 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 


5 

MLL5947C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



mm 

— 

4.6 

160 

2500 

1 


2 

MLL5947C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21537 

1.5 

82 

4.6 

Bslil 

lESliIil 

H 

62.2 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-98 


http://www.microsemi.com 
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Package 
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Data 
Sheet ID 

Power 
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Vz 
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(itiA) 
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mr 
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-I 

VR 

(V) 
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(+/-%) 

IVILL5947D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12956 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

1 

MLL5947D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21568 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

1 

SMBJ5947B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15247 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

SMBJ4762 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15187 

1.5 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

SMBJ4762A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15188 

1.5 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

1N4488 

Santa Ana 

A 

STD 


2522 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

1N4488US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



mm 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

1N5948A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EEIISI 


91 

4.1 

200 

3000 

1 1 69.2 

10 

1N5948B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■ESHQ 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

5 

1N5948C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

2 

1N5948D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■EEEIEl 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

1 

JAN1N4488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

IKESS 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

JAN1N4488US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

HSSl 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

JANS1N4488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8447 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 


JANS1N4488US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8448 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 


JANTX1N4488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9082 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

JANTX1N4488US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

JANTXV1N4488 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

JANTXV1N4488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

5 

MLL5948B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

5 

MLL5948B-1 

Scottsdale 

DO-21SAA 

SM 


21507 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

5 

MLL5948C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12958 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

2 

1VILL5948C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21538 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

2 

MLL5948D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12959 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

1 

MLL5948D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21569 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

1 

SMBJ5948B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15248 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

5 

SIVIBJ4763 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15189 

1.5 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

10 

SMBJ4763A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15190 

1.5 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

1N4489 

Santa Ana 

A 

STD 


2524 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

1N4489US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2525 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

1N5949A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4084 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

10 

1N5949B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4085 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

1N5949C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4086 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

2 

1N5949D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4087 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

1 

JAN1N4489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7334 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JAN1N4489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7335 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JANS1N4489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8449 

1.5 

100 

2.5 

1 250 

3100 

0.25 

80 


JANS1N4489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8450 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 


JANTX1N4489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9084 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JANTX1N4489US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9085 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JANTXV1N4489 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10552 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JANTXV1N4489US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


■iU 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

MLL5949B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

MLL5949B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

MLL5949C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


KPI'HI 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

2 

MLL5949C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


ZEN 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-99 


http://www.microsemi.com 













ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number j Microsemi 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(n) 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

MLL5949D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12962 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

1 

MLL5949D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

1 

SMBJ5949B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15249 

1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

SMBJ4764 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



mm 

■tiUM 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

10 

SMBJ4764A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


MUFTI 

mm 

■miM 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 

1N4490 

Santa Ana 

A 

STD 


2526 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

1N4490US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



■Si 

jbem 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

1N5950A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4088 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

10 

1N5950B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4089 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

1N5950C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4090 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

2 

1N5950D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4091 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

1 

JAN1N4490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7336 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JAN1N4490US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7337 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANS1N4490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8451 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 


JANS1N4490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8452 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 


JANTX1N4490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9086 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANTX1N4490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9087 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANTXV1N4490 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10554 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANTXV1N4490US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10555 

1.5 

110 

2.3 

300 

400 

0.25 

88 

5 

MLL5950B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12963 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

MLL5950B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21571 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

MLL5950C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12964 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

2 

MLL5950C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

21579 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

2 

MLL5950D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12965 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

1 

MLL5950D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21587 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

1 

SMBJ5950B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


Mltlfl 

1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

1N5951A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

1 


1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

10 

1N5951B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


IKSEEl 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

1N5951C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

2 

1N5951D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

1 

MLL5951B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


MFim 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

MLL5951B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

MLL5951C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

2 

MLL5951C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21580 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

2 

MLL5951D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12968 

1.5 


3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

1 

MLL5951D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

1 

SMBJ5951B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


Mltni 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

1N4491 

Santa Ana 

A 

STD 



1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

1N4491US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 



1.5 

KEftl 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JAN1N4491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7338 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JAN1N4491US 

Santa Ana 

LL 

_l 

UJ 

d 

CO 

< 

SM 



mm 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JANS1N4491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

HESSl 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 


JANS1N4491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 


JANTX1N4491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


■Si 

wsm 


400 

4500 

0.25 

96 

5 

JANTX1N4491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9089 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JANTXV1N4491 

Santa Ana 

A 

STD 

406 



mm 

19 

400 

4500 

0.25 

96 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM” - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-100 


http.7/www.m icrosemi.com 

















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{^) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N4491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10557 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

1N5952A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

10 

1N5952B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4097 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

5 

1N5952C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



1.5 

130 




1 

98.8 

2 

1N5962D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4099 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

1 

MLL5952B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


Tnn 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

5 

MLL5952B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


UBSB 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

5 

MLL5952C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


Mrrvn 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

2 

MLL5952C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21581 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

2 

MLL5952D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12971 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

1 

MLL5952D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21589 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

1 

SMBJ5952B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15252 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

5 

1N4492 

Santa Ana 

A 

STD 


2530 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

1N4492US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2531 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JAN1N4492 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7340 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JAN1N4492US 

Santa Ana 

ASQ.MELF 

SM 

406 

7341 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JANS1N4492 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8455 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 


JANS1N4492US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8456 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 


JANTX1N4492 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9090 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JANTX1N4492US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9091 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JANTXV1N4492 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10558 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JANTXV1N4492US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10559 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

1N5953A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4100 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

10 

1N5953B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4101 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

1N5953C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4102 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

2 

1N5953D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4103 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

1 

MLL5953B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12972 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

MLL5953B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21574 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

IV1LL5953C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12973 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

2 

MLL5953C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21582 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

2 

MLL5953D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12974 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

1 

MLL5953D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21590 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

1 

SMBJ5953B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15253 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

1N4493 

Santa Ana 

A 

STD 


2532 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

1N4493US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2533 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JAN1N4493 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7342 i 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JAN1N4493US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7343 i 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANS1N4493 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8457 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 


JANS1N4493US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8458 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 


JANTX1N4493 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9092 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANTX1N4493US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9093 i 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANTXV1N4493 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


warn 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANTXV1N4493US 

Santa Ana 

ASQ.MELF 

SM 

406 


1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

1N5954A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HESEQ 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 

10 

1N5954B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■BUS 

1.5 

160 

2.3 1 

700 

6500 

1 

122 

5 

1N5954C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


HBE3 

1.5 

160 

2.3 1 

700 

6500 

1 

122 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-101 


http://www.mlcrosemi.com 









ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(itiA) 

W 

-Zzk:l 

(Q) 

(uA) (V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5954D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4107 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

El 

KH 

IVILL5954B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

MUM 


700 


[BE 


Hi 

MLL5954B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 


MLL5954C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12976 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 


IVILL5954C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 

2 

MLL5954D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12977 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 

1 

MLL5954D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 


iW 

700 

6500 

1 

122 

1 

SIVIBJ5954B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


MfTTI 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 

5 

1N4494 

Santa Ana 

A 

STD 


2534 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

1N4494US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


2535 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JAN1N4494 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7344 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

rasi 

— 1 

JAN1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7345 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JANS1N4494 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8459 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 


JANS1N4494US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8460 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 


JANTX1N4494 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9094 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JANTX1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9095 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JANTXV1N4494 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10562 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JANTXV1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10563 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

1N5955A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4108 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

10 

1N5955B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4109 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

5 

1N5955C 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4110 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

2 

1N5955D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4111 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

1 

MLL5955B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12978 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

5 

MLL5955B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21576 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

5 

MLL5955C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12979 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

2 

MLL5955C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21584 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

2 

MLL5955D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12980 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

1 

MLL5955D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21592 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

1 

SMBJ5955B 

Scottsdale 

SMBJ 

; SM 


15255 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

5 

1N4495 

Santa Ana 

A 

STDl 


2536 

1.5 

180 

1.4 

1300 1 

7000 

0.25 

144 

5 

1N4495US 

Santa Ana 

Sq. Melf 

STD 


■ESBI 

1.5 

180 

1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 

5 

JAN1N4495 

Santa Ana 

A 

STD 

406 i 


1.5 

180 

1.4 

1300 

7000 

0.25 

144 

5 

JAN1N4495US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■QSi 

1.5 

180 

1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 

5 

JANS1N4495 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


1.5 

180 

1.4 

1300 

7000 

0.25 

144 


JANS1N4495US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

1 SM 

406 

8462 

1.5 


1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 


JANTX1N4495 

Santa Ana 

A 

STD 

406 


mm 

Mtilih 

1.4 

1300 

7000 

0.25 

144 

5 

JANTX1N4495US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

wmm 

MM 


1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 

5 

JANTXV1N4495 

Santa Ana 

A 

STD 

406 



MUM 

1.4 

1300 

7000 

0.25 

144 

5 

JANTXV1N4495US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10565 

1.5 

180 

1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 

5 

1N5956A 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4112 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

10 

1N5956B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


4113 

t.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

1N5956C 

Scottsdale 

DO-41 

jgQS] 


4114 

1.5 

EES 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

2 

1N5956D 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


WBSS 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

1 

MLL5956B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


IKVfTH 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

MLL5956B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 



1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

MLL5956C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


Mihfltl 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


ZEN-102 


http://www.microsemi.com 
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MLL5956C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21585 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

2 

MLL5956D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12983 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

1 

MLL5956D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21593 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

1 

SMBJ5956B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15256 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

1N4496 

Santa Ana 

A 

STD 


2538 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

1N4496US 

Santa Ana 


STD 


2539 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JAN1N4496 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

7348 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JAN1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7349 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANS1N4496 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

8463 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 


JANS1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8464 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 


JANTX1 N4496 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

9098 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANTX1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9099 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANTXV1N4496 

Santa Ana 

A 

STD 

406 

10566 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANTXV1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10567 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

SMAJ4728 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22286 

2 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

10 

SMAJ4728A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22249 

2 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

SMAJ4728C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22323 

2 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

2 

SMAJ4728D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22360 

2 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

1 

2EZ3.6D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5512 

2 

3.6 

139 

5 

400 

80 

1 

5 

SIVIAJ4729 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22287 

2 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

SMAJ4729A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22250 

2 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

SMAJ4729C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22324 

2 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

2 

SMAJ4729D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22361 

2 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

1 

2EZ3.9D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5513 

2 

3.9 

128 

5 

400 

30 

1 

5 

SMAJ4730 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22288 

2 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

SMAJ4730A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22251 

2 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

SMAJ4730C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22325 

2 1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

2 

SMAJ4730D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22362 ! 

2 1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

1 

2EZ4.3D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5518 ! 

2 

4.3 

116 

4.5 

400 

20 

1 

5 

SMAJ4731 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22289 

2 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

SMAJ4731A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22252 

2 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

SMAJ4731C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22326 

2 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

2 

SMAJ4731D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22363 

2 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

1 

2EZ4.7D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5519 

2 

4.7 

106 

4.5 

550 

5 

1 

5 

SMAJ4732 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

SMAJ4732A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

SMAJ4732C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

2 

SMAJ4732D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

1 

2EZ5.1D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



2 

5.1 

98 

3.5 

600 

5 

1 

5 

SMAJ4733 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

SMAJ4733A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22254 

2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

SMAJ4733C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22328 

2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

2 

SIVIAJ4733D 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22365 

2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

1 

2EZ5.6D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5523 

2 

5.6 

89.5 



5 

2 

5 

SMAJ4734 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22292 

2 

5.6 

45 



10 

2 

10 

SMAJ4734A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22255 

2 

5.6 

45 

5 

■aii« 

10 

2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-103 


http://www.microsemi.com 
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SMAJ4734C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22329 

2 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

2 

SMAJ4734D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22366 

2 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

1 

2EZ6.2D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5526 

2 

6.2 

80.5 

1.5 

700 

5 

3 

5 

SMAJ4735 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22293 

2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

SMAJ4735A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22256 

2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

SMAJ4735C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22330 

2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

2 

SMAJ4735D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22367 

2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

1 

2EZ6.8D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5527 

2 


73.5 

2 

700 

5 

4 

5 

SMAJ4736 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22294 

2 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

10 

SMAJ4736A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



WBM 


37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

SMAJ4736C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22331 

2 

6.8 

37 



10 

4 

2 

SMAJ4736D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22368 

2 

6.8 

37 

WSM 


10 

4 

1 

2EZ7.5D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



2 

7.5 

66.5 

2 

700 

5 

5 

5 

SMAJ4737 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

10 

SMAJ4737A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22258 

2 

7.5 

34 

4 

Rilil 

10 

5 

5 

SMAJ4737C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22332 

2 

7.5 

34 

4 


10 

5 

2 

SMAJ4737D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22369 

2 

7.5 

34 

4 


10 

5 

1 

2EZ8.2D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5532 

2 

8.2 

61 

Pel 

Bail 

5 

6 

5 

SMAJ4738 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22296 

2 

8.2 

31 

ESI 

700 

10 

6 

10 

SMAJ4738A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

8.2 

31 

ES 

700 

10 

6 

5 

SMAJ4738C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

2 

SMAJ4738D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22370 

2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

1 

2EZ9.1D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



2 

9.1 

55 

2.5 

700 

3 

7 

5 

SMAJ4739 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

10 

SMAJ4739A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22260 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

5 

SMAJ4739C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22334 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

2 

SMAJ4739D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22371 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

1 

2EZ10D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5488 

2 

10 

50 

3.5 

700 

3 

7.6 

5 

SMAJ4740 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22298 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

10 

SMAJ4740A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22261 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

SMAJ4740C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22335 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

2 

SMAJ4740D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22372 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

1 

2EZ11D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5490 

2 

11 

45.5 

4 

700 

1 

8.4 

5 

SMAJ4741 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22299 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

10 

SMAJ4741A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22262 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

SMAJ4741C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22336 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

2 

SMAJ4741D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22373 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

1 

2EZ12D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5492 

2 

12 

41.5 

4.5 

700 

1 

9.1 

5 

SMAJ4742 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22300 

2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

SMAJ4742A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22263 

2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

SMAJ4742C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


W^>ickirJ 

2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

2 

SMAJ4742D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


MfMll 

2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

1 

2EZ13D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5494 

2 

13 

38.5 

5 

700 

0.5 

9.9 

5 

SMAJ4743 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22301 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

SMAJ4743A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22264 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

SMAJ4743C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22338 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

2 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-104 


http.7/www.microsemi.com 
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SIVIAJ4743D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22375 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

1 

2EZ14D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5496 

2 

14 

I^QI 

B5CTI 


0.5 

10.6 

5 

2EZ15D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5498 

2 

15 

33.4 

7 

700 

0.5 

11.4 

5 

SMAJ4744 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

SMAJ4744A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

SMAJ4744C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



UBM 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

2 

SMAJ4744D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


WESSS 

WEM 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

1 

2EZ16D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5500 

2 

16 

31.2 

8 

700 

0.5 

12.2 

5 

SMAJ4745 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 



2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

10 

SMAJ4745A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22266 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

SMAJ4745C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22340 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

2 

SMAJ4745D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22377 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

1 

2EZ17D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5502 

2 

17 

29.4 

9 

750 

0.5 

13 

5 

2EZ18D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5504 

2 

18 

27.8 

10 

750 

0.5 

13.7 

5 

SMAJ4746 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22304 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

SMAJ4746A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22267 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

SIVIAJ4746C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22341 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

2 

SMAJ4746D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22378 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

1 

2EZ19D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5506 

2 

19 

26.3 

11 

750 

0.5 

14.4 

5 

2EZ20D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5508 

2 

20 

25 

11 

750 

0.5 

15.2 

5 

SMAJ4747 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22305 

2 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

10 

SMAJ4747A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22268 

2 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

SMAJ4747C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22342 

2 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

2 

SMAJ4747D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22379 

2 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

1 

2EZ22D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5509 

2 

22 

22.8 

12 

750 

0.5 

16.7 

5 

SMAJ4748 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22306 

2 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

10 

SMAJ4748A 

Scottsdale 

D0-2MAC 

SM 


22269 

2 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

5 

SMAJ4748C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22343 

2 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

2 

SIVIAJ4748D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22380 

2 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

1 

2EZ24D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5510 

2 

24 

20.8 

13 

750 

0.5 

18.2 

5 

SI\/1AJ4749 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22307 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

10 

SMAJ4749A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22270 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

SMAJ4749C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22344 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

2 

SMAJ4749D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22381 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

1 

2EZ27D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5511 

2 

27 

18.5 

18 

750 

0.5 

20.6 

5 

SIVIAJ4750 i 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


! 22308 

2 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

SMAJ4750A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 

1 

22271 

2 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

SMAJ4750C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22345 

2 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

2 

SMAJ4750D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22382 

2 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

1 

2EZ30D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5514 

2 

30 

16.6 

20 

1000 

0.5 

22.5 

5 

SMAJ4751 

Scottsdale 

DO-2MAC 1 

SM 


22309 

2 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

10 

SMAJ4751A 

Scottsdale 

DO-2MAC 1 

SM 


22272 

2 j 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

5 

SMAJ4751C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22346 

2 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

2 

SIVIAJ4751D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


1 22383 

2 

30 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

1 

2EZ33D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5515 

2 

33 

15.1 

23 

1000 

0.5 

25.1 

5 

SMAJ4752 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22310 

2 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 1 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-41 1 3 


ZEN-IOS 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 
. Division 

Package 

Outline 

ils 

iiii 

li|e|| 

SlSDat^^;;:| 

Sheet ID 

Power 
(W) ^ 

ilBS 

(y), 

lllii 

(mA) 

ilzis 

w 

"iiii 

lit 

Iliil 

ISrI! 

(V) 

ToL 

(+/.%) 

SMAJ4752A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22273 

2 

33 


45 

1000 

5 

25.1 

5 

SMAJ4752C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

2 

SMAJ4752D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22384 

2 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

1 

2EZ36D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5516 

2 

36 

13.9 

25 

1000 

0.5 

27.4 

5 

SMAJ4753 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22311 

2 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

10 

SMAJ4753A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22274 

2 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

SMAJ4753C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

2 

SMAJ4753D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22385 

2 

36 

7 

50 

Era 

5 

27.4 

1 

2EZ39D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5517 

2 

39 

12.8 

30 

1000 

0.5 

29.7 

5 

SMAJ4754 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22312 

2 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

10 

SMAJ4754A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22275 

2 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

SMAJ4754C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

2 

SMAJ4754D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22386 

2 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

1 

2EZ43D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



2 

43 

11.6 

35 

1500 

0.5 

32.7 

5 

SMAJ4755 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22313 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

10 

SMAJ4755A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22276 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

SMAJ4755C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22350 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

2 

SMAJ4755D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



■EH 

mm 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

1 

2EZ47D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5521 

2 

47 

10.6 

40 

1500 

0.5 

35.8 

5 

SMAJ4756 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



■BH 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

10 

SMAJ4756A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22277 

2 

47 

5.5 

80 

1500 


irai 

wm 

SMAJ4756C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22351 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 



SMAJ4756D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22388 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

^1 

mm 

2EZ51D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5524 

2 

51 

9.8 

48 

1500 

0.5 

38.8 

5 

SMAJ4757 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



■QH 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

SMAJ4757A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22278 

2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

SMAJ4757C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22352 

2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

2 

SMAJ4757D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

1 

2EZ56D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5525 

2 

56 

9 

55 

2000 

0.5 

42.6 

5 

SMAJ4758 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22316 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

10 

SMAJ4758A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22279 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

SMAJ4758C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22353 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

2 

SMAJ4758D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22390 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

1 

2EZ62D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5528 

2 

62 

8.1 

60 

2000 

0.5 

47.1 

5 

SMAJ4759 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22317 

2 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

SMAJ4759A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22280 

2 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

SMAJ4759C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22354 

2 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

2 

SMAJ4759D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22391 

2 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

1 

2EZ68D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5529 

2 

68 

7.4 

75 

2000 

0.5 

51.7 

5 

SMAJ4760 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22318 

2 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

10 

SMAJ4760A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

SMAJ4760C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



WBM 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

2 

SMAJ4760D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22392 

2 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

1 

2EZ75D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



IHH 

75 

■a 

ESI 


iggi 

56 

5 

SMAJ4761 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22319 

2 

75 

3.3 

175 


5 

56 

10 

SMAJ4761A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22282 

2 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-106 


http://www.microsemi.com 













































Zener ReguBator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Package 

Type 

Mil 

Data 

Power 

Vz 

Izt 

Zzt 

Zzk 

IR 

VR 

Tol. 


Division 

Outline 

Spec 

Sheet ID 

(W) 

(V) 

(mA) 

m 

(n) 

(uA) 

(V) 

(+/-%) 

SMAJ4761C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

2 

SMAJ4761D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22393 

2 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

1 

2EZ82D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5533 

2 

82 

6.1 

100 

3000 

0.5 

62.2 

5 

SMAJ4762 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

SMAJ4762A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22283 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

SMAJ4762C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22357 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

2 

SMAJ4762D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22394 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

1 

2EZ91D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5535 

2 

91 

5.5 

125 

3000 

0.5 

69.2 

5 

SMAJ4763 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22321 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

10 

SMAJ4763A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22284 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

SMAJ4763C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22358 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

2 

SMAJ4763D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22395 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

1 

2EZ100D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5487 

2 

100 

5 

175 

3000 

0.5 

76 

5 

SMAJ4764 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22322 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

wm 

10 

SMAJ4764A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22285 

2 

100 

mim 

350 

3000 

5 

76 

5 

SMAJ4764C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22359 

2 

100 


350 

3000 

5 

76 

2 

SMAJ4764D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22396 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

1 

2EZ110D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5489 

2 

110 

4.5 

250 

4000 

0.5 

83.6 

5 

2EZ120D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5491 

2 

120 

4.2 

325 

4500 

0.5 

91.2 

5 

2EZ130D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5493 

2 

130 

3.8 

400 

5000 

0.5 

98.8 

5 

2EZ140D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5495 

2 

140 

3.6 

500 

5500 

0.5 

106 

5 

2EZ150D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5497 

2 

150 

3.3 

575 

6000 

0.5 

114 

5 

2EZ160D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5499 

2 

160 

3.1 

650 

6500 

0.5 

122 

5 

2EZ170D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5501 

2 

170 

2.9 

675 

7000 

0.5 

130 

5 

2EZ180D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5503 

2 

180 

2.8 

725 

7000 

0.5 

137 

5 

2EZ190D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5505 

2 

190 

2.6 

825 

8000 

0.5 

145 

5 

2EZ200D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5507 

2 

200 

2.5 

900 

8000 

0.5 

152 

5 

SMAJ5913 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22739 

3 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 


SMBG5913B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21949 

3 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

SMAJ5914 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22740 

3 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 


SMBG5914B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21950 

3 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

3EZ3.9D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5649 

3 

3.9 

192 

4.5 

400 

80 

1 

5 

SMAJ5915 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22741 

1 3 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 


SIV1BG5915B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21951 

3 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

3EZ4.3D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5654 

3 

4.3 

174 

4.5 

400 

30 

1 

5 

SMAJ5916 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22742 

3 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 


SMBG5916B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21952 

3 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

3EZ4.7D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5655 

3 

4.7 

160 

4 

500 

20 

1 

5 

SIV1AJ5917 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22743 

3 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 


SMBG5917B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21953 

3 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

3EZ5.1D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5658 

3 

5.1 

147 

3.5 

550 

5 

1 

5 

SMAJ5918 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22744 

3 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 


SMBG5918B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21954 

3 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

SMAJ5919 

1 Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22745 

3 

5.6 

66.9 

2 


5 

3 


SMBG5919B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21955 

3 

5.6 

66.9 

2 


5 

3 

5 

3EZ5.6D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5659 

3 

5.6 

134 

2.5 


5 

2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-107 


http://www.microsemi.com 
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Package 
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mu 
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Sheet ID 
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(p) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

3EZ6.2D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5662 

3 

6.2 

121 

1.5 

700 

5 

3 

5 

SMAJ5920 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22746 

3 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 


SMBG5920B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

UZ706 

Watertown 

A 

STD 


17454 

3 

6.8 

75 





5 

UZ806 

Watertown 

A 

STD 


17593 

3 

6.8 

75 





10 

1N5063 

Santa Ana 

A 

STD 


3171 

3 

6.8 

75 

2 


500 

5.2 

5 

3EZ6.8D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5663 

3 

6.8 

110 

2 

700 

5 

4 

5 

SMAJ5921 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22747 

3 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 


SMBG5921B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21957 

3 

6.8 

mM 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

UZ707 

Watertown 

A 

STD 


17455 

3 

7.5 

75 





5 

UZ807 

Watertown 

A 

STD 


17594 

3 

7.5 

75 





10 

1N5064 

Santa Ana 

A 

STD 


3172 

3 


75 

2 


300 

5.7 

5 

3EZ7.5D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5666 

3 

7.5 

100 

2 

700 

5 

5 

5 

SMAJ5922 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



noil 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 


SMBG5922B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

UZ708 

Watertown 

A 

STD 



3 


75 





5 

UZ808 

Watertown 

A 

STD 


17595 

3 

8.2 

75 





10 

3EZ8.2D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5668 

3 

8.2 

91 

2.3 

700 

5 

6 

5 

1N5065 

Santa Ana 

A 

STD 


3173 

3 

8.2 

75 

3 


200 

6.2 

5 

SMAJ5923 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22749 

3 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 


SMBG5923B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21959 

3 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

UZ709 

Watertown 

A 

STD 




9.1 

75 





5 

UZ809 

Watertown 

A 

STD 


■E^ 


9.1 

75 





10 

3EZ9.1D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5670 

3 

9.1 

82 

2.5 

700 

3 

7 

5 

1N5066 

Santa Ana 

A 

STD 


3174 

3 

9.1 

75 

3 


100 

6.9 

5 

SMAJ5924 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 

1 


3 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 


SMBG5924B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21960 

3 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

UZ710 

Watertown 

A 

STD 




10 

75 





5 

UZ810 

Watertown 

A 

STD 



KB 

10 

75 





10 

3EZ10D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5624 

3 


75 

3.5 

700 

3 

7.6 

5 

1N5067 

Santa Ana 

A 

STD 


3175 

3 

10 

75 

4 . 


40 

7.6 

5 

SMAJ5925 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 1 

i 

22751 

3 

10 


BD 

500 

5 

8 


SMBG5925B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21961 

3 

10 


wm 

mmm 

5 

8 

5 

3EZ11D5 

Scottsdale 

DO-41 

STDI 


5626 

3 

11 

68 

4 

700 

1 

8.4 

5 

1N5068 

Santa Ana 

A 

STD 


3176 

3 

11 

70 

5 


25 

8.4 

5 

SMAJ5926 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 1 


22752 

3 

■n 


5.5 

550 

1 

8.4 


SMBG5926B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

mm 

ED 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

UZ712 

Watertown 

A 

STD 


17461 

3 

12 

65 





5 

UZ812 

Watertown 

A 

STD 


17608 

3 

12 

65 





10 

3EZ12D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5628 

3 

12 

63 

4.5 

700 

1 

9.1 

5 

1N4883 

Santa Ana 

A 

STD 


2980 

3 

12 

65 

5 


10 

8.5 

5 

SMAJ5927 

Scottsdale 

DO-214AC 

i SM 


22753 

3 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 


SMBG5927B 

Scottsdale 

SMBG 

1 SM 


21963 

3 

12 

31.2 

6.5 


1 

9.1 

5 


Watertown 

A 

STD 


17462 

3 

13 

50 





5 


1 Watertown 

A 

STD 


17610 

3 

13 

50 





10 

3EZ13D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5630 

3 

13 

58 

4.5 

700 

0.5 

9.9 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (voits) 


Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-108 


http://www.microsemi.com 































Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5069 

Santa Ana 

A 

STD 


3177 

3 

13 

50 

6 


10 

9.9 

5 

SMAJ5928 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


HgPirgg'l 


13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 


SMBG5928B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

UZ714 

Watertown 

A 

STD 


MF/ITI 

3 

14 

50 





5 

UZ814 

Watertown 

A 

STD 



3 

14 

50 





10 

3EZ14D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■E^ 

3 

14 

53 

5 

700 

0.5 

10.6 

5 

1N5070 

Santa Ana 

A 

STD 


3178 

3 

14 

50 

6 


10 

10.6 

5 

UZ715 

Watertown 

A 

STD 


17464 

3 

15 

50 





5 

UZ815 

Watertown 

A 

STD 


MFHTI 


15 

50 





10 

3EZ15D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




15 

50 

5.5 

700 

0.5 

11.4 

5 

1N5071 

Santa Ana 

A 

STD 


■ESSl 


15 

50 

6 


10 

11.4 

5 

SMAJ5929 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



3 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 


SMBG5929B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

UZ716 

Watertown 

A 

STD 




16 

50 





5 

UZ816 

Watertown 

A 

STD 


BTiTFI 

3 

16 

50 





10 

3EZ16D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 




16 

47 

5.5 

700 

0.5 

12.2 

5 

1N5072 

Santa Ana 

A 

STD 


3180 

3 

16 

50 

7 


5 

12.2 

5 

SMAJ5930 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22756 

3 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 


SMBG5930B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

' 

mm 

BB 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

3EZ17D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


wmm 

BB 

17 

44 

6 

750 

0.5 

13 

5 

UZ718 

Watertown 

A 

STD 


17466 

3 

18 

40 





5 

UZ818 

Watertown 

A 

STD 


17614 

3 

18 

■B 





10 

3EZ18D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5640 

3 

18 

42 

6 

750 

0.5 

13.7 

5 

1N5073 

Santa Ana 

A 

STD 


3181 

3 

18 

40 

8 


5 

13.7 

5 

SMAJ5931 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22757 

3 


20.8 

12 

650 

1 

13.7 


SMBG5931B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21967 

3 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

3EZ19D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5642 

3 

19 

40 

7 

750 

0.5 

14.4 

5 

UZ720 

Watertown 

A 

STD 


17467 

3 

20 

40 





5 

UZ820 

Watertown 

A 

STD 


17615 

3 

20 

40 





10 

3EZ20D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5644 

3 

20 

37 

7 

750 

0.5 

15.2 

5 

1N4884 

Santa Ana 

A 

STD 


2981 

3 

20 

40 

9 


5 

9 

5 

SIVIAJ5932 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22758 

3 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 


SMBG5932B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21968 

3 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

UZ722 

Watertown 

A 

STD 


17470 

3 

22 

30 





5 

UZ822 

Watertown 

A 

STD 


17626 

3 

22 

30 





10 

3EZ22D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5645 

3 

22 

34 

8 

750 

0.5 

16.7 

5 

1N5074 

Santa Ana 

A 

STD 


3182 

3 

22 

30 

10 


5 

16.7 

5 

SMAJ5933 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22759 

3 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 


SMBG5933B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21969 

3 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

UZ724 

Watertown 

A 

STD 


17471 

3 

24 

30 





5 

UZ824 

Watertown 

A 

STD 


17628 

3 

24 

30 





10 

3EZ24D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5646 

3 

24 

31 

9 

750 

0.5 

18.2 

5 

1N5075 

Santa Ana 

A 

STD 


3183 

3 

24 

30 

10 


5 

18.2 

5 

SMAJ5934 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22760 

3 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 


SMBG5934B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21970 

3 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

5 

UZ727 

Watertown 

A 

STD 


17472 

3 

27 

25 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN>109 


http://www.microsemi.com 






















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 


Package 

Outline 


iiili 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Siiiiii 

111 

Illill 

(mA) 

IH| 

lli 

Zzk 

(a) 

lli 

iill 

Ifii 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

UZ827 

Watertown 

A 

STD 


17629 

3 

27 






10 

3EZ27D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5647 

3 

27 

El 

KB 


0.5 

20.6 

5 

1N5076 

Santa Ana 

A 

STD 




27 

25 

12 


1 

20.6 

5 

SMAJ5935 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM, 


22761 

3 


13.9 

23 

700 

1 

20.6 


SMBG5935B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21971 

3 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

3EZ28D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5648 

3 

28 

27 

12 

750 

0.5 

21 

5 

UZ730 

Watertown 

A 

STD 



3 

30 

25 





5 

UZ830 

Watertown 

A 

STD 



3 

30 

25 





10 

1N5077 

Santa Ana 

A 

STD 


3185 

3 

Mill 

25 

15 


1 

22.8 

5 

3EZ30D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



3 

■sK 

25 

16 

1000 

0.5 

22.5 

5 

SMAJ5936 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22762 

3 

KB 

12.5 

1^ 

Baa 

1 

22.8 


SMBG5936B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21972 

3 

30 

12.5 


El 

1 

22.8 

5 


Watertown 

A 

STD 


17474 

3 

33 

20 





5 

UZ833 

Watertown 

A 

STD 


17631 

3 

33 

20 





10 

3EZ33D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5651 

3 

33 

23 

20 

1000 

0.5 

25.1 

5 

1N5078 

Santa Ana 

A 

STD 


3186 

3 

33 


21 


1 

25.1 

5 

SMAJ5937 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22763 

3 

33 

11.4 

33 

BEI 

1 

25.1 


SMBG5937B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21973 

3 

33 

11.4 

33 

El 

kh 


5 

UZ736 

Watertown 

A 

STD 


17475 

3 

36 

20 





5 

UZ836 

Watertown 

A 

STD 


17632 

3 

36 

20 





10 

1N5079 

Santa Ana 

A 

STD 


3187 

3 

36 

20 

21 


1 

HA 

5 

3EZ36D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5652 

3 

36 

21 

22 

1000 

0.5 

27.4 

5 

SMAJ5938 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22764 

3 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 


SMBG5938B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21974 

3 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

5 

1N5080 

Santa Ana 

A 

STD 


3188 

3 

39 

20 

27 


1 

29.7 

5 

3EZ39D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5653 

3 

39 

19 

28 

1000 

0.5 

29.7 

5 

SMAJ5939 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22765 

3 

39 

9.6 

45 


1 

29.7 


SMBG5939B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21975 

3 

39 

9.6 

45 


1 

29.7 

5 

UZ740 

Watertown 

A 

STD 


17476 

3 

40 

20 





5 

UZ840 

Watertown 

A 

STD 

! 

17633 

3 

40 

20 





10 

1N5081 

Santa Ana 

A 

STD 


3189 

3 

40 

20 

27 


1 

30.4 

5 

3EZ43D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5656 

3 

43 

17 

33 

1500 


IBfl 


1N5082 

Santa Ana 

A 

STD 


3190 

3 

43 

15 

35 


bh 

BEI 

wm 

SMAJ5940 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22766 

3 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 


SMBG5940B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21976 

3 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

5 


Watertown 

A 

STD 


17477 

3 

45 

15 





5 


Watertown 

A 

STD 


Mrfffi 

3 

45 

15 





10 

1N5083 

Santa Ana 

A 

STD 


■BEQ 

3 

45 

15 

37 


1 

34.2 


3EZ47D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5657 

3 

47 

16 

38 

1500 

0.5 

35.6 

KB 

1N5084 

Santa Ana 

A 

STD 


■BE3 


47 

15 

43 


1 

35.8 

BB 

SMAJ5941 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



3 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 


SMBG5941B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



KB 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 


Watertown 

A 

STD 


WtStSEi 

KK 

50 

15 





5 


Watertown 

A 

STD 


BHTH 

3 

50 

15 





10 

1N5085 

Santa Ana 

A 

STD 



■EK 

50 

15 

50 


1 

38 

5 

3EZ51D5 

Scdttsdale 

DO-41 

STD 


5660 

3 

51 

15 

45 

1500 

0.5 

38.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-110 


http://www.microsemi.com 
































Zener Regulator Diodes 


Part Number j Microsemi 

j Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

1N5086 

Santa Ana 

A 

STD 




51 

15 

50 


1 

38.8 

5 

SMAJ5942 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 


SMBG5942B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



Kill 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

UZ756 

Watertown 

A 

STD 


MV/Vfi 

H9I 

56 

10 





5 

UZ856 

Watertown 

A 

STD 


17636 

3 

56 

10 





10 

3EZ56D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5661 

3 

56 

13 

50 

2000 

0.5 

42.6 

5 

1N5087 

Santa Ana 

A 

STD 


3195 

3 

56 

10 

70 


1 

42.6 

5 

SMAJ5943 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22769 

3 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 


SMBG5943B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21979 

3 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

UZ760 

Watertown 

A 

STD 


17480 

3 

60 

10 





5 

UZ860 

Watertown 

A 

STD 



H3i 

60 

10 





10 

1N5088 

Santa Ana 

A 

STD 


3196 

3 

60 

10 

70 


1 

45.7 

5 

3EZ62D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5664 

3 

62 

12 

55 

2000 

0.5 

47.1 

5 

1N5089 

Santa Ana 

A 

STD 


3197 

3 

62 

10 

75 


1 

47.1 

5 

SMAJ5944 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22770 

3 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 


SMBG5944B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

3EZ68D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5665 

3 

68 

11 

70 

2000 

0.5 

51.7 

5 

1N5090 

Santa Ana 

A 

STD 


3198 

3 

68 

10 

85 


1 

51.7 

5 

SMAJ5945 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22771 

3 

68 


120 

1700 

1 

51.2 


SMBG5945B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21981 

3 

68 

BB 

120 

1700 

1 

51.2 

5 


Watertown 

A 

STD 


17481 

3 

70 

10 





5 


Watertown 

A 

STD 


17638 

3 

70 

10 





10 

1N5091 

Santa Ana 

A 

STD 


3199 

3 

El 

10 

90 


1 

53.3 

5 

UZ775 

Watertown 

A 

STD 


17522 

3 

75 

10 





5 

UZ875 

Watertown 

A 

STD 


KVnTi 

■m 

75 

10 





10 

3EZ75D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



HEH 

75 

bb 

85 

2000 

0.5 

56 

5 

1N5092 

Santa Ana 

A 

STD 


3200 

3 

75 

10 

100 


1 

56 

5 

SMAJ5946 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




75 

5 

140 

2000 

1 

56 


SMBG5946B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


EEHEI 

KH 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 1 

5 

UZ780 

Watertown 

A 

STD 


17537 

3 

80 

10 





5 

UZ880 

Watertown 

A 

STD 


17667 

3 


10 





10 

1N5093 

Santa Ana 

A 

STD 


3201 

3 

bb 

10 

115 


1 

60.8 

5 

3EZ82D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 

1 

5669 

3 

82 

9.1 

85 

3000 

0.5 

62.2 

5 

1N5094 

Santa Ana 

A 

STD 


3202 

3 

82 

10 

120 


1 

62.2 

5 

SMAJ5947 

Scottsdale i 

DO-214AC 

SM 


22773 

3 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 


SMBG5947B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


msmi 

BB 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

1N4096 

Watertown 

A 

STD 


WEm 

BH 

90 

0.008 





5 

UZ790 

Watertown 

A 

STD 


KrrfTi 

bb 

90 

8 





5 

UZ890 

1 Watertown 

A 

STD 


KH1‘H 

BB 

90 

8 





10 

3EZ91D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


■■SZI 

3 

91 

8.2 

95 

3000 

0.5 

69.2 

5 

1N5095 

Santa Ana 

A 

STD 



3 

91 

8 

155 


1 

69.2 

5 

SMAJ5948 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



BB 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 


SMBG5948B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21984 

3 

91 

4.1 

200 

3000 

1 I 

69.2 

5 

1N4097 

Watertown 

A 

STD 


2360 

3 

100 

0.005 

1 




5 

UZ110 

Watertown 

A 

STD 


17316 

3 

100 

5 





5 

UZ210 

Watertown 

A 

STD 


17337 

3 

100 

5 





10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demancd (800) 713-4113 


ZEN-111 


http://www.microsemi.com 
































ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet iD 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

"zi#: 

(n) 

(n) 

-I 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

3EZ100D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5623 

3 

MUM 

7.5 

160 

Efggil 

0.5 

76 

5 

SMAJ5949 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22775 

3 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 


SMBG5949B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



BH 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

UZ111 

Watertown 

A 

STD 



■EH 

110 

5 





5 

UZ211 

Watertown 

A 

STD 


BITffll 

HH 

110 

5 





10 

3EZ110D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5625 

3 

110 

6.8 

EM 





1N5096 

Santa Ana 

A 

STD 


wEsa 

3 

110 

5 

250 


HH 


B 

SMAJ5950 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22776 

3 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83,6 


SMBG5950B 

Scottsdale 





3 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

UZ112 

Watertown 

A 

STD 


17318 

3 

120 

5 





5 

UZ212 

Watertown 

A 

STD 


17339 

3 

120 

5 





10 

3EZ120D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5627 

3 

120 

6.3 

300 

4500 

0.5 

91.2 

5 

1N5097 

Santa Ana 

A 

STD 


3205 

3 

120 

5 

325 


1 

91.2 

5 

SMAJ5951 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22777 

3 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 


SIVIBG5951B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21987 

3 

■Bil 

3.1 

380 

1500 

1 

91.2 

5 

UZ113 

Watertown 

A 

STD 


17319 

3 

■KM 

5 





5 

UZ213 

Watertown 

A 

STD 


17340 

3 

130 

5 





10 

1N5098 

Santa Ana 

A 

STD 


3206 

3 

130 

5 

375 


1 

98.8 

5 

3EZ130D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5629 

3 

130 

5.8 

375 

5000 

0.5 

98.8 

5 

SMAJ5952 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22778 

3 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 


SMBG5952B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21988 

3 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

5 

UZ114 

Watertown 

A 

STD 


17320 

3 

140 

5 





5 

UZ214 

Watertown 

A 

STD 

! 

17341 

3 

140 

5 





10 

3EZ140D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5631 

3 

140 

5.3 

475 

5000 

0.5 

106 

5 

1N5099 

Santa Ana 

A 

STD 


3207 

3 

140 

5 

550 


1 

106 

5 

1N4098 

Watertown 

A 

STD 


2361 

3 

150 

0.005 





5 

UZ115 

Watertown 

A 

STD 


17321 

3 

150 

5 





5 

UZ215 

Watertown 

A 

STD 


17342 

3 

150 

5 





10 

3EZ150D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5633 

3 

150 

5 

550 

6000 

0.5 

114 

5 

SMAJ5953 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22779 

3 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 


SMBG5953B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21989 

3 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

UZ116 

Watertown 

A 

STD 


17322 

3 

160 

4 





5 

UZ216 

Watertown 

A 

STD 


17343 

3 

160 

4 





10 

3EZ160D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5635 

3 

160 

4.7 

625 

6500 

0.5 

122 

5 

1N5100 

Santa Ana 

A 

STD 


3208 

3 

160 

4 

700 


1 

122 

5 

SIVIAJ5954 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22780 

3 

HH 

2.3 

700 

6500 

1 

122 


SMBG5954B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21990 

3 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

122 

5 

UZ117 

Watertown 

A 

STD 


17323 

3 

170 

4 





5 

UZ217 

Watertown 

A 

STD 


TTTTl 

3 

170 

4 





10 

3EZ170D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



3 

170 

4.4 

650 

7000 


■ra 

5 

1N5101 

Santa Ana 

A 

STD 


3209 

3 

170 

4 

750 


1 

129 

5 

EiMELHHIHiH 

Watertown 

A 

STD 


17324 

3 

180 

4 





5 


Watertown 

A 

STD 



3 

180 

4 





10 

3EZ180D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5639 

3 

180 

4.2 


7000 

rail 


B 

1N5102 

Santa Ana 

A 

STD 


3210 

3 

180 

4 

850 


HI 

1^ 

B 

SMAJ5955 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22781 

3 

180 

2.1 

900 

o 

o 

o 

1 

IFS 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-112 


http://www.microsemi.com 





















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

[Q) 

IR 

(uA) 

' 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBG5955B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21991 

3 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

137 

5 

UZ119 

Watertown 

A 

STD 


17325 

3 

190 

4 





5 

UZ219 

Watertown 

A 

STD 


17346 

3 

190 

4 





10 

3EZ190D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5641 

3 

190 

4 

800 

8000 

0.5 

145 

5 

1N5103 

Santa Ana 

A 

STD 


3211 

3 

190 

4 

900 


1 

144 

5 

UZ120 

Watertown 

A 

STD 


17326 

3 

KS!il 

4 





5 

UZ220 

Watertown 

A 

STD 


17347 

3 

200 

4 





10 

3EZ200D5 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


5643 

3 

200 

3.7 

875 

8000 

0.5 

152 

5 

1N5104 

Santa Ana 

A 

STD 


3212 

3 

200 

4 

950 


1 

152 

5 

SMAJ5956 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22782 

3 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 


SMBG5956B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21992 

3 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

UZ122 

Watertown 

A 

STD 



3 

220 

3 





5 

UZ222 

Watertown 

A 

STD 


17348 

3 

220 

3 





10 

1N5105 

Santa Ana 

A 

STD 


3213 

3 

220 

3 

1100 


1 

167 

5 

UZ124 

Watertown 

A 

STD 



■■■ 

240 

3 





5 

UZ224 

Watertown 

A 

STD 


17349 

3 

240 

3 





10 

1N5106 

Santa Ana 

A 

STD 


■KSEI 



3 

1300 


1 

182 

5 

UZ126 

Watertown 

A 

STD 



■EH 


3 





5 

UZ226 

Watertown 

A 

STD 


17350 

3 

260 

3 





10 

1N5107 

Santa Ana 

A 

STD 


3215 

3 

260 

3 

1500 


1 

198 

5 

1N5108 

Santa Ana 

A 

STD 


3216 

3 

270 

3 

1600 


1 

206 

5 

UZ128 

Watertown 

A 

STD 


17330 

3 

280 

3 





5 

UZ228 

Watertown 

A 

STD 



3 

280 

3 





10 

1N5109 

Santa Ana 

A 

ESBI 


3217 

3 

280 

3 

1700 


1 

213 

5 

UZ130 

Watertown 

A 

STD 


17331 

3 

300 

3 





5 

UZ230 

Watertown 

A 

STD 


17352 

3 

300 

3 





10 

1N5110 

Santa Ana 

A 

ieliil 


3218 

3 

300 

3 

1900 


1 

228 

5 

UZ132 

Watertown 

A 

STD 


17332 

3 

320 

2 





5 

UZ232 

Watertown 

A 

STD 


17353 

3 

320 

2 





10 

1N5111 

Santa Ana 

A 

STD 


3219 

3 

320 

2 

2100 


1 

243 

5 

1N5112 

Santa Ana 

A 

STD 


3220 

3 

330 

2 

2250 


1 

251 

5 

UZ134 

Watertown 

A 

STD 


■Ficicic] 

BH 

340 

2 ! 





5 

UZ234 

Watertown 

A 

STD 



HB 

340 

2 





10 

1N5113 

Santa Ana 

A 

STD 


■EMI 

KH 

340 

2 

2400 


1 

258 

5 

UZ136 

Watertown 

A 

STD 


17334 

3 

360 

2 





5 

UZ236 

Watertown 

A 

STD 


17355 

3 

360 

2 





10 

1N5114 

Santa Ana , 

A 

STD 


3222 

3 

360 

2 

2700 


1 

274 i 

5 


Watertown 

A 

STD 


17335 

3 

380 

1 2 





5 

UZ238 

Watertown 

A 

STD 


17356 

3 

380 

2 





10 

1N5115 

Santa Ana 

A 

STD 


3223 

3 

380 

2 

3000 


1 

289 

5 

1N5116 

Santa Ana 

A 

STD 


3224 

3 

390 

2 

3250 


1 

297 

5 

UZ140 

Watertown 

A 

STD 


17336 

3 

400 

2 





5 

UZ240 

Watertown 

A 

STD 


17357 

3 

400 

2 





10 

1N5117 

Santa Ana 

A 

STD 


3225 

3 

400 

2 

3500 


1 

304 

5 

1N1588 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1276 

3.5 

3.9 

150 

4.5 




10 

1N1588A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1277 

3.5 

3.9 

150 

4.5 




5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 


ZEN-113 


http://www.microsemi.com 



















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(a) 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N1589 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1278 

3.5 

4.7 

125 

4 




10 

1N1589A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1279 

3.5 

4.7 

125 

4 




5 

1N1590 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1280 

3.5 

5.6 

ITil 

3 




10 

1N1590A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



3.5 

5.6 

BEI 

3 




5 

1N1591 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1282 

3.5 

6.8 

100 

0.9 




10 

1N1591A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1283 

3.5 

6.8 

100 

0.9 




5 

1N1592 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




8.2 

80 

1.5 




10 

1N1592A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1285 

3.5 

8.2 

80 

1.5 




5 

1N1593 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1286 

3.5 

10 

70 

2.5 




10 

1N1593A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1287 

3.5 

10 

70 

2.5 




5 

1N1594 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1288 

3.5 

12 

50 

3 




10 

1N1594A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1289 

3.5 

12 

50 

3 




5 

1N1595 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1290 

3.5 

15 

40 

5.5 




10 

INI 595 A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1291 

3.5 

15 

40 

5.5 




5 

INI 596 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1292 

3.5 

mm 

35 

9 




10 

1N1596A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1293 

3.5 

18 

35 

9 




5 

INI 597 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1294 

3.5 

22 

30 

14 




10 

1N1597A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1295 

3.5 

22 

30 

14 




5 

1N1598 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1296 

3.5 

27 

25 

24 




10 

1N1598A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1297 

3.5 

27 

25 

24 




5 

1N5333A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3501 

5 

3.3 

380 

3 

400 

300 

1 

10 

1N5333B 

Scottsdale 

T-18 



3502 

5 

3.3 

380 

3 

400 

300 

1 

5 

1N6632 

Santa Ana 

E 

STD 


5004 

5 

3.3 

380 

3 

500 

300 

1 

5 

SMBG5333B | 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21837 

5 

3.3 

380 

3 

400 

300 

1 

5 

SMBJ5333B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21893 

5 

3.3 

380 

3 

400 

300 

1 

5 

1N5334A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3503 

5 

3.6 

350 

2.5 

500 

150 

1 

10 

1N5334B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3504 

5 

3.6 

350 

2.5 

500 

150 

1 

5 

1N6633 

Santa Ana 

E 

STD 


5005 

5 

3.6 

350 

2.5 

500 

250 

1 

5 

SMBG5334B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21838 

5 

3.6 

350 

2.5 

500 

150 

1 

5 

SMBJ5334B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21894 

5 

3.6 

350 

2.5 


150 

1 

5 

1N5335A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3505 

5 

3.9 

320 

2 

il^SI 

50 

1 

10 

1N5335B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3506 

5 

3.9 

320 

2 

500 

50 

1 

5 

1N6634 

Santa Ana 

E 

STD 



5 

3.9 

320 

2 

500 

175 

1 

5 

SMBG5335B ! 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21839 

5 

3.9 

320 

2 

500 

50 

1 

5 

SMBJ5335B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

3.9 

320 

2 

500 

50 

1 

5 

1N5336A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3507 

5 

4.3 

290 

2 

500 


1 

10 

1N5336B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3508 

5 

4.3 

290 



10 

1 

5 

1N6635 

Santa Ana 

E 

STD 


5007 

5 

4.3 

290 

2 

500 

25 

1 

5 

SMBG5336B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21840 

5 

4.3 

290 

2 

500 

10 

1 

5 

SMBJ5336B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21896 

5 

4.3 

290 

2 


HI 

1 

5 

1N5337A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3509 

5 

4.7 

260 

2 


5 

1 

10 

1N5337B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3510 

5 

EEI 


ra 

450 

5 

1 

5 

1N6636 

Santa Ana 

E 

STD 


5008 

5 

mm 

1^1 

2 

450 

20 

1 

5 

SMBG5337B 

Scottsdale 


SM 


21841 

5 

4.7 

Ks!il 

2 

450 

5 

1 

5 

SMBJ5337B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21897 

5 

4.7 


2 

450 

5 

1 

5 

1N5338A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3511 

5 

5.1 

Em 

1.5 

400 

1 

1 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-114 


http://www.microsemi.com 





































Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

=Zzt::i 

(fi) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

1N5338B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3512 

5 

5.1 

ESM 

1.5 

400 

1 

1 

5 

1N6637 

Santa Ana 

E 

STD 


5009 

5 

5.1 

240 

na 

■ESI 

5 

1 

5 

SMBG5338B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21842 

5 

5.1 

240 

1.5 

400 

1 

1 

5 

SMBJ5338B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21898 

5 

5.1 

240 

1.5 

400 

1 

1 

5 

1N5339A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3513 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

10 

1N5339B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3514 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

5 

1N5968 

Santa Ana 

E 

STD 


4117 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4118 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JAN1N5968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7741 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JAN1N5968US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

7742 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JANTX1N5968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9498 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JANTX1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9499 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JANTXV1N5968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10969 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

JANTXV1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10970 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

SMBG5339B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21843 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

5 

SMBJ5339B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21899 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

5 

1N5340A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3515 

5 

6 

200 

1 

Icfifil 

1 

3 

10 

1N5340B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3516 

5 

6 

200 

1 

300 

1 

3 

5 

SMBG5340B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

6 

200 

1 

300 

1 

3 

5 

SMBJ5340B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

6 

200 

1 


kh 

3 

5 

1N5341A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

10 

1N5341B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■BBH 

5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

5 

1N5969 

Santa Ana 

E 

STD 



5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 

5 

1N5969US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


4120 

5 1 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 

5 

JAN1N5969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7743 

5 1 

6.2 

1^ 

1 

1000 

1000 

4.74 i 

5 

JAN1N5969US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

7744 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 1 

5 

JANTX1N5969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9500 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

1 4.74 

1 5 

JANTX1N5969US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 


5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 

5 

JANTXV1N5969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10971 

5 

6.2 


1 

1000 

1000 

4.74 

5 

JANTXV1N5969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10972 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 

5 

SMBG5341B 

Scottsdale 

! SMBG 

SM 


21845 

5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

5 

SMBJ5341B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21901 

5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

5 

JANS1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8486 

5 

6.8 

175 


1000 

150 

5.2 

5 

UZ4706 

Watertown 

B 

STD 



5 

6.8 

175 





5 

UZ5706 

Watertown 

B 

STD 

i 

17400 

5 

6.8 

175 





5 

UZ5806 

Watertown 

B 

STD 


17427 

5 

6.8 

175 





10 

1N4954 

Santa Ana 

E 

STD 




6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

1N4954US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


■ESE!i 


6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

1N5342A 

Scottsdale 

T-18 

STD 




6.8 

175 

1 

Ei!il 

10 

4.9 

10 

1N5342B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3520 

5 

6.8 

175 

1 

200 

10 

5.2 

5 

JAN1N4954 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7455 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JAN1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7456 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANS1N4954 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8485 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANTX1N4954 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9209 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANTX1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9210 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANTXV1N4954 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10669 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, ”SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-115 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

J -■'■V -;■■■■■: - 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) (mA) 

■■'Zzt^ 

in) 

^IzzkS' 

(n) 

-1 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

JANTXV1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10670 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

SMBG5342B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21846 

5 

6.8 

175 

1 

200 

BOi 

5.2 

5 

SMBJ5342B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



ISi 

6.8 

175 

1 

WUiM 

10 

5.2 

5 

UZ4707 

Watertown 

B 

STD 




7.5 

175 





5 

UZ5707 

Watertown 

B 

STD 



IBi 

7.5 

175 





5 

UZ5807 

Watertown 

B 

STD 


17428 

5 







10 

1N4955 

Santa Ana 

E 

STD 


3087 

5 



1.5 

800 

100 

5.7 

5 

1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3088 

5 



1.5 

800 

100 

5.7 

5 

1N5343A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3521 

5 

7.5 

175 

1.5 

200 

10 

5.4 

10 

1N5343B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3522 

5 

7.5 


■S 

Eifil 

BEI 


5 

JAN1N4955 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7457 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

■ESI 


5 

JAN1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7458 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANS1N4955 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8487 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANS1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8488 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTX1N4955 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9211 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTX1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9212 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTXV1N4955 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10671 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTXV1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10672 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

SMBG5343B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21847 

5 

7.5 

175 

1.5 

200 

10 

5.7 

5 

SMBJ5343B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21903 

5 

7.5 


1.5 

200 

10 


5 

UZ4708 

Watertown 

B 

STD 



5 

8.2 

150 





5 

UZ5708 

Watertown 

B 

STD 



5 

8.2 

150 





5 

UZ5808 

Watertown 

B 

STD 


17429 

5 

8.2 

150 





10 

1N4956 

Santa Ana 

E 

STD 


3089 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

1N4956US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


3090 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

1N5344A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3523 

5 

8.2 

150 

1.5 

200 

10 

5.9 

10 

1N5344B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3524 

5 

8.2 

150 

1.5 

200 

10 

6.2 

5 

JAN1N4956 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7459 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JAN1N4956US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

7460 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANS1N4956 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8489 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANS1N4956US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8490 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTX1N4956 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9213 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTX1N4956US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

9214 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTXV1N4956 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10673 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTXV1N4956US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10674 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

S1VIBG5344B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21848 

5 

8.2 

150 

1.5 

200 

10 

6.2 

5 

SMBJ5344B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



'HQH 

mm 

150 

1.5 

200 

10 

6.2 

5 

1N5345A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3525 

5 

8.7 

150 

2 

200 

10 

6.25 

10 

1N5345B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

8.7 

150 

2 

200 

10 

6.6 

5 

SMBG5345B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21849 

5 

8.7 

150 

2 

200 

10 

6.6 

5 

SMBJ5345B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21905 

5 

8.7 

150 

2 

200 

10 

6.6 

5 

UZ4709 

Watertown 

B 

STD 


18733 

5 

9.1 

150 





5 

UZ5709 

Watertown 

B 

STD 


Bnrm 


9.1 

150 





5 

UZ5809 

Watertown 

B 

STD 


KVffM 


9.1 

150 





10 

1N4957 

Santa Ana 

E 

STD 


HESEQ 

■911 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■eees 


9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-116 


http://www.microsemi.com 



















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

, 

Package 

Outline 

Type 

r— ^ 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(A) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

: 

VR 

(V) 

: 

Tol. 

(+/-%) 

1N5346A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3527 

5 

9.1 

150 

2 


7.5 

6,6 

10 

1N5346B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3528 

5 

9.1 

150 

2 


7.5 

6.9 

5 

JAN1N4957 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■BSSI 

5 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JAN1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANS1N4957 

Santa Ana 

E 

ESBI 



5 

9.1 


2 

400 

25 

6.9 

5 

JANS1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


n 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANTX1N4957 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


non 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANTX1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9216 

5 

9.1 

150 

2 


25 

6.9 

5 

JANTXV1N4957 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10675 

5 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANTXV1N4957US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10676 

5 

9.1 

150 

2 

400 

1^ 


5 

SMBG5346B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21850 

5 

9.1 

150 

2 


7.5 

6.9 

5 

SMBJ5346B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21906 

5 

9.1 

150 

2 

lEEl 



5 

UZ4710 

Watertown 

B 

STD 


18734 

5 

10 






5 

UZ5710 

Watertown 

B 

STD 


17404 

5 

10 

125 





5 

UZ5810 

Watertown 

B 

STD 


17431 

5 

10 

125 





10 

1N4958 

Santa Ana 

E 

STD 


3093 

5 

10 

125 

2 

125 


mm 

5 

1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3094 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

1N5347A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3529 

5 

10 

125 

2 

125 

5 

7.2 

10 

1N5347B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3530 

5 

10 


IQI 


5 

7.6 

5 

JAN1N4958 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7463 

5 

10 

125 

2 

125 



5 

JAN1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7464 

5 

10 

125 

2 

125 


la 

5 

JANS1N4958 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8493 

5 

10 

125 

2 

125 


mm 

5 

JANS1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8494 

5 

10 

125 

2 

125 



5 

JANTX1N4958 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9217 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

JANTX1N4958US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

9218 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

JANTXV1N4958 

Santa Ana 

1 E 

STD 

356 

10677 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

JANTXV1N4958US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10678 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

SMBG5347B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21851 

5 

10 

125 

2 

125 

5 

7.6 

5 

SMBJ5347B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21907 

5 

10 

125 

2 

125 

5 

7.6 

5 

1N4959 

Santa Ana 

E 

STD 


3095 

5 

11 1 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

1N4959US 

Santa Ana 

1 E SQ. MELF 

SM 


3096 

5 

11 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

1N5348A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3531 

5 

11 

125 

2.5 


5 

8 

10 

1N5348B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3532 

5 

11 

125 

2.5 

125 

5 

8.4 

5 

JAN1N4959 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7465 

5 

11 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

JAN1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7466 

5 

11 

125 


KIcfil 

10 

8.4 

5 

JANS1N4959 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8495 

5 

11 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

JANS1N4959US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8496 

5 

11 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

JANTX1N4959 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9219 

5 1 

11 


Ea 

130 

10 

8.4 

5 

JANTX1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■E^l 

5 1 

11 

125 


Bcftl 

10 

8.4 

5 

JANTXV1N4959 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

KFHTI 

1 5 ! 

11 

m¥*m 


1^ 

mm 

8.4 

5 

JANTXV1N4959US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

MMfli 

5 ! 

11 

BH 

Ea 


10 

8.4 

5 

SMBG5348B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

11 

125 

2.5 

125 

5 

8.4 

5 

SMBJ5348B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



■HI 

11 


ES 

125 

5 

8.4 

5 

UZ4712 

Watertown 

B 

STD 




12 

100 





5 

UZ5712 

Watertown 

B 

STD 


BlITTIi 


12 

■ism 



— 


5 

UZ5812 

Watertown 

B 

STD 


MfffVl 

WEM 

12 

100 





10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-117 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

;;,.'pata)rr 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 


■i- 

(uA) 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4960 

Santa Ana 

E 

STD 


3097 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3098 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

1N5349A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HESS] 


12 

100 

2.5 

125 

2 

8.6 

10 

1N5349B 

Scottsdale 

T-18 

STD 




12 

100 

2.5 

125 

2 

9.1 

5 

JAN1N4960 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


H9I 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JAN1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■EQU 

HSH 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANS1N4960 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8497 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANS1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8498 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANTX1N4960 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9221 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANTX1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9222 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N4960 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10681 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10682 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

SMBG5349B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



lEH 

12 

100 

2.5 

125 

2 

9.1 

5 

SMBJ5349B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



IRi 

12 

100 

2.5 

125 

2 

9.1 

5 

UZ4713 

Watertown 

B 

STD 


KfTfn 


13 

100 





5 

UZ5713 

Watertown 

B 

STD 


BiF/m 


13 

100 





5 

UZ5813 

Watertown 

B 

STD 


KFFfyi 

I^HI 

13 

100 





10 

1N5350A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HESS 


13 

100 

2.5 

100 

1 

9.4 

10 

1N5350B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HESS 

■91 

13 

100 

2.5 

100 

1 

9.9 

5 

SMBG5350B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



■91 

13 

100 

2.5 

100 

1 

9.9 

5 

SMBJ5350B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21910 

5 

13 

100 

2.5 

100 

1 

9.9 

5 

1N4961 

Santa Ana 

E 

STD 


3099 

5 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3100 

5 

13 ! 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JAN1N4961 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

HEESI 

HHI 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JAN1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

hbes 

1^91 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANS1N4961 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


■9E 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANS1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

HESS 

1^91 

13 

! 100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANTX1N4961 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

HEI^ 

1^91 

13 

100 

3 

145 

10 1 

9.9 

5 

JANTX1N4961US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

HEI^I 

1^91 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N4961 

Santa Ana 

E 1 

STD 

356 

Hriffi 

HHI 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

HrffTi 

1^91 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

UZ5714 

Watertown 

B 

STD 


HFTTH 

1^91 

14 ! 

100 





5 

UZ5814 

Watertown 

B 

STD 


HF/ffl 

^^9 

14 

100 





10 

1N5351A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HESS 

1^91 

14 

100 

2.5 

75 

1 

10.1 

10 

1N5351B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3538 

5 

14 

100 

2.5 

75 

1 

10.6 

5 

SMBG5351B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

i 

21855 

5 

14 

100 

2.5 

75 

1 

10.6 

5 

SMBJ5351B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21911 

5 

14 

100 

2.5 

75 

1 

10.6 

5 

1N5118 

Santa Ana 

E 

STD 


3226 

5 

14 

100 

3 


10 

10.7 

5 

UZ4715 

Watertown 

B 

STD 


18737 

5 

15 

75 





5 

UZ5715 

Watertown 

B 

STD 


17408 

5 

15 

75 





5 

UZ5815 

Watertown 

B 

STD 


17435 

5 

15 

75 





10 

1N5352A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3539 

5 

15 

75 

2.5 

75 

1 

10.8 

10 

1N5352B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



^91 

15 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 


SMBG5352B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21856 

5 

15 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 

■n 

SMBJ5352B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21912 

5 

15 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 


1N4962 

Santa Ana 

E 

STD 


3101 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

S| 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM” - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanci (800) 713-4113 


ZEN-118 


http://www.microsemi.com 












Zener Regulator Diodes 


Part Number 

;; 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

: . 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(tnA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3102 

5 

15 

75 

3.5 

KEil 

10 

11.4 

5 

JAN1N4962 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7471 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JAN1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7472 

5 

15 

75 

3.5 


10 

11.4 

5 

JANS1N4962 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8501 

5 

15 

75 

3.5 

1^ 

10 

11.4 

5 

JANS1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JANTX1N4962 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9225 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JANTX1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JANTXV1N4962 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10685 

5 

15 

75 

3.5 


10 

11.4 

5 

JANTXV1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



15 

75 

3.5 


10 

11.4 

5 

UZ4716 

Watertown 

B 

STD 


18738 

I - -5_ 

16 

75 





5 

UZ5716 

Watertown 

B 

STD 


1FZ!igl 

1^91 

16 

75 





5 

UZ5816 

Watertown 

B 

STD 



■SB 

16 

75 





10 

1N5353A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■iSQ 

1^9 

16 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 

10 

1N5353B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3542 

5 

16 

75 

2.5 

75 

1 

12.2 

5 

SMBG5353B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21857 

5 

16 

75 

2.5 

75 

1 

12.2 

5 

SMBJ5353B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

16 

75 

2.5 

75 

1 

12.2 

5 

1N4963 

Santa Ana 

E 

STD 


3103 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■BEEl 


16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JAN1N4963 

Santa Ana 

E 

STD 

356 



16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JAN1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

tMESn 

■■■ 

16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JANS1N4963 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

lESlEl 


16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JANS1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



16 

75 

3.5 

55 

10 

12.2 

5 

JANTX1N4963 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■1^9 


16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JANTX1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9228 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JANTXV1N4963 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

MFlfTI 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

JANTXV1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

KrifTi 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

12.2 

5 

1N5354A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■iSEl 

1^91 

17 

70 

2.5 

75 

0.5 

12.2 

10 

1N5354B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■iSQ 

5 

17 

70 

2.5 

75 

0.5 

12.9 

5 

SMBG5354B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




17 

70 

2.5 

75 

0.5 

12.9 

5 

SMBJ5354B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


Tuni 

5 

17 

70 

2.5 

75 

0.5 

12.9 

5 

UZ4718 

Watertown 

B 

STD 


18739 

5 

18 

65 





5 

UZ5718 

Watertown 

B 

STD 


17410 

5 

18 

65 





5 

UZ5818 

Watertown 

B 

STD 


17437 

5 

18 

65 





10 

1N5355A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

18 

65 

2.5 

75 

0.5 

13 

10 

1N5355B 

Scottsdale 

T-18 

STD 




18 

99 


75 

0.5 

13.7 

5 

SMBG5355B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21859 

5 

18 

65 

2.5 

75 

0.5 

13.7 

5 

SMBJ5355B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21915 

5 

18 

65 

2.5 

75 


13.7 

5 

1N4964 

Santa Ana 

E 

STD 


3105 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JAN1N4964 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7475 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JAN1N4964US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 1 

SM 

356 

7476 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JANS1N4964 

Santa Ana 

E 

STDl 

356 


5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JANS1N4964US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8506 

5 

18 

65 

4 

WWi 

10 

13.7 

5 

JANTX1N4964 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9229 

5 

18 

65 

4 

1^ 

10 

13.7 

5 

JANTX1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9230 

5 

18 

65 

4 

1^ 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N4964 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10689 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-119 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


Izt 

(mA) 

(fi) 

Zzk 

(n) 

-1 

VR 

Wh 

Toi. 

(+/-%) 

JANTXV1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

BIIIWI 

■m 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

1N5356A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■ESS 

■^1 

19 

65 

3 

75 

0.5 

13.7 

10 

1N5356B 

Scottsdale 

T-18 

STD 




19 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

5 

SMBG5356B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




19 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

5 

SMBJ5356B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21916 

5 

19 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

5 

UZ4720 

Watertown 

B 

STD 




20 

65 





5 

UZ5720 

Watertown 

B 

STD 


17411 

5 

20 

65 





5 

UZ5820 

Watertown 

B 

STD 


17438 

5 

20 

65 





10 

1N5357A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3549 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

10 

1N5357B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3550 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

15.2 

5 

SMBG5357B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21861 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

15.2 

5 

SMBJ5357B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21917 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

15.2 

5 

1N4965 

Santa Ana 

E 

STD 


3107 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3108 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JAN1N4965 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7477 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JAN1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7478 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANS1N4965 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8507 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANS1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8508 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTX1N4965 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


■91 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTX1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■iSS 

■91 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTXV1N4965 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■n-iTn 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTXV1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10692 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

UZ4722 

Watertown 

B 

STD 


18741 

5 

22 

50 





5 

UZ5722 

Watertown 

B 

STD 


17412 

5 

22 

50 





5 

UZ5822 

Watertown 

B 

|STD 


17439 

5 

22 

50 





10 

1N5358A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3551 

5 

22 

50 

3.5 

75 

0.5 

15.8 

10 

1N5358B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3552 

5 

22 

50 1 

3.5 

75 

0.5 

16.7 

5 

SMBG5358B 

Scottsdale 

SMBG 

i SM 


21862 

5 

22 

50 

3.5 

75 

0.5 

16.7 

5 

SMBJ5358B 

Scottsdale 

SMBJ 

1 SM 


21918 

5 

22 

50 

3.5 

75 

0.5 

16.7 

5 

1N4966 

Santa Ana 

E 

iSTD 


3109 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3110 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JAN1N4966 

Santa Ana 

E 

'sTD 

356 

7479 

5 

22 


5 

170 

4 

16.7 

5 

JAN1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

! SM 

356 

7480 

5 

22 

KISH 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANS1N4966 

Santa Ana 

E 

Esig 

356 


5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANS1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8510 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTX1N4966 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9233 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTX1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9234 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTXV1N4966 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10693 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTXV1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

BIHI-fl 


22 

50 

5 

170 

4 

16.7 


UZ4724 

Watertown 

B 

STD 




24 

50 






UZ5724 

Watertown 

B 

STD 



5 

24 

50 






UZ5824 

Watertown 

B 

STD 



5 

24 

50 





■ES 

1N5359A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3553 

5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

17.3 

■!■ 

1N5359B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3554 

5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

18.2 

■■ 

SMBG5359B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21863 

5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

18.2 


SMBJ5359B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21919 

5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

18.2 

Sj 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-120 


http://www.microsemi.com 















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

; ■ 

Data 
Sheet ID 

; 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N4967 

Santa Ana 

E 

STD 


3111 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■EEEB 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JAN1N4967 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■BSOO 

5 

24 

50 

■■ 


4 

18.2 

5 

JAN1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



24 

50 

■■ 


4 

18.2 

5 

JANS1N4967 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


lEH 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANS1N4967US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8512 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTX1N4967 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9235 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTX1N4967US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

“356^ 


5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTXV1N4967 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10695 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTXV1N4967US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10696 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

1N5360A 

Scottsdale 

T-18 

STD 




25 

50 

4 

110 

0.5 

18 

10 

1N5360B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3556 

5 

25 

50 

4 

110 

0.5 

19 

5 

SMBG5360B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21864 

5 

25 

50 

4 

110 

0.5 

19 

5 

SMBJ5360B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21920 

5 

25 

50 

4 

110 

0.5 

19 

5 

UZ4727 

Watertown 

B 

STD 


18743 

5 

27 

50 





5 

UZ5727 

Watertown 

B 

STD 


17414 

5 

27 

50 





5 

UZ5827 

Watertown 

B 

STD 


17441 

5 

27 

50 





10 

1N5361A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



■SB 

27 

50 

5 

120 

0.5 

19.4 

10 

1N5361B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



lEB 

27 

50 

5 

120 

0.5 

20.6 

5 

SMBG5361B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21865 

5 

27 

50 

5 

120 

0.5 

20.6 

5 

SMBJ5361B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21921 

5 

27 

50 

5 

120 

0.5 

20.6 

5 

1N4968 

Santa Ana 

E 

STD 


3113 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3114 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JAN1N4968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7483 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JAN1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7484 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JANS1N4968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8513 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JANS1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8514 

5 

27 

50 

6 

180 

■■ 

Ktfsi 


JANTX1N4968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9237 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JANTX1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9238 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JANTXV1N4968 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10697 

5 

27 

50 

6 


■■ 

20.6 

5 

JANTXV1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

27 

50 

6 

1^ 

4 

20.6 

5 

1N5362A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3559 

5 

28 

50 

6 

130 

0.5 

20.1 

10 

1N5362B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3560 

5 

28 

50 

6 1 

130 

0.5 

21.2 

5 

SMBG5362B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21866 

5 

28 1 

50 

6 

130 

0.5 

21.2 

5 

SMBJ5362B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21922 

5 

28 

50 

6 

130 

0.5 

21.2 

5 

UZ4730 

Watertown 

B 

STD 


18744 

5 

30 

40 





5 

UZ5730 

Watertown 

B 

STD 


17415 

5 

30 

40 





5 

UZ5830 

Watertown 

B 

STD 


17442 

5 

30 

40 





10 

1N4969 

Santa Ana 

E 

STD 


3115 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3116 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

1N5363A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

30 

40 

8 


m%hm 

BO 

10 

1N5363B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

30 

40 

8 

103 

0.5 

22.8 

5 

JAN1N4969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7485 

5 

30 

40 

8 

KEIil 

4 

22.8 

5 

JAN1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

30 

mm 

8 

■■ 

— 

22.8 

5 

JANS1N4969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8515 

5 

30 1 

mm 

8 

1^ 

■■ 

22.8 

5 

JANS1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■ESS 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-121 


http://www.microsemi.com 
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Package 
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Type 

Mil 

Spec 

i:Data|:i 

Sheet ID 

Power: 

(V) 

Izt 

(mA) 


Zzk 

(fi) 

-1 

VR 

(V) 

ToL 

(+/.%) 

JANTX1N4969 

Santa Ana 

E 

STD 


9239 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANTX1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9240 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANTXV1N4969 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


IQI 


40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANTXV1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10700 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

SMBG5363B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



BRi 

30 

40 

8 

140 

0.5 

22.8 

5 

SMBJ5363B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1^911 

30 

40 

8 

140 

0.5 

22.8 

5 

UZ4733 

Watertown 

B 

STD 


18745 

5 

33 

40 





5 

UZ5733 

Watertown 

B 

STD 


17416 

5 

33 

40 





5 

UZ5833 

Watertown 

B 

STD^ 


17443 

5 

33 

40 





10 

1N4970 

Santa Ana 

E 

STD 


3117 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

5 

1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3118 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 


1N5364A 

Scottsdale 

T-18 

'STD 


3563 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

23.8 


1N5364B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3564 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

25.1 


JAN1N4970 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

Mega 

mm 

10 

200 

4 

25.1 


JAN1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7488 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

ra 

JANS1N4970 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8517 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

aM 

JANS1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22009 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

asa 

JANTX1N4970 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9241 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

asa 

JANTX1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9242 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

asa 

JANTXV1N4970 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10701 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

asa 

JANTXV1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10702 

5 

33 

40 

10 

200 

4 

25.1 

5 

SMBG5364B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21868 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

25.1 

5 

SMBJ5364B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21924 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

25.1 

5 

UZ4736 

Watertown 

B 

STD 


BBTTn 

5 

36 

30 





5 

UZ5736 

Watertown 

B 

STD 



5 

36 

30 





5 

UZ5836 

Watertown 

B 

STD 


■UZEU 


36 

30 





10 

1N4971 

Santa Ana 

E 

STD 


3119 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

; SM 


3120 

5 

36 

30 

11 1 

220 

4 

27.4 ! 

5 

1N5365A 

Scottsdale 

T-18 

STD 




36 

30 

11 

160 

0.5 

25.9 

10 

1N5365B 

Scottsdale 

T-18 

STD 




36 

30 

11 

160 

0.5 

27.4 

5 

JAN1N4971 

Santa Ana 

E 

STD 

356 



36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JAN1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


■m 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANS1N4971 

Santa Ana 

E 

ISTD 

356 



36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANS1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

! SM 

356 



36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTX1N4971 

Santa Ana 

E 

fSTD 

356 



36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTX1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 1 

■ESQ 

■Si 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTXV1N4971 

Santa Ana 1 

E 

STD 

356 i 

■n^rn 

I^SI 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTXV1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

SMBG5365B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

36 

30 

11 

160 

0.5 

27.4 

5 

SMBJ5365B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

36 

30 

11 

160 

0.5 

27.4 

5 

UZ4739 

Watertown 

B 

STD 



5 

39 

30 





5 

1N4972 

Santa Ana 

E 

STDI 


WEBt 

5 

39 

30 

14 

Ec!il 

wm 

29.7 

5 

1N4972US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


3122 

5 

39 

30 

14 



29.7 

5 

1N5366A 

Scottsdale 

T-18 I 

STD 


3567 

5 

39 

30 

14 

rail 

ES 

28.1 

10 

1N5366B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3568 

5 

39 

30 

14 

IQI 

0.5 

29.7 

5 

JAN1N4972 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7491 

5 

39 

30 

14 


S 

29.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-122 


http://www.microsemi.com 
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SSii 

w 

(n) 

-1 
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(+/-%) 

JAN1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7492 

5 

39 

El 

14 


WBi 

29.7 

5 

JANS1N4972 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

39 

El 

14 

El 

W 

29.7 

5 

JANS1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22011 

5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JANTX1N4972 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9245 

5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JANTX1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9246 

5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JANTXV1N4972 

Santa Ana 

E 

STD 



5 

39 

30 

14 

KcfSl 

2 

29.7 

5 

JANTXV1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10706 

5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

SMBG5366B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21870 

5 

39 

30 

14 

170 

0.5 

29.7 

5 

SIVIBJ5366B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21926 

5 

39 

■CUM 

14 

l"70 

0.5 

19.7 

5 

UZ5740 

Watertown 

B 

STD 


17418 

5 

40 

30 





5 

UZ5840 

Watertown 

B 

STD 


17445 

5 

40 

HI 





10 

1N5119 

Santa Ana 

E 

STD 


3227 

5 

40 

30 

14 


1 

30.4 

5 

UZ4743 

Watertown 

B 

STD 



5 

43 

30 





5 

1N4973 

Santa Ana 

E 

STD 


3123 

5 

43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3124 

5 

43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

1N5367A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

43 

30 

20 

190 

0.5 

31 

10 

1N5367B 

Scottsdale 

T-18 

STD 




43 

30 

20 

190 

0.5 

32.7 

5 

JAN1N4973 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■EESl 


43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

JAN1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

JANS1N4973 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8520 

5 

43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

JANS1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22012 

5 

43 

30 


240 

2 

32.7 

5 

JANTX1N4973 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9247 

5 

43 

30 

20 

ggftl 

2 

32.7 

5 

JANTX1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9248 

5 

43 

30 

WPSM 

240 

2 

32.7 

5 

JANTXV1N4973 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10707 

5 

43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

JANTXV1N4973US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10708 

5 

43 

30 

20 

240 

2 

32.7 

5 

SIVIBG5367B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21871 

5 

43 

30 

20 

190 

0.5 

32.7 

5 

SMBJ5367B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21927 

5 

43 

30 

20 

190 

0.5 

32.7 

5 

UZ5745 

Watertown 

B 

STD 


17419 

5 

45 

30 





5 

UZ5845 

Watertown 

B 

STD 




45 

30 





10 

1N5120 

Santa Ana 

E 

STD 


■ESI 


45 

30 

20 


1 

34.2 

5 

UZ4747 

Watertown 

B 

STD 


Blf-ffM 


47 

25 





5 

1N4974 

Santa Ana 

E 

STD 


3125 

5 

47 

25 

IE 


2 

35.8 

5 

1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3126 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

1N5368A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3571 

5 

47 

25 

25 

Knsi 

0.5 

33.8 

10 

1N5368B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3572 

5 

47 

25 

25 

210 

0.5 

35.8 

5 

JAN1N4974 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7495 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JAN1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7496 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JANS1N4974 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JANS1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



47 

25 

25 

250 

2 

35.8 j 

5 

JANTX1N4974 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9249 

5 

47 

25 

25 

El 

2 

35.8 i 

5 

JANTX1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

47 

25 

25 

El 

2 

35.8 

5 

JANTXV1N4974 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10709 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JANTXV1N4974US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10710 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

SMBG5368B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21872 

5 

47 

25 

25 

210 

0.5 

35.8 

5 

SMBJ5368B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21928 

5 

47 

25 

25 

210 

0.5 

25.8 

5 

UZ5750 

Watertown 

B 

STD 


17420 

5 

50 

25 

— 




5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-123 


http://www.microsemi.com 
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Power 
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UZ5850 

Watertown 

B 

STD 


17447 

5 

50 

25 





10 

1N5121 

Santa Ana 

E 

STD 




50 

25 

25 


1 

38 

5 

SMBJ5371B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




50 

20 

40 

350 

0.5 

45.5 

5 

UZ4751 

Watertown 

B 

STD 


MIHfl 


51 

25 





5 

1N4975 

Santa Ana 

E 

STD 


3127 

5 

51 

25 

27 

270 

2 

38.8 

5 

1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



■HE 

51 

25 

27 

270 

2 

38.8 

5 

1N5369A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HE^l 


51 

. 25 

27 

230 

0.5 

36.7 

10 

1N5369B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

51 

25 

27 

230 

0.5 

38.8 

5 

JAN1N4975 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7497 

5 

mm 

25 

El 

El 

2 

38.8 

5 

JAN1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7498 

5 

51 

25 

mm 

■ail 

2 

38.8 

5 

JANS1N4975 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8522 

5 

51 

25 


BE 

2 

38.8 

5 

JANS1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8523 

5 

51 

25 

mm 

BE 

2 

38.8 

5 

JANTX1N4975 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9251 

5 

51 

25 

El 

mm 

2 

38.8 

5 

JANTX1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9252 

5 

51 

25 

27 

270 

2 

38.8 

5 

JANTXV1N4975 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10711 

5 

51 

25 

27 

270 

2 

38.8 

5 

JANTXV1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10712 

5 

51 

25 

27 

BE 

2 

38.8 

5 

SMBG5369B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21873 

5 

51 

25 

27 

230 

0.5 

38.8 

5 

SMBJ5369B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21929 

5 

51 

25 

27 

230 

0.5 

38.8 

5 

UZ4756 

Watertown 

B 

STD 


18751 

5 

56 

20 





5 

UZ5756 

Watertown 

B 

STD 


17421 

5 

56 

20 





5 

UZ5856 

Watertown 

B 

STD 


msm 


56 

20 





10 

1N4976 

Santa Ana 

E 

STD 

i 

3129 

5 

56 

20 

35 

BE 

2 

42.6 

5 

1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

I 

3130 

5 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

1N5370A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3575 

5 

56 

20 

35 

BE 

0.5 

40.3 

10 

1N5370B 

Scottsdale 

T-18 

STD 

i 



56 

20 

35 

280 

0.5 

42.6 

5 

JAN1N4976 

Santa Ana 

E 

STD 

356 i 

■EES 


56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JAN1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


H^E 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANS1N4976 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■E^l 


56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANS1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■i^j 

H91 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANTX1N4976 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9253 

5 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANTX1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANTXV1N4976 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

KryuFi 

■EE 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANTXV1N4976US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

KFBn 

■BE 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

SMBG5370B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



■9E 

56 

20 

35 

280 

0.5 

42.6 

5 

SMBJ5370B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

56 

EefiE 

35 

BE 

0.5 

42.6 

5 

UZ5760 

Watertown 

B 

STD 


17422 

5 

60 

20 





5 

UZ5860 

Watertown 

B 

STD 


17449 

5 

60 

20 





10 

1N5122 

Santa Ana 

E 

STD 


3230 

5 

60 

20 

40 


1 

45.6 

5 

1N5371A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3577 

5 

60 

20 

40 

350 

0.5 

43 

10 

1N5371B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3578 

5 

60 

20 

40 

350 

0.5 

45.5 

5 

SMBG5371B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21875 

5 

60 

20 

40 

350 

0.5 

45.5 

5 

UZ4762 

Watertown 

B 

STD 



■X 

62 

20 





5 

1N4977 

Santa Ana 

E 

STD 


■BEQ 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3132 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

1N5372A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3579 

5 

62 

20 

42 

400 

0.5 

44.6 

10 

1N5372B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3580 

5 

62 

20 

42 

400 

0.5 

47.1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-124 


http://www.microsemi.com 
























Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

h.;'Zzt^;': 

(Q) 

Zzk 

(n) 

Sir,.;/' 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

JAN1N4977 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7501 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JAN1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


lEH 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANS1N4977 

Santa Ana 

E 

STD 

356 



62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANS1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


■91 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANTX1N4977 

Santa Ana 

E 

STD 

356 



62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANTX1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


191 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANTXV1N4977 

Santa Ana 

E’ 

STD 

356 

10715 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JANTXV1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10716 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

SMBG5372B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21876 

5 

62 

20 

42 

400 

0.5 

47.1 

5 

SMBJ5372B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

62 

20 

42 

400 

0.5 

47.1 

5 

UZ4768 

Watertown 

B 

STD 


Bn’HTl 


68 

20 





5 

1N5373A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


BESQ 


68 

20 

44 

500 

0.5 

49 

10 

1N5373B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



■SI 

68 

20 

44 

500 

0.5 

51.7 

5 

SMBG5373B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

68 

20 

44 

500 

0.5 

51.7 

5 

SMBJ5373B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



■91 

68 

20 

44 

500 

0.5 

51.7 

5 

1N4978 

Santa Ana 

E 

STD 


■BEEI 

■91 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3134 

5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JAN1N4978 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JAN1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7504 

5 

68 

20 

50 

■iWf 

2 

51.7 

5 

JANS1N4978 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■E^l 

■91 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANS1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


■91 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTX1N4978 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTX1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


■91 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTXV1N4978 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10717 

5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTXV1N4978US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10718 

5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

UZ5770 

Watertown 

B 

STD 

■ 

17423 

5 

70 

20 





5 

UZ5870 

Watertown 

B 

STD 


17450 

5 

70 

20 





10 

1N5123 

Santa Ana 

E 

STD 


3231 

5 

70 

20 

45 


1 

53.3 

5 

UZ4775 

Watertown 

B 

STD 


18754 

5 

75 

20 





5 

UZ5775 

Watertown 

B 

STD 


17424 

5 

75 

15 





5 

UZ5875 

Watertown 

B 

STD 



5 

75 

15 





10 

1N5374A 

Scottsdale 

T-18 1 

STD 


3583 

5 

75 

20 

45 1 

620 

0.5 

54 

10 

1N5374B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3584 

5 

75 

20 

45 

620 

0.5 

56 1 

5 

SMBG5374B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21878 

5 

75 

20 

45 

Baa 

0.5 

56 

5 

SMBJ5374B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

75 

20 

45 

1^ 

0.5 

56 

5 

1N4979 

Santa Ana 

E 

STD 


3135 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3136 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JAN1N4979 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7505 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JAN1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


■91 

75 

20 

55 

ISHSl 

2 

56 

5 

JANS1N4979 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8530 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANS1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8531 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTX1N4979 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9259 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTX1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

356 

9260 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTXV1N4979 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10719 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTXV1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10720 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

UZ5780 

Watertown 

B 

STD 


17425 

5 

80 

15 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-125 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes ^<^ S§§i5? 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

type 

i§iwiiii 

Spec 

Data. 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(n) 

(n) 

-I 

Vr 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

UZ5880 

Watertown 

B 

STD 


17452 

5 

80 

15 





10 

1N5124 

Santa Ana 

E 

STD 


3232 

5 

80 

15 

60 


1 

60.9 

5 

UZ4782 

Watertown 

B 

STD 


18755 

5 

82 

15 





5 

1N5375A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3585 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

59 

10 

1N5375B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3586 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

62.2 

5 

SMBG5375B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21879 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

62.2 

5 

SMBJ5375B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21935 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

62.2 

5 

1N4980 

Santa Ana 

E 

STD 


3137 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3138 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JAN1N4980 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7507 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JAN1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7508 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANS1N4980 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8532 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANS1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8533 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANTX1N4980 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9261 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANTX1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9262 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANTXV1N4980 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10721 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

JANTXV1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10722 

5 

82 

15 

80 

720 

2 

62.2 

5 

1N5376A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3587 

5 

87 

15 

75 

760 

0.5 

63 

10 

1N5376B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3588 

5 

87 

15 

75 

760 

0.5 

66 

5 

SMBG5376B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21880 

5 

87 

15 

75 

760 

0.5 

66 

5 

SMBJ5376B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21936 

5 

87 

15 

75 

760 

0.5 

66 

5 

UZ5790 

Watertown 

B 

STD 


17426 

5 

90 

15 





5 

UZ5890 

Watertown 

B 

STD 


17453 

5 1 

90 

15 





10 

1N5125 

Santa Ana 

E 

STD 

1 



90 

15 

75 


1 

68.5 

5 

UZ4791 

Watertown 

B 

STD 

! 

18756 

5 

91 

15 





5 

1N5377A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


HESS 

■^1 

91 

15 

75 

760 

0.5 

65.5 

10 

1N5377B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



I^H 

91 

15 

75 

760 

0.5 

69.2 

5 

SMBG5377B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

91 

15 

75 

760 

0.5 

69.2 

5 

SMBJ5377B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




91 

15 

75 

760 

0.5 

69.2 

5 

1N4981 

Santa Ana 

E 

STD 


■GEES 


91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

1 

■BES 


91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JAN1N4981 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■HiS 


91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JAN1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

i SM 

356 


■HI 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANS1N4981 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■iSO 

lEH 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANS1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■ESS 

5 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANTX1N4981 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■ESB 

■■■ 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANTX1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANTXV1N4981 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10723 

5 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

JANTXV1N4981US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

HPVP1 

■■■ 

91 

15 

90 

760 

2 

69.2 

5 

UZ4110 

Watertown 

B 

STD 


HTTH'! 

■Hi 

100 

12 





5 

UZ5110 

Watertown 

B 

STD 


HR-ni 


100 

10 





5 

UZ5210 

Watertown 

B 

STD 



■Hi 

100 

wna 





10 

1N5378A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■G^tl 

■Hi 

100 

mm 

90 

800 

0.5 

72 

10 

1N5378B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■CSS 

■■■ 

100 

12 

Blil 


0.5 

76 

mm 

SMBG5378B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



WEM 

100 

12 

90 

800 

0.5 

76 


SMBJ5378B 

Scottsdale 

SMBJ 



21938 

5 

100 

12 

90 

800 

0.5 

76 

■ 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-126 


http://www.microsemi.com 

















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

Szii 

(n) 

WMii 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

Tol. 

(+/-%) 

1N4982 

Santa Ana 

E 

STD 


3141 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3142 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JAN1N4982 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

■Esn 

H9i 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JAN1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

WESEi 

H3i 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANS1N4982 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8536 

5 

100 

12 

110 

1^ 

2 

76 

5 

JANS1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8537 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTX1N4982 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9265 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTX1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9266 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTXV1N4982 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10725 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTXV1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10726 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

UZ4111 

Watertown 

B 

STD 


18758 

5 

110 

12 





5 

UZ5111 

Watertown 

B 

STD 


17359 

5 

110 

10 





5 

UZ5211 

Watertown 

B 

STD 


17380 

5 

110 

10 





10 

1N5379 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3593 

5 

110 

12 

90 

800 

0.5 

79.2 

5 

1N4983 

Santa Ana 

E 

STD 


3143 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3144 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

1N5379A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3594 

5 

110 

12 

125 

1000 

0.5 

79.2 

10 

1N5379B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20680 

5 

110 

12 

125 

1000 

0.5 

83.6 

5 

JAN1N4983 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7513 

5 

110 

12 


JEM 


83.6 

5 

JAN1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7514 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANS1N4983 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8538 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANS1N4983US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8539 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANTX1N4983 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANTX1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9268 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANTXV1N4983 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10727 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANTXV1N4983US 

Santa Ana | 

E SQ. MELF 

SM 

356 

KI'fMI 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

SMBG5379B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




110 

12 

125 

1000 

0.5 

83.6 

! 5 

SMBJ5379B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 1 


IKElctl 

■91 

110 

12 

125 

1000 

0.5 

83.6 

5 

UZ4112 

Watertown 

B 

STDi 




120 

10 





5 

UZ5112 

Watertown 

B 

STD 




120 

10 





5 

UZ5212 

Watertown 

B 

STD 


WBESi 

1^91 

120 

10 





10 

1N5380 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3595 

5 

120 

12 

125 

1000 

0.5 

86.4 

5 

1N4984 

Santa Ana 

E 

STD 


3145 

5 

120 

10 

170 

KIKil 

2 

91.2 

5 

1N4984US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


■EEH 


120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

1N5380A 

Scottsdale 

T-18 

STD 




120 

10 

170 

1150 

0.5 

86.4 

10 

1N5380B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20681 

5 

120 

10 

170 

insfa 

0.5 

91.2 

5 

JAN1N4984 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7515 

5 

120 

1 10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JAN1N4984US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

7516 

5 

120 

1 10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JANS1N4984 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


BQl 

120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JANS1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8541 

5 

120 

10 


inasi 


91.2 

5 

JANTX1N4984 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9269 

5 

120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JANTX1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9270 

5 

120 

10 

170 


2 

91.2 

5 

JANTXV1N4984 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10729 

5 


10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JANTXV1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

wail 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

SMBG5380B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 





10 

170 

1150 

0.5 

91.2 

5 

SMBJ5380B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




120 

10 

170 

1150 

0.5 

91.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-127 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz ^ 
(V) 

(mA) 

izi 

{n) 

zik 

(n) 

IR VR 
(uA) (V) 

Tol. 

(+/-%) 

UZ4113 

Watertown 

B 

STD 



5 

130 

10 





5 

UZ5113 

Watertown 

B 

STD 


17361 

5 

130 

10 





5 

UZ5213 

Watertown 

B 

STD 


17382 

5 


10 





10 

1N5381 

Scottsdale 

T-18 

STD 



B3II 

MklM 

10 

170 

1150 

0.5 

93.6 

5 

1N4985 

Santa Ana 

E 

STD 


3147 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■EEE9 

IBi 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

1N5381A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


IKSH 


130 

10 

190 

1250 

0.5 

93.6 

10 

1N5381B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


IWiTSfM 

iBI 

130 

10 

190 

1250 

0.5 

98.8 

5 

JAN1N4985 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7517 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JAN1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7518 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANS1N4985 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8542 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANS1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8543 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANTX1N4985 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9271 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANTX1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9272 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANTXV1N4985 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10731 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANTXV1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10732 

5 

130 

10 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

SMBG5381B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21885 

5 

130 

10 

190 

1250 

0.5 

98.8 

5 

SMBJ5381B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21941 

5 

130 

10 

190 

1250 

0.5 

98.8 

5 

UZ5114 

Watertown 

B 

STD 




140 

8 





5 

UZ5214 

Watertown 

B 

STD 


MffTTI 


140 

8 





10 

1N5382 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3599 

5 

140 

10 

190 

1250 

0.5 

101 

5 

1N5126 

Santa Ana 

E 

STD 


3234 

5 

140 

8 

230 


1 

106 

5 

1N5382A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3600 

5 

140 

8 

230 

1500 

0.5 

101 

10 

1N5382B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20683 

5 

140 

8 

230 

1500 

0.5 

106 

5 

SMBG5382B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21886 

5 

140 

8 

230 

1500 

0.5 

106 

5 

SMBJ5382B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21942 

5 

140 

8 

230 

1500 

0.5 

106 

5 

UZ4115 

Watertown 

B 

STD 


18761 

5 

150 

8 





5 

UZ5115 

Watertown 

B 

STD 


17363 

5 

150 

8 





5 

UZ5215 

Watertown 

B 

STD 




150 

8 





10 

1N5383 

Scottsdale 

T-18 

STD 




150 

8 

230 

1500 

0.5 

108 

5 

1N4986 

Santa Ana 

E 

STD 

1 


IBI 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

1N4986US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


■3B11 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

1N5383A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3602 

5 


8 

330 

1500 

0.5 

108 

10 

1N5383B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20684 

5 


8 

330 

1500 

0.5 

114 

5 

JAN1N4986 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7519 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JAN1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7520 

5 

150 

8 

IcgRl 

IWtIll 

2 

114 

5 

JANS1N4986 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8544 

5 

150 

8 



2 

114 

5 

JANS1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8545 

5 

150 

8 

icHiM 

1500 

2 

114 

5 

JANTX1N4986 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9273 

5 

150 

8 

Icgftl 


2 

114 

5 

JANTX1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9274 

5 

150 

8 

Icgfil 


2 

114 

5 

JANTXV1N4986 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10733 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JANTXV1N4986US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10734 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

SMBG5383B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21887 

5 

150 

8 

330 

1500 

0.5 

114 

5 

SMBJ5383B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21943 

5 

150 

8 

330 

1500 

0.5 

114 

5 

UZ4116 

Watertown 

B 

STD 


18762 

5 

160 

8 





5 

UZ5116 

Watertown 

B 

STD 


17364 

5 

160 

8 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demancd (800) 713-4113 


ZEN-128 


http://www.microsemi.com 















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

: ■■ 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

'UZ5216 

Watertown 

B 

STD 


17385 

5 


8 





10 

1N5384 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3603 

5 

KTs!iM 

8 

330 

1500 

0.5 

115 

5 

1N4987 

Santa Ana 

E 

STD 


3151 

5 

■SI 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3152 

5 


8 

350 

1650 

2 

122 

5 

1N5384A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3604 

5 

160 

8 

350 

1650 

0.5 

115 

10 

1N5384B 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

160 

8 

350 

1650 

0.5 

122 

5 

JAN1N4987 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JAN1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANS1N4987 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANS1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANTX1N4987 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANTX1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANTXV1N4987 

Santa Ana 

E 

STD 

356 



160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

JANTXV1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



160 

8 

350 

1650 

2 

122 

5 

SMBG5384B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



IBI 

160 

8 

350 

1650 

0.5 

122 

5 

SMBJ5384B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

160 

8 

350 

1650 

0.5 

122 

5 

UZ5117 

Watertown 

B 

STD 


17365 

5 

■Ql 

8 





5 

UZ5217 

Watertown 

B 

STD 


17386 

5 


8 





10 

1N5385 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

170 

8 

350 

1650 

0.5 

122 

5 

1N5127 

Santa Ana 

E 

STD 


■ESS 

5 

170 

8 

380 


1 

129 

5 

1N5385A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3606 

5 

170 

8 

380 

1750 

0.5 

122 

10 

1N5385B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20686 

5 

170 

8 

380 

1750 

0.5 

129 

5 

SMBG5385B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21889 

5 

170 

8 

380 

1750 

0.5 

129 

5 

SMBJ5385B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

170 

8 

380 

1750 

0.5 

129 

5 

UZ4118 

Watertown 

B 

STD 


18763 

5 

180 

5 





5 

UZ5118 

Watertown 

B 

STD 


17366 

5 

180 

5 





5 

UZ5218 

Watertown 

B 

STD 


17387 

5 

180 

5 





10 

1N5386 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

180 

8 

380 

1750 

0.5 

130 

5 

1N5386A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3608 

5 

180 

5 

430 

1750 

0.5 

130 

10 

1N5386B 1 

Scottsdale 

T-18 

STD 



5 

180 

5 

430 

1750 

0.5 

137 

5 

SMBG5386B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 




180 

5 

430 

1750 

0.5 

137 

5 

SMBJ5386B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



lEI 

180 

5 

430 

1750 

0.5 

137 

5 

1N4988 

Santa Ana 

E 

STD 


3153 

5 

180 

5 

ESI 

briaii 

2 

137 

5 

1N4988US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


3154 

5 

180 



hiriaii 

2 

137 

5 

JAN1N4988 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7523 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JAN1N4988US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

7524 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JANS1N4988 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8548 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JANS1N4988US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8549 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JANTX1N4988 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9277 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JANTX1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9278 

5 

180 

5 

450 


2 

137 

5 

JANTXV1N4988 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10737 

5 

180 

5 

450 

1750 

2 

137 

5 

JANTXV1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■’rvffi 

5 

180 

5 



2 

137 

5 

UZ5119 

Watertown 

B 

STD 


■IrTIfl 

5 

190 

5 





5 

UZ5219 

Watertown 

B 

STD 


wntTfi 

5 

190 

5 





10 

1N5387 

Scottsdale 

T-18 

STD 


■ESS 

5 

190 

5 

430 

mail 

0.5 

137 

5 

1N5128 

Santa Ana 

E 

STD 



I^B 

190 

5 

450 

B 

1 

145 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number | Microsemi 

j Division 

Package 

Outline 

typ^ 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

liztT 

(mA) 

■■ 

in) 

Zzk 

(O) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

1N5387A 

Scottsdale 

T-18 

STD 



^01 

190 

5 

450 

1850 

0.5 

137 

10 

1N5387B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20688 

5 

190 

5 

450 

1850 

0.5 

144 

5 

SMBG5387B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21891 

5 

190 

5 

450 

1850 

0.5 

144 

5 

SMBJ5387B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21947 

5 

190 

5 

450 

1850 

0.5 

144 

5 

UZ4120 

Watertown 

B 

STD 



■Si 

200 

5 





5 

UZ5120 

Watertown 

B 

STD 


KfMfl 

^EH 

200 

5 





5 

UZ5220 

Watertown 

B 

STD 


17389 

5 

200 

5 





10 

1N5388 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3611 

5 

200 

5 

450 

1850 

0.5 

144 

5 

1N5388A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


3612 

5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

144 

10 

1N5388B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


20689 

5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

152 

5 

SMBG5388B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21892 

5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

152 

5 

SMBJ5388B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21948 

5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

152 

5 

1N4989 

Santa Ana 

E 

STD 


3155 

5 

200 

5 

500 

1850 

2 

152 

5 

JAN1N4989 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7525 

5 

200 

5 

500 

1850 

2 

152 

5 

JANS1N4989 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8550 

5 

200 

5 

500 

1850 

2 

152 

5 

JANTX1N4989 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9279 

5 

200 

5 

500 

1850 

2 

152 

5 

JANTXV1N4989 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10739 

5 

200 

5 

EESI 

1850 

2 

152 

5 

1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3156 

5 

200 




CT 

152 

5 

JAN1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7526 

5 

200 

5 

550 

1850 

2 

152 

5 

JANS1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8551 

5 


5 

550 

1850 

2 

152 

5 

JANTX1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9280 

5 

200 

5 

550 

1850 

2 

152 

5 

JANTXV1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10740 

5 

200 

5 

550 

1850 

2 

152 

5 

UZ5122 

Watertown 

B 

STD 


17369 

5 

220 

5 





5 

UZ5222 

Watertown 

B 

STD 


17390 

5 

220 

5 





10 

1N4990 

Santa Ana 

E 

STD 


3157 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

1N4990US 

Santa Ana 

1 E SQ. MELF 

SM 


3158 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JAN1N4990 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7527 

5 

220 

5 

550 


2 

167 

5 

JAN1N4990US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 


5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANS1N4990 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8552 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANS1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8553 

5 

220 

5 

msliiltm 


2 

167 

'5 

JANTX1N4990 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9281 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANTX1N4990US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 1 

356 

9282 

5 

220 

— 



2 

167 

5 

JANTXV1N4990 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10741 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANTXV1N4990US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10742 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

UZ5124 

Watertown 

B 

STD 


17370 

5 

240 

5 





5 

UZ5224 

Watertown 

B 

STD 


17391 

5 

240 

5 





10 

1N4991 

Santa Ana 

E 

STD 


3159 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3160 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JAN1N4991 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7529 

5 

240 



Iktifaii 


182 

5 

JAN1N4991US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 i 

7530 

5 

240 

5 

650 


2 

182 

5 

JANS1N4991 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

8554 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JANS1N4991US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

8555 

5 

240 




2 

182 

5 

JANTX1N4991 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9283 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JANTX1N4991US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

9284 

5 

240 

5 


Biiaa 

2 

182 

5 

JANTXV1N4991 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

10743 

5 

240 

— 



2 

182 

5 

JANTXV1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10744 

5 

240 

5 



2 

182 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


ZEN-130 


http://www.microsemi.com 


































Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

TbI. 

(+/-%) 

UZ5126 

Watertown 

B 

STD 


17371 

5 

260 

5 





5 

UZ5226 

Watertown 

B 

STD 


17392 

5 

260 

5 





10 

1N5129 

Santa Ana 

E 

STD 


3237 

5 

260 

5 

650 


1 

198 

5 

1N4992 

Santa Ana 

E 

STD 


3161 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

Ki!51 

5 

1N4992US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


3162 

5 

270 

5 

800 

ElltSI 

2 

206 

5 

JAN1N4992 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

7531 

5 

270 

5 



2 

206 

5 

JAN1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


H9I 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANS1N4992 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


HBH 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANS1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8557 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTX1N4992 

Santa Ana 

E 

STD 

356 

9285 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTX1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9286 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTXV1N4992 

Santa Ana 

E 

STD 

356 


5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTXV1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10746 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

UZ5128 

Watertown 

B 

STD 


17372 

5 

280 

4 





5 

UZ5228 

Watertown 

B 

STD 



5 

280 

4 





10 

1N5130 

Santa Ana 

E 

STD 


■ESSI 

5 

280 

4 

850 


1 

213 

5 

UZ5130 

Watertown 

B 

STD 


BlIrTffl 

5 

300 

4 





5 

UZ5230 

Watertown 

B 

STD 


■EEEQ 

5 

300 

4 





10 

1N4993 

Santa Ana 

E 

STD 



5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3164 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JAN1N4993 

Santa Ana 

E 

STD 


7533 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JAN1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7534 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JANTX1N4993 

Santa Ana 

E 

STD 


9287 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JANTX1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9288 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JANTXV1N4993 

Santa Ana 

E 

STD 


10747 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JANTXV1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10748 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

SP4993 

Santa Ana 

E 

STD 


16080 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

SP4993US 

Santa Ana 

E 

STD 


Kn'‘ni 

IQII 


4 

950 

2150 

2 

228 

5 

UZ5132 

Watertown 

B 

STD 


17374 

5 

320 

4 





5 

UZ5232 

Watertown 

B i 

STD 



5 

320 

4 





10 

1N5131 

Santa Ana 

E 1 

STD 


3239 

5 

320 

4 

1100 


1 

244 

5 

1N4994 

Santa Ana 

E 

STD 


3165 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3166 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JAN1N4994 

Santa Ana 

E 

STD 


7535 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JAN1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7536 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 1 

251 

5 

JANTX1N4994 

Santa Ana 

E 

STD 


9289 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 1 

251 

5 

JANTX1N4994US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 


9290 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JANTXV1N4994 

Santa Ana 

E 

STD 


10749 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JANTXV1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10750 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

SP4994 

Santa Ana 

E 

STD 


16082 

5 


kb 

1175 

2200 

2 1 

251 

5 

SP4994US 

Santa Ana 

E 

STD 


16083 

■91 

BclcM 

4^ 

1175 

2200 

2 

0.25 

5 

UZ5134 

Watertown 

B 

STD 


17375 

5 

340 

4 





5 

UZ5234 

Watertown 

B 

STD 


17396 

5 

340 

4 





10 

1N5132 

Santa Ana 

E 

STD 


3240 

5 

340 

4 

1200 


1 

259 

5 

UZ5136 

Watertown 

B 

STD 


17376 

5 

360 

3 





5 

UZ5236 

Watertown 

B 

STD 


17397 

5 

360 

3 





10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-131 


http://www.microsemi.com 


















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

:'.:iData-:E::: 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

(n) 

IT 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N4995 

Santa Ana 

E 

STD 


3167 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

mil 

1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3168 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

WBM 

JAN1N4995 

Santa Ana 

E 

STD 


7537 

5 

360 

3 

1400 

2300 


274 

mim 

JAN1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

MM 

JANTX1N4995 

Santa Ana 

E 

STD 


9291 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

M3M 

JANTX1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 




360 

3 

1400 

2300 

2 

274 


JANTXV1N4995 

Santa Ana 

E 

STD 


10751 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

MM 

JANTXV1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 





3 

1400 

2300 

2 

274 

B 

SP4995 

Santa Ana 

E 

STD 


16084 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

mm 

SP4995US 

Santa Ana 

E 

STD 


16085 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

rs 

UZ5138 

Watertown 

B 

STD 


17377 

5 

380 

3 





5 

UZ5238 

Watertown 

B 

STD 


17398 

5 

380 

3 





10 

1N5133 

Santa Ana 

E 

STD 


3241 

5 

380 

3 

1500 


1 

289 

5 

1N4996 

Santa Ana 

E 

STD 


3169 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3170 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


JAN1N4996 

Santa Ana 

E 

STD 


7539 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


JAN1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7540 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


JANTX1N4996 

Santa Ana 

E 

STD 


9293 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

wai 

JANTX1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9294 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


JANTXV1N4996 

Santa Ana 

E 

STD 


10753 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

mi 

JANTXV1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10754 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

MsM 

SP4996 

Santa Ana 

E 

STD 


16086 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

— 

SP4996US 

Santa Ana 

E 

STD 


16087 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 


UZ5140 

Watertown 

B 

STD 


17378 

5 

400 

3 





— 

UZ5240 

Watertown 

B 

STD 


17399 

5 

400 

3 





10 

1N5134 

Santa Ana 

E 

STD 


■ESS 


400 

3 

1800 


1 

304 

5 

UZ7706L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


Bnrm 


6.8 

0.35 





5 

UZ7806L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


KHfM 


6.8 

0.35 





10 

UZ7707L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17485 

6 

7.5 

0.325 





5 

UZ7807L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17541 

6 

7.5 

0.325 





10 

UZ7708L 

Watertown 

C LEAD 

STD 

1 

17487 

6 

8.2 

0.3 





5 

UZ7808L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17543 

6 

8.2 

0.3 





10 

UZ7709L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17489 

6 

9.1 

0.275 





5 

UZ7809L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17545 

6 

9.1 

0.275 





10 

UZ7710L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17491 

6 

10 

0.25 





5 

UZ7810L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17547 

6 

10 

0.25 





10 

UZ7712L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17493 

6 

12 

0.2 





5 

UZ7812L 

Watertown 

C LEAD 

STDl 


17549 

6 

12 

0.2 





10 

UZ7713L 

Watertown 

CLEAD 

STDl 


17495 

6 

13 

0.2 





5 

UZ7813L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17551 

6 

13 

0.2 





10 

UZ7714L 

Watertown 

CLEAD 

STD 




14 

0.175 





5 

UZ7814L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17553 

6 

14 

0.175 





10 

UZ7715L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17499 

6 

15 

0.15 





5 

UZ7815L 

Watertown 

CLEAD 

STD 




15 

0.15 





10 

UZ7716L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


BIHfH 


16 

0.15 





5 

UZ7816L 

Watertown 

CLEAD 

STD 




16 

0.15 





10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-132 


http://www.microsemi.com 





















Zener Regulator Diodes 


PartNumber 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(tnA) 

Zzt 

m 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

UZ7718L 

Watertown 

CLEAD 

STD 



■91 

18 

0.13 





5 

UZ7818L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


MrMH 

IBi 

18 

0.13 





10 

UZ7720L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


MrTfn 

6 

20 

0.12 





5 

UZ7820L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


Bnrfni 


20 






10 

UZ7722L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17507 

6 

22 

0.1 





5 

UZ7822L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17563 

6 

22 

0.1 





10 

UZ7724L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17509 

6 

24 

0.1 





5 

UZ7824L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17565 

6 

24 

0.1 





10 

UZ7727L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17511 

6 

27 

0.09 





5 

UZ7827L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17567 

6 

27 

0.09 





10 

UZ7730L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17513 

6 

j/EM 

0.08 





5 

UZ7830L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17569 

6 

30 

0.08 





10 

UZ7733L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17515 

6 

33 

itiaa 





5 

UZ7833L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17571 

6 

33 

0.07 





10 

UZ7736L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17517 

6 

36 

0.06 





5 

UZ7836L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17573 

6 

36 

0.06 





10 

UZ7740L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17519 

6 

40 

0.06 





5 

UZ7840L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17575 

6 

40 

0.06 





10 

UZ7745L 

Watertown 

C LEAD 

STD 



6 

45 

0.05 





5 

UZ7845L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17577 

6 

45 

0.05 





10 

UZ7750L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17524 

6 

50 

0.05 





5 

UZ7850L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17579 

6 

50 

0.05 





10 

UZ7756L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17526 

6 

56 

0.04 





5 

UZ7856L 

Watertown 

CLEAD 

STD 



6 

56 

0.04 





10 

UZ7760L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17528 

6 

60 

0.04 





5 

UZ7860L 

Watertown 

CLEAD 

STD 



■Ql 

60 

0.04 





10 

UZ7770L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


17530 

6 

70 

Biiiaa 





5 

UZ7870L 

Watertown 

CLEAD 

STD 


Bivnn 

191 

70 






10 

UZ7775L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


MVrfH 

■91 

75 

0.03 





5 

UZ7875L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


■QESI 

191 

75 

0.03 





10 

UZ7780L 

Watertown 

C LEAD 

STD 



6 

80 

0.03 





5 

UZ7880L 

Watertown 

C LEAD 

Eira 


17589 

6 

80 

0.03 





10 

UZ7790L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17536 

6 

90 

0.025 





5 

UZ7890L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17591 

6 

90 

0.025 





10 

UZ7110L 

Watertown 

C LEAD 

STD 



6 

100 

20 





5 

UZ7210L 

Watertown 

C LEAD 

STD 


17469 

6 

100 

20 





10 

1N1599 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1298 

10 

3.9 

500 

1.5 




10 

1N1599A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1299 

10 

3.9 

500 

1.5 




5 

10EZ3.9 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

3.9 

640 

2 


Him 



1N3993 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

3.9 

640 

2 

400 

100 

0.5 

10 

1N3993A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2256 

10 

3.9 

640 

2 

400 

100 

0.5 

5 

JAN1N3993A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

1 124 

7127 

10 

3.9 

640 

2 

400 

100 

Mthk 

5 

JANTX1N3993A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8877 

10 

3.9 

640 

2 

400 

100 

0.5 

5 

10EZ4.3 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24202 

10 

4.3 

580 

1.5 

400 

100 



1N3994 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



■m 

ESI 

580 

1.5 

400 

100 

0.5 

10 

1N3994A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2258 

10 

4.3 

580 

1.5 

400 

100 

0.5 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-133 


http://www.microsemi.com 
























ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


(mA) 

(n) 

'^^’Zzk-^ 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToK 

(+/-%) 

JAN1N3994A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

7128 

10 

4.3 


1.5 

400 

100 

0.5 

5 

JANTX1N3994A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8878 

10 

4.3 

^1 

1.5 

400 

100 

0.5 

5 

1N1600 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1300 

10 

4.7 

gfiTil 

0.9 




10 

1N1600A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

4.7 

400 

0.9 




5 

1N2041 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

4.7 

1000 

1 




10 

10EZ4.7 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

4.7 

530 

1.2 

500 

80 



1N3995 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2269 

10 

4.7 

530 

1.2 

500 

50 

1 

10 

1N3995A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2260 

10 

4.7 

530 

1.2 

500 

50 

1 

5 

JAN1N3995A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

7129 

10 

4.7 

530 

1.2 

500 

50 

1 

5 

JANTX1N3995A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8879 

10 

4.7 

530 

1.2 

500 

50 

1 

5 

1N4240 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2445 

10 

5 

400 

0.68 





10EZ5.1 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24204 

10 

5.1 

490 

1.1 

550 

10 



1N3996 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2261 

10 

5.1 

490 

1.1 

550 

10 

1 

10 

1N3996A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2262 

10 

5.1 

490 

1.1 

550 

10 

1 

5 

JAN1N3996A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

7130 

10 

5.1 

490 

1.1 

550 

10 

1 

5 

JANTX1N3996A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8880 

10 

5.1 

490 

1.1 

550 

10 

1 

5 

1N3984 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2252 

10 

5.5 

1000 

0.7 




5 

1N1601 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1302 

10 

5.6 

350 

0.6 




10 

1N1601A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1303 

10 

5.6 

350 

0.6 




5 

1N2042 

Scottsdale 

DO-4 

ESiil 


1475 

10 

5.6 

1000 

0.7 




10 

10EZ5.6 

Scottsdale 

TO-220 

Eiiil 


24205 

10 

5.6 

445 

1 

600 

10 



INI 803 

Scottsdale 

DO-4 

iSSiSI 


1339 

10 

5.6 

1000 

1 




10 

1N1803A 

Scottsdale 

DO-4 

iSiiil 


1340 

10 

5.6 

1000 

I 1 




5 

1N3997 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2263 

10 

5.6 

445 

1 

600 

10 

1 

10 

1N3997A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2264 

10 

5.6 

445 

1 

600 

10 

1 

5 

JAN1N3997A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

7131 

10 

5.6 

445 

1 

600 

10 

1 

5 

JANTX1N3997A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8881 

10 

5.6 

445 


600 

10 

1 

5 

1N4241 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2446 

10 

6 

350 

0.5 





1N3985 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2253 

10 

6 

1000 

0.7 




5 

INI 804 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1341 

10 

6.2 

1000 

1 




10 

1N1804A 

Scottsdale 

DO-4 1 

STD 


1342 

10 

6.2 

1000 

1 




5 

10EZ6.2 

Scottsdale 

TO-220 1 

STD 


24206 

10 

6.2 

405 

1.1 

750 

10 



1N3998 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2265 

10 

6.2 

405 

1.1 

750 

10 

2 

1 10 

1N3998A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2266 

10 

6.2 

405 

1 1.1 

750 

10 

2 

5 

JAN1N3998A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

7132 

10 

6.2 

405 

1.1 

750 

10 

2 

5 

JANTX1N3998A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8882 

10 

6.2 

405 

1.1 

750 

i 10 

2 

5 

1N3986 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2254 

10 

6.2 

805 

1.5 




5 

UZ7706 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17482 

10 

6.8 

0.35 





5 

UZ7806 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17538 

10 

6.8 

0.35 





10 

1N1602 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1304 

10 

6.8 

300 

0.4 




10 

1N1602A i 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1305 

10 

6.8 

300 

0.4 




5 

1N2043 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1476 

10 

6.8 

1000 

0.8 




10 

1N1805 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1343 

10 

6.8 

1000 

1 




10 

1N1805A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1344 

10 

6.8 

1000 

1 




5 

10EZ6.8 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24207 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 



1N2970A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1744 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 

5.2 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

■' ■ lzt-;;;:i: 

(mA) 

:::Zzt- 

in) 

Zzk 

m 

S;IRs5 

(uA) 

(V) 

(+/-%) 

1N2970B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1745 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 

5.2 

5 

1N3999 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2267 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

10 

2 

10 

1N3999A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


mmi 

warn 

1^ 

370 

1.2 

500 

10 

2 . 

5 

JAN1N2970B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 

5.2 

5 

JAN1N3999A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

6.8 

370 

1.2 

500 

10 

2 

5 

JANTX1N2970B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

WEIM 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 

5.2 

5 

JANTX1N3999A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


8883 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

10 

2 

5 

JANTXV1N2970B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10239 

10 

6.8 

370 

1.2 

500 

150 

5.2 

5 

UZ7707 

Watertown 

CSTUD 

STD 


WBTtn 

10 

7.5 

0.325 





5 

UZ7807 

Watertown 

CSTUD 

STD 


UBrBSSi 

10 

7.5 

0.325 





10 

1N1806 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■QES 


mm 

1000 

1 




10 

1N1806A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■CSS 

10 

7.5 

1000 

1 




5 

10EZ7.5 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

7.5 

335 

1.3 

250 

100 



1N2971A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1746 

10 

7.5 

335 

1.3 

250 

100 

5.7 

10 

1N2971B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1747 


7.5 

335 

1.3 

250 

100 

5.7 

5 

1N4000 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2269 

■EB 

7.5 

335 

1.3 

250 

10 

3 

10 

1N4000A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2270 


7.5 

335 

1.3 

250 

10 

3 

5 

JAN1N2971B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6955 


7.5 

335 

1.3 

250 

100 

5.7 

5 

JAN1N4000A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


7134 


7.5 

335 

1.3 

250 

10 

3 

5 

JANTX1N2971B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8755 


7.5 

335 

1.3 

250 

100 

5.7 

5 

JANTX1N4000A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


8884 

10 

7.5 

335 

1.3 

250 

10 

3 

5 

JANTXV1N2971B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10240 

10 

7.5 

335 

1.3 

250 

100 

5.7 

5 

UZ7708 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17486 

10 

8.2 

0.3 





5 

UZ7808 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17542 

10 

8.2 

0.3 





10 

1N1603 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1306 

10 

8.2 

250 

0.6 




10 

1N1603A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1307 

10 

8.2 

250 

0.6 




5 

1N2044 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1477 

10 

8.2 

1000 

0.8 




10 

1N1807 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1347 

10 

8.2 

1000 

1 




10 

1N1807A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1348 

10 

8.2 

1000 

1 




5 

10EZ8.2 

Scottsdale 

TO-220 

STD 

1 

24209 

10 

8.2 

305 

1.5 

250 

50 



1N2972A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1748 

10 

8.2 

305 

1.5 

250 

50 

6.2 

10 

1N2972B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

1 

1749 

10 

8.2 

305 

1-5 

250 

50 

6.2 

5 

JAN1N2972B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 1 

6956 

10 

8.2 

305 

1.5 

250 

50 

6.2 

5 

JANTX1N2972B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8756 

10 

8.2 

305 

1.5 

250 

50 

6.2 

5 

JANTXV1N2972B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10241 

10 

8.2 

305 

1.5 

250 

50 

6.2 

5 

UZ7709 

Watertown 

C STUD 

STD 

1 

17488 

10 

9.1 

0.275 





5 

UZ7809 

Watertown 

C STUD 

STD 


17544 

10 

9.1 

0.275 





10 

1N1808 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1349 

10 

9.1 

500 

1 




10 

1N1808A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1350 

10 

9.1 

500 

1 




5 

10EZ9.1 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24210 

10 

9.1 

275 



25 



1N2973A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1750 

10 

9.1 

275 

ra 


25 

6.9 

10 

1N2973B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1751 

10 

9.1 

275 

2 

250 

25 

6.9 

5 

JAN1N2973B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

9.1 

275 

2 

250 

25 

6.9 

5 

JANTX1N2973B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

9.1 

275 

2 

250 

25 

6.9 

5 

JANTXV1N2973B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■ESS 

10 

9.1 

275 

2 

250 

25 

6.9 

5 

UZ7710 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17490 

10 

10 

0.25 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


B/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

. ' 

Package 

Outline 

Tyi3^ 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

3PE 

(mA) 

(CS) 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

UZ7810 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17546 

10 

10 

0.25 





10 

INI 604 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1308 

10 

10 

200 

1 




10 

1N1604A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1309 

10 

10 

200 

1 




5 

1N2045 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1478 

10 

10 

500 

1.5 




10 

1N1351 

Scottsdale 

DO-4 



1206 

10 

10 

500 

2 




10 

1N1351A 

Scottsdale 

DO-4 

iOs] 


1207 

10 

10 

Milf 

2 




5 

1N2498 

Scottsdale 

DO-4 ' 

Eiiil 



10 

10 

500 

2 


40 

5 

10 

1N2498A 

Scottsdale 

DO-4 

icira 


1625 

10 

10 

500 

2 


40 

5 

5 

1N2498C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1626 

10 

10 

500 

2 


40 

5 

10 

1N2498CA 

Scottsdale 




1627 

10 

10 


2 


40 

5 

5 

10EZ10 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24211 

10 

10 

250 

3 

250 

25 



1N2974A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1752 

10 

10 

250 

3 

250 


7.6 

10 

1N2974B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1753 

10 

10 

250 

3 



7.6 

5 

JAN1N2974B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6958 

10 

10 


3 

^1 

25 

7.6 

5 

JANTX1N2974B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8758 

10 

HI 

EH 

3 

250 

25 

7.6 

5 

JANTXV1N2974B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

10 

250 

3 

250 

25 

7.6 

5 

1N1352 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1208 

10 

11 

500 

2 




10 

1N1352A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1209 

10 

11 

500 

2 




5 

1N2499 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1628 

10 

11 

500 

2 


30 

5 

10 

1N2499A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1629 

10 

11 

500 

2 


30 

5 

5 

1N2499C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1630 

10 

11 

500 

2 


30 

5 

10 

1N2499CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1631 

10 

11 

500 

2 


30 

5 

5 

10EZ11 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24212 

10 

11 

230 

3 

250 

10 



1N2975A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1754 

10 

11 

230 

3 

250 

10 

8.4 ! 

10 

1N2975B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1755 

10 

11 

230 

3 

250 

10 

8.4 

5 

JAN1N2975B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 ! 

6959 

10 

11 

230 

3 

250 

10 

8.4 

5 

JANTX1N2975B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8759 

10 

11 

230 

3 

250 

10 

8.4 

5 

JANTXV1N2975B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10244 

10 

11 

230 

3 

250 

10 

8.4 

5 

UZ7712 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17492 

10 

12 

0.2 





5 

UZ7812 

Watertown 

CSTUD 

STD 

i 

17548 

10 

12 

0.2 





10 

INI 353 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1210 

10 

12 

500 

2 




10 

1N1353A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1211 

10 

12 

500 

2 




5 

1N1605 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1310 

10 

12 

170 

2 




10 

1N1605A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1311 

10 

12 

170 

2 




5 

1N2046 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1479 

10 

12 

500 

2 




10 

1N2500 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1636 

10 

12 

500 

2 


25 

5 

10 

1N2500A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1637 

10 

12 

500 

2 


25 

5 

5 

1N2500C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1638 

10 

12 

500 

2 


25 

5 

10 

1N2500CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1639 

10 

12 

500 

2 


25 

5 

5 

10EZ12 

Scottsdale 

TO-220 

STDl 


24213 

10 

12 

210 

3 

250 

10 



1N2976A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1756 

10 

12 

210 

3 

250 

10 

9.1 

10 

1N2976B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1757 

10 

12 

210 

3 

250 

10 

9.1 

5 

JAN1N2976B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

■a 


3 

250 

10 

9.1 

5 

JANTX1N2976B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

12 

210 

3 

250 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N2976B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

WEESS 

10 

12 

210 

3 

250 

10 

9.1 

5 

UZ7713 

Watertown 

CSTUD 

STD 



10 

13 

0.2 





5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Microsemi 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

{O) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

UZ7813 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17550 

10 

13 

0.2 





10 

1N1354 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

13 

500 

2 




10 

1N1354A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1213 

10 

13 

500 

2 




5 

1N1816 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1365 

10 

13 

500 

2 


25 

5 

10 

1N1816A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1366 

10 

13 

500 

2 


25 

5 

5 

1N1816C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1367 

10 

13 

500 

2 


25 

5 

10 

1N1816CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1368 

10 

13 




25 

5 

5 

10EZ13 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24214 

10 

13 

190 

3 

250 

10 



1N2977A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1758 

10 

13 

190 

3 

250 

10 

9.9 

10 

1N2977B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1759 

10 

13 

190 

3 

250 

10 

9.9 

5 

JAN1N2977B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6961 

10 

13 

190 

3 

250 

10 

9.9 

5 

JANTX1N2977B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8761 

10 

13 

190 

3 

250 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N2977B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10246 

10 

13 

190 

3 

250 

10 

9.9 

5 

UZ7714 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17496 

10 

14 

0.175 





5 

UZ7814 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17552 

10 

14 

0.175 





10 

10EZ14 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24215 

10 

14 

180 

3 

250 

10 



1N2978A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1760 

10 

14 

180 

3 

250 

10 

10.5 

10 

1N2978B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1761 

10 

14 

180 

3 

250 

10 

10.5 

5 

JAN1N2978B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6962 

10 

14 

180 

3 

250 

10 

10.5 

5 

JANTX1N2978B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



14 

180 

3 

250 

10 

10.5 

5 

JANTXV1N2978B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

BnffTi 

KEI 

14 

180 

3 

250 

10 

10.5 

5 

UZ7715 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17498 

10 

15 

0.15 





5 

UZ7815 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17554 

10 

15 

0.15 





10 

1N1606 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




15 

140 

1.9 




10 

1N1606A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1313 

10 

15 

140 

1.9 




5 

1N1355 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1214 

10 

15 

500 

2 




10 

1N1355A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1215 

10 

15 

500 

2 




5 

1N1817 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

15 

500 

2 


15 

5 

10 

1N1817A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■■ESI 

10 

15 

500 

2 


15 

5 

5 

1N1817C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KEEn 

10 

15 

500 

2 


15 

i 5 

10 

1N1817CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WKBB 

10 

15 

500 

2 


15 

1 5 

5 

10EZ15 

Scottsdale 

! TO-220 

STD 




15 

170 

3 

250 

10 



1N2047 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WBM 


15 

500 

3 




10 

1N2979A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■EE^ 


15 

170 

3 

250 

10 

11.4 

10 

1N2979B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




15 

170 

1 3 

250 

10 

11.4 

5 

JAN1N2979B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■KM 

10 

15 

170 

3 

250 

10 

11.4 

5 

JANTX1N2979B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

15 

170 

3 

250 

10 

11.4 

5 

JANTXV1N2979B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10248 

10 

15 

170 

3 

250 

10 

11.4 

5 

UZ7716 

Watertown 

C STUD 

STD 


17500 

10 

1 16 

0.15 





5 

UZ7816 

Watertown 

C STUD 

STD 


17556 

10 

16 

0.15 





10 

1N1356 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1216 

10 

16 

500 

i 3 




10 

1N1356A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1217 

10 

16 

500 

3 




5 

1N1818 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1373 

10 

16 

500 

3 

1 

10 

5 

10 

1N1818A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1374 

10 

16 

500 

3 


10 

5 

5 

1N1818C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1375 

10 

16 

500 

3 


10 

5 

10 

1N1818CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1376 

10 

16 

500 

3 


10 

5 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-137 


http.7/www.microsemi.com 













ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

/Spec;;: 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

S'it'sK 

(mA) 

in) 

'Si 

in) 

-I 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

10EZ16 

Scottsdale 

TO-220 

EiiSI 


24217 

10 

16 

155 

4 

250 

10 



1N2980A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1764 

10 

16 

155 

4 

Kil 

10 

rag 

■SI 

1N2980B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1765 

10 

16 

155 

4 

Kil 

10 

12.2 


JAN1N2980B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6964 

10 

16 

155 

4 


10 

EH 

MM 

JANTX1N2980B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

16 

155 

4 


WSFM 

12.2 

MM 

JANTXV1N2980B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

WiTffTI 

ISQI 

mm 

TOM 

bb 

250 

■El 

12.2 

MM 

10EZ17 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

17 

145 

4 

250 

10 



1N2981A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1766 

10 

17 

145 

4 

250 

10 

13 

10 

1N2981B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1767 

10 

17 

145 

4 

250 

10 

13 

5 

JAN1N2981B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6965 

10 

17 

145 

4 

250 

10 

13 

5 

JANTX1N2981B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

17 

145 

4 

250 

10 

13 

5 

JANTXV1N2981B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

17 

145 

4 

250 

10 

13 

5 

UZ7718 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17502 

10 

18 

0.13 


■ 



5 

UZ7818 

Watertown 

CSTUD 

Bira 


17558 

10 

18 

0.13 





10 

INI 357 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1218 

10 

18 

150 

3 




10 

1N1357A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1219 

10 

18 

150 

3 




5 

1N1819 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1377 

10 

18 

500 

3 


10 

5 

10 

1N1819A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1378 

10 

18 

500 

3 


10 

5 

5 

1N1819C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1379 

10 

18 

500 

3 


10 

5 

10 

1N1819CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

18 

500 

3 


10 

5 

5 

1N2048 

Scottsdale 

DO-4 

SB 


1481 

10 

18 

500 

3 




10 

10EZ18 

Scottsdale 

TO-220 

Eng 


24219 

10 

18 

140 

4 

250 

10 



1N1607 

Scottsdale 

DO-4 

SB 


1314 

10 

18 

110 

4 




10 

1N1607A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

mm 

110 

4 




5 

1N2982A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■D^ 

10 

18 

140 

4 

250 

10 

13.7 

10 

1N2982B 

Scottsdale 

i DO-4 

STD 



10 

18 

140 

4 

250 

10 

13.7 

5 

JAN1N2982B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■OSS 

10 

18 

140 

4 

250 

10 

13.7 

5 

JANTX1N2982B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

18 

140 

4 

250 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N2982B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

snfiTi 

10 

18 

140 

4 

250 

10 

13.7 

5 

10EZ19 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

19 


4 

250 

10 



1N2983A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WEsn 

10 

19 

130 

4 

250 

10 

14 

10 

1N2983B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WKEBU 

10 

19 

130 

4 

250 

10 

14 

5 

JAN1N2983B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



19 

130 

4 

250 

10 

14 

5 

JANTX1N2983B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8767 

10 

19 

130 

4 

250 

10 

14 

5 

JANTXV1N2983B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



19 

130 

4 

250 

10 

14 

5 

UZ7720 

Watertown 

C STUD 

STD 


WiTHTI 


20 

0.12 





5 

UZ7820 

Watertown 

C STUD 

STD 




20 

0.12 





10 

1N1358 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1220 

10 

20 

150 

3 




10 

1N1358A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1221 

10 

20 

150 

3 




5 

1N1820 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1381 

10 

20 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1820A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1382 

10 

20 

250 

3 


■M 

10 

5 

1N1820C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KISS 

10 

20 

250 

3 



10 

10 

1N1820CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



■EEHI 

KM 

Km 

3 


10 

10 

5 

1N3949 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


2250 

10 

20 

250 

3 




5 

10EZ20 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24221 

10 

20 

125 

4 

250 

10 



1N2984A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1772 

10 

20 

125 

4 

250 

10 

15.2 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM” - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-138 


http://www.mlcrosemi.com 






























Zener Regulator Diodes 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

(n) 

!:fZzk:.ii 

(n) 

(uA) 

VR 

-(V),;;; 

Toi. 

(+/.%) 

1N2984B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1773 

10 

20 

125 

4 

250 

10 

15.2 

5 

JAN1N2984B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6968 

10 

20 

125 

4 

250 

10 

15.2 

5 

JANTX1N2984B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8768 

10 

20 

125 

4 

250 

10 

15.2 

5 

JANTXV1N2984B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10253 

10 

20 

125 

4 

250 

10 

15.2 

5 

UZ7722 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17506 

10 

22 

0.1 





5 

UZ7822 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17562 

10 

22 

0.1 





10 

1N1359 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1222 

10 

22 

■El 

3 




10 

1N1359A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

22 

150 

3 




5 

1N1821 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1385 

10 

22 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1821A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1386 

10 

22 

250 

3 


10 

10 

5 

1N1821C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1387 

10 

22 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1821CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1388 

10 

22 

250 

3 


10 

10 

5 

1N2049 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1482 

10 

22 

150 

3 




10 

10EZ22 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24222 

10 

22 

115 

5 

250 

10 



1N2985A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1774 

10 

22 

115 

5 

250 

10 

16.7 

10 

1N2985B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1775 

10 

22 

115 

5 

250 

10 

16.7 

5 

JAN1N2985B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6969 

10 

22 

115 

5 

250 

10 

16.7 

5 

JANTX1N2985B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8769 

10 

22 

115 

5 

250 

10 

16.7 

5 

JANTXV1N2985B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10254 

10 

22 

115 

5 

250 

10 

16.7 

5 

INI 608 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1316 

10 

22 

90 

6 




10 

1N1608A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1317 

10 

22 

90 

6 




5 

UZ7724 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17508 

10 

24 

0.1 





5 

UZ7824 

Watertown 

CSTUD 

STD 



10 

24 

0.1 





10 

1N1360 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 ! 

24 

150 

3 




10 

1N1360A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 1 

24 

150 

3 




5 

1N1822 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




24 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1822A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


HKEIE] 

10 

24 

250 

3 


10 

10 

5 

1N1822C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KESQ 

10 

24 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1822CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■DSSEI 

10 

24 

250 

3 


10 

10 

5 

10EZ24 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

24 

105 

5 

250 

10 



1N2986A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




24 

115 

5 

250 

10 

18.2 

10 

1N2986B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1777 

10 

24 

105 

5 

250 

10 

18.2 

5 

JAN1N2986B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6970 

10 

24 

105 

5 

250 

10 

18.2 

5 

JANTX1N2986B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8770 

10 

24 

105 

5 

250 

10 

18.2 

5 

JANTXV1N2986B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10255 

10 

24 

105 

5 

250 

10 

18.2 

5 

10EZ25 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24224 

10 

25 

100 

6 

250 

10 



1N2987A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1778 

10 

25 

100 

6 

250 

10 

18.2 

10 

1N2987B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

25 

100 

6 

250 

10 

18.2 

5 

JAN1N2987B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

25 

100 

6 

250 

10 

18.2 

5 

JANTX1N2987B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■E&SQI 

10 

25 

100 

6 

250 

10 

18.2 

5 

JANTXV1N2987B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



25 

100 

6 

250 

10 

18.2 

5 

UZ7727 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17510 

10 

27 

0.09 





5 

UZ7827 

Watertown 

CSTUD 

STD 




27 

0.09 





10 

1N1361 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1226 

10 

27 

150 

3 




10 

1N1361A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1227 

10 

27 

150 

3 




5 

1N1823 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1393 

10 

27 

250 

3 


10 

10 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-139 


http://www.microsemi.com 













ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) |(mA) 

■;:Zzt.^:'- 

(Q) 

'S::; 

(n) 

-I 

VR 

Tol. 

(+/-%) 

1N1823A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 





250 

3 


10 

10 

5 

1N1823C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




27 

250 

3 


10 

10 

10 

1N1823CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■BEES 


27 

250 

3 


10 

10 

5 

10EZ27 

Scottsdale 

TO-220 

STD 




27 

95 

7 

250 

10 



1N2988A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1780 

10 

27 

95 

7 

250 

10 

20.6 

10 

1N2988B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1781 

10 

27 

95 

7 

250 

10 

20.6 

5 

JAN1N2988B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


KEI 

27 

95 

7 

250 

10 

20.6 

5 

JANTX1N2988B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

mem 

■El 

27 

95 

7 

250 

10 

20.6 

5 

JANTXV1N2988B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10257 

10 

27 

95 

7 

250 

10 

20.6 

5 

1N1609 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1318 

10 

27 

70 

10 




10 

1N1609A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1319 

10 

27 

70 

10 




5 

UZ7730 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17512 

10 

30 

0.08 





5 

UZ7830 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17568 

10 

30 

0.08 





10 

1N1362 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1228 

10 

30 

150 

4 




10 

1N1362A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1229 

10 

30 

150 

4 




5 

1N1824 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1397 

10 

30 

250 

4 


10 

10 

10 

1N1824A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1398 

10 

30 

250 

4 


10 

10 

5 

1N1824C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



■El 

30 

250 

4 


10 

10 

10 

1N1824CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1400 

■El 

30 

250 

4 


10 

10 

5 

10EZ30 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24226 

10 

30 

85 

8 

300 

10 



1N2989A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1782 

10 

30 

95 

8 

300 

10 

22.8 

10 

1N2989B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1783 

10 

30 

85 

8 

300 

10 

22.8 

5 

JAN1N2989B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6973 

10 

30 

85 

8 

300 

10 

22.8 

5 

JANTX1N2989B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8773 

10 

30 

85 

8 

300 

10 

22.8 

5 

JANTXV1N2989B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10258 

10 

30 

85 

8 

300 

10 

22.8 

5 

UZ7733 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17514 

10 

33 

0.07 





5 

UZ7833 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17570 

10 

33 

0.07 





10 

1N1363 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1230 

10 

33 

150 

4 




10 

1N1363A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1231 

10 

33 

150 

4 




5 

1N1825 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1401 

10 

33 

150 

4 

1 

10 

10 

10 

1N1825A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1402 

10 

33 

150 

4 


10 

10 

5 

1N1825C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1403 

10 

33 

150 

4 


10 

10 

10 

1N1825CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1404 

10 

33 

150 

4 


10 

10 

5 

10EZ33 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24227 

10 

33 

75 

9 

300 1 

10 



1N2990A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1784 

10 

33 

75 

9 

300 

10 

25.1 

10 

1N2990B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1785 

10 

33 

75 

9 

300 

10 

25.1 

5 

JAN1N2990B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6974 

10 

33 

75 

9 

300 

10 

25.1 

5 

JANTX1N2990B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8774 

10 

33 

75 

9 

300 

10 

25.1 

5 

JANTXV1N2990B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10259 

10 

33 

75 

9 

300 

10 

25.1 

5 

UZ7736 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17516 

10 

36 

0.06 





5 

UZ7836 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17572 

10 

36 

0.06 





10 

INI 364 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1232 

10 

36 

150 

5 




10 

1N1364A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

36 

150 

5 




5 

INI 826 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1405 

10 

36 

150 

5 


10 

10 

10 

1N1826A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1406 

10 

36 

150 

5 


10 

10 

5 

1N1826C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1407 

10 

36 

150 

5 


10 

10 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-140 


http;//www.m icrosemi.com 






Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(i^) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N1826CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1408 

10 

36 

150 

5 


mi 

10 

5 

10EZ36 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24228 

10 

36 

70 

10 

300 

MM 



1N2991A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1786 

10 

36 

70 

10 

300 

mi 

27.4 

10 

1N2991B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1787 

10 

36 

70 

10 

300 

10 

27.4 

5 

JAN1N2991B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6975 

10 

36 

70 

10 

300 

mi 

27.4 

5 

JANTX1N2991B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8775 

10 

36 

70 

10 

300 


27.4 

5 

JANTXV1N2991B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

36 

70 


ItTiTtl 

lai 

27.4 

5 

1N1365 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



■(■I 


150 

5 




10 

1N1365A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1235 

10 

39 

150 

5 




5 

1N1827 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

39 

150 

5 


10 

10 

10 

1N1827A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■BSEl 

10 

39 

150 

5 


10 

10 

5 

1N1827C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

39 

150 

5 


10 

10 

10 

1N1827CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


UKSg 

10 

39 

150 

5 


10 

10 

5 

10EZ39 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

39 

65 

11 

300 

10 



1N2992A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

39 

65 

11 

300 

10 

29.7 

10 

1N2992B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■DSEH 

10 

39 

65 

11 

300 

10 

29.7 

5 

JAN1N2992B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6976 

10 

39 

65 

11 

300 

10 

29.7 

5 

JANTX1N2992B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8776 

10 

39 

65 

11 

300 

10 

29.7 

5 

JANTXV1N2992B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10261 

10 

39 

65 

11 

300 

10 

29.7 

5 

UZ7740 

Watertown 

CSTUD 

STD 


BiWiH 

10 

40 

0.06 





5 

UZ7840 

Watertown 

CSTUD 

STD 


Bn7m 

10 

KEI 

0.06 





10 

INI 366 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


mss 


mm 

150 

6 




10 

1N1366A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■ms 

■EH 

mm 

150 

6 




5 

1N1828 

Scottsdale 

DO-4 

STDl 


1413 

10 

43 

150 

6 


10 

10 

10 

1N1828A 

Scottsdale 

DO-4 

std! 


1414 

10 

43 

150 

6 


10 

10 

5 

1N1828C 

Scottsdale 

DO-4 

STDi 


1415 

10 

43 

150 

6 


10 

10 

10 

1N1828CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1416 

10 

43 

150 

6 


10 

10 

5 

10EZ43 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24230 

10 

43 

60 

12 

400 

10 



1N2993A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

i 

1790 

10 

43 

60 

12 

400 

10 

32.7 

10 

1N2993B 

Scottsdale 

DO-4 

ISTD 


1791 

10 

43 

60 

12 

400 

10 

32.7 

5 

JAN1N2993B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6977 

10 

43 

60 

12 

400 

10 

32.7 

5 

JANTX1N2993B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■ms 

10 

43 

60 

12 

400 

10 

32.7 

5 

JANTXV1N2993B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■i^i^i 

10 

43 

60 

12 

400 

10 

32.7 

5 

UZ7745 

Watertown 

CSTUD 

STD 


■Bfll 

10 

45 

0.05 





5 

UZ7845 

Watertown 

CSTUD 

STD 



■331 

45 

0.05 





10 

10EZ45 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24231 

10 

45 

55 

13 

400 

10 



1N2994A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

1 

m[QS 

10 

45 

55 

13 

400 

10 

33 

10 

1N2994B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■^m 

■!■ 

45 

55 

13 

400 

10 

33 

5 

JAN1N2994B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

45 

55 

13 

400 

10 

33 

5 

JANTX1N2994B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

45 

55 

13 

400 

10 

33 

5 

JANTXV1N2994B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■PTfl 

10 

45 


13 

400 

10 

33 

5 

1N1367 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

47 

150 

7 




10 

1N1367A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1239 

10 

47 

150 

7 




5 

1N1829 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1417 

10 

47 

150 

7 


10 

10 

10 

1N1829A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1418 

10 

47 

150 

7 

1 

1 10 

10 

5 

1N1829C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1419 

10 

47 

150 

7 


10 

10 

10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard. "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 





















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Micmsemi 


Part Number 

Nlicrosemi 

Division 

-I'- ^ 

Package 

Outline 

type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

iBHi; 

(mA) 

;:::zzt5: 

{^) 

Zzk 

(n) 

(UA) 

VR 

Tol 

(+/.%) 

1N1829CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1420 

10 

47 

150 

7 


10 


5 

10EZ47 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24232 

10 

47 

55 

14 

400 

10 



1N2995A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1794 

10 

47 

55 

■El 

KWil 


35.8 

10 

1N2995B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1795 

10 

47 

55 

mm 


UtiH 

35.8 

5 

JAN1N2995B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

47 

55 

14 

400 

10 

35.8 

5 

JANTX1N2995B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8779 

10 

47 

55 

14 

400 

10 

35.8 

5 

JANTXV1N2995B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



47 

55 

14 

400 

10 

35.8 

5 

UZ7750 

Watertown 

CSTUD 

STD 



10 

50 

0.05 





5 

UZ7850 

Watertown 

CSTUD 

STD 


KFffn 

10 

50 

0.05 





10 

10EZ50 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

50 

50 

15 

500 

10 



1N2996A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

50 

50 

15 

500 

10 

36 

10 

1N2996B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■BSQI 

10 

50 

50 

15 

500 

10 

36 

5 

JAN1N2996B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■ISI 

10 

50 

50 

15 

500 

10 

36 

5 

JANTX1N2996B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■ESIEI 

10 

50 

50 

15 

500 

10 

36 

5 

JANTXV1N2996B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

50 

50 

15 

500 

10 

36 

5 

1N1368 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WKESBt 

10 

51 

150 

8 




10 

1N1368A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1241 

10 

51 

150 

8 




5 

1N1830 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1421 

10 

51 

150 

8 


10 

10 

10 

1N1830A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1422 

10 

51 

150 

8 


10 

10 

5 

1N1830C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1423 

10 

51 

150 

8 


10 

10 

10 

1N1830CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1424 

10 

51 

150 

8 


10 

10 

5 

10EZ51 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24234 

10 

51 

50 

15 

500 

10 



1N2997A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1798 

10 

51 

50 

15 

500 

10 

38.8 

10 

1N2997B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1799 

10 

51 

50 

15 

500 

10 

38.8 

5 

JAN1N2997B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6981 

10 

51 

50 

15 

500 

10 

38.8 

5 

JANTX1N2997B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8781 

10 

51 

50 

15 

500 

10 

38.8 

5 

JANTXV1N2997B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10266 

10 

51 

50 

15 

500 

10 

38.8 

5 

10EZ52 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24235 

10 

52 

50 

15 

500 

10 



1N2998A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1800 

10 

52 

50 

15 

500 

10 

39 

10 

1N2998B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1801 

10 

52 

50 

15 

500 

10 

39 

5 

JAN1N2998B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 i 

6982 

10 

52 

50 

15 

500 

10 

39 

5 

JANTX1N2998B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 1 

8782 

10 

52 

50 

15 

500 

10 

39 

5 

JANTXV1N2998B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 i 

10267 

10 

52 

50 

15 

500 

10 

39 

5 

UZ7756 

Watertown 

C STUD 

STD 

j 

17525 

10 

56 

0.04 





5 

UZ7856 

Watertown 

C STUD 

STD 


17580 

10 

56 

0.04 





10 

1N1369 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

56 

150 

9 




10 

1N1369A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■■SSI 

10 

56 

150 

9 




5 

1N1831 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WKE^ 

10 

56 

150 

9 


10 

10 

10 

1N1831A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

56 

150 

9 


10 

10 

5 

1N1831C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■■ESI 

10 

56 

150 

9 


10 

10 

10 

INI 831 CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1428 

10 

56 

150 

9 


10 

10 

5 

10EZ56 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24236 

10 

56 

45 

16 

mmm 

10 



1N2999A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1802 

10 

56 

45 

16 

^3 

10 

42.6 

10 

1N2999B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1803 

10 

56 

45 

16 

500 

10 

42.6 

— 

JAN1N2999B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6983 

10 

56 

45 

16 

500 

10 

42.6 


JANTX1N2999B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8783 

10 

56 

45 

16 

500 

10 

42.6 



Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

' ■■ ■ 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

■ , . 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N2999B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

Bn^FITI 

10 

56 

45 

16 

500 

10 

42.6 

5 

UZ7760 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17527 

10 

60 

0.04 





5 

UZ7860 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17582 

10 

60 

0.04 





10 

1N1370 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1244 

10 

62 

50 

12 




10 

1N1370A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1245 

10 

62 

50 

12 




5 

1N1832 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WMEM 

10 

62 

50 

12 


10 

10 

10 

1N1832A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WKESH 

10 

62 

50 

12 


10 

10 

5 

1N1832C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


tMtSi 

10 

62 

50 

12 


10 

10 

10 

1N1832CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

62 

50 

12 


10 

10 

5 

10EZ62 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

62 

40 

17 

600 

10 



1N3000A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WBMi 

10 

62 

40 

17 

600 

10 

47.1 

10 

1N3000B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■■EE9 

10 

62 

40 

17 

600 

10 

47.1 

5 

JAN1N3000B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

62 

40 

17 

600 

10 

47.1 

5 

JANTX1N3000B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■EEEQ 

10 

62 

40 

17 

600 

10 

47.1 

5 

JANTXV1N3000B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

M'PIfl 

10 

62 

40 

17 

600 

10 

47.1 

5 

1N1371 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

68 

50 

14 




10 

1N1371A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1247 

10 

68 

50 

14 




5 

1N1833 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1433 

10 

68 

50 

14 


10 

10 

10 

1N1833A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KEESl 

10 

68 

50 

14 


10 

10 

5 

1N1833C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




68 

50 

14 


10 

Bil 

10 

1N1833CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 




68 

50 

14 


MUM 

10 

5 

10EZ68 

Scottsdale 

TO-220 

STD 




68 

37 

18 

600 

10 



1N3001A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■HESS 

10 

68 

37 

18 

600 

Bsl 

51.7 

10 

1N3001B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■BIEQ 

10 

68 

37 

18 

600 

10 

51.7 

5 

JAN1N3001B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

68 

37 

18 

600 

10 

51.7 

5 

JANTX1N3001B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■HEES 

10 

68 

37 

18 

600 

10 

51.7 

5 

JANTXV1N3001B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

Bnnri 

10 

68 

37 

18 

600 


51.7 

5 

UZ7770 

Watertown 

CSTUD 

STD 


BBr/TTi 

10 

70 

0.035 





5 

UZ7870 

Watertown 

C STUD 

STD 



10 

70 

0.035 





10 

UZ7775 

Watertown 

C STUD 

STD 



10 

75 

0.03 





5 

UZ7875 

Watertown 

C STUD 

STD 



10 

75 

0.03 





10 

1N1372 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

75 

50 

20 




10 

1N1372A i 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



[KQII 

75 

BkMI 

20 




5 

INI 834 

Scottsdale 1 

DO-4 

STD 


1437 

10 

75 

1^1 

20 


10 

10 

10 

1N1834A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1438 

10 

75 

50 

20 


10 

10 

5 

1N1834C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


HKEESI 


75 

50 

20 


10 

10 

10 

1N1834CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WBSSl 


75 

50 

20 


10 

10 

5 

10EZ75 

Scottsdale 

TO-220 

STD 



10 

75 

33 

22 

600 

10 



1N3002A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

75 

33 

22 

600 

10 

56 

10 

1N3002B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


HEESEI 


75 

33 

22 

600 

10 

56 

5 

JAN1N3002B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



75 

33 

22 

600 

10 

56 

5 

JANTX1N3002B 

Scottsdale 

DO-4 1 

STD 

124 



75 

33 

22 

600 

10 

56 

5 

JANTXV1N3002B 

Scottsdale 

DO-4 ! 

STD 

124 



75 

33 

22 

600 

10 

56 

5 

UZ7780 

Watertown 

C STUD 

STD 



10 

80 

0.03 





5 

UZ7880 

Watertown 

C STUD 

STD 



10 

80 

0.03 





10 

INI 373 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■1^] 

10 

82 

50 

22 




10 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

fl> 

o 

iSK^etlD 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

(mM 

Zzt 

in) 

in) 

-1 

VR 

mit 

Tol. 

(+/-%) 

1N1373A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■K^l 

10 

82 

50 

22 




5 

1N1835 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



MM 

82 

50 

22 


10 

10 

io 

1N1835A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



mim 

82 

50 

22 


10 

10 

5 

1N1835C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KEEEl 

MM 

82 

50 

22 


10 

10 

10 

1N1835CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



MEM 

82 

50 

CM 

CM 


10 

10 

5 

10EZ82 

Scottsdale 

TO-220 

STD 




82 

30 

25 

700 

10 



1N3003A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1810 

10 

82 

30 

25 

700 

10 

62.2 

10 

1N3003B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1811 

10 

82 

30 

25 

700 

10 

62.2 

5 

JAN1N3003B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6987 

10 

82 

30 

25 

700 

10 

62.2 

5 

JANTX1N3003B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8787 

10 

82 

30 

25 

700 

10 

62.2 

5 

JANTXV1N3003B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10272 

10 

82 

30 

25 

700 

10 

62.2 

5 

UZ7790 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17535 

10 

90 

0.025 





5 

UZ7890 

Watertown 

CSTUD 

STD 


17590 

10 

90 

0.025 





10 

10EZ91 

Scottsdale 

TO-220 

STD 


24241 

10 

91 

28 

35 

800 

10 



INI 374 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1252 

10 

91 

50 

35 




10 

1N1374A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1253 

10 

91 

50 

35 




5 

1N1836 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1445 

10 

91 

50 

35 


10 

10 

10 

1N1836A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1446 

10 

91 

50 

35 


10 

10 

5 

1N1836C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1447 

10 

91 

50 

35 


10 

10 

10 

1N1836CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1448 

10 

91 

50 

35 


10 

10 

5 

1N3004A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1812 

10 

91 

28 

35 

800 

10 

69.2 

10 

1N3004B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1813 

10 

91 

28 

35 

800 

10 

69.2 

5 

JAN1N3004B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

91 

28 

35 

800 

10 

69.2 

5 

JANTX1N3004B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■EBU 

10 

91 

28 

35 

800 

10 

69.2 

5 

JANTXV1N3004B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

bhtvti 

10 

91 

28 

35 

800 

10 

69.2 

5 

UZ7110 

Watertown 

CSTUD 

STD 


Kt7ni 

10 

100 

20 





5 

UZ7210 

Watertown 

CSTUD 

STD 



10 

100 

20 





10 

10EZ100 

Scottsdale 

TO-220 

ISTD 



10 

100 

25 

40 

900 

10 



1N1375 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■DESI 

10 

100 

50 

40 




10 

1N1375A i 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

100 

50 

40 




5 

1N2008 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


WBSSl 

10 

100 

50 

40 


10 

10 

10 

1N2008A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KESH 

10 

100 

50 

40 

1 

10 

10 

5 

1N2008C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KSl 

10 

100 

50 

40 


10 

10 

10 

1N2008CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

100 

50 

40 


10 

10 

5 

1N3005A 

Scottsdale 

DO-4 

!STD 


1814 

10 

100 

25 

40 

900 

10 

76 

10 

1N3005B 

Scottsdale 

DO-4 

std! 


1815 

10 

100 

25 

40 

900 

10 

76 

5 

JAN1N3005B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6989 

10 

100 

25 

40 

900 

10 

76 

5 

JANTX1N3005B 

Scottsdale 


STD 

124 

8789 

10 

100 

25 

40 

900 

10 

76 

5 

JANTXV1N3005B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10274 

10 

100 

25 

40 

900 

10 

76 

5 

1N3006A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1816 

10 

105 

25 

45 

1000 

10 

76 

10 

1N3006B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1817 

10 

105 

25 

45 

1000 

10 

76 

5 

JAN1N3006B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6990 

10 

105 

25 

45 

o 

o 

o 

10 

76 

5 

JANTX1N3006B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


BBI 

105 

25 

45 

1000 

10 

76 

5 

JANTXV1N3006B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



105 

25 

45 

1000 

10 

76 

5 

1N1809 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



KEI 

110 

50 

47 




10 

1N1809A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



BQI 

110 

50 

47 




5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 









Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

in) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

1N2009 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1453 

10 

110 

50 

47 


10 

10 

10 

1N2009A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1454 

10 

110 

50 

47 


10 

10 

5 

1N2009C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

110 

50 

47 


10 

10. 

10 

1N2009CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

110 

50 

47 


10 

10 

5 

1N3007A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■B1S3 

10 

110 

23 

55 

1100 

10 

83.6 

10 

1N3007B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1819 

10 


23 

55 

1100 

10 

83.6 

5 

JAN1N3007B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6991 

10 

110 

23 

55 

1100 

10 

83.6 

5 

JANTX1N3007B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8791 

10 

110 

23 

55 

1100 

10 

83.6 

5 

JANTXV1N3007B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10276 

10 

110 

23 

55 

1100 

10 

83.6 

5 

1N1810 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1353 

10 

120 

50 

56 




10 

1N1810A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1354 

10 

120 

50 

56 




5 

1N2010 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1457 

10 

120 

50 

56 


10 

10 

10 

1N2010A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1458 

10 

120 

50 

56 


10 

10 

5 

1N2010C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1459 

10 

120 

50 

56 


10 

10 

10 

1N2010CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1460 

10 

120 

50 

56 


10 

10 

5 

1N3008A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1820 

10 

120 

20 

75 

1200 

10 

91.2 

10 

1N3008B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1821 

10 

120 

20 

75 

1200 

10 

91.2 

5 

JAN1N3008B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6992 

10 

120 

20 

75 

1200 

10 

91.2 

5 

JANTX1N3008B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8792 

10 

120 

20 

75 

1200 

10 

91.2 

5 

JANTXV1N3008B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

MFFTlrl 

10 

120 

20 

75 

1200 

10 

91.2 

5 

1N1811 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

130 

50 

65 




10 

1N1811A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

130 

50 

65 




5 

1N2011 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■ESI 

10 

130 

50 

65 


10 

10 

10 

1N2011A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

130 

50 

65 1 


10 

10 

5 

1N2011C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

130 

50 

65 


10 

10 

10 

1N2011CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■BESS 

10 

130 

50 

65 


10 

10 

5 

1N3009A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

130 

19 

100 

1300 

10 

98.8 

10 

1N3009B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■EES 

10 

130 

19 

100 

1300 

10 

98.8 

5 

JAN1N3009B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■SEE] 

10 

130 

19 

100 

1300 

10 

98.8 

5 

JANTX1N3009B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■EEEl 

10 

130 

19 

100 

1 1300 

10 

98.8 

5 

JANTXV1N3009B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■rnn 

10 

130 

19 

100 

1 1300 

10 

98.8 

5 

1N3010A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■ESI 

10 

140 

18 

125 

1400 

10 

100 

10 

1N3010B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■E^ 

10 

140 

18 

125 

1400 

10 

100 

5 

JAN1N3010B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

140 

18 

125 

1400 

10 

100 

5 

JANTX1N3010B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■EEO 

10 

140 

18 

125 

1400 

10 

100 

5 

JANTXV1N3010B | 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

1 140 

18 

125 

1 1400 

10 

100 

5 

1N1812 i 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■■■ 

10 

150 

50 

82 




10 

1N1812A 1 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■KEEl 

10 

150 

50 

82 




5 

1N2012 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1465 

10 

150 

50 

82 


10 

10 

10 

1N2012A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1466 

10 

150 

50 1 

82 


10 

10 

5 

1N2012C 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

150 

50 

82 


10 

10 

10 

1N2012CA 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1468 

10 

150 1 

50 

82 


10 

10 

5 

1N3011A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■[EES 

10 

150 

mm 

175 

1500 

10 

114 

10 

1N3011B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


■n^ 

10 

150 

17 

175 

15001 

10 

114 

5 

JAN1N3011B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 


10 

150 

17 

175 

1500 

10 

114 

5 

JANTX1N3011B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■1E3 

10 

150 

17 

175 

1500 

10 

114 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Wlicrosemi/ 

Division 

^:|Padkage'' ■ ^ 
Outline 

Type 


Data 
Sheet ID 

Power 

(V) 

'■■jizt:;’ 

Zzt 

in) 

Zzk 

in) 

■■i'lR'- 

(uA) 

VR 

(V) 

ToK 

(+/-%) 

JANTXV1N3011B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

KM'Tn 

10 

150 

17 

175 

1500 

10 

114 

5 

1N1813 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

160 

50 

93 




10 

1N1813A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

160 

50 

93 




5 

1N3012A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 



10 

160 

16 

200 

1600 

10 


10 

1N3012B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1829 

10 

160 

16 

200 

' 1600 

10 

122 

5 

JAN1N3012B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■mni 

10 

160 

16 

200 

1600 

10 

122 

5 

JANTX1N3012B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■ESS 

10 

160 

16 

200 

1600 

10 

122 

5 

JANTXV1N3012B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10281 

10 

160 

16 

200 

1600 

10 

122 

5 

1N3013A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1830 

10 

175 

14 

250 

1750 

10 

135 

10 

1N3013B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1831 

10 

175 

14 

250 

1750 

10 

135 

5 

JAN1N3013B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6997 

10 

175 

14 

250 

1750 

10 

135 

5 

JANTX1N3013B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

8797 

10 

175 

14 

250 

1750 

10 

135 

5 

JANTXV1N3013B 

Scottsdale 


'STD 

124 

10282 

10 

175 

14 

250 

1750 

10 

135 

5 

1N1814 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1361 

10 

180 

50 

115 




10 

1N1814A 

Scottsdale 


STD 


1362 

10 

180 

50 

115 




5 

1N3014A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1832 

10 

180 

14 

260 

1850 

10 

137 

10 

1N3014B 

Scottsdale 

DO-4 



1833 

10 

180 

14 

260 

1850 

10 

137 

5 

JAN1N3014B 

Scottsdale 

DO-4 

jggra 



10 

180 

14 

260 

1850 

10 

137 

5 

JANTX1N3014B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

■E&IEI 

10 

180 

14 

260 

1850 

10 

137 

5 

JANTXV1N3014B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

10283 

10 

180 

14 

260 

1850 

10 

137 

5 

1N1815 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1363 

10 


■aiM 

140 




10 

1N1815A 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1364 

10 

BSI 


140 




5 

1N3015A 

Scottsdale 

DO-4 

Eiiil 


1834 

10 

200 

mm 

300 

12000 

10 

152 

10 

1N3015B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 


1835 

10 


12 

300 

2000 

10 1 

152 

5 

JAN1N3015B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

6999 

10 

200 

12 

300 

2000 

10 1 

152 

5 

JANTX1N3015B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 



200 

12 

300 

2000 

10 

152 

5 

JANTXV1N3015B 

Scottsdale 

DO-4 

STD 

124 

Klf'lfl 


200 

12 

300 

2000 

10 

152 

5 

UFT3005 

Colorado 

'tO-3 

STD 




50 


26 





1N4549A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




3.9 

3200 

0.16 

I 400 

150 

0.5 

10 

1N4549B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

1N4557A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 




3.9 

3200 

0.16 

400 

150 1 

0.5 

10 

1N4557B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2571 

50 

3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JAN1N4549B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

■EE^ 



3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JAN1N4557B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 




3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JANTX1N4549B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

9102 

50 

3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JANTX1N4557B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9110 

50 

3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JANTXV1N4549B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

21348 

50 

3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

JANTXV1N4557B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10570 

50 

3.9 

3200 

0.16 

400 

150 

0.5 

5 

1N4550A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2556 

50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

10 

1N4550B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2557 

50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 

1N4558A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

10 

1N4558B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


HE^ 

HS3i 

KOI 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 

JAN1N4550B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7353 

50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 

JAN1N4558B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

Mnii 

— 

K9 

2900 

0.16 

500 

150 

5 

5 

JANTX1N4550B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

■EIEEI 



2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 

JANTX1N4558B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9111 

50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

feVz'" 

(V) 

Izt 

(mA) 

ID) 

Zzk 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

JANTXV1N4550B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

21349 

50 

4.3 

2900 

0.16 

500 

150 

0.5 

5 

JANTXV1N4558B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10571 

50 

4.3 

2900 



150 

0.5 

5 

1N4551A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2558 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

10 

1N4551B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2559 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

1N4559A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2574 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

10 

1N4559B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2575 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JAN1N4551B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


1^1 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JAN1N4559B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JANTX1N4551B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

9104 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JANTX1N4559B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9112 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JANTXV1N4551B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

21350 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

JANTXV1N4559B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10572 

50 

4.7 

2650 

0.12 

600 

100 

1 

5 

1N4552A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2560 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

10 

1N4552B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2561 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

1N4560A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2576 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

10 

1N4560B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2577 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JAN1N4552B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7355 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JAN1N4560B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

7363 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JANTX1N4552B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

9105 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JANTX1N4560B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9113 

50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JANTXV1N4552B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

JANTXV1N4560B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

5.1 

2450 

0.12 

650 

20 

1 

5 

1N4553A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

10 

1N4553B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


WEm 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

1N4561A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

10 

1N4561B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JAN1N4553B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7356 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JAN1N4561B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

7364 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JANTX1N4553B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

9106 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JANTX1 N4561B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9114 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JANTXV1N4553B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

21352 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

JANTXV1N4561B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10574 

50 

5.6 

2250 

0.12 

900 

20 

1 

5 

1N4554A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2564 

50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

10 

1N4554B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2565 

50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

1N4562A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2580 

50 

1 6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

10 

1N4562B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


2581 

1 50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

JAN1N4554B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7357 

! 50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

JAN1N4562B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

7365 

i 50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

JANTX1N4554B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

9107 

50 

6.2 

2000 

! 0.14 

1000 

20 

2 

5 

JANTX1N4562B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

9115 

50 

6.2 

2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

JANTXV1N4554B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 




2000 

0.14 

1000 

20 

2 

5 

JANTXV1N4562B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 


KtWtl 

BQ 

iESSI 

20 

2 

5 

1N4555A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

10 

1 2 

10 

1N4555B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

10 

2 

5 

1N4563A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

10 

2 

10 

1N4563B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

10 

2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-147 


http://www.microsemi.com 
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ZEN 



Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(V) 

sw 

(mA) 

(n) 

•Sis 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

Jol 

(+/-%) 

JAN1N4555B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


7358 

50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

10 

2 

5 

JANTX1N4555B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

6.8 

1850 

0.16 

200 

iio 

l_2 

5 

1N2804A 

Scottsdale 

TO-3 

iQi] 


1658 

50 

6.8 

1850 

0.2 

70 



10 

1N2804B 

Scottsdale 

TO-3 

iSSBl 


1659 

50 

6.8 

1850 

0.2 

70 

lEI 

4.5 

5 

1N3305A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1986 


6.8 

1850 

0.2 

70 

300 

4.5 

10 

1N3305B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




6.8 

1850 

0.2 

70 

300 

4.5 

5 

JAN1N2804B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 



6.8 

1850 

0.2 

El 

150 

4.5 

5 

JAN1N3305B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 






El 

icjiM 

4.5 

5 

JANTX1N2804B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■Esn 

50 

1^ 


0.2 

70 


4.5 

5 

JANTX1N3305B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

IBEEE] 

50 



0.2 

70 


4.5 

5 

JANTXV1N2804B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10196 

50 

6.8 

1850 

0.2 

70 


4.5 

5 

JANTXV1N3305B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

6.8 

BBI 

0.2 

El 

300 

4.5 

5 

1N4556A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2568 

50 

7.5 

1650 

0.24 

100 


3 

10 

1N4556B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2569 

50 

7.5 

1650 

0.24 

BESI 


3 

5 

1N4564A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

7.5 

1650 

0.24 

100 

10 

3 

10 

1N4564B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


MB 

50 

7.5 

1650 

0.24 

100 

10 

wm 

MEM 

JAN1N4556B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


WBm 

50 

7.5 

1650 

0.24 

100 

10 

— 

'MM 

JANTX1N4556B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


9109 

50 

7.5 

1650 

0.24 

100 

10 

3 

ICT 

1N2805A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1660 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

100 

5 

10 

1N2805B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1661 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

100 

5 

5 

1N3306A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1988 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

125 

5 

10 

1N3306B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1989 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

125 

5 

5 

JAN1N2805B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 i 

6912 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

100 

5 

5 

JAN1N3306B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

125 

5 

5 

JANTX1N2805B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8712 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

100 

5 

5 

JANTX1N3306B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

20544 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

125 

5 

5 

JANTXV1N2805B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10197 

50 

7.5 

1700 

0.3 

70 

100 

5 

5 

JANTXV1N3306B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

20579 

50 

7.5 

1700 

0.3 

El 

125 

5 

5 

1N2806A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1662 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

10 

1N2806B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1663 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

5 

1N3307A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1990 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

10 

1N3307B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1991 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

5 

JAN1N2806B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6913 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

5 

JAN1N3307B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7048 

50 

8.2 

1500 

EQ 

mm 


Bl 

5 

JANTX1N2806B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8713 

50 

8.2 

1500 

0.4 

701 


mm 

5 

JANTX1N3307B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20545 

50 

8.2 

1500 

lEEl 

El 

50 

5.4 

5 

JANTXV1N2806B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10198 

50 

8.2 

1500 

0.4 

70 


EEI 

5 

JANTXV1N3307B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

8.2 

1500 

0.4 

70 

50 

5.4 

5 

1N2807A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1664 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

10 

1N2807B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1665 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

5 

1N3308A 

Scottsdale 


STD 


1992 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

10 

1N3308B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1993 

50 

9.1 

1370 

0.5 

El 

25 

6.1 

5 

JAN1N2807B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6914 

50 

9.1 

1370 

0.5 

ESI 

25 

6.1 

5 

JAN1N3308B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7049 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

5 

JANTX1N2807B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8714 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

5 

JANTX1N3308B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20546 

50 

9.1 

1370 

0.5 

70 

25 

6.1 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-148 


http://www.microsemi.com 



























Zener Regulator Diodes 


jPart Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

M) 

Zzk 

i^) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N2807B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10199 

50 

En 


0.5 

70 

25 

6.1 

5 

JANTXV1N3308B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20581 

50 

MW 

bKViii 

0.5 

70 

25 

6.1 

5 

1N2808A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1666 

50 



0.6 

80 

25 

6.7 

10 

1N2808B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1667 

50 

m 

1^ 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

1N3309A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1994 

50 

MM 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

10 

1N3309B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1995 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JAN1N2808B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6915 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JAN1N3309B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7050 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JANTX1N2808B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8715 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JANTX1N3309B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20547 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JANTXV1N2808B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10200 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

JANTXV1N3309B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20582 

50 

10 

1200 

0.6 

80 

25 

6.7 

5 

1N2809A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1668 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

10 

1N2809B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1669 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

1N3310A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1996 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

10 

1N3310B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1997 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JAN1N2809B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6916 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JAN1N3310B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7051 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JANTX1N2809B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8716 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JANTX1N3310B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JANTXV1N2809B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

MTin 

50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

JANTXV1N3310B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

11 

1100 

0.8 

80 

10 

8.4 

5 

1N2810A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


IKI^] 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

10 

1N2810B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1671 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

1N3311A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1998 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

10 

1N3311B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


1999 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

JAN1N2810B 

Scottsdale 

TO-3 1 

STDI 

114 

6917 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

JAN1N3311B 

Scottsdale 

DO-5 

STD] 

358 

7052 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

JANTX1N2810B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8717 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

JANTX1N3311B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20549 

50 

12 

1000 

1 1 

80 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N2810B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10202 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

JANTXV1N3311B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20584 

50 

12 

1000 

1 

80 

10 

9.1 

5 

1N2811A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1672 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

10 

1N2811B 

Scottsdale 

TO-3 

STDI 


1673 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

1N3312A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2000 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

10 

1N3312B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2001 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

JAN1N2811B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

1 114 

6918 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

JAN1N3312B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7053 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

JANTX1N2811B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8718 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 1 

5 

JANTX1N3312B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20550 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N2811B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

MTITI 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N3312B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20585 

50 

13 

960 

1.1 

80 

10 

9.9 

5 

1N2812A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1674 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

10.6 

10 

1N2812B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1675 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

10.6 

5 

1N3313A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2002 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

11.4 

10 

1N3313B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2003 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

11.4 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-149 


http://www.microsemi.com 
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Zener Regulator Diodes **' qssgoa?' 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

• > 

Mil 

;;Sipec'. 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Wm 

(V) 

slS:* 

(mA) 

(n) 

■mM 

(n) 

-1 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N2812B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6919 

50 

14 


1.2 

80 

10 

10.6 


JAN1N3313B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7054 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

11.4 


JANTX1N2812B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8719 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

10.6 


JANTX1N3313B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20551 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

11.4 


JANTXV1N2812B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10204 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

10.6 


JANTXV1N3313B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20586 

50 

14 

890 

1.2 

80 

10 

11.4 

^5 

1N2813A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

15 

830 

1.4 

80 

10 

11.4 

10 

1N2813B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


WKESk 

50 

15 

830 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

1N3314A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


UBSO 

50 

15 


1.4 

80 

10 

11.4 

10 

1N3314B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

15 


1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JAN1N2813B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

15 

^1 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JAN1N3314B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

15 

830 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JANTX1N2813B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■OESH 

50 

15 

830 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JANTX1N3314B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

15 

o 

CO 

CO 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JANTXV1N2813B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■mss 

50 

15 

830 

1.4 

80 

10 

11.4 

5 

JANTXV1N3314B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20587 

50 

15 

830 

1.4 

■SUM 

10 

11.4 

5 

1N2814A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1678 

50 

16 

780 

1.6 

ESI 

10 

12.2 

10 

1N2814B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1679 

50 

16 

mnm 

■Oi 

mm 

10 

12.2 

5 

1N3315A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2006 

50 

16 


mm 

ESI 

10 

12.2 

10 

1N3315B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2007 

50 

16 

780 

1.6 

80 

10 

12.2 

5 

JAN1N2814B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

16 

780 

1.6 

80 

10 

12.2 

5 

JAN1N3315B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


IQSI 

16 

780 

1.6 

80 

10 

12.2 

5 

JANTX1N2814B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

WEBi 

IE3I 

16 

780 

1.6 

80 


j 12.2 

5 

JANTX1N3315B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




16 

780 

1.6 

80 

10 

12.2 

5 

JANTXV1N2814B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10206 

50 

16 

780 

1.6 

80 

10 

12.2 

5 

JANTXV1N3315B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




16 


1.6 

80 

10 

12.2 

5 

1N2815A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1680 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

10 

1N2815B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1681 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

1N3316A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2008 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

10 

1N3316B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JAN1N2815B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JAN1N3316B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

■EES 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JANTX1N2815B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JANTX1N3316B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JANTXV1N2815B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10207 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

JANTXV1N3316B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20589 

50 

17 

740 

1.8 

80 

10 

13 

5 

1N2816A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1682 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

10 

1N2816B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1683 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

5 

1N3317A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2010 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

10 

1N3317B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2011 

50 

18 

700 

2 

80 


13.7 

5 

JAN1N2816B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6923 

50 

18 

700 

2 

80 


13.7 

5 

JAN1N3317B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7058 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

5 

JANTX1N2816B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8723 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

5 

JANTX1N3317B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

18 

700 

2 

80 

E^l 

13.7 

5 

JANTXV1N2816B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■fii-ri 

50 

18 


1 — 

80 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N3317B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20590 

50 

18 

700 

2 

80 

10 

13.7 

5 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-150 


http://www.microsemi.com 















Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

Zzk 

{Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToK 

(+/-%) 

1N2817A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1684 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 I 14.4 

10 

1N2817B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1685 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

14.4 

5 

1N3318A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2012 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

im 

10 

1N3318B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2013 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

13.7 

5 

JAN1N2817B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6924 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

14.4 

5 

JAN1N3318B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7059 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

13.7 

5 

JANTX1N2817B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8724 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

14.4 

5 

JANTX1N3318B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20556 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N2817B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10209 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

14.4 

5 

JANTXV1N3318B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20591 

50 

19 

660 

2.2 

80 

10 

13.7 

5 

1N2818A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1686 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

10 

1N2818B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1687 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

1N3319A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2014 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

10 

1N3319B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2015 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JAN1N2818B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6925 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JAN1N3319B 

Scottsdale 

DO-5 1 

STD 

358 

7060 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JANTX1N2818B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8725 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JANTX1N3319B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20557 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JANTXV1N2818B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10210 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

JANTXV1N3319B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20592 

50 

20 

630 

2.4 

80 

10 

15.2 

5 

1N2819A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1688 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

10 

1N2819B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1689 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

1N3320A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2016 i 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

10 

1N3320B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2017 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

JAN1N2819B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 I 

6926 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

JAN1N3320B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7061 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

JANTX1N2819B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8726 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

JANTX1N3320B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20558 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

JANTXV1N2819B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10211 

50 

22 

570 

2.5 

80 I 

10 1 

16.7 

5 

JANTXV1N3320B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20593 

50 

22 

570 

2.5 

80 

10 

16.7 

5 

1N2820A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1690 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

10 

1N2820B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1691 

50 

24 

520 

2.6 

I 80 

10 

18.2 

5 

1N3321A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2018 

50 

24 

520 

2.6 

I 80 

10 

18.2 

10 

1N3321B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2019 

50 

24 

520 

i 2.6 

80 

10 

18.2 

5 

JAN1N2820B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6927 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

5 

JAN1N3321B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7062 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

5 

JANTX1N2820B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8727 

50 

24 

520 

2.6 

80 

1 10 

18.2 

5 

JANTX1N3321B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20559 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

5 

JANTXV1N2820B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10212 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

5 

JANTXV1N3321B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20594 

50 

24 

520 

2.6 

80 

10 

18.2 

5 

1N2821A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1692 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

19 

10 

1N2821B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1693 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

19 

5 

1N3322A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2020 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

18.2 

10 

1N3322B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2021 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

18.2 

5 

JAN1N2821B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6928 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

19 

5 

JAN1N3322B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7063 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

18.2 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-151 


http://www.microsemi.com 







ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

;::Mi(1i' 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

ffiSt'l- 

(mA) 

w 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N2821B 

Scottsdale 

TO-3 




50 

25 

500 

2.7 

90 

■El 

19 

5 

JANTX1N3322B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20560 

50 

25 

500 

2.7 

90 

MXM 

18.2 

5 

JANTXV1N2821B 

Scottsdale 

TO-3 

Ena 

BEI 

10213 

50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

19 

5 

JANTXV1N3322B 

Scottsdale 

DO-5 

sia 



50 

25 

500 

2.7 

90 

10 

18.2 

5 

1N2822A 

Scottsdale 

TO-3 

Ena 


1694 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

10 

1N2822B 

Scottsdale 

TO-3 

Eiia 


1695 


27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

1N3323A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

10 

1N3323B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2023 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 


Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6929 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

JAN1N3323B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7064 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

JANTX1N2822B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8729 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

JANTX1N3323B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20561 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

JANTXV1N2822B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10214 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

JANTXV1N3323B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20596 

50 

27 

460 

2.8 

90 

10 

20.6 

5 

1N2823A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1696 

50 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

10 

1N2823B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1697 


30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

1N3324A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2024 

HtTiW 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

10 

1N3324B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JAN1N2823B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


IBEI 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JAN1N3324B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 



30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JANTX1N2823B 

Scottsdale 

TO-3 

I STD 

114 

■ESd 

MM 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JANTX1N3324B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



lIKill 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JANTXV1N2823B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

Mrmi 

MM 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

JANTXV1N3324B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



MStlM 

30 

420 

3 

90 

10 

22.8 

5 

1N2824A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



MAIM 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

10 

1N2824B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1699 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

1N3325A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2026 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

10 

1N3325B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2027 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JAN1N2824B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6931 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JAN1N3325B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7066 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JANTX1N2824B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8731 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JANTX1N3325B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20563 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JANTXV1N2824B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10216 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

JANTXV1N3325B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20598 

50 

33 

380 

3.2 

90 

10 

25.1 

5 

1N2825A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■BOH] 


36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

10 

1N2825B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■Kon 


36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

1N3326A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



mm 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

10 

1N3326B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JAN1N2825B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6932 

50 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JAN1N3326B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7067 

50 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JANTX1N2825B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8732 

50 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JANTX1N3326B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20564 

50 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JANTXV1N2825B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


M?M 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

JANTXV1N3326B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



MM 

36 

350 

3.5 

90 

10 

27.4 

5 

1N2826A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■EEES 


39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

10 

1N2826B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 




39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

5 


Section Organization; Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 ZEN-152 http://www.microsemi.com 














Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

. 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

■^■Zzt ■■ 

(n) 

Zzk 

in) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N3327A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2030 

50 

39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

10 

1N3327B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2031 

50 

39 

320 

4 


10 

29.7 

5 

JAN1N2826B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6933 

50 

39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

5 

JAN1N3327B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7068 

50 

39 

320 

4 

MM 

10 

29.7 

5 

JANTX1N2826B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 



39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

5 

JANTX1N3327B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

5 

JANTXV1N2826B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■Esm 


39 

320 

4 

90 

10 

29.7 

5 

JANTXV1N3327B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20600 

50 

39 

320 

4 

real 

10 

29.7 

5 

1N2827A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1704 

50 

43 

290 

4.5 

WM 

10 

32.7 

10 

1N2827B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1705 

50 

43 

290 

4.5 

WM 

10 

32.7 

5 

1N3328A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2032 

50 

43 

290 

4.5 

90 

10 

32.7 

10 

1N3328B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2033 

50 

43 

Mil 

ES 

90 

10 

32.7 

5 

JAN1N2827B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6934 

50 

43 

1^1 

ES 

90 

10 

32.7 

5 

JAN1N3328B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7069 

50 

43 

290 

4.5 

90 

10 

32.7 

5 

JANTX1N2827B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8734 

50 

43 

290 

4.5 

90 

10 

32.7 

5 

JANTX1N3328B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20566 

50 

43 

290 

4.5 

90 

10 

32.7 

5 

JANTXV1N2827B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10219 

50 

43 

290 

4.5 

90 

10 

32.7 

5 

JANTXV1N3328B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20601 

50 

43 

290 

MWM 

90 

10 

32.7 

5 

1N2828A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1706 

50 

45 

280 

4.5 

100 


34.2 

10 

1N2828B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1707 

50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

34.2 

5 

1N3329A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

32.7 

10 

1N3329B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2035 

50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

32.7 

5 

JAN1N2828B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6935 

50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

34.2 

5 

JAN1N3329B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7070 

50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

32.7 

5 

JANTX1N2828B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

34.2 

5 

JANTX1N3329B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20567 

50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

32.7 

5 

JANTXV1N2828B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10220 

50 

Ka 


EH 

100 

10 

34.2 

5 

JANTXV1N3329B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

45 

280 

4.5 

100 

10 

32.7 

5 

1N2829A 

1 Scottsdale 

TO-3 

STD 


1708 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

10 

1N2829B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1709 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

1N3330A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2036 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

10 

1N3330B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2037 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JAN1N2829B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6936 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JAN1N3330B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7071 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JANTX1N2829B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JANTX1N3330B 

Scottsdale 

DO-5 

[STD 


20568 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JANTXV1N2829B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10221 

50 

47 

270 

5 

100 

10 

35.8 

5 

JANTXV1N3330B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20603 

50 

47 

270 

5 

■HI« 

MM 

35.8 

5 

1N2830A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1710 

50 

50 

reaii 

mm 

100 

10 

38 

10 

1N2830B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1711 

50 

50 

lai 

wm 

100 

10 

38 

5 

1N3331A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2038 

50 

50 

250 

5 

100 

10 

38.8 

10 

1N3331B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2039 

50 

50 

250 

5 

100 

10 

38.8 

5 

JAN1N2830B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6937 

MM 

50 

250 

5 

100 

10 

38 

5 

JAN1N3331B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7072 

50 

50 

250 

5 

100 

10 

38.8 

5 

JANTX1N2830B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8737 

50 

50 

250 

5 

100 

10 

38 

5 

JANTX1N3331B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

50 

250 

5 

100 

10 

38.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-153 


http://www.microsemi.com 





























ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number Microsemi 

1 Division 

Package 

Outline 

Type 

Mi) 

Spec ■ 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


isisiS' 

(mA) 

: 2 k"' 

(O) 

■■Zzic'' 

(uA) 


Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N2830B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

BETTm 


50 

250 

5 

100 

10 

38 

5 

JANTXV1N3331B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




50 

250 

5 

100 

10 

38.8 

5 

1N2831A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■BOB 


51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

10 

1N2831B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■D3EEI 


51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

1N3332A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


■B] 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

10 

1N3332B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


■EEEEI 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JAN1N2831B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


Mil 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JAN1N3332B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7073 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JANTX1N2831B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8738 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JANTX1N3332B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20570 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JANTXV1N2831B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10223 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

JANTXV1N3332B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20605 

50 

51 

245 

5.2 

100 

10 

38.8 

5 

1N3333A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2042 

50 

52 

240 

5.5 

100 

10 

42.6 

10 

1N3333B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



— 

52 

240 

5.5 

100 

10 

42.6 

5 

JAN1N3333B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

WBUDi 

50 

52 

240 

5.5 

100 

10 

42.6 

5 

JANTX1N3333B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




52 

240 

5.5 

100 

10 

42.6 

5 

JANTXV1N3333B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

52 

240 

5.5 

100 

10 

42.6 

5 

1N2832A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■IBQ 

50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

10 

1N2832B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■BBS 


56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

1N3334A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

10 

1N3334B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

JAN1N2832B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

JAN1N3334B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

BOSS 

50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

JANTX1N2832B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

HESS 

50 

56 

220 

6 

110 

I 10 

42.6 

1 5 

JANTX1N3334B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

JANTXV1N2832B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

KES3 


56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

JANTXV1N3334B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

56 

220 

6 

110 

10 

42.6 

5 

1N2833A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1716 

50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

10 

1N2833B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1717 

50 

62 

200 

7 

120 

I 10 

47.1 

5 

1N3335A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2046 

50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

10 

1N3335B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2047 

50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JAN1N2833B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6940 

50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JAN1N3335B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JANTX1N2833B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 ! 

■HZS 

50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JANTX1N3335B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JANTXV1N2833B 

Scottsdale 

'TO-3 

STD 

114 

HTfm 


62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

JANTXV1N3335B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

62 

200 

7 

120 

10 

47.1 

5 

1N2834A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■■BO 

50 

68 

180 

8 

140 

10 

51.7 

10 

1N2834B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


HH3S 

50 

68 

180 

8 

140 

10 

51.7 

5 

1N3336A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


■BES 

50 

68 

180 

8 

140 

10 

51.7 

10 

1N3336B 

Scottsdale 

DO-5 



2049 

50 

68 

180 

8 

140 

10 

51.7 

5 

JAN1N2834B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6941 

50 

68 

180 

8 

BEI 


51.7 

5 

JAN1N3336B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7077 

50 

68 

180 

8 


mm 

51.7 

5 

JANTX1N2834B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

WEESk 

50 

68 

■03 

MM 

140 

10 

51.7 

5 

JANTX1N3336B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



MM 

68 

180 

8 

140 

— 

51.7 

5 

JANTXV1N2834B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10226 

50 

68 

180 

8 

140 


51.7 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-154 


http://www.mlcrosemi.com 

















Zener Regulator Diodes 


V . ,, 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N3336B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20609 

50 

68 

180 

8 

140 

10 

51.7 

5 

1N2835A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1720 

50 

75 

■WIM 

— 


10 

56 

10 

1N2835B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1721 

50 

75 

170 

9 


10 

56 

5 

1N3337A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2050 

WESM 

75 

170 

9 


10 

56 

10 

1N3337B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2051 

50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

JAN1N2835B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

JAN1N3337B 

Scottsdale 


STD 

358 

■EESll 

50 

75 

170 

9 

Kkfili 

10 

56 

5 

JANTX1N2835B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8742 

50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

JANTX1N3337B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20575 

50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

JANTXV1N2835B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10227 

50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

JANTXV1N3337B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20610 

50 

75 

170 

9 

150 

10 

56 

5 

1N2836A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1722 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

10 

1N2836B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1723 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

1N3338A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2052 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

10 

1N3338B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2053 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

JAN1N2836B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6943 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

JAN1N3338B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

JANTX1N2836B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

iKSfi 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

JANTX1N3338B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

JANTXV1N2836B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

KlfhPl 


82 

150 

11 

160 


62.2 

5 

JANTXV1N3338B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20611 

50 

82 

150 

11 

160 

10 

62.2 

5 

1N2837A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1724 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

10 

1N2837B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1725 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

1N3339A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2054 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

10 

1N3339B 

Scottsdale 

DO-5 

STDI 


2055 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JAN1N2837B 

Scottsdale 

TO-3 

STDl 

114 

6944 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JAN1N3339B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7080 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JANTX1N2837B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8744 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JANTX1N3339B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20577 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JANTXV1N2837B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10229 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

JANTXV1N3339B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20612 

50 

91 

140 

15 

180 

10 

69.2 

5 

1N2838A 

Scottsdale 


STD 


1726 

50 

100 

120 

20 

200 

10 

76 

10 

1N2838B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1727 

50 

100 

120 

20 

200 

10 

76 

5 

1N3340A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2056 

50 

! 100 

120 

20 

200 

10 

76 

10 

1N3340B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2057 

50 

100 

120 

20 

200 

10 

76 

5 

JAN1N2838B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6945 

50 

1 100 

120 

20 

200 

10 

1 76 

1 5 

JAN1N3340B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7081 

50 

100 

120 

o 

CM 

200 

10 

76 

5 

JANTX1N2838B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8745 

50 

100 

120 

20 

200 

10 

76 

5 

JANTX1N3340B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

100 

120 

20 


10 

76 

5 

JANTXV1N2838B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

100 

120 

o 

CM 


10 

76 

5 

JANTXV1N3340B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20624 

50 

100 

120 

20 

200 

10 

76 

5 

1N2839A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1728 

50 

105 

120 

25 

200 

10 

79.8 

10 

1N2839B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 




105 

BHil 

25 

210 

10 

79.8 

5 

1N3341A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

105 

BWtl 

25 

210 

10 

83 

10 

1N3341B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



lElfll 


120 

25 

210 

10 

83 

5 

JAN1N2839B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■I£EI3 

lESH 


120 

25 

210 

10 

79.8 

5 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foiiowed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-155 


http://www.microsemi.com 


















ZEN 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mi) 

Spec 

Sheet ID 

Power 

(W) 

iiyzS 

(V) 

Izt 

(mA) 

(Q) 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

JAN1N3341B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

105 

iSkiiJ 


210 

10 

83 

5 

JANTX1N2839B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8746 

50 

105 

120 

25 

210 

10 

79.8 

5 

JANTX1N3341B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20614 

50 

105 

120 

25 

210 

10 

83 

5 

JANTXV1N2839B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

KrhFll 

■SSI 

■SB 

120 

25 

210 

10 

79.8 

5 

JANTXV1N3341B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 





120 

25 

210 

10 

83 

5 

1N2840A 

Scottsdale 

TO-3 

'STD 


1730 

50 

110 

KIBl 

30 

IBB 

10 

83.6 

10 

1N2840B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1731 

50 

110 


30 

^1 

10 

83.6 

5 

1N3342A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2060 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83 

10 

1N3342B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2061 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83 

5 

JAN1N2840B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6947 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83.6 

5 

JAN1N3342B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7083 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83 

5 

JANTX1N2840B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8747 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83.6 

5 

JANTX1N3342B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20615 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83 

5 

JANTXV1N2840B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10232 

50 

110 

110 

Beta 


10 

83.6 

5 

JANTXV1N3342B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20626 

50 

110 

110 

30 

220 

10 

83 

5 

1N2841A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1732 

50 

120 

100 

40 


10 

91.2 

10 

1N2841B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1733 

50 

120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

1N3343A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2062 

50 

120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

10 

1N3343B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2063 

50 

120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JAN1N2841B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6948 

50 

120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JAN1N3343B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 



120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JANTX1N2841B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

HESS 


120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JANTX1N3343B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JANTXV1N2841B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

MrhFH 


120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

JANTXV1N3343B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




120 

100 

40 

240 

10 

91.2 

5 

1N2842A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


WBSi 

50 

130 

95 

50 

275 

10 

98.8 

10 

1N2842B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


WKBESI 

50 

130 

95 

50 

275 

10 

98.8 

5 

1N3344A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

130 

95 

50 

275 

10 

99.8 

10 

1N3344B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 




130 

95 

50 

275 

10 

99.8 

5 

JAN1N2842B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■I^SI 

IBB 

130 

95 

50 

275 

10 

98.8 

5 

JAN1N3344B 

Scottsdale 

DO-5 

|STD 

358 1 

■dOSI 

50 

130 

95 

50 

275 

10 

99.8 

5 

JANTX1N2842B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 I 


50 

130 

95 

50 

275 

10 

98.8 

5 

JANTX1N3344B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


TiT^J 

50 

130 

95 

50 

275 

10 

1 99.8 

5 

JANTXV1N2842B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

MrFFTI 

50 

130 

95 

50 

275 

10 

i 98.8 

5 

JANTXV1N3344B 

Scottsdale 

DO-5 

ISTD 



50 

130 

95 

50 

275 

10 

99.8 

5 

1N3345A 

Scottsdale 


|STD 



50 

140 

90 

60 

325 

10 

114 

10 

1N3345B 

Scottsdale 


STD 


2067 

50 

140 

90 

60 

325 

10 

114 

5 

JAN1N3345B 

Scottsdale 

DO-5 

iSTD 

358 

7086 

50 

140 

90 

60 

325 

10 

114 

5 

JANTX1N3345B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20618 

50 

140 

90 

60 

325 

10 

114 

5 

JANTXV1N3345B 

Scottsdale 

DO-5 

iSTD 



50 

140 

90 

60 

325 

10 

114 

5 

1N2843A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

150 

85 

75 

400 

MSI 

114 

10 

1N2843B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


■IQS 

m 

150 

85 

75 

400 

■El 

114 

5 

1N3346A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 



50 

150 

85 

75 

400 

10 

114 

■El 

1N3346B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


■EIQ] 

50 

150 

85 

75 

400 

10 

114 


JAN1N2843B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

■I^Q] 

50 

150 

85 

75 

400 

10 

114 

B 

JAN1N3346B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 


50 

150 

85 

75 

400 

10 

114 

B 


Section Organization: Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-156 


http://www.microsemi.com 


































Microsemi 



Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

. 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

iO) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

JANTX1N2843B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8750 

50 

150 

85 

75 


10 

114 

5 

JANTX1N3346B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20619 

50 

150 

85 

75 

iSEI 

10 

114 

5 

JANTXV1N2843B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10235 

50 

150 

85 

75 

400 

10 

114 

5 

JANTXV1N3346B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20630 

50 

150 

85 

75 


10 

114 

5 

1N2844A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1738 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

10 

1N2844B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 



50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

1N3347A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2070 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

10 

1N3347B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2071 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JAN1N2844B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6951 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JAN1N3347B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7088 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JANTX1N2844B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8751 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JANTX1N3347B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20620 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JANTXV1N2844B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10236 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

JANTXV1N3347B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20631 

50 

160 

80 

80 

450 

10 

122 

5 

1N3348A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2072 

50 

175 

70 

85 

500 

10 

122 

10 

1N3348B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2073 

50 

175 

70 

85 

500 

10 

122 

5 

JAN1N3348B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7089 

50 

175 

70 

85 

500 

10 

122 

5 

JANTX1N3348B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20621 

50 

175 

70 

85 

500 

10 

122 

5 

JANTXV1N3348B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20632 

50 

175 

70 

85 

500 

10 

122 

5 

1N2845A 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1740 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

10 

1N2845B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1741 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

1N3349A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2074 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

10 

1N3349B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2075 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JAN1N2845B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

6952 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JAN1N3349B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7090 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JANTX1N2845B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8752 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JANTX1N3349B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20622 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JANTXV1N2845B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10237 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

JANTXV1N3349B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


20633 

50 

180 

68 

90 

525 

10 

137 

5 

1N2846A 

Scottsdale 

I TO-3 

STD 


1742 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

10 

1N2846B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 


1743 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

1N3350A 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2076 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

10 

1N3350B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 


2077 i 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

JAN1N2846B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 


50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

JAN1N3350B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

7091 

50 

200 

65 j 

100 

600 

10 

152 

5 

JANTX1N2846B 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

8753 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

JANTX1N3350B I 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

20623 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

JANTXV1N2846B I 

Scottsdale 

TO-3 

STD 

114 

10238 

50 

200 

65 

100 

600 

10 

152 

5 

JANTXV1N3350B 

Scottsdale 

DO-5 

STD 

358 

20634 

50 

200 

65 

100 

600 

■El 

152 

5 

Z100B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


17852 

100 


1 






Z120B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


17853 

120 


1 






Z150B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 



150 


1 






Z180B 

Scottsdale 

DO-41 

STD 


17855 

180 


1 






GMP-5 

Scottsdale 

T-18 

STD 


6794 

500 








GMP-5A 

Scottsdale 

T-18 

STD 


6795 

500 








GMP-5B 

Scottsdale 

T-18 

STD 


6796 

500 









Section Organization: Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ZEN-157 


http://www.microsemi.com 
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Low Voltage Avalanche Zeners 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetlD 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


3636 

0.25 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


3638 

0.25 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


3640 

0.25 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


3642 

0.25 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

1 1N5522B (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

1 1 

Scottsdale . 

DO-35 

STD 



0.25 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

1 1N5524B (D035) 

Scottsdale 


STD 


3648 

0.25 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 


Scottsdale 


STD 


■E^l 



1 

30 

1 

5 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


■E^ll 

0.25 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


■ESSU 

0.25 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

1N5531B{D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

1N5532B (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.25 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

1N5518B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BESS 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JAN1N5518B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

BB^I 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JAN1N5518B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7555 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JAN1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7556 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTX1N5518B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9308 


3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTX1N5518B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTX1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9310 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTXV1N5518B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10768 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTXV1N5518B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10769 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTXV1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10770 

0.5 

3.3 

20 

26 1 

5 

1 

5 

1N5519B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3637 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JAN1N5519B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7557 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JAN1N5519B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7558 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JAN1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7559 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTX1N5519B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9311 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTX1N5519B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9312 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTX1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9313 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTXV1N5519B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10771 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTXV1N5519B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10772 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTXV1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

IKPrtFl 


3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

1N5520B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BESS 


3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JAN1N5520B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

BE^ 


3.9 

20 

22 

1 

! 1 

5 

JAN1N5520B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

BESSI 


3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JAN1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



3.9 

20 

22 

1 

1 1 

5 

JANTX1N5520B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9314 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTX1N5520B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9315 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTX1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

3.9 

20 

22 

1 

I 1 

5 

JANTXV1N5520B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10774 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTXV1N5520B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10775 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTXV1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10776 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

^1“ 


Section Organization: Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


LVA 


Fax On Demand (800) 713-4113 


LVA-1 


http://www.microsemi.com 
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Low Voltage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

TPo^ri* 

Vz : 
(V). 

(mA) 

'sS§\ 

(n) 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

1N5521B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3641 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JAN1N5521B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7563 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 


JAN1N5521B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7564 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

— 

JAN1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7565 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 


JANTX1N5521B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9317 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

HSH 

JANTX1N5521B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9318 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1,5 

5 

JANTX1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9319 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JANTXV1N5521B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10777 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JANTXV1N5521B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10778 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JANTXV1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10779 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

1N5522B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JAN1N5522B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JAN1N5522B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JAN1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTX1N5522B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


9320 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTX1N5522B-1 

Scottsdale 

DO-35 

iSBl 

437 

9321 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTX1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTXV1N5522B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

BFFfM 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTXV1N5522B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

HEBU 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTXV1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

BHrlH 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

1N5523B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JAN1N5523B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7569 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JAN1N5523B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JAN1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7571 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTX1N5523B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9323 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

1 2.5 

5 

JANTX1N5523B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9324 


5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTX1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

9325 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTXV1N5523B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10783 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTXV1N5523B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10784 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTXV1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

10785 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

1N5524B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3647 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JAN1N5524B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7572 


5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JAN1N5524B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JAN1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7574 


5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTX1N5524B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9326 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 1 

3.5 

5 

JANTX1N5524B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9327 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTX1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

mKfm 


0.5 


3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTXV1N5524B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10786 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTXV1N5524B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10787 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTXV1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

10788 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

1N5525B 

Scottsdale 

DO-7 

iSiiil 


3649 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JAN1N5525B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JAN1N5525B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7576 


6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JAN1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7577 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTX1N5525B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9329 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 


Section Organization: Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Low Voltage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

:^Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

T61. 

(+/-%) 

JANTX1N5525B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9330 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTX1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

9331 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTXV1N5525B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10789 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTXV1N5525B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10790 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTXV1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10791 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

1N5526B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3651 


6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JAN1N5526B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7578 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JAN1N5526B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7579 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JAN1N5526BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7580 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTX1N5526B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTX1N5526B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

■EEEEI 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTX1N5526BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTXV1N5526B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTXV1N5526B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

BB'TrPT 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTXV1N5526 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

Mpyrn 

0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

1N5527B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JAN1N5527B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7581 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JAN1N5527B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7582 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JAN1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTX1N5527B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 




1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTX1N5527B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9336 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTX1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9337 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTXV1N5527B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10795 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTXV1N5527B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10796 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTXV1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10797 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

1N5528B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3655 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JAN1N5528B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7584 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JAN1N5528B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7585 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JAN1N5528BUR-1 | 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7586 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTX1N5528B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9338 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 i 

7.5 

5 

JANTX1N5528B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9339 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTX1N5528BUR-1 

‘ Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9340 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTXV1N5528B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10798 

0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTXV1N5528B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

8.2 

1 

40 

1 0.5 

7.5 

5 

JANTXV1 N5528BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

1N5529B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JAN1N5529B 

Scottsdale 

DO-7 1 

STD 

437 


0.5 

9.1 

1 

45 

1 0.1 

8.2 

5 

JAN1N5529B-1 

Scottsdale 

DO-35 1 

STD 

437 

■issn 

0.5 

9.1 

1 

45 

I 0.1 

8.2 

5 

JAN1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTX1N5529B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9341 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTX1N5529B-1 

Scottsdale 

DO-35 I 

STD 

437 

9342 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTX1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9343 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTXV1N5529B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10801 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTXV1N5529B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10802 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTXV1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10803 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 


Section Organization: Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Low Voltage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

^pe 

Mil 

Spec 

Shbetip 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

— 

Izt 

(mA) 

(n) 

IR 

(uA) 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

1N5530B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3659 

0.5 


1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JAN1N5530B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

10 

1 

45 


9.1 

5 

JAN1N5530B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7591 



1 

45 

MttM 

9.1 

5 

JAN1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTX1N5530B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

■ESS 


10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTX1N5530B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9345 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTX1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

Mk\rd 

9346 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTXV1N5530B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10804 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTXV1N5530B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10805 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTXV1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10806 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

1N5531B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3661 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JAN1N5531B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7593 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JAN1N5531B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7594 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JAN1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7595 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTX1N5531B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9347 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTX1N5531B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9348 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTX1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTXV1N5531B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTXV1N5531B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTXV1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

10809 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

1N5532B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3663 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JAN1N5532B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7596 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

9.9 

5 

JAN1N5532B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7597 

0.5 


1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JAN1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7598 

0^5 

12 

1 

90 

0.05 


5 

JANTX1N5532B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9350 

IKQIII 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTX1N5532B-1 

Scottsdale I 

DO-35 

STD 

437 

9351 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

i 5 

JANTX1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9352 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTXV1N5532B 

1 Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10810 

0.5 

12 

'1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTXV1N5532B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10811 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTXV1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10812 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

1N5533B 

Scottsdale 

DO-35 ! 

STD 


3665 

0.5 

13 


90 

0.01 


5 

JAN1N5533B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7599 

0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JAN1N5533B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7600 

0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JAN1N5533BBUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7601 

0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTX1N5533B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9353 

0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTX1N5533B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTX1N5533BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

9355 


13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTXV1N5533B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10813 

0.5 

13 

1 

90 

EED 

11.7 

5 

JANTXV1N5533B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10815 

■EEB 

13 

1 

90 

■arai 

11.7 

5 

JANTXV1N5533BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10816 

0.5 

13 

1 

90 

EEH 

11.7 

5 

1N5534B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3667 


14 


100 

0.01 


5 

JAN1N5534B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7602 

0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JAN1N5534B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JAN1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■[02] 

0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTX1N5534B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 


Section Organization: Low Voitage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (volts) 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Toh 

(+/-%) 

JANTX1N5534B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTX1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■EESl] 


14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTXV1N5534B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 



14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTXV1N5534B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

BtTTVM 

0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTXV1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10820 

0.5 

14 

1 

■HUM 

0.01 

12.6 

5 

1N5535B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3668 

0.5 

15 


100 

0.01 


5 

JAN1N5535B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7605 

0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JAN1N5535B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7606 

0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JAN1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 


0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTX1N5535B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTX1N5535B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTX1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTXV1N5535B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 



15 

1 



13.5 

5 

JANTXV1N5535B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTXV1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

MIfVI 

0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

1N5536B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

16 


100 

0.01 


5 

JAN1N5536B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7608 

0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JAN1N5536B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

16 

1 

■HUM 

0.01 

14.4 

5 

JAN1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



16 

1 


0.01 

14.4 

5 

JANTX1N5536B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 



16 

1 


0.01 

14.4 

5 

JANTX1N5536B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9363 

0.5 

16 

1 

EMil 

0.01 

14.4 

5 

JANTX1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

9364 

0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JANTXV1N5536B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10825 

0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JANTXV1N5536B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10827 

0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JANTXV1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10828 

0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

1N5537B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3670 

0.5 

17 


100 

0.01 


5 

JAN1N5537B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7611 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JAN1N5537B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7612 

0.5 

17 

1 

■HUM 

0.01 

15.3 

5 

JAN1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7613 

0.5 

17 

1 

En^il 

■iKliB 

15.3 

5 

JANTX1N5537B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9365 

0.5 

17 

1 

■El 

liWl 

15.3 

5 

JANTX1N5537B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9366 

0.5 

17 

1 

EfiM 

Ed 

15.3 

5 

JANTX1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9367 

0.5 

17 

1 

Eniiii 

0.01 

15.3 

5 

JANTXV1N5537B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10829 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JANTXV1N5537B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10831 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JANTXV1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10832 

0.5 

17 

1 

Eiml 

0.01 

15.3 

5 

1N5538B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3671 

0.5 

18 


100 

0.01 


5 

JAN1N5538B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7614 

0.5 

18 

1 

■HUM 

0.01 

16.2 

5 

JAN1N5538B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7615 

0.5 

18 

1 

EMil 

0.01 

16.2 

5 

JAN1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7616 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTX1N5538B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTX1N5538B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTX1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■EESEl 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTXV1N5538B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 



18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTXV1N5538B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

HEUESi 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTXV1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

BI'fTVH 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 


Section Organization; Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


LVA 


Fax On Demand (800) 713-4113 


LVA-5 


http://www.microsemi.com 























Micmsemi 


LVA 


Low Voltage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 
Division . 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

i'-;-;bata;Sl 

Sheet ID 

Power 

(W) 

iilEi 

(V) 

(itiA) 


FShIR''': 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N5539B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3672 

0.5 

19 


100 

0.01 


5 

JAN1N5539B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7617 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JAN1N5539B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7618 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JAN1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7619 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTX1N5539B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTX1N5539B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTX1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 


0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTXV1N5539B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10837 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTXV1N5539B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTXV1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10840 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

1N5540B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3673 

0.5 

20 


100 

0.01 


5 

JAN1N5540B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7620 

0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JAN1N5540B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JAN1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTX1N5540B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

IKES] 

0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTX1N5540B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTX1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTXV1N5540B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

BlliU 

0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTXV1N5540B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

Klffll 

0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTXV1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10844 

0.5 

20 

1 

100 

0.01 

18 

5 

1N5541B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3674 

0.5 

22 


100 

0.01 


5 

JAN1N5541B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 


0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JAN1N5541B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7624 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JAN1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■E^ 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTX1N5541B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

IKEBSI 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTX1N5541B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 


0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTX1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTXV1N5541B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

EIMfH 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTXV1N5541B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

EITfVI 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTXV1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

10848 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

1N5542B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3675 

0.5 

24 


100 

0.01 


5 

JAN1N5542B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7626 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JAN1N5542B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7627 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JAN1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7628 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTX1N5542B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9380 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTX1N5542B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9381 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTX1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

9382 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTXV1N5542B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10849 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTXV1N5542B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

JANTXV1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

10852 

0.5 

24 

1 

100 

0.01 

21.6 

5 

1N5543B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3676 

0.5 

25 


100 

0.01 


5 

JAN1N5543B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7629 

0.5 

25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JAN1N5543B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JAN1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JANTX1N5543B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9383 

0.5 

25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 


Section Organization: Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Low Voltage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

■ : ■ 

Vz 

(V) 

(mA) 

Zzt 

(P) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

r, ■: . ;■ 

JANTX1N5543B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9384 


25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JANTX1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9385 

0.5 

25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JANTXV1N5543B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10853 

0.5 

25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JANTXV1N5543B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 



25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JANTXV1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

Wl'TlTH 


25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

1N5544B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



H^Sil 

28 


100 

0.01 


5 

JAN1N5544B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7632 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JAN1N5544B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7633 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

'JAN1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7634 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JANTX1N5544B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9386 

0.5 

28 

1 

■III« 

0.01 

25.2 

5 

JANTX1N5544B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9387 

0.5 

28 

1 

mm 

IslsUl 

IsSsksI 

ngi 

JANTX1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9388 

0.5 

28 

1 

mm 

0.01 

25.2 

5 

JANTXV1N5544B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10857 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JANTXV1N5544B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10859 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JANTXV1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

BIlfHI 


28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

1N5545B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




30 


100 

0.01 


5 

JAN1N5545B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

7635 


30 

1 

Mim 

0.01 

27 

5 

JAN1N5545B-1 

Scottsdale 

1 DO-35 

STD 

437 

7636 

0.5 

30 

1 

100 

0.01 

27 

5 

JAN1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



30 

1 

■HUM 

0.01 

27 

5 

JANTX1N5545B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9389 

0.5 

30 

1 


0.01 

27 

5 

JANTX1N5545B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

9390 

0.5 

30 

1 


0.01 

27 

5 

JANTX1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA I 

SM 

437 

9391 

0.5 

30 

1 

100 

0.01 

27 

5 

JANTXV1N5545B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10861 

0.5 

30 

1 

100 

wm 

27 

5 

JANTXV1N5545B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

10863 

0.5 

30 

1 

100 

mrm 

27 

5 

JANTXV1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AAi 

SM 

437 

10864 

0.5 

30 

1 

100 

eeh 

27 

5 

1N5546B 

Scottsdale 

DO-7 1 

STD 


3679 

0.5 

33 



0.01 


5 

JAN1N5546B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 



33 

1 

Mim 

htftW 

29.7 

5 

JAN1N5546B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

7639 

0.5 

33 

1 


MtW 

29.7 

5 

JAN1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTX1N5546B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

9392 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTX1N5546B-1 

Scottsdale 


STD 

437 

9393 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTX1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9394 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N5546B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

437 

10865 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N5546B-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

437 

k'itth 


33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

Klflfl 

IKBII 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 


Section Organization: Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


LVA 


Fax On Demand (800) 713-4113 


LVA-7 


http.V/www.microsemi.com 
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Micmsemi 


ZerO"TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

«Vz 

(%/C) 

Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N1742A 

Scottsdale 

CC 

STD 

228 

6909 

0.16 

49.6 

7.5 

0.005 

160 



5 

1N3501 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2084 

0.25 

6.5 

7.5 

0.001 

12 



5 

1N3502 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2085 

0.25 

6.5 

7.5 

0.0005 

12 



5 

1N3503 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2086 

0.25 

6.5 

7.5 

0.001 

12 



5 

1N3504 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2087 

0.25 

6.5 

7.5 

0.001 

12 



5 

1N3513A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2103 

0.4 

6.2 

0.02 





5 

1N4010 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2285 

0.4 

6.2 

7.5 

0.003 




5 

1N821A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5280 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

10 

2 

3 

5 

1N821A(D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5281 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

10 

2 

3 

5 

1N823A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5284 

0.4 

6.2 

7.5 

0.005 

10 

2 

3 

5 

1N825A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5288 

0.4 



n 


2 

3 

5 

1N827A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5294 

0.4 

6.2 

7.5 

0.001 

10 

2 

3 

5 

1N829A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5300 

0.4 



n 


2 

3 

5 

1N821 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5278 

0.4 


m 

0.01 

15 

2 

3 

5 

1N821 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5279 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

1N823 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5282 

0.4 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

1N823 (0035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5283 

0.4 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

1N825 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5286 

0.4 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

1N827 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5292 

0.4 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

1N829 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5298 

0.4 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N821 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8229 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JAN1N821-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8231 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JAN1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

159 

8232 1 

0.4 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JAN1N823 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8233 

0.4 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N823-1 

Scottsdale 

DO-7 

1 STD 


8235 : 

0.4 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N825 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8237 

0.4 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JAN1N825-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8239 

0.4 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JAN1N827 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8241 1 

0.4 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N827-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8243 1 

1 0.4 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N829 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8245 

0.4 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N829-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8247 

0.4 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

1N4890 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2982 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4890A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1 2983 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4891 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2984 

0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

1N4891A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2985 

0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

1N4892 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1 2986 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4892A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1 2987 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4893 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

1N4893A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

1N4894 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2990 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4894A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2991 

0.4 

6.35 

0.04 

0.001 

10 



5 

1N4895 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

1 2992 

0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

1N4895A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2993 

0.4 

6.35 

0.04 

0.0005 

10 



5 

RH4575 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14129 

0.4 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

RH4575-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14130 

0.4 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www,microsemi.com 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline ’ 


Mil 

^:Specj 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

(%/C) 

iill': 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

RH4575A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14131 


6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

RH4575A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14132 

0.4 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

RH4576 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14133 

0.4 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

RH4576-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14134 

0.4 

6.4 

2 


50 

2 

3 

5 

RH4576A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14135 

0.4 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

RH4576A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14136 

0.4 


2 



2 

3 

5 

RH4577 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14137 

0.4 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

RH4577-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

RH4577A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

RH4577A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14140 

0.4 

6.4 

2 



2 

3 

5 

RH4578 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



IBSi 


2 

■Ililill 


2 

3 

5 

RH4578-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

RH4578A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14143 

0.4 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

RH4578A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



msm 

mm 

2 


mii%M 

2 

3 

5 

RH4579 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




6.4 

2 

unniiw 

50 

2 

3 

5 

RH4579-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


KftfH 

K3EI 


2 



2 

3 

5 

RH4579A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


KTff'M 

mm 

wm 


(ikinM-i 

MSSM 

2 

3 

5 

RH4579A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14148 

0.4 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

RH4570 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




6.4 

1 

liMl 

iEEl 

2 

3 

5 

RH4570-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14110 

0.4 


1 

0.01 

KBtSl 

2 

3 

5 

RH4570A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14111 

0.4 

6.4 

1 

0.01 

BKtM 

2 

3 

5 

RH4570A-1 

Scottsdale 

DO-7 



14112 

0.4 

6.4 

1 

0.01 


2 

3 

5 

RH4571 

Scottsdale 

DO-7 

Bia 


14113 

0.4 

6.4 

1 


iEEl 

2 

3 

5 

RH4571-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14114 

0.4 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

RH4571A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14115 

0.4 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

RH4571A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14116 

0.4 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

RH4572 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14117 

0.4 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

RH4572-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14118 

0.4 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

RH4572A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14119 

0.4 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

RH4572A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14120 

0.4 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

RH4573 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14121 

0.4 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

RH4573-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14122 

0.4 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

RH4573A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14123 

0.4 

6.4 

1 


lEEl 

2 

3 

5 

RH4573A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14124 

0.4 

6.4 

1 

0.001 

BiSI 

2 

3 

5 

RH4574 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14125 

0.4 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

RH4574-1 

Scottsdale 

DO-7 




KEI 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

RH4574A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




OI 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

RH4574A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14128 

EKS 

ma 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

RH4565 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14089 

0.4 

6.4 

0.5 

0.01 

reiia 

w 

3 

5 

RH4565-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


MTIIfl 

0.4 


0.5 

0.01 

1^ 


3 

5 

RH4565A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BITTTTI 

0.4 

6.4 

0.5 

0.01 

Egil 


3 

5 

RH4565A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


MHI'H 

0.4 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

RH4566 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14093 

0.4 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

RH4566-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14094 

0.4 

EEI 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

RH4566A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14095 

0.4 

6.4 

0.5 

■infllil 


2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

“Vz 

(%/C) 

Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

RH4566A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14096 

0.4 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

RH4567 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14097 

0.4 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

RH4567-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14098 

0.4 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

RH4567A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14099 

0.4 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

RH4567A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14100 

0.4 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

RH4568 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14101 

0.4 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

RH4568-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14102 

0.4 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

RH4568A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14103 

0.4 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

RH4568A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14104 

0.4 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

RH4569 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14105 

0.4 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

RH4569-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14106 

0.4 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

RH4569A 

Scottsdale 

DO-7 



14107 

0.4 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

RH4569A-1 

Scottsdale 

DO-7 

BBI 


14108 

0.4 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

1N826 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 



5291 

0.4 

6.55 

7.5 

0.002 

15 



5 

1N828 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5297 

0.4 

6.55 

7.5 

0.001 

15 



5 

1N3779 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2194 

0.4 

6.7 

7.5 

0.015 

10 



5 

1N3780 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2195 

0.4 

6.7 

7.5 

0.01 

10 



5 

1N3781 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2196 

0.4 

6.7 

7.5 

0.005 

10 



5 

1N3782 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2197 

0.4 

6.7 

7.5 

0.002 

10 



5 

1N3783 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2198 

0.4 

6.7 

7.5 

0.001 

10 



5 

1N3784 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.7 

7.5 

0.0005 

10 



5 

1N826 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.9 

7.5 

0.002 

15 



5 

1N828 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

6.9 

7.5 

0.001 

15 



5 

RH3154 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EESI 


8.4 

10 

0.01 

15 

10 

5.5 

5 

RH3154-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




8.4 

10 

0.01 

15 

10 

5.5 

5 

RH3154A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




8.4 

10 

0.01 

15 

10 

5.5 

5 

RH3154A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


TliH 

0.4 

8.4 

10 

0.01 

15 

10 

5.5 

5 

RH3155 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BTTTTI 

0.4 

8.4 

10 

0.005 

15 

10 

5.5 

5 

RH3155-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

8.4 

10 

0.005 

15 

10 

5.5 

5 

RH3155A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


MflHi 

0.4 

8.4 

10 

0.005 

15 

10 

5.5 

5 

RH3155A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


Bnrm 

0.4 

8.4 

10 

0.005 

15 

10 

5.5 

5 

RH3156 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


KTini 

0.4 

8.4 

10 

0.002 

15 i 

10 

5.5 

5 

RH3156-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

8.4 

10 

0.002 

15 

10 

5.5 

5 

RH3156A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BfMTI 

0.4 

8.4 

10 

0.002 

15 

10 

5.5 

5 

RH3156A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

8.4 

10 

0.002 

15 

10 

5.5 

5 

RH3157 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

8.4 

10 

0.001 

15 

10 

5.5 

5 

RH3157-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BF!TT^ 


8.4 

10 

I 0.001 

15 

10 

5.5 

5 

RH3157A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BTfni 


8.4 

10 

0.001 

15 

10 

5.5 

5 

RH3157A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


BTl-t'Tl 

0.4 

8.4 

10 

0.001 

15 

10 

5.5 

5 

RH4580 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14149 


8.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

RH4580-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14150 

0.4 

8.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

RH4580A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14151 

0.4 

8.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

RH4580A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

8.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

RH4581 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14153 

0.4 

8.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

RH4581-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14154 

0.4 

8.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


OTC 


Fax On Demand (800) 713-4113 


OTC-3 


http://www.microsemi.com 




OTC 


Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline > < 


iSpe^cl 

Sheet ID 

Power; 

(W) 

(V) 

(mA) 

(%/C) 

ilisi 

(n) 

-1 

Ivr": 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

RH4581A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14155 

0.4 

8.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

RH4581A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14156 

0.4 

8.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

RH4582 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14157 

0.4 

8.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

RH4582-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14158 

0.4 

8.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

RH4582A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14159 

0.4 

8.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

RH4582A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14160 

0.4 

8.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

RH4583 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



mm 

■Zl 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

RH4583-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WBSES 


8.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

RH4583A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14163 

0.4 

8.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

RH4583A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14164 

0.4 

8.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

RH4584 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14165 

0.4 

8.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

RH4584-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14166 

0.4 

8.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

RH4584A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14167 

0.4 

8.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

RH4584A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14168 

0.4 

8.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

USR931 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


17172 

0.4 

Mi'kM 

7.5 

0.0005 

20 



5 

USR932 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


17173 

0.4 

9.3 

7.5 

0.0005 

20 



5 

USR933 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


17174 

0.4 

9.3 

7.5 

0.0005 

20 



5 

USR934 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


17175 

0.4 

9.3 

7.5 

0.0005 

20 



5 

USR1171 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


17152 

0.4 

11.7 

7.5 

0.0005 

EM 



5 

USR1172 

Scottsdale 

DO-7 



17153 

0.4 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 



5 

USR1173 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




11.7 

7.5 

0.0005 

30 



5 

USR1174 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



iiilM 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 



5 

1N4912 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3026 


12.8 

7.5 

0.01 

25 



5 

1N4912A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WBSSi 


TOE! 

7.5 

0.01 

25 



5 

1N4913 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESEd 


131 

7.5 

0.005 

25 



5 

1N4913A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

7.5 1 

0.005 

25 



5 

1N4914 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

7.5 

0.002 

25 



5 

1N4914A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

7.5 

0.002 

25 



5 

1N4915 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3032 


12.8 

7.5 

0.001 

25 



5 

1N4915A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3033 


12.8 

7.5 

0.001 

25 



5 

1N4908 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3018 

0.4 

12.8 

4 

0.01 

50 



5 

1N4908A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3019 

0.4 

12.8 

4 

0.01 

50 



5 

1N4909 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3020 

0.4 

12.8 

4 

0.005 

50 



5 

1N4909A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3021 

0.4 

12.8 

4 

0.005 

50 



5 

1N4910 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3022 

0.4 

12.8 

4 

0.002 

50 



5 

1N4910A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3023 


12.8 

4 

0.002 

50 



5 

1N4911 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3024 

0.4 

12.8 

4 

0.001 

50 



5 

1N4911A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3025 

0.4 

' 12.8 

4 

0.001 

50 



5 

1N4904 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3010 

0.4 

12.8 

2 

0.01 

100 



5 

1N4904A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3011 

0.4 

12.8 

2 

0.01 

100 



5 

1N4905 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3012 

0.4 

12.8 

2 

0.005 

100 



5 

1N4905A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3013 

0.4 

12.8 

2 

0.005 

100 



5 

1N4906 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3014 


12.8 

2 

0.002 

100 



5 

1N4906A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3015 

0.4 

12.8 

2 

0.002 

100 



5 

1N4907 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3016 

0.4 

12.8 

2 

0.001 

100 



5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

; 

«Vz 

(%/C) 

Zzt 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4907A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESQ 

0.4 

12.8 

2 

0.001 

100 



5 

1N4900 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


IKSESl 

0.4 

12.8 

1 

0.01 

200 



5 

1N4900A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HSIEEI 

0.4 

12.8 

1 

0.01 

200 



5 

1N4901 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEEQ 

0.4 

12.8 

1 

0.005 

200 



5 

1N4901A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




12.8 

1 

0.005 

200 



5 

1N4902 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

1 

0.002 

200 



5 

1N4902A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

1 

0.002 

200 



5 

1N4903 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

1 

0.001 

200 



5 

1N4903A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HEEES 

0.4 

12.8 

1 

0.001 

200 



5 

1N4896 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

0.5 

0.01 

400 



5 

1N4896A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

0.5 

0.01 

400 



5 

1N4897 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

0.5 

0.005 

400 



5 

1N4897A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESt 

0.4 

12.8 

0.5 

0.005 

400 



5 

1N4898 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■EEEl 

0.4 

12.8 

0.5 

0.002 

400 



5 

1N4898A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.4 

12.8 

0.5 

0.002 

400 



5 

1N4899 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■ESEEI 

0.4 

12.8 

0.5 

0.001 

400 



5 

1N4899A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3001 

0.4 

12.8 

0.5 

0.001 

400 



5 

1N4929 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3060 

0.4 

19.2 

7.5 

0.01 

36 



5 

1N4929A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3061 

0.4 

19.2 

7.5 

0.01 

36 



5 

1N4930 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3062 

0.4 

19.2 

7.5 

0.005 

36 



5 

1N4930A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3063 

0.4 

19.2 

7.5 

0.005 

36 



5 

1N4931 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3064 

0.4 

19.2 

7.5 

0.002 

36 



5 

1N4931A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3065 

0.4 

19.2 

7.5 

0.002 

36 



5 

1N4932 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3066 

0.4 

19.2 

7.5 

0.001 

36 



5 

1N4932A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3067 

0.4 

19.2 

7.5 

0.001 

36 



5 

1N4925 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3052 

0.4 

19.2 

4 

0.01 

75 



5 

1N4925A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3053 

0.4 

19.2 

4 

0.01 

75 



5 

1N4926 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3054 

0.4 

19.2 

4 

0.005 

75 



5 

1N4926A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3055 

0.4 

19.2 

4 

0.005 

75 



5 

1N4927 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3056 

0.4 

19.2 

4 

0.002 

75 



5 

1N4927A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3057 

0.4 

19.2 

4 

0.002 

75 



5 

1N4928 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3058 

0.4 1 

19.2 

4 

0.001 

75 



5 

1N4928A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3059 

0.4 

19.2 

4 

0.001 

75 



5 

1N4922 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

j 

3046 

0.4 

19.2 

2 

0.01 

150 



5 

1N4922A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3047 

1 0.4 

19.2 

2 

0.01 

150 



5 

1N4923 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3048 

0.4 ! 

19.2 

2 

0.005 

150 



5 

1N4923A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3049 

1 0.4 , 

19.2 

2 

I 0.005 

150 



5 

1N4924 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

i 

3050 

0.4 

19.2 

2 

0.002 

150 



5 

1N4924A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3051 

0.4 1 

19.2 

2 

0.002 

150 



5 

1N4919 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3040 

0.4 

19.2 

1 

0.01 

300 



5 

1N4919A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3041 


19.2 

1 

0.01 

300 



5 

1N4920 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3042 

0.4 

19.2 

1 

0.005 

300 



5 

1N4920A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3043 

0.4 

19.2 

1 I 

0.005 

300 




1N4921 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3044 

0.4 

19.2 

1 

0.002 

300 



5 

1N4921A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


3045 I 0.4 

19.2 

_U 

0.002 

300 



5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 
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Sheet ib 

Power 

(W) 
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(mA) 

(%/C) 

y;5 V... 
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ijVRi' 
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(+/-%) 

1N4916 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■Bigl 

mm 

19.2 

0.5 

0.01 

600 



5 

1N4916A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




19.2 

0.5 

0.01 

600 



5 

1N4917 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



■ngii 

19.2 

0.5 

0.005 

600 



5 

1N4917A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



giCTi 

wm 

0.5 

0.005 

600 



5 

1N4918 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



Ksa 



■hiukI 




5 

1N4918A 

Scottsdale 

DO-7 

isnsi 


3039 

0.4 

19.2 

0.5 

0.002 

600 



5 


Scottsdale 


STD 


5285 


6.2 

7.5 

0.005 

10 

2 

3 

5 


Scottsdale 

DO-35 

STD 


5289 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

10 

2 

3 

5 

1N827A (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5295 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

10 

2 

2 

5 

1N829A (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5301 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

10 

2 

3 

5 

RH821A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14171 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

10 

2 

3 

5 

RH823A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14175 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

10 

2 

3 

5 

RH823A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14176 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

10 

2 

3 

5 

RH825A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14179 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

10 

2 

3 

5 

RH825A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14180 

0.5 

6.2 

7.5 

HHIDgj 

10 

2 

3 

5 

RH827A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14183 

0.5 

6.2 

7.5 


MUM 

2 

3 

5 

RH827A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14184 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

10 

2 

3 

5 

RH829A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14187 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

10 

2 

3 

5 

RH829A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14188 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

10 

2 

3 

5 

■ 1 i; W«ti 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5287 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

1N827 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5293 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

2 

5 

1N829 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


5299 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N821 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8230 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

■a 

2 

3 

5 

JAN1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

21779 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

mm 

2 

3 

5 

JAN1N823 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8234 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N823-1 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8236 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21780 

0.5 



lixsis!^ 

15 

2 

3 

5 

JAN1N825 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8238 

0.5 

6.2 

ra 

latma 

mm 

2 

3 

5 

JAN1N825-1 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


8240 

0.5 

6.2 


EESa 

15 

2 

3 

5 

JAN1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21783 


6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JAN1N827 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N827-1 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21784 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N829(D035) 

Scottsdale 


STD 


8246 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 


Scottsdale 


STD 



0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21785 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANS1N821-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8693 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANS1N823-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


8696 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANS1N825-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8698 


6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANS1N827-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

8700 


6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANS1N829-1 

Scottsdale 

DO-7 

15151 


8702 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N821 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10020 



ira 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N821 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


KMitl 

KBI 

mm 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N821-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10022 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N821-1 (D035] 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10023 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Vz 
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IR 
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VR 
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JANTX1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

BiriTfi 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 



6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10026 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


10027 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823-1 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10028 


6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10029 

EBi 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10030 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10031 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10032 

0.5 


7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825-1 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10033 

0.5 

6.2 

7.5 

ma 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10034 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10035 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10036 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10037 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827-1 (D035 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10038 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

159 

10039 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10040 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829 {D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10041 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

10042 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829-1 (D035] 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


10043 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10044 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N821 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11491 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N821-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 


0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11495 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N823 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11496 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N823-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11498 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

159 

11500 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N825 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11501 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N825-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11503 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11505 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N827 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11506 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N827-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11508 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11510 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N829 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

159 

11511 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N829-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


11513 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11515 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

RH821 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14169 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

RH821-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14170 

0.5 

6.2 

7.5 

EED 

15 

2 

3 

5 

RH821A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14172 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

RH823 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14173 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

RH823-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 


7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

RH825 

Scottsdale 

DO-7 

STD 





7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

RH825-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

RH827 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14181 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

RH827-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14182 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Package 

Outline 
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Mil 
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Data 
Sheet ID 

Power 

(W), 

Vz 

i(V)'. 

Izt 

(mA) 

“Vz 

(%/C) 
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(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

RH829 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14185 


6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

RH829-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14186 

WtfM 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N821 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


■EES3 

■331 


7.5 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N821-1 (DOS 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


11494 


6.2 

7.5 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N823 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




6.2 

7.5 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N823-1 (D03 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



ifilM 

6.2 

7.5 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N825 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



BBI 

6.2 

7.5 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N825-1 (D03 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


KIITPI 


6.2 

7.5 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N827 (D035) 

Scottsdale 

DO-35 

STD 





7.5 

0.001 


2 

3 

5 

JANTXV1N827-1 (D03 

Scottsdale 


STD 


■EMI 



7.5 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N829 (D035) 

Scottsdale 


STD 


11512 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N829-1 (D03 

Scottsdale 


STD 


11514 


6.2 

7.5 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

1N4580 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2619 


6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

1N4580-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21668 


6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

1N4580A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2620 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

1N4580A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21669 


6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

1N4581 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2621 


6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

1N4581-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21696 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

1N4581A 

Scottsdale 

DO-7 

IgiBl 


2622 


6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

1N4581A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21697 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

1N4582 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2623 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

1N4582-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21721 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

1N4582A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2624 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

1N4582A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

1N4583 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2625 

0.5 

6.4 

4 

EEED 

25 

2 

3 

5 

1N4583-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21746 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

1N4583A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

1N4583A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21747 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

1N4584 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

1N4584-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

1N4584A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

1N4584A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21772 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4580A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21620 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4580A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21676 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4581A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


BiMI 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4581A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 



6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21701 

0.5 / 

' 6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4582A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4582A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21723 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21726 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4583A 

Scottsdale 

1 DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4583A-1 

Scottsdale 


STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4583AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21751 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4584A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21759 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), foilowed by ascending Vz (voits), and then by Part Number 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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Microsemi 

Division 

Package 
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Type 
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Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

«Vz 
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(£1) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N4584A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21773 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21776 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANS1N4580A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8480 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANS1N4581A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANS1N4582A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8482 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANS1N4583A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8483 

mfUm 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANS1N4584A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8484 


6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4580A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 



6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4580A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21671 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21677 

0.5 

6.4 

4 

0.01 


2 

3 

5 

JANTX1N4581A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21694 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4581A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21699 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4582A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21719 


6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4582A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21724 

EBi 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

ESI 

452 

21727 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4583A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21744 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4583A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21749 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4583AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21752 


6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4584A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21760 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4584A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21774 

KSi 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21777 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4580A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21667 

Km 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4580A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21672 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21678 

0.5 

1^ 

4 

0.01 



3 

5 

JANTXV1N4581A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21695 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4581A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21700 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21703 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4582A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4582A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21728 

gim 

wa 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4583A 

Scottsdale 

DO-7 

Ban 


21745 

0.5 

6.4 

4 

ma 

ES 

2 

3 

5 

JANTXV1N4583A-1 

Scottsdale 

DO-35 

Eia 



0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4583AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21753 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4584A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


21770 

0.5 

6.4 

4 i 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4584A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21775 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21778 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

1N4575 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2607 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

1N4575-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21615 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

1N4575A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



KSI 

6.4 

2 ■ 

0.01 

50 

2 

3 

5 

1N4575A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21616 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

1N4576 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2609 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 1 

5 

1N4576-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


BCMtl 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

■ 3 

5 

1N4576A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



Km 


2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

1N4576A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



giMI 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 j 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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:.(W) 
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VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4577 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2611 


6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

1N4577-1 

Scottsdale 


STD 



0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

1N4577A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2612 


6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

1N4577A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21711 



2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

1N4578 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2613 


6.4 

2 


nmM 

2 

3 

5 

1N4578-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21735 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

1N4578A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2614 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

1N4578A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21736 

■lS 

WSM 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

1N4579 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2615 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

1N4579-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21762 

0.5 


2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

1N4579A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



KEI 

EM 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

1N4679A-1 

Scottsdale 


STD 



KBI 


2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4575A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21612 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4575A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21617 


6.4 

2 

liirfi 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21673 


6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4576A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


■ijn 


2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4576A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21687 


6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21690 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4577A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4577A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 


BIS 


2 

mm 

■siii 

2 

3 

5 

JAN1N4677AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


BifM 

6.4 

2 

SEES! 


2 

3 

5 

JAN1N4578A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 



6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4578A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21737 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4579A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21757 

0.5 

6.4 

2 


^siSM 

2 

3 

5 

JAN1N4579A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 


BUM 


2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21767 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANS1N4575A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8475 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANS1N4576A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8476 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANS1N4577A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

■ESQI 

lElBi 

6.4 

2 

0.002 

ms[*m 

2 

3 

5 

JANS1N4578A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


BIM 

6.4 

2 

0.001 


2 

3 

5 

JANS1N4579A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

WBsn 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4575A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

i 452 




2 

■IHIB 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4575A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 




2 

eeh 


2 

3 

5 

JANTX1N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 


452 

21674 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4576A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4576A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21688 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 . 

6.4 

2 

Bigaa 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4577A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21708 


6.4 

2 

EESa 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4577A-1 

Scottsdale 


STD 

452 

21713 


6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4577AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21716 

0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4578A 

Scottsdale 


STD 

452 ' 

21733 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4578A-1 

Scottsdale 


STD 

i 452 1 

21738 


ma 

2 

BBCTI 


2 

3 

5 

JANTX1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21741 

0.5 


2 

EEtfn 

Md%M 

2 

3 

5 

JANTX1N4579A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21758 

0.5 

6.4 

2 


UkiiM 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


OTC-10 


http://www.microsemi.com 























































Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

«Vz 

(%/C) 

Zzt 

(n) 

IR 

(UA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N4579A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21765 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21768 


6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4575A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21614 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4575A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21619 


6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21675 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4576A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21684 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4576A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 




2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21692 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4577A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21709 

0.5 


2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4577A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21714 

0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4577AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21717 

0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4578A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21734 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4578A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21739 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21742 

0.5 


2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4579A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

21761 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4579A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

21766 

0.5 

MB 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21769 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

1N4570 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2597 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

1N4570-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21609 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

1N4570A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

1N4570A-1 

Scottsdale 


STD 



0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

1N4571 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2599 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

1N4571-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21679 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

1N4571A 

Scottsdale ‘ 

DO-7 

STD 


2600 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

1N4571A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21680 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

1N4572 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2601 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

1N4572-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

1N4572A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

1N4572A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 




OI 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

1N4573 

Scottsdale 

DO-7 

STD 





1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

1N4573-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



MtTM 

mm 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

1N4573A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2604 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

1N4573A-1 

Scottsdale 


STD 



0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

1N4574 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

1N4574-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 



Bm 

EEl 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

1N4574A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2606 



1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

1N4574A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21755 

BiU 

EM 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4569AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21608 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4570A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

7377 


EM 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4570A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7378 


EM 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4571A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4571A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7380 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4572A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

__u 

0.002 

100 

2 

3, 

5 


Section Organization; Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


OTC 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 

















OTC 


Zero-TC Reference Diodes 


Part Number ' . 

' ■■ 

IVIicrosemi 
Division v 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

; Data ^ 
Sheet iD 

Power 

(W) 


izt 

(mA) 

oVz 

\%IC) 

2zt 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

fV) 

ToL 

(+/-%) 

JAN1N4572A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7382 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4573A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

7383 

0.5 

6.4 

1 

■mini 

Wtfil 

2 

3 

5 

JAN1N4573A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7384 

0.5 


1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4573AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21731 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4574A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 




1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4574A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 




1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4574AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21756 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANS1N4570A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8470 

0.5 

mm 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANS1N4571A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8471 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANS1N4572A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8472 

0.5 

6.4 

1 


100 

2 

3 

5 

JANS1N4573A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8473 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANS1N4574A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8474 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4570A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9131 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4570A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9132 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

9133 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4571A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9134 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4571A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9135 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9136 

0.5 

6.4 

1 

imuie-M 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4572A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9137 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4572A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9138 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 ! 

9139 


6.4 

1 


Himri 

2 

3 

5 

JANTX1N4573A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9140 

0.5 

6.4 

1 

kmmi 

100 

2 

3 

5 

JANTX1 N4573A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 1 

9141 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4573AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 ! 

9142 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4574A 

Scottsdale 

DO-7 

! STD 

452 

9143 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4574A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9144 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4574AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9145 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4570A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

10591 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4570A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10592 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

10593 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4571A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4571A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 




1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

10596 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4572A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4572A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10598 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

452 

10599 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4573A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

KhHil 

0.5 

^ 6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1 N4573A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

KESEQ 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4573AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4574A 

Scottsdale 

DO-7 

SiSI 


ERTfl 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4574A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 



EEI 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4574AUR-i 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

1N4565 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2586 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

1N4565-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21594 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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Micmsemi 


ZerO"TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

«Vz 

(%/C) 

Zzt 

(a) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N4565A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2587 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

1N4565A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21595 

0.5 


mwm 

0.01 

200 

2 

3 

5 

1N4566 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2588 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

1N4566-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21597 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

1N4566A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2589 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

1N4566A-1 

Scottsdale 


STD 


21598 

0.5 

mm 



200 

2 

3 

5 

1N4567 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2590 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

1N4567-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21600 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

1N4567A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2591 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

1N4567A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21601 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

1N4568 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2592 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

1N4568-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21603 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

1N4568A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2593 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

1N4568A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21604 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

1N4569 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2594 

0.5 


utnsm 


200 

2 

3 

5 

1N4569-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21606 

0.5 


18151 


200 

2 

3 

5 

1N4569A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


2595 

0.5 


ES 


200 

2 

3 

5 

1N4569A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


21607 

0.5 

ma 

ES 


200 

2 

3 

5 

JAN1N4565A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

7366 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4565A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7367 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21596 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4566A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

7368 

0.5 

6.4 

0.5 

BTOiEl 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4566A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

7369 

0.5 

6.4 

0.5 


200 

2 

3 

5 

JAN1N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21599 

0.5 


ES 

B15!5g 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4567A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

7370 

0.5 


15151 

lilifiVJ 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4567A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

WKEH 

■a 


ItU 

EEga 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 



6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4568A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

WKSB 


6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4568A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 



6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 



6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4569A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

WESsn 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4569A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

WKSB 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANS1N4565A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANS1N4566A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANS1N4567A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8467 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANS1N4568A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8468 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANS1N4569A-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

8469 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4565A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9116 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4565A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9117 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9118 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4566A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9119 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4566A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9120 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9121 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4567A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

9122 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4567A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9123 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1 . Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zero-TC Reference Diodes Affb^n/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
. Outline 


Mil 

Data 
i Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

Izt 

(mA) 

(%/C) 

iSm 

in) 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/.%) 

JANTX1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9124 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4568A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 


0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4568A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

9126 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9127 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4569A 

Scottsdale 

DO-7 

isnsi 

g!51 

9128 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4569A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


9129 

ESI 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4569AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 



9130 


6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4565A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1TTTH 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4565A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10577 


6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

10578 

■lEM 

6.4 

0.5 


ESi 

2 

3 

5 

JANTXV1N4566A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

10579 



0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4566A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10580 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 



6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4567A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

10582 


6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4567A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10583 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10584 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4568A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 



6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4568A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

MTTHTl 

MtfM 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

462 

10587 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4569A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

452 

10588 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4569A-1 

Scottsdale 

DO-35 

STD 

452 

10589 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4569AUR-1I 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

10590 


6.4 

0.5 

0.0005 

200 

1 2 

3 

5 

1N3154 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1916 

0.5 

8.8 

0.01 

0.01 

15 

1 10 


5 

1N3154A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1917 

0.5 

8.8 

0.01 

0.01 

15 

10 


5 

1N3155 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1918 

0.5 

8.8 

0.01 

0.005 

15 

10 

I 

5 

1N3155A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■■HE] 


8.8 

0.01 

0.005 

15 

10 


5 

1N3156 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



WBSi 

8.8 

0.01 

0.002 

15 

10 


5 

1N3156A 

Scottsdale 

DO-7 

15151 


■KEHI 

BiiJi 

8.8 

0.01 

0.002 

15 

10 


5 

1N3157 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


1922 

0-5 

8.8 

0.01 

0.001 

15 

10 


5 

1N3157A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



KSI 

■A;# 

0.01 

0.001 

15 

10 


5 

1N935 1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5304 


9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

1N935A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




9 

7.5 

0.01 


10 


5 

1N935B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5306 

0.5 

9 

7.5 

0.01 


10 


5 

1N936 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5307 

0.5 

9 

7.5 

0.005 

20 

10 


5 

1N936A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




9 

7.5 

0.005 

20 

10 


5 

1N936B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5309 

0.5 

9 

7.5 

0.005 

20 

10 


5 

1N937 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5310 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

1N937A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5311 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

1N937B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

1N938 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5313 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

1N938A 

Scottsdale 

DO-7 

15551 



■EBI 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

1N938B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5315 

■>I9 

9 

7.5 

0.001 

20 

mm 


5 

1N939 

Scottsdale 

.DO-7 

EiBl 


5316 


9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

1N939A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5317 


9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

1N939B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5318 


9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2 . Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(tnA) 

oVz 

(%/C) 

Zzt 

(fi) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N940 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5319 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

1N940A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5320 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

1N940B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5321 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JAN1N935B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8251 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

JAN1N935B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8252 

0.5 

9 


1»W1 


10 


5 

JAN1N937B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 



9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JAN1N937B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8254 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JAN1N938B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8255 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JAN1N938B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8256 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JAN1N939B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8257 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JAN1N939B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8258 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JAN1N940B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8259 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JAN1N940B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

8260 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JANTX1N935B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10048 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

JANTX1N935B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10049 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

JANTX1N937B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10050 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JANTX1N937B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10051 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JANTX1N938B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10052 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JANTX1N938B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10053 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JANTX1N939B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10054 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JANTX1N939B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10055 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JANTX1N940B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10056 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JANTX1N940B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

10057 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JANTXV1N935B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11519 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

JANTXV1N935B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11520 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

JANTXV1N937B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11521 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JANTXV1N937B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11522 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

JANTXV1N938B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11523 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JANTXV1N938B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11524 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

JANTXV1N939B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11525 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JANTXV1N939B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11526 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

JANTXV1N940B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11527 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

JANTXV1N940B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

156 

11528 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

RH935 

Scottsdale 

1 DO-7 

STD 


14189 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

RH935-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14190 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

RH935B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14191 

0.5 

9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

RH935B.1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14192 

1 0.5 

1 9 

7.5 

0.01 

20 

10 


5 

RH937 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14193 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

RH937-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14194 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

RH937B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14195 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

RH937B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14196 

0.5 

9 

7.5 

0.002 

20 

10 


5 

RH938 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14197 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

RH938-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14198 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

RH938B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14199 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 

RH938B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14200 

0.5 

9 

7.5 

0.001 

20 

10 


5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


SpbC; 

valpab:;;:;;'; 

Sheet ID 

Power 

Vz 

(V) 

(mA) 

(%/C) 

(£2) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

RH939 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

RH939-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14202 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

RH939B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14203 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

RH939B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14204 

0.5 

9 

7.5 

0.0005 

20 

10 


5 

RH940 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

RH940-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


Mrirn 


9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

RH940B 

Scottsdale 

DO-7 

iSiiSl 


14207 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

RH940B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14208 

0.5 

9 

7.5 

0.0002 

20 

10 


5 

1N941 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5322 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

1N941A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5323 

0.5 

HQ 

mm 

lifiH 

30 

15 


5 

1N941B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5324 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

1N942 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

11.7 

7.5 

0.005 

30 

15 


5 

1N942A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5326 

0.5 

11.7 

7.5 

0.005 

30 

15 


5 

1N942B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5327 

0.5 

11.7 

7.5 

0.005 

30 

15 


5 

1N943 

Scottsdale 

DO-7 

isnii 


5328 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

1N943A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

1N943B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HBSEi 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

1N944 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


HEESO 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

1N944A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

1N944B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

1N945 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


IIEEO 


11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

1N945A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



faiMi 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

1N945B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


■BSSI 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

1N946 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5337 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0002 

30 

15 


5 

1N946A 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5338 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0002 

30 

15 


5 

1N946B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


5339 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0002 

30 

15 


5 

JAN1N941B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

mtsrm 


0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JAN1N941B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

8262 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JAN1N943B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

8263 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

JAN1N943B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

8264 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

JAN1N944B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 


0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

JAN1N944B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

8266 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

JAN1N945B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 



11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

JAN1N945B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

8268 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 


15 


5 

JANTX1N941B 

Scottsdale 

DO-7 

jgSgil 

157 

MliHI 



7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JANTX1N941B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

mem 

BH-H-Ti 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JANTX1N943B 

Scottsdale 

DO-7 

iSliSl 



0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

JANTX1N943B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

10061 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

JANTX1N944B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

10062 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

JANTX1N944B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

KI ‘ M+1 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

JANTX1N945B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 


0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

JANTX1N945B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 


0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

JANTXV1N941B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11529 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JANTXV1N941B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11530 


11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

JANTXV1N943B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11531 

mem 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 


Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

“Vz 

(%/C) 

Zzt 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N943B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11532 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

JANTXV1N944B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11533 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

JANTXV1N944B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11534 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 I 

5 

JANTXV1N945B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 


0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

JANTXV1N945B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

157 

11536 


11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

RH941 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14209 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

RH941-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14210 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

RH941B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14211 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

RH941B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14212 

0.5 

11.7 

7.5 

0.01 

30 

15 


5 

RH943 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14213 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

RH943-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14214 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

RH943B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14215 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

RH943B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14216 

0.5 

11.7 

7.5 

0.002 

30 

15 


5 

RH944 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14217 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

RH944-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14218 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

RH944B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14219 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

RH944B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14220 

0.5 

11.7 

7.5 

0.001 

30 

15 


5 

RH945 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14221 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

RH945-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14222 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

RH945B 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14223 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

RH945B-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


14224 

0.5 

11.7 

7.5 

0.0005 

30 

15 


5 

1N4057 

Scottsdale 

CC 

STD 


2299 

1.5 

12.4 

10 

0.005 

25 



5 

1N4057A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2300 

1.5 

12.4 

10 

0.002 

25 



5 

1N4058 

Scottsdale 

CC 

STD 


2301 

1.5 

14.6 

10 

0.005 

30 



5 

1N4058A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2302 

1.5 

14.6 

10 

0.002 

30 



5 

1N4059 

Scottsdale 

CC 

STD 


2303 

1.5 

16.8 

10 

0.005 

30 



5 

1N4059A 

Scottsdale 

CC 

STD 



1.5 

16.8 

10 

0.002 

30 



5 

1N4060 

Scottsdale 

CC 

STD 



1.5 

18.5 

10 

0.005 

30 



5 

1N4060A 

Scottsdale 

CC 

STD 



1.5 

18.5 

10 

0.002 

30 



5 

1N4061 

Scottsdale 

CC 

STD 


■ESS 

1.5 

21 I 

10 

0.005 

35 



5 

1N4061A 

Scottsdale 

CC 

STD 


■EES 

1.5 

21 

10 

0.002 

35 



5 

1N4062 

Scottsdale 

CC 

STD 


EES 

1.5 

23 

10 

0.005 

40 



5 

1N4062A 

Scottsdale 

CC 

STD 


■Emi 

1.5 

23 

10 

0.002 

40 



5 

1N4063 

Scottsdale 

CC 

STD 


ESffl 

1.5 

27 

10 

0.005 

45 



5 

1N4063A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2312 

1.5 

27 

10 

0.002 

45 



5 

1N4064 

Scottsdale 

CC 

STD 


2313 

1.5 

30 

10 

0.005 

50 



5 

1N4064A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2314 

1.5 

30 

10 

0.002 

50 


j 

5 

1N4065 

Scottsdale 

CC 

STD 


2315 

1.5 

33 

10 

0.005 

1 55 



5 

1N4065A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2316 

1.5 

33 

10 

0.002 

55 



5 

1N4066 

Scottsdale 

CC 

STD 


2317 

1.5 

37 

7.5 

0.005 

80 



5 

1N4066A 

Scottsdale 

CC 

STD 


2318 

1.5 

37 

7.5 

0.002 

80 



5 

1N4067 

Scottsdale 

CC 

STD 



1.5 

43 

7.5 

0.005 

90 



5 

1N4067A 

Scottsdale 

CC 

STD 



1.5 

43 

7.5 

0.002 

90 



5 

1N4068 

Scottsdale 

CC 

STD 


■ESI 

1.5 

47 

7.5 

0.005 

100 



5 

1N4068A 

Scottsdale 

CC 

STD 


■E^ 

1.5 

47 

7.5 

0.002 

100 



5 


Section Organization; Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(V) 

■Vizt*' 

(mA) 

?.§ . 
o S' 

in) 

-1 

VR 

Tol, 

(+/-%) 

1N4069 

Scottsdale 

DD 

STD 


■BSl 

■El 

51 

7.5 

0.005 

110 



5 

1N4069A 

Scottsdale 

DD 

STD 


■ESS 

2 

51 

7.5 

0.002 

110 



5 

1N4070 

Scottsdale 

DD 

STD 


2325 

2 

56 

7.5 

0.005 

120 



5 

1N4070A 

Scottsdale 

DD 

STD 


2326 

2 

56 

7.5 

0.002 

120 



5 

1N4071 

Scottsdale 

DD 

STD 



■Ql 

62 

7.5 

0.005 

135 



5 

1N4071A 

Scottsdale 

DD 

STD 


2328 

2 

62 

7.5 

0.002 

135 



5 

1N4072 

Scottsdale 

DD 

STD 


2329 

2 

68 

5 

0.005 

230 



5 

1N4072A 

Scottsdale 

DD 




2 

68 

5 

0.002 

230 



5 

1N4073 

Scottsdale 

DD 

STD 


2331 

2 

75 

5 

0.005 

250 



5 

1N4073A 

Scottsdale 

DD 

STD 


2332 

2 

75 

5 


Ell 



5 

1N4074 

Scottsdale 

DD 

STD 


2333 

2 

82 

5 

0.065 

270 



5 

1N4074A 

Scottsdale 

DD 

STD 




82 

5 

0.002 

270 



5 

1N4075 

Scottsdale 

DD 

STD 


■ES3 


87 

5 

0.005 

290 



5 

1N4075A 

Scottsdale 

DD 

STD 




87 

5 

0.002 

290 



5 

1N4076 

Scottsdale 

DD 

STD 



■El 

91 

5 

0.005 

310 



5 

1N4076A 

Scottsdale 

DD 

STD 


■Em 

lEM 

91 

5 

0.002 

310 



5 

1N4077 

Scottsdale 

DD 

STD 


■Em 

IBM 

100 

5 

0.005 

340 



5 

1N4077A 

Scottsdale 

DD 

STD 


i^Em 

2 

100 

5 

0.002 

340 



5 

1N4078 

Scottsdale 

DD 

STD 


2341 

2 

105 

2.5 

0.005 

700 



5 

1N4078A 

Scottsdale 

DD 

STD 


2342 

2 

105 

2.5 

0.002 

700 



5 

1N4079 

Scottsdale 

DD 

STD 




110 

2.5 

0.005 

740 



5 

1N4079A 

Scottsdale 

DD 

STD 


■Em 


110 

2.5 

0.002 

740 



5 

1N4080 

Scottsdale 

DD 

STD 


■Em 


120 

2.5 

0.005 

800 



5 

1N4080A 

Scottsdale 

DD 

STD 


■Esm 

IBI 

120 

2.5 

0.002 

800 



5 

1N4081 

Scottsdale 

EE 1 

STD 


■EES 


130 

2.5 

0.005 

840 



5 

1N4081A 

Scottsdale 

EE 

STD 


■Esm 


130 

2.5 

0.002 

840 



5 

1N4082 

Scottsdale 

EE 

STD 


■Esm 

mm 

140 

2.5 

0.005 

960 



5 

1N4082A 

Scottsdale 

EE 

STD 


■Emi 

■Ml 

140 

2.5 

0.002 

960 



5 

1N4083 

Scottsdale 

EE 

STD 


■EE 

mM 

150 

2.5 

0.005 

1020 



5 

1N4083A 

Scottsdale 

EE 

STD 


■EE 

EE 

150 

2.5 

0.002 

1020 



5 

1N4084 

Scottsdale 

EE 

STD 


■Emi 


175 

2.5 

0.005 

1150 



5 

1N4084A 

Scottsdale 

EE 

STD 



mm 

■Ha 

2.5 

0.002 

1150 



5 

1N4085 

Scottsdale 

EE 

STD 


■■SE 

^m 

wm 

2.5 

0.005 

1350 



5 

1N4085A 

Scottsdale 

EE 

STD 


■E^ 

mm 

EiSI 

2.5 

0.002 

1350 



5 

JAN1N3154 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7038 

5 

0.01 

8.8 

0.01 

15 

10 


5 

JAN1N3154-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7039 

5 

0.01 

8.8 

0.01 

15 

10 


5 

JAN1N3155 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7040 

5 

0.01 

8.8 

0.005 

15 

10 


5 

JAN1N3155-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7041 

5 

^ 0.01 

8.8 

0.005 

15 

10 


5 

JAN1N3156 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7042 

5 

0.01 

8.8 

0.002 

15 

10 


5 

JAN1N3156-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7043 

5 

0.01 

8.8 

0.002 

15 

10 


5 

JAN1N3157 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7044 

5 

0.01 

8.8 

0.001 

15 

10 


5 

JAN1N3157-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

7045 

5 

0.01 

8.8 

0.001 

15 

10 


5 

JANTX1N3154 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

8838 

5 

0.01 

8.8 

0.01 

15 

10 


5 

JANTX1N3 154-1 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 

8839 

5 

0.01 

8.8 

0.01 

15 

10 


5 

JANTX1N3155 

Scottsdale 

DO-7 

STD 

158 


WEM 

0.01 

8.8 

0.005 

15 

10 


5 


Section Organization; Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demanci (800) 713-4113 
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Section Organization: Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Current Limiter Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

DC Power 
(W) 

POV 

(V) 

Ip 

(mA) 

Zs 
(M ) 

VL 

(V) 

MS5314 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20510 

0.475 


5.17 

0.235 

.2.9 

MV5314 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20509 

0.475 

100 

5.17 

0.235 

2.9 

MX5314 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20542 

0.475 

100 

5.17 

0.235 

2.9 

SMAJ5314 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 





5.17 

0.235 

2.9 

SMBJ5314 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




100 

5.17 

0.235 

2.9 

MS5313 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


WESSk 

0.475 

100 

4.73 

0.245 

2.75 

MV5313 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20508 

0.475 

100 

4.73 

0.245 

2.75 

MX5313 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20541 

0.475 

100 

4.73 

0.245 

2.75 

SMAJ5313 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24312 

0.475 

100 

4.73 

0.245 

2.75 

SMBJ5313 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24280 

0.475 

100 

4.73 

0.245 

2.75 

MS5312 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20476 

0.475 

100 

4.29 

0.255 

2.6 

MV5312 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20507 

0.475 

100 



2.6 

MX5312 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20540 

0.475 

100 


TileSM 

2.6 

SMAJ5312 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24311 

0.475 

100 

4.29 

0.255 

2.6 

SIVIBJ5312 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24279 

0.475 

100 

4.29 

0.255 

2.6 

MS5311 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20475 

0.475 

100 

3.96 

0.265 

2.5 

MV5311 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20506 

0.475 

100 

3.96 

0.265 

2.5 

MX5311 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


loss 

0.475 

100 

3.96 

0.265 

2.5 

SMAJ5311 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

3.96 

0.265 

2.5 

SMBJ5311 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24278 

0.475 

100 

3.96 

0.265 

2.5 

MS5310 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20474 

0.475 

100 

3.63 

0.28 

2.35 

MV5310 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20505 

0.475 

100 

3.63 

0.28 

2.35 

MX5310 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20538 

0.475 

100 

3.63 

0.28 

2.35 

SIVIAJ5310 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 

1 

24309 

0.475 

100 

3.63 

0.28 

2.35 

SMBJ5310 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24277 

0.475 

100 

3.63 

0.28 

2.35 

I\/IS5309 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20473 

0.475 

100 

3.3 

0.3 

2.25 

MV5309 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20504 

0.475 

100 

3.3 

0.3 

2.25 

MX5309 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20537 

0.475 

100 

3.3 

0.3 

2.25 

SMAJ5309 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24308 

0.475 

100 

3.3 

0.3 

2.25 

SMBJ5309 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24276 

0.475 

100 

3.3 

0.3 

2.25 

MS5308 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20472 

0.475 

100 

2.97 

0.32 

2.15 

MV5308 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20503 

0.475 

100 

2.97 

0.32 

2.15 

IVIX5308 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20536 

0.475 

100 

2.97 

0.32 

2.15 

SMAJ5308 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

2.97 

0.32 

2.15 

SMBJ5308 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24275 

0.475 

100 

2.97 

0.32 

2.15 

MS5307 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

2.64 

0.345 

2 

MV5307 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

2.64 


2 

MX5307 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

2.64 

BtIcgEa 

2 

SMAJ5307 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24306 

0.475 

100 

2.64 

0.345 

2 

SMBJ5307 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24274 

0.475 

100 

2.64 

0.345 

2 

MS5306 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20470 

0.475 

100 

2,42 

0.37 

1.95 

MV5306 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20501 

0.475 

100 

2.42 

0.37 

1.95 

MX5306 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20534 

0.475 

100 

2.42 

0.37 

1.95 

SMAJ5306 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24305 

0.475 

100 

2.42 

0.37 

1.95 

SMBJ5306 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24273 

0.475 

100 

2.42 

0.37 

1.95 

MS5305 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20469 

0.475 

100 

2.2 

0.395 

1.85 


Section Organization: Current Limiter Diodes Parametric Section is organized by ascending DC Power (watts), followed by ascending POV (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


CL-1 


http://www.microsemi.com 


















Current Limiter Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

DC Power 
. , (W) 

pov''":v 

(V); 

Ip 

(mA) 

(M ) 

VL 

(V) 

MV5305 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20500 

0.475 

100 

2.2 

0.395 

1.85 

MX5305 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20533 

0.475 

100 

2.2 

0.395 

1.85 

SMAJ5305 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24304 


100 

2.2 

0.395 

1.85 

SMBJ5305 

Scottsdale 


SM 




100 

2.2 

0.395 


MS5304 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20468 

0.475 

100 

1.98 

0.42 

1.75 

MV5304 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20499 

0.475 

100 

1.98 

0.42 

1.75 

MX5304 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20532 

0.475 

100 

1.98 

0.42 

1.75 

SMAJ5304 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 




100 

1.98 

0.42 

1.75 

SMBJ5304 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

1.98 

0.42 

1.75 

MS5303 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.76 

0.475 

1.65 

MV5303 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20498 

0.475 

100 

1.76 

0.475 

1.65 

MX5303 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20531 

0.475 

100 

1.76 

0.475 

1.65 

SMAJ5303 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

1.76 

0.475 

1.65 

SMBJ5303 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

1.76 

0.475 


MS5302 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.65 

0.51 

1.6 

MV5302 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




100 

1.65 

0.51 

1.6 

MX5302 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20530 

0.475 

100 

1.65 

0.51 

1.6 

SMAJ5302 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24301 

0.475 

100 

1.65 

0.51 

1.6 

SMBJ5302 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24269 

0.475 

100 

1.65 

0.51 

1.6 

MS5301 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20465 

0.475 

100 

1.54 

0.54 

1.55 

MV5301 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20496 

0.475 

100 

1.54 

0.54 

1.55 

MX5301 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20529 

0.475 

100 

1.54 

0.54 

1.55 

SMAJ5301 

Scottsdale 

SMAJ 

SM i 

1 


0.475 

100 

1.54 


1.55 

SMBJ5301 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

1.54 

0.54 

1.55 

MS5300 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20464 

0.475 

100 

1.43 

0.58 

1.5 

MV5300 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.43 

0.58 

1.5 

MX5300 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20528 

0.475 

100 

1.43 

0.58 

1.5 

SMAJ5300 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24299 

0.475 

100 

1.43 

0.58 

1.5 

SMBJ5300 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24267 

0.475 

100 

1.43 


1.5 

MS5299 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20463 

0.475 

100 

1.32 

0.64 

1.45 

MV5299 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20494 

0.475 

100 

1.32 

0.64 

1.45 

MX5299 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.32 

0.64 

1.45 

SMAJ5299 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


IgTO:!! 

0.475 

100 

1.32 

0.64 

1.45 

SMBJ5299 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24266 

0.475 

100 

1.32 

0.64 

1.45 

MS5298 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.21 

0.7 

1.4 

MV5298 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.21 

0.7 

1.4 

MX6298 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.21 

0.7 

1.4 

SMAJ5298 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

1.21 

0.7 

1.4 

SMBJ5298 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

1.21 

0.7 

1.4 

MS5297 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.1 

0.8 

1.35 

I\/1V5297 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




100 

1.1 

0.8 

1.35 

MX5297 

Scottsdale 

DO-7 

jgjin 



0.475 

100 

1.1 

0.8 

1.35 

SMAJ5297 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

1.1 

0.8 

1.35 

SMBJ5297 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

1.1 

0.8 

1.35 

MS5296 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.001 

0.88 

1.29 

IV1V5296 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20491 

0.475 

100 

1.001 

0.88 

1.29 


Section Organization; Current Limiter Diodes Parametric Section is organized by ascending DC Power (watts), followed by ascending POV (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Current Limiter Diodes 


Raft (Slumber 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

DC Power 
(W) 

POV 

(V) 

Ip 

(mA) 

Zs 
(M ) 

VL 

(V) 

MX5296 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

1.001 

0.88 

1.29 

SMAJ5296 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24295 

0.475 

100 

1.001 

0.88 

1.29 

SMBJ5296 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24263 

0.475 

100 

1.001 

0.88 

1.29 

MS5295 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20459 

0.475 

100 

0.902 

1 

1.25 

MV5295 

Scottsdale 

DO-7 

STD 




100 

0.902 

1 

1.25 

MX5295 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20523 

0.475 

100 

0.902 

1 

1.25 

SMAJ5295 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24294 

0.475 

100 

0.902 

1 

1.25 

SMBJ5295 

Scottsdale 

SMBJ ! SM 


24262 

0.475 

100 

0.902 

1 

1.25 

MS5294 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20458 

0.475 

100 

0.825 

1.15 

1.2 

MV5294 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20489 

0.475 

100 

0.825 

1.15 

1.2 

MX5294 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20522 

0.475 

100 

0.825 

1.15 

1.2 

SIVIAJ5294 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24293 

0.475 

100 

0.825 

1.15 

1.2 

SIVIBJ5294 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24261 

0.475 

100 

0.825 

1.15 

1.2 

MS5293 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20457 

0.475 

100 

0.748 

1.35 

1.15 

MV5293 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20488 

0.475 

100 

0.748 

1.35 

1.15 

MX5293 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20521 

0.475 

100 

0.748 

1.35 

1.15 

SIVIAJ5293 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24292 

0.475 

100 

0.748 

1.35 

1.15 

SMBJ5293 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24260 

0.475 

100 

0.748 

1.35 

1.15 

MS5292 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20456 

0.475 

100 

0.682 

1.55 

1.13 

MV5292 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20487 

0.475 

100 

0.682 

1.55 

1.13 

MX5292 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20520 

0.475 

100 

0.682 

1.55 

1.13 

SMAJ5292 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24291 

0.475 

100 

0.682 

1.55 

1.13 

SMBJ5292 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24259 

0.475 

100 

0.682 

1.55 

1.13 

MS5291 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20455 

0.475 

100 

0.616 

1.9 

1.1 

MV5291 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20486 

0.475 

100 

! 0.616 

1.9 

1.1 

1VIX5291 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20519 

0.475 

100 

0.616 

1.9 

1.1 

SMAJ5291 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24290 

0.475 

100 

0.616 

1.9 

1.1 

SMBJ5291 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24258 

0.475 

100 

0.616 

1.9 

1.1 

MS5290 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20454 

0.475 

100 

0.517 

2.7 

1.05 

MV5290 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20485 

0.475 

100 

0.517 

2.7 

1.05 

MX5290 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20518 

i 0.475 

100 

0.517 

2.7 

1.05 

SMAJ5290 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24289 

0.475 

100 

0.517 

2.7 

1.05 

SMBJ5290 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24257 

0.475 

100 

0.517 

2.7 

1.05 

MS5289 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20453 

0.475 

100 

0.473 

3.3 

1.05 

MV5289 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20484 

0.475 

100 

0.473 

3.3 

1.05 

MX5289 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20517 

0.475 

100 

0.473 

3.3 

1.05 

SMAJ5289 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24288 

0.475 

i Too 

0.473 

3.3 

1.05 

SMBJ5289 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24256 

0.475 

100 

0.473 

3.3 

1.05 

MS5288 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20452 

0.475 

100 

0.429 

4.1 

1 . 05 " 

MV5288 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20483 

0.475 

100 

0.429 

4.1 

1.05 

MX5288 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20516 

0.475 

100 

0.429 

4.1 

1.05 

SMAJ5288 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24287 

1 0.475 

100 

0.429 

4.1 

1.05 

SMBJ5288 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24255 

0.475 

100 

0.429 

4.1 

1.05 

MS5287 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20451 

0.475 

100 

0.363 

6.6 

1 

MV5287 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20482 

0.475 

100 

0.363 

6.6 

1 

MX5287 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20515 

0.475 

100 

0.363 1 

6.6 

1 


Section Organization: Current Limiter Diodes Parametric Section is organized by ascending DC Power (watts), followed by ascending POV (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Current Limiter Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline ^ 

Type 

Ipili 

Spec 

gtData|3 
sHeet ID 

DC Power 

:-;5p®ti 

WMM. 

(mA) 

tmS 

(M ) 

VL 

(V) 

SMAJ5287 

Scottsdale 


SM 


24286 

0.475 

100 

0.363 

6.6 

1 

SMBJ5287 

Scottsdale 

SMBJ 

■SIOI 


24254 

0.475 


0.363 

CD 

CD 

1 

MS5286 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20450 

0.475 


0.33 

9 

1 

MV5286 

Scottsdale 

DO-7 

STD 





0.33 

9 

1 

MX5286 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20514 

0.475 

100 

0.33 

9 

1 

SMAJ5286 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24285 

0.475 

100 

0.33 

9 

1 

SMBJ5286 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


24253 

0.475 

100 

0.33 

9 

1 

MS5285 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20449 

0.475 

100 

0.297 

14 

1 

MV5285 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20480 

0.475 

100 

0.297 

14 

1 

MX5285 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 


14 

1 

SMAJ5285 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

0.297 

14 

1 

SIVIBJ5285 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

0.297 

14 

1 

MS5284 

Scottsdale 

DO-7 

isng 



0.475 

100 

0.264 

19 

1 

MV5284 

Scottsdale 

DO-7 ' 

STD 


20478 

0.475 

100 


19 

1 

MX5284 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20512 

0.475 

100 


19 

1 

SMAJ5284 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 


24283 

0.475 

100 

0.264 

19 

1 

SMBJ5284 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



0.475 

100 

0.264 

19 

1 

MS5283 

Scottsdale 

DO-7 

STD 



0.475 

100 

0.242 

25 

1 

MV5283 

Scottsdale 

DO-7 

STD 


20479 

0.475 

100 

0.242 

25 

1 

MX5283 

Scottsdale 

DO-7 

jcnn 



0.475 

100 

0.242 

25 

1 

SMAJ5283 

Scottsdale 

SMAJ 

SM 



0.475 

100 

0.242 

25 

1 

SMBJ5283 

Scottsdale 

SMBJ I 

SM 



0.475 

100 

0.242 

25 

1 


Section Organization: Current Limiter Diodes Parametric Section is organized by ascending DC Power (watts), followed by ascending POV (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


CL-4 


http://www.microsemi.com 
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Micmsemi 


labistor Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

Power 

(W) 

VR 

(V) 

VBR 

min 

(V) 

Qs 

min 

(nC) 

Qs 

max 

(nC) 

VF 

(V) 

IR 

(uA) 

Ce 

(pF) 

MZ2360 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13368 

0.5 

5 




0.71 

10 


MZ2361 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13369 

0.5 

5 




1.38 

10 


1N4156 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2443 

0.5 

20 

30 


500 

1.58 

0.05 

25 

1N4157 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2444 

0.5 

20 

30 


500 

2.32 

0.05 

20 

1N4453 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2465 

0.5 

20 

30 


500 

0.8 

0.05 

30 

1N4829 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2972 


20 

30 



1.61 

0.1 

25 

1N4830 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


2974 

0.5 


30 



2.35 

0.1 

20 

1N5179 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


3243 

0.5 

Kill 

30 

50 

50 

3.2 

0.05 

20 

IV1PD400 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13218 

0.5 


90 

60 

300 

3.02 

0.03 

30 

MPD400A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13219 

0.5 


90 

60 

300 

3.07 

0.03 

40 

MPD100 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13212 

0.5 

Bcjili 

30 

75 

300 

0.765 

0.03 

30 

MPD200 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13214 

0.5 

30 

30 

75 

400 

1.54 

0.03 

30 

MPD300 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


1 13216 

0.5 

30 

60 

75 

400 

2.33 

0.03 

30 

MPD100A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


13213 

0.5 

30 

30 

800 


1 0.765 

0.03 

40 

MPD200A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


! 13215 

0.5 

30 

30 

800 


1.54 

0.03 ! 

40 

MPD300A 

Scottsdale 

DO-35 

STD 


i 13217 

0.5 

30 

60 

800 


2.33 

0.03 1 

40 

MT3010 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13345 

0.5 

50 




0.75 

0.05 

20 

MT3011 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13346 

0.5 

50 




0.77 

0.05 

20 

MT3012 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13347 

0.5 

50 




0.79 

0.05 1 

20 

MT3013 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13348 

0.5 

50 




1.5 

0.05 

10 

MT3014 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

I 

13349 

0.5 

50 




1 1.54 

0.05 

10 

MT3015 

Santa Ana 

DO-35 

STD 

1 

13350 

0.5 

50 




1.55 

0.05 

10 

MT3016 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13351 

0.5 

50 




2.25 

0.05 

7 

MT3017 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13352 ! 

0.5 

50 




2.31 

0.05 1 

7 

I\/1T3018 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13353 i 

0.5 

50 




2.37 

0.05 

7 

MT3019 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13354 I 

0.5 

50 




3 

0.05 

1 5 

MT3020 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13355 

0.5 

50 




3.08 1 

0.05 

5 

MT3021 

Santa Ana 

DO-35 

STD 


13356 

0.5 

50 




3.16 1 

0.05 

5 


Section Organization: Stabistor Diode Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending VR (volts), and then by VBR (volts) 
Part Specific Notes: 

1. VF is measured at 10mA unless otherwise specified 

2. IR is measured at VR 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


STB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


STB-1 


http.V/www.microseml.com 
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Silicon Controlled Rectifiers 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

. 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

IT(Av) 

(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

. 

VTM 

(Volts) 

VGT 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

IH 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

GA200 

Watertown 

TO-18 

STD 




60 

1.5 

0.75 

Ei!il 

5 

0.05 

2000 

GA200A 

Watertown 

TO-18 

STD 


6779 

0.2 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

GA300 

Watertown 

TO-18 

STD 


6782 

0.2 

60 

1.5 

0.75 

Uilii 

5 

0.05 

2000 

GA300A 

Watertown 

TO-18 

STD 


6783 

0.2 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

GA201 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.2 

100 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

2000 

GA201A 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.2 

100 

1.5 

0.75 

mm 

5 

BifiMI 

500 

GA301 

Watertown 

TO-18 

STD 




100 

1.5 

■iBa 

BE 

5 


2000 

GA301A 

Watertown 

TO-18 

STD 


6785 

0.2 

100 

1.5 


200 

5 

0.05 

500 

GA100 

Watertown 

TO-18 

STD 


6775 

0.4 

30 

3 

0.7 


30 

0.1 

1000 

GA101 

Watertown 

TO-18 

STD 


6776 

0.4 

60 

3 



30 

0.1 

1000 

GA102 

Watertown 

TO-18 

STD 


6777 

0.4 

80 

3 



30 

0.1 

1000 

2N3027 

Watertown 

TO-18 

STD 


5595 

0.5 

30 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

2N3030 

Watertown 

TO-18 

STD 


5598 

0.5 

30 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

ID100 

Watertown 

TO-18 

STD 


6881 

0.5 

30 

1.7 

0.8 

200 

5 

0.5 

15000 

JAN2N3027 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8384 

0.5 

30 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JAN2N3030 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8387 

0.5 

30 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3027 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

10177 

0.5 


1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3030 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

10180 

■^1 


1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

2N3028 

Watertown 

TO-18 

STD 


5596 

0.5 


1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

2N3031 

Watertown 

TO-18 

STD 


5599 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

AA100 

Watertown 

TO-18 

STD 


6071 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AA107 

Watertown 

TO-18 

STD 


6074 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AA114 

Watertown 

TO-18 

STD 


6077 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

ID101 

Watertown 

TO-18 

STD 


6882 

0.5 

60 

1.7 

0.8 

200 

5 

0.5 

15000 

JAN2N3028 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8385 

0.5 

60 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JAN2N3031 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8388 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3028 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

Birei 

0.5 

60 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3031 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

iniiH 

0.5 

60 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

2N3029 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.5 

100 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

2N3032 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.5 

100 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

AA101 

Watertown 

TO-18 

STD 




100 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AA108 

Watertown 

TO-18 

STD 


6075 

0.5 

100 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AA116 

Watertown 

TO-18 

STD 


KliUil 

0.5 

100 

1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

ID102 

Watertown 

TO-18 

STD 


6883 

0.5 


ma 

0.8 

200 

5 

0.5 

15000 

JAN2N3029 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8386 

0.5 

Wi!il 

MEM 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JAN2N3032 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

8389 

0.5 

WiW 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3029 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

Tina 


BhTil 

1.5 

0.8 

200 

5 

0.2 

2000 

JANTX2N3032 

Watertown 

TO-18 

STD 

419 

lEMI 

0.5 

100 

1.5 

0.6 

20 

5 

0.2 

2000 

ID103 

Watertown 

TO-18 

STD 


6884 

0.5 

150 

1.7 

0.8 

200 

5 

0.5 

15000 

AA102 

Watertown 

TO-18 

STD 


6073 

0.5 

200 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AA109 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.5 

200 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AA116 

Watertown 

TO-18 

STD 


6079 

0.5 

200 

1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

ID104 

Watertown 

TO-18 

STD 



0.5 

200 

1.7 

0.8 

200 

5 

0.5 

15000 

2N2031 

Colorado 

TO-94 

STD 



1.25 








2N1870 

Watertown 

TO-9 

STD 



1.25 

30 

2.5 

0.8 

200 

5 



2N1870A 

Watertown 

TO-9 

STD 


5551 

1.25 

30 

2.5 

0.8 


5 




Section Organization: Siiicon Controlied Rectifier Parametric Section is organized by ascending IT (amps), followed by ascending Vrrm (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCR 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SCR-1 


http://www.microsemi.com 
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Silicon Controlled Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

isbipf 

Sheet 

ID 

IT (Av) 
(Amps) 

(Volts) 

VTM 

(Volts) 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

IH 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

JAN2N1870A 

Watertown 

TO-9 

STD 

198 

8362 

1.25 

30 

2.5 

0.8 

200 

5 



2N1871 

Watertown 

TO-9 

STD 




60 

2.5 

0.8 

200 




2N1871A 

Watertown 

TO-9 

STD 



■1^1 

60 

2.5 

0.8 - 

200 

5 



JAN2N1871A 

Watertown 

TO-9 

STD 

198 


1.25 

60 

2.5 

0.8 

200 

5 



2N1872 

Watertown 

TO-9 

STD 



1.25 

100 

2.5 

0.8 

200 




2N1872A 

Watertown 

TO-9 

STD 


5555 

1.25 

100 

2.5 

0.8 

200 

5 



JAN2N1872A 

Watertown 

TO-9 

STD 

198 

8364 

1.25 

100 

2.5 

0.8 

200 

5 



2N1873 

Watertown 

TO-9 

STD 



1.25 

150 

2.5 

0.8 

200 

5 



2N1874 

Watertown 

TO-9 

STD 



MWIM 

200 

2.5 

0.8 

200 




2N1874A 

Watertown 

TO-9 

STD 




200 

2.5 

0.8 

200 

5 



JAN2N1874A 

Watertown 

TO-9 

STD 

198 


1.25 

200 

2.5 

0.8 

200 

5 



ADI 07 

Watertown 

TO-39 

STD 



■m 

6 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

2N2323 

Watertown 

TO-39 

STD 



mm 

50 

2.2 

0.8 

200 

2 



2N2323A 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



ID200 

Watertown 

TO-39 

STD 


6886 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

JAN2N2323 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8366 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

2 



JAN2N2323A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8367 

1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2323AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8368 

1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2323S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8369 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2323 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10159 

1.6 

50 

2.2 



2 



JANTX2N2323A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10160 

1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTX2N2323AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10161 

1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTX2N2323S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10162 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2323 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11630 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

i 2 



JANTXV2N2323A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11631 

1.6 

50 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTXV2N2323AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

msm 

1.6 

MS 


0.6 

20 

2 



JANTXV2N2323S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11633 

1.6 

50 

2.2 

0.8 

200 

2 



ADI 00 

Watertown 

TO-39 

STD 


6080 

1.6 

60 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AD114 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

60 

1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

2N2324 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



2N2324A 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

100 

TOI 

0.6 

200 

2 



AD101 

Watertown 

TO-39 

STD 




mesm 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

ADI 08 

Watertown 

TO-39 

STD 


6086 

1.6 

100 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AD115 

Watertown 

TO-39 

STD 


6091 

1.6 


1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

ID201 

Watertown 

TO-39 

STD 




100 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

JAN2N2324 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8370 

1.6 

■miM 

2.2 

0.8 

200 

2 



JAN2N2324A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 


1.6 

100 

2.2 

0.6 

200 

2 



JAN2N2324AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

! 276 


1.6 

100 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2324S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 


MM 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2324 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

KEIQ9 

■oi 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2324A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10164 

1.6 

100 

2.2 

0.6 

200 

2 



JANTX2N2324AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10165 

1.6 

100 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTX2N2324S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10166 

1.6 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2324 

Watertown i 

TO-39 

STD 

276 

11634 

1.6 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2324A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11635 

1.6 

100 

2.2 

0.6 

200 

2 



JANTXV2N2324AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11636 

1.6 

100 

2.2 

0.6 

20 

2 




Section Organization: Siiicon Controlled Rectifier Parametric Section is organized by ascending IT (amps), followed by ascending Vrrm (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained fro m Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 SCR-2 http://www.microsemi.com 






































Silicon Controlled Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

'■".■■ID;'-' ' 

IT (Av) 
(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

VTM 

(Volts) 

VGT 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

IH 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

JANTXV2N2324S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11637 

1.6 

100 

2.2 

0.8 

200 

2 



2N2325 

Watertown 

TO-39 

STD 


5580 

1.6 

150 

2.2 

0.8 

200 

2 



2N2325A 

Watertown 

TO-39 

STD 


5581 

1.6 

150 

2.2 

0.6 

200 

2 



ID202 

Watertown 

TO-39 

STD 


6888 

1.6 

150 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

2N2326 

Watertown 

TO-39 

STD 


5582 

1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 



2N2326A 

Watertown 

TO-39 

STD 


■^9 

mxm 

ISEI 

2.2 

0.6 

20 

2 



ADI 02 

Watertown 

TO-39 

STD 



KOI 

200 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

ADI 09 

Watertown 

TO-39 

STD 


■^usi 

1.6 

200 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AD1 16 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

200 

1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

ID203 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

JAN2N2326 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 


■Oi 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 



JAN2N2326A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 



200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2326AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 



200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2326S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 



200 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2326 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10167 

1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2326A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10168 

1.6 

200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTX2N2326AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10169 

1.6 

200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTX2N2326S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10170 

1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2326 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11638 

1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2326A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11639 

1.6 

200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTXV2N2326AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11640 

1.6 

200 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTXV2N2326S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11641 

1.6 

200 

2.2 

0.8 

200 

2 


i 

2N2327 

Watertown 

TO-39 

STD 


5584 

1.6 


2.2 

0.8 

200 

2 



2N2327A 

Watertown 

TO-39 

STD 



1.6 

250 

2.2 

0.6 

20 

2 



2N2328 

Watertown 

TO-39 

STD 


5586 

1.6 

■anil 


0.8 

200 

2 



2N2328A 

Watertown 

TO-39 

STD 


5587 

1.6 

BEI 

1^ 

0.6 

20 

2 



ADI 03 

Watertown 

TO-39 

STD 


6083 

1.6 

1^ 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AD110 

Watertown 

TO-39 

STD 


6088 

1.6 

300 

1.5 

0.6 

20 

2 I 

2 

50000 

AD1 17 

Watertown 

TO-39 

STD 


6093 

1.6 


1.5 

0.6 

200 

2 

2 

50000 

iD300 

Watertown 

TO-39 

STD 


6890 

1.6 

300 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

JAN2N2328 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 


1.6 

300 

2.2 

0.8 

200 

2 



JAN2N2328A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8379 

1.6 

300 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2328AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8380 

1.6 

300 

2.2 

0.6 

20 

2 



JAN2N2328S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8381 

1.6 

300 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2328 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10171 

1.6 

300 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2328A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 1 

10172 

1.6 

300 


0.6 

20 

2 



JANTX2N2328AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10173 

1.6 

300 


0.6 

20 

2 



JANTX2N2328S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10174 

1.6 

300 


0.8 

200 

2 



JANTXV2N2328 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11642 

1.6 

300 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2328A 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11643 

1.6 

300 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTXV2N2328AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11644 

1.6 ! 

300 

2.2 

0.6 

20 

2 



JANTXV2N2328S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11645 

1.6 i 

300 

2.2 


I^Hfl 

2 



2N2329 

Watertown 

TO-39 

STD 


5588 

1.6 ! 

400 

2.2 

0.8 


2 



ADI 04 

Watertown 

TO-39 

STD 


6084 

1.6 I 

400 

1.5 

0.6 

2 

2 

2 

50000 

AD1 11 

Watertown 

TO-39 

STD 


6089 

1.6 

400 

1.5 

0.6 

20 

2 

2 

50000 

AD1 18 

Watertown 

TO-39 

STD 


6094 

1.6 

400 

1-5 

0.6 

200 

I 2 

2 

50000 


Section Organization: Silicon Controlled Rectifier Parametric Section Is organized by ascending IT (amps), followed by ascending Vrrm (volts) 
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Silicon Controlled Rectifiers 


Part Number , 

Microsemi 

Division 

Package 
, Outline 


Mil 

Spec 

Sheet 

isiSla 

IT (Av) 
(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

VTM 

(Volts) 

VGT 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

IH 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

ID301 

Watertown 

TO-39 

STD 


6891 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

200 

5 

1 

40000 

JAN2N2329 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8382 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

RiTil 

2 



JAN2N2329S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

8383 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTX2N2329 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10175 

1.6 


2.2 

0.8 

Kifil 

2 



JANTX2N2329S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

10176 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2329 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11646 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

200 

2 



JANTXV2N2329S 

Watertown 

TO-39 

STD 

276 

11647 

1.6 

400 

2.2 

0.8 

200 

2 



GB200 

Watertown 

TO-59 

STD 


6786 

6 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

2000 

GB200A 

Watertown 

TO-59 

STD 


6787 

6 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

GB300 

Watertown 

TO-59 

STD 


6790 

6 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

2000 

GB300A 

Watertown 

TO-59 

STD 


6791 

6 

60 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

GB201 

Watertown 

TO-59 

STD 


6788 

6 

100 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

2000 

GB201A 

Watertown 

TO-59 

STD 


6789 

6 

100 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

GB301 

Watertown 

TO-59 

STD 


6792 

6 

100 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

2000 

GB301A 

Watertown 

TO-59 

STD 


6793 

6 

100 

1.5 

0.75 

200 

5 

0.05 

500 

40C10B 

Colorado 

TO-65 

STD 


5673 

40 

100 

3 

3 

100 

200 

, 


03902GRF 

Colorado 

TO-65 

STD 


17 

40 

200 

3 

3 

150 

500 


10 

03902GUF 

Colorado 

TO-65 

STD 


18 

40 

200 

3 

3 

150 

500 


20 

40C20B 

Colorado 

TO-65 

STD 


5675 

40 

200 

3 

3 

100 

200 



03904GPF 

Colorado 

TO-65 

STD 


19 

40 

400 

3 

3 

150 



15 

03904GRF 

Colorado 

TO-65 

STD 


20 

40 

400 

3 

3 

150 

500 


10 

03904GUF 

Colorado 

TO-65 

STD 


21 

40 

400 

3 

3 




20 

40C40B 

Colorado 

TO-65 

STD 


5676 

40 

400 

3 

3 

100 

200 



03906GPF 

Colorado 

TO-65 . 

STD 


22 


600 

3 

3 

150 

500 


15 

03906GRF I 

Colorado 

TO-65 

STD 


23 



3 

3 

150 



10 

03906GUF 

Colorado 

TO-65 

STD 


24 

40 

600 

3 ■ 

3 


500 


20 

04006GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


25 

40 

600 

3 

3 

MiiiM 




40C60B 

Colorado 

TO-65 

STD 



40 

600 

3 

3 

100 

200 



40C80B 

Colorado 

TO-65 

STD 


5678 

40 

800 

3 

3 

100 

200 



0401 OGOF 1 

Colorado 

TO-65 

STD 


26 

40 

1000 

3 

3 

100 

200 



40C100B 

Colorado 

TO-65 

STD 


5672 

40 

1000 

3 

3 

100 

200 



40C100B 

Colorado 

TO-65 

STD 

i 

21041 

40 

1000 







0401 2GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


27 

40 

1200 

3 

3 

100 

200 



40C120 

Colorado 

TO-65 

STD 


5674 

40 

1200 

3 

3 

100 

200 



05001GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


28 

50 

100 

2.3 

3 

100 

200 



05002GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


29 

50 

200 

2.3 

3 

100 

mm 



05004GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


30 

50 

400 

2.3 

3 

100 

mm 



05006GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


31 

50 

600 

2.3 

3 

100 




05008GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


32 

50 

800 

2.3 

3 

100 

EiEI 



05010GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


33 

50 

1000 

2.3 

3 

100 

wm 



05201GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


35 

55 

100 

1.8 

3 

100 




05202GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


36 

55 

200 

1.8 

3 

100 

200 



05204GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


37 

55 

mmm 

mm 

3 

100 

200 



05206GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


38 

55 

600 

1.8 

3 

100 

200 



55C80BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 


5695 

55 

800 

1.6 

3 

100 

200 



55C100BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 


5693 

55 

1000 

1.6 

3 

100 

200 




Section Organization: Silicon Controlled Rectifier Parametric Section Is organized by ascending IT (amps), followed by ascending Vrrm (volts) 
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Silicon Controlled Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil ' 
Spec 

lipata;.' 

Sheet 

ID 

IT (Av) 
(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

VTM 

(Volts) 

VGT 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

:IH 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

05012GOF 

Colorado 

TO-65 

STD 


34 

55 

1200 

2.3 

3 

100 

200 



55C120BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 


5694 

55 

1200 

1.6 

3 

100 

200 



2N1909 

Colorado 

TO-94 

STD 


5559 

70 

25 

1.85 

3 

130 




2N2023 

Colorado 

TO-94 

STD 


5567 

70 

25 

1.85 

3 

150 




2N1910 

Colorado 

TO-94 

STD 


5560 

70 

50 

1.85 

3 

130 




2N2024 

Colorado 

TO-94 

STD 


5568 

70 

50 

1.85 

3 

150 




07101GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


39 

70 

100 

1.6 

3 

100 

200 



2N1911 

Colorado 

TO-94 

STD 



70 

100 

1.85 

3 

130 




2N2025 

Colorado 


STD 


5569 

70 

100 

2.2 

3 

150 




2N4361 

Colorado 

iSESfli 

STD 


5601 

70 

100 

2 

5 

250 




2N4371 

Colorado 

TO-83 

STD 


5608 

70 

100 

2 

5 

250 




2N1912 

Colorado 

TO-94 

STD 


5562 

70 

150 

1.85 

3 

130 




2N2026 

Colorado ' 


STD 


5570 

70 

150 

2.2 

3 

150 




07102GOB 

Colorado 

ESEQH 

STD 


40 

70 

200 

1.6 

3 

100 

200 



2N1794 

Colorado 

TO-83 

STD 


5536 

70 

200 

1.85 

3 

130 




2N1913 

Colorado 

TO-94 

STD 


5563 

70 

200 

MiiiA 


130 




2N2027 

Colorado 

TO-94 

STD 


5571 

70 

200 

2.2 

3 

150 




2N4362 

Colorado 

TO-94 

STD 


5602 

70 

200 

2 

5 

250 




2N4372 

Colorado 

TO-83 

STD 



70 

200 

2 

5 

250 




2N1914 

Colorado 

TO-94 

STD 





Kina 

3 

130 




2N2028 

Colorado 

TO-94 

STD 


5572 

70 

250 

2.2 

3 

150 




2N1795 

Colorado 

TO-83 

STD 


5537 

70 

300 

1.85 

3 

130 




2N1797 

Colorado 

TO-83 

STD 


5539 

70 

300 

1.85 

3 

130 




2N1915 

Colorado 

TO-94 

STD 


5565 

70 

300 

1.85 

3 

130 




2N2029 

Colorado 

TO-94 

STD 


5573 

70 

300 

2.2 

3 

150 




07104GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


41 

70 

400 

1.6 

3 

100 

200 



2N1796 

Colorado 


STD 


5538 

70 

400 

1.85 

3 

130 




2N1916 

Colorado 

TO-94 

STD 


5566 

70 


1.85 

3 

130 




2N2030 

Colorado 

TO-94 

! STD 


5574 

70 

400 

2.2 

3 

150 




2N4363 

Colorado 

TO-94 

STD 


5603 

70 

400 

2 

5 

250 

1 



2N4373 

Colorado 

TO-83 

STD 


5610 

70 

400 

2 

5 

250 




2N1798 

Colorado 

TO-83 

STD 


5540 

70 

500 

1.85 

3 

130 




2N1805 

Colorado 


STD 


5547 

70 

500 

1.85 

3 

130 




07106GOB 

Colorado 

ESSEl^l 

STD 


42 

70 

600 

1.6 

3 

100 

200 



2N1799 

Colorado 

TO-83 

STD 


5541 

70 

600 

1.85 

3 

130 




2N1806 

Colorado 

ESEE^H 

STD 


5548 

70 

600 

1.85 

3 

130 




2N4364 

Colorado 

EiSEElH 

STD 

1 

5604 

70 

600 

2 

5 

250 




2N4374 

Colorado 

ESSlSBi 

STD 


5611 

70 

600 

2 

5 

250 




2N1801 

Colorado 

TO-83 

STD 



70 

700 

1.85 

3 

130 




2N1807 

Colorado 


STD 



70 

700 

1.85 

3 

130 




2N1800 

Colorado 

TO-83 

STD 


5542 

70 

800 

1.85 

3 

130 




2N1802 

Colorado 

TO-83 

STD 


5544 

70 

800 

1.85 

3 

130 




2N4365 

Colorado 

TO-94 

STD 


5605 

70 

800 

2 

1 5 

250 




2N4375 

Colorado 

TO-83 

STD 


5612 

70 

800 

2 

! 5 

250 




70C80BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 


6010 

70 

800 

1.4 

i 3 

100 

200 



2N1803 

Colorado 

TO-83 

STD 


5545 

70 

900 

! 2 

3 

200 
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Silicon Controlled Rectifiers Aficr^m/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


SMijl^ 

Spiec 

^lOataJ: 

Sheet 

IT (Av) 
(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

VTM 

(Volts) 

• - - ' 

(Volts) 

IGT 

(uA) 

(mA) 

tpg(on) 

(usee) 

tq 

(nsec) 

2N1804 

Colorado 

TO-83 

STD 


5546 

70 

1000 

2 

0.8 

200 




2N4366 

Colorado 

TO-94 

STD 


5606 

70 

1000 

2 

5 

250 




2N4376 

Colorado 

TO-83 

STD 


5613 

70 

wmi 

2 

5 

250 




70C100BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 



Km 


1.4 

3 

100 




2N4367 

Colorado 


STD 


5607 

70 


2 

5 

250 




2N4377 

Colorado 

TO-83 

STD 


5614 

70 

1200 

2 

5 

250 




70C120BIL 

Colorado 

TO-94 

STD 


6009 

70 

1200 

1.4 

3 

100 

200 



08001 GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


43 

80 

100 

1.4 

3 

100 

200 



08002GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


44 

80 

l#l 

1.4 

3 

100 




08004GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


45 

80 

gWil 

1.4 

3 

100 




08006GOB 

Colorado 

TO-94 

STD 


46 

80 

600 

1.4 

3 

100 

200 



2N2503 

Colorado 

TO-93 

STD 


5589 

150 

50 

1.7 

3 





15101GOB 

Colorado 

TO-93 

STD 


945 


100 

1 1.7 

3 

150 

200 



2N2504 

Colorado 

TO-93 

STD 


5590 

150 

100 

1.7 

3 

150 




15102GOB 

Colorado 

TO-93 

STD 


946 

150 

200 

1.7 

3 

150 

200 



2N2505 

Colorado 

TO-93 

STD 


5591 

150 

200 

1.7 

3 

150 




2N2506 

Colorado 

TO-93 

STD 




l#l 

1.7 

3 

150 




15104GOB 

Colorado 

TO-93 

1 STD 

t 


150 

g!i!il 

1.7 

3 

150 

200 



2N2507 

Colorado 

TO-93 

STD 



150 

400 

1.7 

3 

150 




2N2508 

Colorado 

TO-93 

STD 


5594 


500 

1.7 

3 





15106GOB 

Colorado 

TO-93 

STD 


948 

150 

600 

1.7 

3 

150 

200 



150C80BIL 

Colorado 

TO-93 

STD 


944 

150 


1.6 






150C100BIL 

Colorado 

TO-93 

STD 


942 

150 

1000 

1.6 

3 

IBil 




150C120BIL 

Colorado 

TO-93 

STD 


943 

150 

1 ^ 

1.6 

3 

1 ^ 




175C60B 

Colorado 

TO-93 

STD 


1099 

175 

600 

1.5 

3 

150 

200 



175C80B 

Colorado 




1100 

175 

800 

1.5 

3 


mm 



175C100B 

Colorado 

TO-209AB 

STD 


1097 

175 

1000 

1.5 

3 

1 ^ 

Etfil 



175C120B 

Colorado 

TO-209AB 

STD 


1098 

175 

1000 

1.5 

3 

150 

IBWii 
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Parametric Selector Guide 


NPN 

PNP 


Transistor Products 


NPN Small Signal & Power Transistors 
PNP Small Signal & Power Transistors 
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Micmsemi 


Progress Powered by Technology 


Parametric Selector Guide 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

rriax 

(dB) 

2N0744A 

Watertown 

TO-18 

STD 


19719 



40 

15 

5 

1 

100 

20 


HS2857 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18722 

0.2 

0.04 

30 

15 

2.5 




30 

2N0918 

Watertown 

TO-72 

STD 


19737 

0.2 

0.05 

30 

15 

3 

0.4 

10 

20 

200 

HS918 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18721 

0.2 

0.05 

30 

15 

3 



10 

200 

JAN2N0918 

Watertown 

TO-72 

STD 

301 

19738 

0.2 

0.05 

30 

15 

3 

0.4 

10 

20 

200 

JANTX2N0918 

Watertown 

TO-72 

STD 

301 

19739 

0.2 

0.05 

30 

15 

3 

0.4 

10 

20 

200 

JANTXV2N0918 

Watertown 

TO-72 

STD 

301 

19740 

0.2 

0.05 

30 

15 

3 

0.4 

10 

20 

Eiltl 

2N2708 

Watertown 

TO-72 

STD 


18679 

0.2 

0.05 

35 

20 

3 



30 

200 

JAN2N2708 

Watertown 

TO-72 

STD 

302 

19808 

0.2 

0.05 

35 

20 

3 



30 

200 

2N0706 

Watertown 

TO-18 

STD 

120 

19707 

0.3 


25 

15 

5 

0.5 

10 

30 

120 

2N0706A 

Watertown 

TO-18 

STD 

120 

19708 

0.3 


25 

15 

5 

0.5 

10 

30 

120 

JAN2N0706 

Watertown 

TO-18 

STD 

120 

19709 

0.3 


25 

15 

5 

0.5 

10 

30 

120 

2N0930 

Watertown 

TO-18 

STD 


19744 

0.3 

0.03 

60 

45 

6 

1 

10 

150 


JAN2N0930 

Watertown 

TO-18 

STD 

253 

19745 

0.3 

0.03 

60 

45 

6 

1 

10 

150 


JANTX2N0930 

Watertown 

TO-18 

STD 

253 

19746 

0.3 

0.03 

60 

45 

6 

1 

10 

150 


2N0744 

Watertown 

TO-18 

STD 


19718 

0.3 

0.2 

20 

15 

5 

1 

100 

20 


2N4449 

Watertown 

TO-46 

STD 


18683 

0.3 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

JAN2N0744 

Watertown 

TO-18 

STD 

273 

19720 

0.3 

0.2 

20 

15 

5 

1 

100 

20 


JAN2N4449 

Watertown 

TO-46 

STD 

317 

19946 

0.3 

0.2 

40 

15 


0.2 

10 

40 

120 

JANTX2N4449 

Watertown 

TO-46 

STD 

317 

19947 

0.3 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 


JANTXV2N4449 

Watertown 

TO-46 

STD 

317 

19948 

0.3 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

JANTX2N5793 

Watertown 

TO-78 

STD 

495 

19954 

0.3 

0.6 

75 

40 

6 

0.3 




JANTX2N5794 

Watertown 

1 TO-78 

STD 

495 

19956 

0.3 

0.6 

75 

40 

6 

0.3 

150 

100 


JANTXV2N5793 

Watertown 

TO-78 

STD 

495 

19955 

0.3 

0.6 

75 

40 

6 

0.3 

150 

40 

120 

JANTXV2N5794 

Watertown 

TO-78 

STD 

495 

19957 

0.3 

0.6 

75 

40 

6 




300 

MMBT2222A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18082 

0.35 

0.01 

75 

40 

6 



75 

300 

MMBT3904 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18084 

0.35 

0.01 

60 

40 

6 

0.2 


mmm 

ttcfmkl 

MMBT4401 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18086 

0.35 

0.01 

60 

40 

6 

0.4 


80 

300 

2N2481 

Watertown 

TO-18 

STD 


18687 

0.36 


40 

15 

5 

0.25 

10 

40 

KBItl 

JAN2N2481 

Watertown 

TO-18 

STD 


19796 

0.36 1 


40 

15 

5 

0.25 

10 

40 

120 

JANTX2N2481 

Watertown 

TO-18 

STD 

268 

19797 

0.36 


40 

15 

5 

0.25 

10 

40 

120 

2N2484 

Watertown 

TO-18 

STD 


18685 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 

0.3 

1 

250 

900 

HS2484 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18724 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 



30 

800 

JAN2N2484 

Watertown 

TO-18 

STD 

376 

19799 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 

03 

1 

250 

900 

JANTX2N2484 

Watertown 

TO-18 

STD 

376 

19800 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 

0.3 

1 

250 

900 

JANTXV2N2484 

Watertown 

TO-18 

STD 

376 

19801 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 

0.3 

1 

250 

900 

2N2369A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18686 

0.36 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

HS2369A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18723 

0.36 

0.2 

40 

15 

4.5 



40 

120 

JAN2N2369A 

Watertown 

TO-18 

STD 

317 

19793 

0.36 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

JANTX2N2369A 

Watertown 

TO-18 

STD 

317 

19794 

0.36 1 

0.2 

40 

15 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

JANTXV2N2369A 

Watertown 

TO-18 

STD 

317 

19795 

0.36 ! 

0.2 

40 

mm 

4.5 

0.2 

10 

40 

120 

2N3057A 

Watertown 

TO-46 

STD 


18688 1 

0.4 i 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JAN2N3057A 

Watertown 

TO-46 

STD 

391 

19849 

EEI 

1 

140, 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTX2N3057A 

Watertown 

TO-46 

STD 

391 

19850 

0.4 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTXV2N3057A 

Watertown 

TO-46 

STD 

391 

19851 

0.4 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section Is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes; 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed \/CE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can bo obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN 


NPN Transistors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

j- 

SMifj 

Spec 

Sheet 

ID 

PP 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

mm 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N0910 

Watertown 

TO-18 

STD 


19724 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

75 

300 

2N911 

Watertown 

TO-18 

STD 


18699 

0.5 


100 

60 

7 

1 


35 

140 

2N912 

Watertown 

TO-18 

STD 


18698 

0.5 


100 

60 

7 

1 

^1 

35 

140 

JAN2N0910 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19725 

0.5 


100 

60 

7 

1 

gfai 

75 

300 

JAN2N0910S 

Watertown 

TO-18 

stdI 

274 

19727 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

75 

300 

JAN2N0911 

Watertown 

TO-18 

'STD 

274 

19729 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

35 

140 

JAN2N0911S 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19731 

0.5 


100 


7 

1 

mum 

35 

140 

JAN2N0912 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19733 

0.5 


100 


7 

1 

50 

15 

60 

JAN2N0912S 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19735 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

15 

60 

JANTX2N0910 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19726 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

75 

300 

JANTX2N0910S 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19728 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

75 

300 

JANTX2N0911 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19730 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

35 

140 

JANTX2N0911S 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19732 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

35 

140 

JANTX2N0912 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19734 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

15 

60 

JANTX2N0912S 

Watertown 

TO-18 

STD 

274 

19736 

0.5 


100 

60 

7 

1 

50 

15 

60 

HS930 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18725 

0.5 

0.03 

45 

45 

5 



150 

600 

JAN2N2919 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19824 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JAN2N2919L 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19827 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JAN2N2920 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19830 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

JAN2N2920L 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19833 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

JANTX2N2919 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19825 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JANTX2N2919L 

Watertown 

TO-77 

STD 

1 355 

19828 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JANTX2N2920 

Watertown 

TO-77 

STD 

i 355 

19831 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

JANTX2N2920L 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19834 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

JANTXV2N2919 

Watertown 

TO-77 

STD 

355 

19826 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JANTXV2N2919L 

Watertown 

TO-77 

STD 

, 355 

19829 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

100 

325 

JANTXV2N2920 

Watertown 

TO-77 

STD 

1 355 

19832 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

JANTXV2N2920L 

Watertown 

TO-77 

STD 

1 355 

19835 

0.5 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

1 

235 

800 

2N0760A 

Watertown 

TO-18 

STD 


19722 

0.5 

0.1 

75 

60 

8 

1 

10 

76 

333 

2N757A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18689 

0.5 

0.1 

75 

60 

i 6 

1 

10 

18 

36 

2N759A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18690 

0.5 

0.1 

75 

60 

8 

1 

10 

18 

36 

JAN2N0759A 

Watertown 

TO-18 

STD 

218 

19721 

0.5 

0.1 

75 

60 

8 

1 

10 

36 

90 

JAN2N0760A 

Watertown 

TO-18 

STD 

218 

19723 

0.5 

0.1 

60 

60 

8 

1 

10 

76 

333 

2N0718A 

Watertown 

TO-18 

STD 

181 

19710 

0.5 

0.5 

60 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JAN2N0718A 

Watertown 

TO-18 

STD 

181 

19711 

0.5 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JANTXV2N0718A 

Watertown 

TO-18 

STD 

181 

19712 1 

0.5 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

1 120 

2N0720A 

Watertown 

TO-18 

STDl 

182 

19715 

0.5 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JAN2N0720A 

Watertown 

TO-18 

STD 

182 

19716 

0.5 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JANTX2N0720A 

Watertown 

TO-18 

STD 

182 

19717 

0.5 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

HS4401 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18728 

0.5 

0.6 

60 

40 

6 



40 

300 

HS5551 

Sertech Lab 

HSOT 

! SM 


18727 

0.5 

0.6 

180 

160 

6 



80 

250 

2N2221A 

Watertown 

TO-18 

ISTD 


18694 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

40 

120 

2N2222A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18695 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 I 

150 

100 

300 

HS2222A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18726 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 



ggl 

300 

JAN2N2221A 

Watertown 

TO-18 

STD 

255 

19786 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 I 

150 

KSI 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2, For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4, Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JAN2N2222A 

Watertown 

TO-18 

STD 

255 

19789 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTX2N2221A 

Watertown 

TO- 18 

STD 

255 

19787 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

40 

120 

JANTX2N2222A 

Watertown 

TO-18 

STD 

255 

19790 

0.5 


75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTXV2N2221A 

Watertown 

TO-18 

STD 

255 

19788 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

40 

120 

JANTXV2N2222A 

Watertown 

TO-18 

STD 

255 

19791 

0.5 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

2N3700 

Watertown 

TO-18 

STD 


18696 

0.5 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JAN2N3700 

Watertown 

TO-18 

STD 

391 

19899 

0.5 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTX2N3700 

Watertown 

TO-18 

STD 

391 

19900 

0.5 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

ESItl 

JANTXV2N3700 

Watertown 

TO-18 

STD 

391 

19901 

0.5 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

2N3737 

Watertown 

TO-46 

STD 


18697 

0.5 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JAN2N3737 

Watertown 

TO-46 

STD 

395 

19909 

0.5 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTX2N3737 

Watertown 

TO-46 

STD 

395 

19910 

0.5 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTXV2N3737 

Watertown 

TO-46 

STD 

395 

19911 

0.5 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

2N0696 

Watertown 

TO-5 

STD 


19700 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

20 

80 

2N0697 

Watertown 

TO-5 

STD 


19703 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

40 

120 

JAN2N0696 

Watertown 

TO-5 

STD 

99 

19701 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

20 

KB 

JAN2N0696S 

Watertown 

TO-5 

STD 

99 

19702 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

20 

80 

JAN2N0697 

Watertown 

TO-5 

STD 

99 

19704 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

40 

120 

JAN2N0697S 

Watertown 

TO-5 

STD 

99 

19705 

0.6 


60 

40 

5 

1.5 

150 

40 

120 

2N3904 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


17975 

0.6 

0.01 

60 

40 

6 

0.2 


100 

300 

2N4401 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


17977 

0.6 

0.01 

60 

40 

6 

0.4 


80 

300 

PN2222A 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


18167 

0.6 j 

0.01 

75 

40 

6 

0.3 


75 

300 

JAN2N2060 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19771 

0.6 

0.5 

100 

60 

7 


50 

50 

100 

JAN2N2060L 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19774 

0.6 

0.5 

100 

60 

7 

0.3 

50 

50 

100 

JANTX2N2060 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19772 

0.6 1 

0.5 

100 

60 

7 

0.3 

50 

50 

100 

JANTX2N2060L 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19775 

0.6 1 

0.5 

100 

60 

7 

0.3 

50 


100 

JANTXV2N2060 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19773 

0.6 ! 

0.5 

100 

60 

7 

0.3 

50 

50 

100 

JANTXV2N2060L 

Watertown 

TO-77 

STD 

270 

19776 

0.6 1 

0.5 

100 

60 

7 

0.3 

50 

50 

100 

2N0497 

Watertown 

TO-5 

STD 


19686 

0.8 


60 

60 

8 

2 

ESEi 

mm 

36 

2N0656 

Watertown 

TO-5 

STD 


19692 

0.8 1 


60 

60 

8 . 

2 


ESI 

90 

JAN2N0497 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 

19687 

0.8 I 


60 

60 

8 

2 


12 

36 

JAN2N0497S 

Watertown 

TO-5 1 

STD 

74 

19688 

0.8 1 


60 

60 

8 

2 

200 

12 

36 

JAN2N0656 

Watertown 

TO-5 

STDl 

74 1 

19693 

0.8 1 


60 

60 

8 

2 

200 

30 

90 

JAN2N0656S 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 1 

19694 

0.8 


60 

60 

8 

2 

200 

30 

90 

2N0498 

Watertown 

TO-5 

STD 

1 

19689 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

12 

36 

2N0657 

Watertown 

TO-5 

STD 


19695 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

30 

90 

2N0657A 

Watertown 

TO-5 

STD 


19696 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

30 

90 

2N0657AL 

Watertown 

TO-5 

STD 


19697 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

30 

90 

JAN2N0498 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 

19690 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

12 

36 

JAN2N0498S 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 

19691 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

12 

36 

JAN2N0657 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 

19698 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

30 

90 

JAN2N0657S 

Watertown 

TO-5 

STD 

74 

19699 

0.8 


100 

100 

8 

2 

200 

30 

90 

2N1613 

Watertown 

TO-5 

STD 


18703 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

2N1711 

Watertown 

TO-5 

STD 


18704 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JAN2N1613 

Watertown 

TO-39 

STD 

181 

19753 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can bo obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the MIcrosemI manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


spec 

Data 

Sheet 

PD 

(W) 

1C 

M 

Vcbo 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE{sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

tnin 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JAN2N1613L 

Watertown 

TO-5 

STD 

181 

19756 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JAN2N1711 

Watertown 

TO-5 

STD 

225 

19759 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JAN2N1711S 

Watertown 

TO-39 

STD 

225 

19761 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JANTX2N1613 

Watertown 

TO-39 

STD 

181 

19754 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JANTX2N1613L 

Watertown 

TO-5 

STD 

181 

19757 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JANTX2N1711 

Watertown 

TO-5 

STD 

225 

19760 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JANTXV2N1613 

Watertown 

TO-39 

STD 

181 

19755 

0.8 

■liCT 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

JANTXV2N1613L 

Watertown 

TO-5 

STD 

181 

19758 

0.8 

0.5 

75 

30 

7 

1.5 

150 

40 

120 

2N1890 

Watertown 

TO-5 

STD 


18705 

0.8 

0.5 

100 

60 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JAN2N1890 

Watertown 

TO-5 

STD 

225 

19763 

0.8 

0.5 

100 

60 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JAN2N18gOS 

Watertown 

TO-39 

STD 

225 

19765 

0.8 

0.5 

100 

60 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JANTX2N1890 

Watertown 

TO-5 

STD 

225 

19764 

0.8 

0.5 

100 

60 

7 

1.5 

150 

100 

300 

JANTX2N1890S 

Watertown 

TO-39 

STD 

225 

19766 

0.8 

0.5 

100 

60 

7 

1.5 

150 

100 

300 

2N1893 

Watertown 

TO-5 

STD 


18706 

0.8 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JAN2N1893 

Watertown 

TO-5 

STD 

182 

19767 

0.8 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JAN2N1893S 

Watertown 

TO-39 

STD 

182 

19769 

0.8 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JANTX2N1893 

Watertown 

TO-5 

STD 

182 

19768 

0.8 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

JANTX2N1893S 

Watertown 

TO-39 

STD 

182 

19770 

0.8 

0.5 

120 

80 

7 

5 

150 

40 

120 

2N2219 

Watertown 

TO-39 

STD 


18707 

0.8 

0.8 

60 

30 

5 

0.3 

150 

100 

300 

2N2219A 

Watertown 

TO-5 

STD 


18708 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JAN2N2219A 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19777 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JAN2N2219AL 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19780 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTX2N2219A 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19778 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTX2N2219AL 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19781 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTXV2N2219A 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19779 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

JANTXV2N2219A 

Watertown 

TO-39 

STD 

251 

19782 

0.8 

0.8 

75 

50 

6 

0.3 

150 

100 

300 

2N3019 

Watertown 

TO-5 

STD 


18709 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JAN2N3019 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19842 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JAN2N3019S 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19845 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTX2N3019 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19843 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTX2N3019S 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19846 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

JANTXV2N3019 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19844 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 1 

300 

JANTXV2N3019S 

Watertown 

TO-39 

STD 

391 

19847 

0.8 

1 

140 

80 

7 

0.2 

150 

100 

300 

2N3501L 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19881 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N3501 

Watertown 

TO-39 

STD 

366 

19878 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N3501L 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 ! 

19882 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N3501 

Watertown 

TO-39 

STD 

366 

19879 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N3501L 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19883 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 1 

300 

JANTXV2N3501 

Watertown 

TO-39 

STD 

366 

19880 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N3501L 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19884 

1 


150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 

BC237 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24384 

1 

0.1 

50 

45 

6 

0.2 

0.01 

120 

800 

BC237A 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24385 

1 

En 

50 

45 

6 

0.2 

0.01 

120 

220 

BC237B’ 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24386 

1 

0.1 

50 

45 

6 

0.2 

0.01 

200 

460 

BC237C 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24387 

1 

0.1 

50 

45 

6 

0.2 

0.01 

380 

800 

2N3501 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

18714 

1 

0.3 

150 

150 

6 

0.4 

150 

100 

300 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


NPN-4 


http://www.microsemi.com 













NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

:?0atac: 

Sheet 

ID 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ 1C HFE 

: ■ :;h min" 

(V) (mA) 1 (dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5109 

Watertown 

TO-39 

STD 


18715 

1 

0.4 

40 

20 

3 

0.5 

100 

40 

150 

JAN2N5109 

Watertown 

TO-39 

STD 

453 

19951 

1 

0.4 

40 

20 

3 

0.5 

100 

40 

150 

JANTX2N5109 

Watertown 

TO-39 

STD 

453 

19952 

1 

0.4 

40 

20 

3 

0.5 

100 

40 

wm 

JANTXV2N5109 

Watertown 

TO-39 

STD 

453 

19953 

1 

EEI 

40 

20 

3 

0.5 

100 

40 

150 

2N3866A 

Watertown 

TO-39 

STD 


18717 

1 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

25 

200 

JAN2N3866A 

Watertown 

TO-39 

STD 

398 

19934 

1 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

25 

200 

JANTX2N3866A 

Watertown 

TO-39 

STD 

398 

19935 

1 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

25 

200 

JANTXV2N3866A 

Watertown 

TO-39 

STD 

398 

19936 

1 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

25 

200 

2N2106 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


mm 

1 

0.5 

60 

60 

8 

5 

0.2 

12 

36 

2N2107 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



1 

0.5 

60 

60 

8 

2 

0.2 

30 

90 

2N2108 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


mm 

1 

0.5 

66 

60 

8 

2 

0.2 

75 

200 

2N3498 

Watertown 

TO-5 

STD 


lEBO 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

40 

120 

2N3499 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

18719 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N3498 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19872 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

40 

120 

JAN2N3499 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19875 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N3498 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19873 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

40 

120 

JANTX2N3499 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19876 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N3498 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19874 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

40 

120 

JANTXV2N3499 

Watertown 

TO-5 

STD 

366 

19877 

1 

0.5 

100 

100 

6 

0.4 

150 

100 

300 

2N2726 

PPG, Inc. 


STD 


22996 

1 

0.5 

200 

150 

10 

2 

0.2 

30 

90 

2N2727 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


22997 

1 

0.5 

200 

150 

10 

2 

0.2 

75 

150 

2N4000 

PPG, Inc. 


STD 


23184 

1 

1 

100 

80 

8 


0.5 

30 

120 

2N4001 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23185 

1 

1 

120 1 

100 

8 

0.5 

0.5 

40 

120 

2N5252 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23339 

1 

1 

300 ! 

300 

6 

1 

0.1 

40 

i^oo 

2N3735 

Watertown 

TO-5 

STD 


18720 

1 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

2N3735L 

Watertown 

TO-5 

STD 

395 

19905 

! 1 

1.5 

75 

40 

5 


500 

40 

140 

JAN2N3735 

Watertown 

TO-39 

STD 

395 

19902 

1 

1.5 

75 

40 

5 


500 

40 

140 

JAN2N3735L 

Watertown 

TO-5 

STD 

395 

19906 

1 

1.5 

75 

40 

5 


500 

40 

140 

JANTX2N3735 

Watertown 

TO-39 

STD 

395 

19903 

1 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTX2N3735L 

Watertown 

TO-5 

STD 

395 

19907 

1 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTXV2N3735 

Watertown 

TO-39 

STD 

395 

19904 

1 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTXV2N3735L 

Watertown 

TO-5 

STD 

395 

19908 

1 

1.5 

75 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

2N3469 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23098 

1.2 

5 

35 

25 

8 

0.5 

1 

100 


BC547 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24389 

1.5 

0.1 

50 

45 

6 

0.25 

0.01 

110 

800 

BC547A 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24390 

1.5 

0.1 

50 

45 

6 

0.25 

0.01 

110 

220 

BC547B 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24391 

1.5 

0.1 

50 

1 45 

6 

0.25 

0.01 

200 

450 

BC547C 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24392 

1.5 

0.1 

50 

1 45 

6 

0.25 

0.01 

420 

800 

2N4124 

PPG. Inc. 

TO-92 

STD 


24378 

1.5 

0.2 

30 

25 

5 

0.3 

0.05 

120 

360 

2N3904 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24376 

1.5 

0.2 

60 

40 

6 

0.2 

0.01 

100 

300 

PN2369A 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24394 

I 1.5 

0.5 i 

40 

15 

4.5 

0.2 

0.01 

40 

120 

2N4401 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24380 

1.5 

0.6 

60 

40 

6 

0.4 

0.15 

100 

300 

PN2222A 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24393 

1.5 

0.6 

75 

40 

6 

0.3 

0.15 

100 

300 

2N5551 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24383 

1.5 

0.6 

180 

160 

6 

0.15 

0.01 

80 

250 

BC337 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24388 

1.5 

0.8 

50 

45 

5 

0.7 

0.5 

100 

630 

2N4307 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23219 

1.5 

5 

100 

60 

6 

1 

1 

50 

150 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed \/CE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Httcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

t:" 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

PD 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFi 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N4311 

PPG, Inc. 


STD 


23221 

1.5 

5 

100 

60 

6 

1.4 

1 

40 

120 

2N4305 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23218 

1.5 

5 

120 

80 

6 

1 

1 

50 

150 

2N4309 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23220 

1.5 

5 

120 

80 

6 

1.4 

1 

50 

150 

2N2222A 

PPG. Inc. 

TO-18 

STD 


24374 

1.8 

0.8 

75 

40 

6 

0.3 

0.15 

100 

300 

2N1506 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


22964 

3 

0.5 

60 

40 

4 

1.5 

0.1 

10 

100 

2N1613A 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


22965 

3 

0.5 

mm 

70 

10 

1 

2 

20 

60 

2N5011 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


mm 


0.5 

600 


5 

1.5 

0.03 

30 

180 

2N5012 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 




0.5 

700 


5 

1.6 

0.03 

30 

180 

2N5013 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23253 

4 

0.5 

800 


5 

1.6 

0.02 

30 

180 

2N5014 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23254 

4 

0.5 

900 


5 

1.6 

0.02 

30 

180 

2N5015 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23255 

4 

0.5 

1000 


5 

1.8 

0.02 

30 

180 

2N5010 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23250 

4 

0.5 

500 

500 

5 

1.4 

0.03 

30 

180 

2N5092 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

, 

23281 

4 

1 

400 

400 

6 

0.5 

0.03 

50 

300 

2N5095 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23282 

4 

1 

500 

500 

6 

0.5 

0.03 

50 

300 

2N5097 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23283 

4 

1 

600 

600 

6 

0.5 

0.03 

50 

300 

2N5098 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23284 

4 

1 

700 

700 

6 

0.5 

0.03 

50 

300 

2N5099 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23285 

4 

1 

800 

800 

6 

0.5 

0.03 

50 

300 

2N3500 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23105 

5 

0.3 

150 

150 

6 

0.4 

0.15 

40 

120 

2N3501 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23106 

5 

0.3 

150 

150 

6 

0.4 

0.15 

100 

300 

2N3866 

Watertown 

TO-39 

STD 


18716 

5 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

15 

200 

JAN2N3866 

Watertown 

TO-39 

STD 

398 

19937 

5 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

15 

200 

JANTX2N3866 

Watertown 

TO-39 

STD 

398 

19938 

5 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

100 

15 

200 

JANTXV2N3866 

Watertown 

TO-39 

STD 

1 398 

19939 

5 

0.4 

60 

30 

3.5 

1 

■HUB 

15 

200 

2N1700 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



5 

1 

60 

40 

6 

1 

0.2 

1 20 i 

80 

2N3016 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 




1 

100 

50 

1 4 

0.75 

1 

60 

150 

2N2102 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


m:!;M 

MM 

1 1 

120 

65 

7 


lana 

40 

1^ 

2N2102A 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



mm 

1 

120 

65 

7 

0.5 

Eia 

40 

120 

2N2102S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


mm 

5 

1 

120 

■sHfl 

7 

0.5 

0.15 

40 

120 

2N2987 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


mat 

WEM 

1 

95 

80 

7 

0.8 

0.2 

25 

75 

2N2989 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



MM 

1 

95 

80 

7 

0.8 

0.2 

60 

120 

2N2991 

PPG, Inc. 


STD 




1 

95 

80 

7 

3 

0.2 

25 

75 

2N2993 

PPG, Inc. 

TO-5 (s) 

STD 


23027 

5 

1 

95 

80 

7 

3 

0.2 

60 

120 

2N2988 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23022 

5 

1 

155 

100 

7 

0.8 

0.2 

25 

75 

2N2990 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23024 

5 

1 

155 

100 

8 

0.8 

0.2 

60 

120 

2N2992 

PPG, Inc. 

TO-5 (s) 

STD 


23026 

5 

1 

155 

100 

7 

3 

0.2 

25 

75 

2N2994 

PPG. Inc. 

TO-5 (s) 

STD 


23028 

5 

T 

155 

100 

7 

3 

0.2 

60 

120 

2N3440 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23084 

5 

1 

McWt'i 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

2N3440L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23089 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JAN2N3440 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23085 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JAN2N3440L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23090 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANS2N3440 

PPC, Inc, 

TO-5 

STD 


23088 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANS2N3440S 

PPG, Inc. 

TO-5 

Ena 

1^ 

23093 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTX2N3440 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23086 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTX2N3440L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23091 

5 

BH 

llcfi!il 

1^^ 

IQI 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTXV2N3440 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23087 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending iC (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

;:-;icj| 

(A) 

febo 

(V) 

Vceo 

(V) 

(V) 

VCE{sat) (glC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N3440L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23092 

5 

1 

300 

250 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

2N3439 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23074 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

2N3439L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23079 

5 

1 


350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JAN2N3439 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23075 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JAN2N3439L 

PPG, Inc. 


STD 

368 

23080 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANS2N3439 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23078 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANS2N3439S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23083 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTX2N3439 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23076 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTX2N3439L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23081 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTXV2N3439 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23077 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

JANTXV2N3439L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

368 

23082 

5 

1 

450 

350 

7 

0.5 

0.02 

40 

160 

2N1479 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


22953 

5 

1.5 

60 

40 

12 

1.4 

0.2 

20 

60 

2N1481 

PPG, Inc. 


STD 


22955 

5 

1.5 

60 

wm 

12 

1.4 

0.2 

35 

100 

2N1480 

PPG. Inc. 


STD 



5 

1.5 

100 

55 

12 

1.4 

0.2 

20 

60 

2N1482 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



MM 

1.5 

100 

55 

12 

1.4 

0.2 

35 

100 

2N2890 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23013 

5 

2 

100 

80 

5 

0.75 

1 

30 

90 

2N2891 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23014 

5 

2 

100 

80 

5 

0.75 

1 

50 

150 

2N4225 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23207 

5 

3 

80 

40 

6 

0.5 

1 

40 

150 

2N2983 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23017 

5 

3 

150 

80 

8 

0.6 

0.5 

20 

60 

2N2985 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23019 

5 

3 

150 

80 

8 

1.25 

1 

40 

120 

2N2984 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



M 

3 

185 

120 

8 

1.25 

1 

20 

60 

2N2986 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



— 

3 

185 

120 

8 

1.25 

1 

40 

120 

2N3017 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23030 

5 

5 

KRtI 

50 

4 

0.75 

1 

60 

150 

2N4150 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23195 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

2N4150S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23200 

5 

5 

KTiIil 

80 

5 

0.6 

5 

^40 

120 

2N5729 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD! 


23466 

5 

5 

iEEl 

80 

5 

1.5 

2 

30 

300 

2N6350 

PPG, Inc. 

TO-33 

STD 


23573 

5 

5 

80 

80 

12 

1.5 

5 

2000 

1000 

JAN2N4150 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23196 

5 

5 

100 

80 

5 

06 

5 

40 

120 

JAN2N4150S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23201 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANS2N4150 

i PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23199 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANS2N4150S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23204 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTX2N4150 

! PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23197 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 


JANTX2N4150S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23202 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTXV2N4150 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23198 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTXV2N4150S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23203 

5 

5 

100 

80 

5 

0.6 

5 

40 

120 

2N6351 

PPG. Inc. 

TO-33 

STD 


23574 

5 

5 

150 

150 

12 

1.5 

5 

! 1000 

1000 

2N4237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23212 1 6 

3 

50 

40 

6 1 

0.6 

0.25 

30 

120 

2N4238 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23213 

6 

3 

80 

60 

6 

0.6 

0.25 

30 

120 

2N5334 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23360 

6 

3 

60 

60 

8 

0.7 

1 

30 

150 

2N4239 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23214 

6 

3 

100 

80 

6 

0.6 

0.25 

30 

120 

2N5336 

PPG, Inc. 

TO-39 

STD 


23361 

6 

1 5 

80 

80 

6 

1.2 

2 

30 

120 

2N5337 

PPG. Inc. 

TO-39 

STD 


23362 

6 

! 5 : 


80 

6 

1.2 

2 

60 1 

240 

2N5338 

PPG. Inc. 

TO-39 

STD 


23363 

6 

5 1 

100 

100 

6 

1.2 

2 

30 

120 

2N5339 

PPG. Inc. 

TO-39 

STD 


23364 

6 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JAN2N5339 

PPG. Inc. 

TO-39 

STD 

560 

23365 

6 

5 

100 

100 

_6j 

1.2 

2 

60 

240 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Sp0c 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) (glC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTX2N5339 

PPG, Inc. 


STD 

560 

23366 

6 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JANTXV2N5339 

PPG, Inc. 

TO-39 

STD 

560 

23367 

6 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

2N5148 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23286 

7 

2 


1^ 

6 

0.85 

1 

30 

90 

2N5150 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23287 

7 

2 

100 

r 80 

6 

0.85 

1 

70 

200 

2N4863 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23222 

7 

2 

140 

120 

8 

0.2 

0.5 

50 

150 

2N2657 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


22994 

7 

5 

80 

60 

8 

0.5 

1 

BSI 

120 

2N4895 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 




5 



6 

1 

2 

ESI 

120 

2N4896 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23228 

7 

5 

120 

60 

6 

1 

2 

100 

300 

2N2658 

PPG. Inc. 

TO-5 



22995 

7 

5 

100 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

2N4897 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23229 

7 

5 

150 

80 

6 

1.6 

2 

40 

120 

2N3619 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23113 

7.5 

2.5 

75 

40 

4 

0.75 

1 

40 


2N3620 

PPG, Inc. 

TO-5 (s) 

STD 


23114 

7.5 

2.5 

75 

40 

4 

1 

10 

3 


2N3627 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23118 

7.5 

2.5 

100 

50 

4 

0.75 

1 

40 


2N3928 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23162 

7.5 

3 

80 

40 

4 

0.5 

1 

40 

150 

2N3623 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23117 

7.5 

5 

75 

40 

4 

0.75 

1 

40 


2N3628 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23119 

7.5 

5 

75 

40 

4 

1.5 

5 

30 


2N5541 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23385 

7.5 

5 

175 

130 

8 

0.6 

5 

30 

90 

2N5327 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23355 

7.5 

10 

100 

80 

5 

0.6 

1 

100 

300 

2N3675 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23122 

8.7 

3 

90 

55 

7 

0.8 

1 

12 

60 

2N3676 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23123 

8.7 

3 

90 

90 

7 

0.8 

1 

12 

60 

2N5237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23314 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

2N5237S 

PPG, Inc. 

TO-5 

std' 


23319 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JAN2N5237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23315 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JAN2N5237S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23320 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANS2N5237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23318 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANS2N5237S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23323 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTX2N5237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23316 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTX2N5237S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23321 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTXV2N5237 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23317 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTXV2N5237S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23322 

8.75 

5 

150 

120 

5 

0.6 

5 

40 

120 

2N5238 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23324 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

2N5238S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23329 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JAN2N5238 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23325 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JAN2N5238S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23330 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

mm 

120 

JANS2N5238 

PPG.Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23328 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

mm 

120 

JANS2N5238S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23333 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTX2N5238 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23326 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTX2N5238S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23331 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

40 

120 

JANTXV2N5238 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23327 

8.75 

5 

200 

170 

5 


5 

lEEl 

120 

JANTXV2N5238S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

394 

23332 

8.75 

5 

200 

170 

5 

0.6 

5 

IKEi 

120 

2N1714 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


22969 

10 

1 

90 

60 

6 

2 

0.2 

■9 

60 

2N1716 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


22971 

10 

1 

90 

60 

6 

2 

liCT 

40 

120 

2N1715 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


22970 

10 

1 

150 

100 

6 

2 

0.2 

20 

60 

2N1717 

PPG, Inc. 


STD 


rma 

10 

1 

150 

100 

6 

2 

0.2 

10 

120 

2N5681 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



10 

1 

100 

100 

4 

0.6 

Bilcl 

40 

150 


Section Organization; NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Mcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

I'bata^::: 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

Wk: 

max 

(dB) 

2N5682 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23463 

10 

1 

120 

120 

4 

0.6 

0.3 

40 

150 

2N5321 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23353 

10 

2 

75 

50 

7 

0.8 

0.5 

40 

250 

2N5320 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23352 

10 

2 

Will 


7 

0.5 

0.5 

30 

130 

2N5786 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23477 

10 

3.5 

45 

40 

3.5 

1 

1.6 

20 

100 

2N5785 

PPG. Inc. 

TO-5 

Egg 


Kl 

■El 

3.5 

65 

50 

5.5 

0.75 

1.2 

20 

100 

2N5784 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23475 

10 

3.5 

80 

65 

5.5 

0.5 

1 

20 

100 

2N4877 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23226 

10 

4 

70 

60 

5 

1 

4 

20 

100 

2N5152 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23288 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5152L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23293 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5154 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23298 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 


70 

200 

2N5154L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23303 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 


70 

200 

JAN2N5152 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23289 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5152L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23294 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5154 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23299 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JAN2N5154L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23304 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANS2N5152 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23292 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5152L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23297 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5154 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23302 

11.8 



80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANS2N5154L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23307 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTX2N5152 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23290 

11.8 

2 

mitim 

ESI 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTX2N5152L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23295 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTX2N5154 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23300 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTX2N5154L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23305 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTXV2N5152 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23291 

nil 


100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTXV2N5152L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23296 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTXV2N5154 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

544 

23301 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTXV2N5154L 

PPG, Inc. 

TO-5 

Ena 

544 

23306 

11.8 

2 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

EEI 

200 

2N3418 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23034 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

ESI 

60 

2N3418S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23039 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

lEI 

60 

2N3420 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23054 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

40 


2N3420S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



■3 

3 

85 

^1 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JAN2N3418 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23035 

15 

3 

85 

60 

8 

' 05 

1 

20 

60 

JAN2N3418S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23040 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JAN2N3420 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23055 

15 

3 

85 

60 

8 

05 

1 

40 

120 

JAN2N3420S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23060 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANS2N3418 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23038 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 


60 

JANS2N3418S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23043 

15 

3 

85 

60 

1 8 

0.5 

1 


60 

JANS2N3420 

PPG, Inc. , 

TO-5 

STD 

393 

23058 

15 I 3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANS2N3420S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23063 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTX2N3418 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23036 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

^1 

60 

JANTX2N3418S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23041 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 1 

1 

ESI 

60 

JANTX2N3420 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23056 

15 

3 

85 

60 

8 


1 

40 

120 

JANTX2N3420S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23061 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTXV2N3418 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23037 

15 

3 

85 

60 

8 

HI9I 

1 

20 

60 

JANTXV2N3418S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23042 

15 

Kl 

1^ 

60 

8 

HOSE 

1 

20 

60 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN 


NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

■ . ■ 

Mil 

Spec 

SKeei^ 

PD 

(W) 


Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE{sat) (§IC 

(V) (mA) 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N3420 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23057 

15 

3 

85 

60 

8 

0.5 

1 

■SI 

120 

JANTXV2N3420S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23062 

15 

3 

1^ 

60 

8 

0.5 

1 

40 

IBI 

2N3419 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23044 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

ESI 

60 

2N3419S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23049 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

2N3421 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


mm 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

2N3421S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JAN2N3419 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23045 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JAN2N3419S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

icggl 

23050 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JAN2N3421 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23065 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JAN2N3421S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23070 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANS2N3419 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23048 

15 

3 



8 

0.5 

1 

20 

60 

JANS2N3419S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23053 

15 

3 


ESI 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JANS2N3421 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23068 

15 

3 

rail 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANS2N3421S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23073 

15 

3 


80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTX2N3419 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 


■a 

3 


80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JANTX2N3419S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 


wm 

3 


80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JANTX2N3421 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23066 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTX2N3421S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23071 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTXV2N3419 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23047 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JANTXV2N3419S 

PPG, Inc. 


STD 

393 

23052 

15 

3 

125 

80 

8 

0.5 

1 

20 

60 

JANTXV2N3421 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23067 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

JANTXV2N3421S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

393 

23072 

15 

3 

120 

80 

8 

0.5 

1 

40 

120 

2N4111 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23190 

15 

5 

lESI 

60 

8 

1.5 

2 

40 

120 

2N4112 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23191 

15 

6 

lEI 


8 

1.5 

2 

100 

300 

2N4113 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23192 

15 

5 

120 

80 

8 

1.5 

2 

40 

120 

2N4114 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23193 

15 

5 


80 

8 

1.5 

2 

100 

300 

2N3920 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23161 

15 

10 

120 

60 

6 

1.2 

2 i 

100 

300 

2N5552 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23387 

15 

10 

120 

80 

7 

0.5 

5 

50 

150 

2N6232 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23513 

15 

10 

140 

100 

7 

0.7 

5 

25 

100 

2N2876 

PPG, Inc. 

TO-60 

STD 


23004 

18 

2.5 

80 

60 

4 


2.5 

5 


2N3738 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23124 

20 

1 

250 

225 

6 

2.5 

0.1 

40 

200 

2N3739 

PPG, Inc. 


STD 


23125 

20 

1 

325 

300 

6 

2.5 

0.1 

40 

200 

2N3917 

PPG, Inc. 

ESSIHHi 

STDl 


23159 

20 

2 

80 

40 

6 

1.2 

1 

30 

120 

2N3918 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


mnii 

20 

2 

80 

40 

6 

1.2 

1 

100 

300 

2N5598 

PPG, Inc. 1 

TO-66 

STD 



20 

2 

80 

60 

6 

0.85 

1 

70 

200 

2N5600 

PPG. Inc. 


STD 


23393 

20 

2 

100 

80 

6 

0.85 

1 

30 

90 

2N5602 

1 PPG. Inc. 


STD 


23394 

20 

2 

100 

80 

6 

0.85 

1 

70 

200 

2N5604 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23395 

20 

2 

120 

100 

6 

0.85 

1 

30 

90 

2N3766 

PPG. Inc. 

TO-66 

SB 


23139 

20 

4 

80 

60 

6 

2.5 

0.5 

40 

160 

2N3767 

PPG, Inc. 


STD 


23140 

20 

4 

100 

80 

6 

2.5 

0.5 

40 

160 

2N5083 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23278 

20 

10 

120 

60 

6 

0.5 

2 

■SI 

120 

2N5084 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23279 

20 

10 

120 

60 

6 

0.5 

2 

100 

300 

2N5085 

PPG. Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23280 

20 

10 

150 

80 

6 

0.5 

2 

40 

120 

2N1701 

PPG. Inc. 

TO-8 

STD 


22967 

25 


60 

40 

6 

1.5 ! 

laci 

20 

i^il 

2N1483 

1 PPG, Inc. 

TO-8 

STD 


22957 

25 

3 


40 

12 

2 1 

0.75 

20 

60 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), foiiowed by ascending iC (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


n/Scrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

: 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

■ 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ 1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N1485 

PPG, Inc. 

TO-8 

STD 


22958 

25 

3 

60 

40 

12 

KilriM 

0.75 

35 

100 

2N1486 

PPG, Inc. 

TO-8 

STD 


22959 

25 

3 

100 

55 

12 


0.75 

35 

100 

2N4910 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23230 

25 

4 

40 

40 

5 

0.6 

0.5 

20 

100 

2N4911 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23231 

25 

4 

60 

60 

5 

0.6 

0.5 

20 

100 

2N4912 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23232 

25 

4 

80 

80 

5 

0.6 

0.5 

20 

mmm 

2N5606 

PPG, Inc. 

TO-66 

Ena 


23396 

25 

5 

80 

60 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5610 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23397 

25 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N6352 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23575 

25 

5 

80 

80 

12 

1.5 

h^sM 



2N5612 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23398 

25 

5 

120 

100 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N6353 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23576 

25 

5 

150 

150 

12 

1.5 

5 

1000 

1000 

2N3018 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23031 

25 

10 

Bh!il 

Miliy 

4 

0.75 

1 

60 

150 

2N4300 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23216 

26 

2 

100 

80 

8 

0.5 

1 

30 

120 

2N5662 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23423 

26 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JAN2N5662 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23424 

26 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTX2N5662 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23425 

26 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTXV2N5662 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23426 

26 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N5663 

PPG. Inc. 

TO-5 

Eiiil 


23427 

26 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JAN2N5663 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23428 

26 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTX2N5663 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23429 

26 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTXV2N5663 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

454 

23430 

26 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N5666 

PPC, Inc. 

TO-5 

STD 


23441 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N5666S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23446 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JAN2N5666 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23442 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JAN2N5666S 

PPG, Inc. 

TO-5 

ESSl 

455 

23447 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANS2N5666 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23445 

26 

5 

250 

200 

6 1 

0.4 

1 

40 

120 

JANS2N5666S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23450 

26 

5 

250 

200 

6 


1 

40 

120 

JANTX2N5666 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23443 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTX2N5666S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

455 



5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTXV2N5666 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 1 



5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTXV2N5666S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23449 

26 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N5667 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


mm 


KM 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N5667S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 




5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JAN2N5667 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23452 

26 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JAN2N5667S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23457 

26 

5 


300 

6 

0.4 

1 

25 1 

75 

JANS2N5667 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23455 

26 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANS2N5667S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23460 

26 

5 

Kgil 

■CTITIM 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTX2N5667 

PPG. Inc. 

TO-5 

Eii5l 

455 

23453 

26 

5 


Icfgll 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTX2N5667S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23458 

26 

KM 

EM 

IMl 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTXV2N5667 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23454 

26 

KM 



6 1 


1 

25 

75 

JANTXV2N5667S 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

455 

23459 

26 

5 

B»l»l 

iSil 

6 


1 

25 

75 

2N4864 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23223 

28 

2 

BSl 

120 

8 

0.2 

0.5 

50 

150 

TIP29 

PPG, Inc. 

TO-220 



24338 

KM 

1 

40 

40 

5 

0.7 

1 

15 

75 

TIP29A 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24339 

30 

1 

60 

60 

5 

0.7 

1 

15 

75 

TIP29B 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24340 

30 

1 

80 

80 

5 


1 

15 

75 

TIP29C 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24341 

30 

1 

100 

100 

5 

0.7 

1 

15 

75 


Section Organization; NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


NScrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

- ^ ; 

Outline 

Type 

SjDec 

Sheet 

Esiil 

liil 

(W) 

1C 

(A) 

:yc|>d’ 

:iii 

|/cep: 

lii 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

max 

(dB) 

2N2150 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


22986 

30 

2 

125 

80 

8 

1.25 

1 

KM 

60 

2N2151 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


22990 

30 

2 

125 

80 

8 

■DBS 

1 

mm 

120 

JAN2N2150 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

22987 

30 

2 

125 

80 

8 

■E!S 

1 


60 

JAN2N2151 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

ma 

30 

2 

125 

80 

8 


1 

ESI 

120 

JANTX2N2150 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

22988 

30 

2 

125 

80 

8 

1.25 

1 

20 

60 

JANTX2N2151 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

22992 

30 

2 

125 

80 

8 

1.25 

1 

40 

120 

JANTXV2N2150 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

22989 

30 

2 

125 

80 

8 

1.25 

1 

20 

60 

JANTXV2N2151 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

277 

22993 

30 

2 

125 

80 

8 

1.25 

1 

40 

120 

2N3621 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23115 

30 

5 

75 

40 

4 

0.75 

10 

40 


2N3622 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23116 

30 

5 

75 

40 

4 

0.75 

10 

40 


2N3629 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23120 

30 

5 


40 

4 

1.5 

5 

40 


2N3630 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23121 

30 

5 

75 

40 

4 

1.5 

5 

40 


2N3744 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23126 

30 

5 

60 

40 

7 

0.25 

1 

20 

60 

2N3747 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23129 

30 

5 

60 

40 

7 

0.25 

1 

40 

120 

2N3750 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23136 

30 

5 

60 

40 

7 

0.25 

1 

100 

300 

2N3852 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23148 

30 

5 

60 

40 

5 

0.5 

1 

50 

150 

2N3853 

PPG, Inc. 

TO-59 

isira 

. 

23149 

30 

5 

60 

40 

5 

0.5 

1 

30 

90 

2N2877 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23005 

30 

5 

80 

60 

8 

0.25 

1 

20 

60 

2N2878 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23006 

30 

5 

80 

60 

8 

0.25 

1 

40 

120 

2N3745 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23127 

30 

5 

80 

60 

8 

0.25 

1 

20 

60 

2N3748 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23130 

30 

5 

80 

60 

8 

0.25 

1 

40 

120 

2N3751 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23137 

30 

5 

80 

60 

8 

0.25 

1 

100 

i 300 

2N2879 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23007 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

20 

1 60 

2N2880 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

1 

23008 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

2N2892 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23015 

30 

5 

100 

80 

5 

0.75 

1 

30 

90 

2N2893 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

1 

23016 

30 

5 

100 

80 

50 

0.75 

1 

50 

150 

2N3746 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

i 

23128 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

20 

60 

2N3749 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23131 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

2N3752 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23138 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

100 

300 

2N3850 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23146 

30 

5 

100 

80 

5 

0.5 

1 

50 

150 

2N3851 

PPG. Inc. 

TO-59 

STD 


ma 

30 

5 

100 

80 

5 


1 

30 

KM 

2N3996 

PPG. Inc. 

1 TO-111 Iso 

STD 



1 

23164 

30 

5 

100 

80 

8 


1 

40 

120 

2N3997 

PPG. Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23169 

30 

5 

100 

80 

8 

■^1 

1 

80 

240 

2N3998 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23174 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

2N3999 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23179 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 


2N5326 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23354 

30 

5 

100 

80 

6 

1 

1 

50 

150 

JAN2N2880 

PPG. Inc. 

TO-111 

STD 

315 

23009 

30 

5 


80 

8 


1 

40 

120 

JAN2N3749 

PPG. Inc. ! 

TO-111 Iso 

STD 

315 

23132 

30 

5 

KTiTil 

80 

8 


1 

40 

120 

JAN2N3996 

PPG. Inc. ! 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23165 

30 

5 


80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JAN2N3997 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23170 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JAN2N3998 

PPG, Inc. 1 

TO-111 

STD 

374 


30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JAN2N3999 

PPC, Inc. 

TO-111 

STD 

374 


30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANS2N2880 

PPG, Inc. 

TO-111 


icna 

23012 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANS2N3749 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

315 

23135 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANS2N3996 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 


KM 

5 

100 

80 

8 


1 

40 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


P^rt Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

ID 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebb 

(V) 

VCE(sat) @ 1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANS2N3997 

PPG. Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23173 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANS2N3998 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23178 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANS2N3999 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23183 

30 


IQsl 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANTX2N2880 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

315 

23010 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTX2N3749 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

315 

23133 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTX2N3996 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23166 

30 

5 

fm 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTX2N3997 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23171 

30 

5 

KTiTil 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANTX2N3998 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23176 

30 

mm 

KTiCT 

80 

8 


1 

40 

120 

JANTX2N3999 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23181 

30 

5 


EH 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANTXV2N2880 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

315 

23011 

30 

5 

DiSI 

ESI 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTXV2N3749 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

315 

23134 

30 

5 

100 

m 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTXV2N3996 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23167 

30 

5 

100 

80 

8 


1 

40 

120 

JANTXV2N3997 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 

374 

23172 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

JANTXV2N3998 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23177 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

40 

120 

JANTXV2N3999 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 

374 

23182 

30 

5 

100 

80 

8 

0.25 

1 

80 

240 

2N5328 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23356 

30 

10 

100 

80 

5 

0.6 

5 

50 

150 

2N5658 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23413 

30 

10 

120 

80 

7 

0.5 

5 

50 

150 

2N5659 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23414 

30 

10 

120 

80 

7 

0.5 

5 

50 

150 

2N3583 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23107 

35 

1 

250 

175 

6 

5 

0.75 

40 

200 

2N4998 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23236 

35 

2 

100 

80 

6 

0.85 

1 

30 

90 

2N5000 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23237 

35 

2 

100 

80 

6 

0.85 

1 

70 

200 

2N6215 

PPG, Inc. 

TO-63 ! 

STD 


23512 

35 

2 

100 

80 

8 

0.8 

2.5 

25 

150 

2N5660 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23415 

35 

2 

250 

200 

6 


1 

40 

120 

JAN2N5660 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

454 

23416 

35 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTX2N5660 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

454 

23417 

35 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTXV2N5660 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

454 

23418 

35 

2 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N3584 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23108 

35 

2 

375 

250 

6 

0.75 

1 

8 

80 

2N3585 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23109 

35 

2 

500 

300 

6 

0.75 

1 

8 

80 

2N4240 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23215 

35 

2 

500 

300 

6 

1 

1 

30 

150 

2N5661 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23419 

35 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JAN2N5661 

PPG, Inc. ! 

TO-66 

STD 

454 

23420 

35 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTX2N5661 

PPG, Inc. 1 

TO-66 

STD 

454 

23421 

35 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTXV2N5661 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

454 

23422 

35 

2 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N3929 

PPG, Inc. 

TO-111 

STD 


23163 

35 

3 : 

80 

40 

4 

0.5 

1 

40 

150 

2N5202 

PPC, Inc. 

TO-66 

STD 


23312 

35 

4 

100 

50 

6 

1.2 

4 

10 

100 

2N3878 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23150 

35 

7 

120 

50 • 

7 

2 

0.5 

50 

EfSI 

2N3879 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23151 

35 

7 

120 

75 

7 

1.2 

4 

12 

100 

JAN2N3879 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

526 

23152 

35 1 

7 i 

120 

75 

7 

1.2 

4 

12 

100 

JANTX2N3879 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

526 

23153 

35 

7 

120 

75 

7 

1.2 

4 

12 

100 

JANTXV2N3879 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

526 

23154 

35 

7 1 

120 

75 

7 

1.2 

4 

12 

100 

2N5296 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24397 

36 

4 

60 

40 

5 

1 

1 

30 


2N5298 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24398 

36 

4 

80 

60 

5 

1 

1.5 

20 

80 

2N5294 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24396 

36 

4 

80 

70 

7 

1 

0.5 

30 

120 

2N4116 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23194 

37 1 

5 

120 

80 

8 

0.6 

2 

100 

300 

2N5050 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23268 

40 ' 

2 

125 

125 

6 

1 

0.75 

25 

100 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


K/Hcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

(W) 

IG 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ IC j HFE 

'min':. 

(V) (mA) I (dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5051 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23269 

40 

2 

150 

150 

6 

1 

liBgl 

MM 


2N5052 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23270 

40 

2 

200 

200 

6 

1 


25 

100 

TIP31 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24346 

40 

3 

40 

40 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP31A 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24347 

40 

3 

60 

60 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP31B 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24348 

40 

3 

80 

80 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP31C 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24349 

40 

3 

100 

100 

5 

1.2 

3 

10 

50 

2N5074 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23274 

40 

3 

200 

200 

6 

2 

0.5 

30 

ntii 

2N5075 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23275 

40 

3 

200 

200 

6 

2 

0.5 

90 


2N5076 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23276 

40 

3 

250 

250 

6 

2 

0.5 

30 

110 

2N5077 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23277 

40 

3 

250 

250 

6 

2 

0.5 

90 

250 

2N6121 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24412 

40 

4 

45 

45 

5 

0.6 

1.5 

25 

100 

2N6122 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24413 

40 

4 

60 

60 

5 


1.5 

25 

100 

2N6465 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23581 

40 

4 

110 

100 

5 

3 

1.5 

15 

150 

2N6466 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23582 

40 

4 

130 

120 

5 

3 

1.5 

15 

150 

2N6474 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24422 

40 

4 

130 

120 

5 

1.2 

1.5 

15 


2N6374 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23580 

40 

6 

50 

40 

5 

1 

3 

20 

100 

2N6373 

PPG, Inc. 

‘ TO-66 

STD 


23579 

40 

6 

70 

60 

5 

1 

2.5 

20 

100 

2N6372 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23578 

40 

6 

90 

80 

6 

1 

2 

20 

100 

2N6288 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24416 

40 

7 

40 

30 

5 

3.5 

7 

30 

150 

2N6290 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24417 

40 

7 

60 

50 

5 

3.5 

7 

30 

150 

2N6292 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24418 

40 

7 

80 

70 

5 

3.5 

7 

30 

150 

2N5427 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23375 1 

40 

7 

80 

80 

6 

0.7 

2 

30 

100 

2N5428 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23376 

40 

7 

80 

80 

6 

0.7 

2 

60 

240 

2N5429 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23377 

40 

7 

100 

100 

6 

0.7 

2 

30 

120 

2N5430 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23378 

40 

7 

100 

100 

6 

0.7 

2. 

60 

240 

2N6078 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23509 

45 

7 

275 

250 

6 

0.5 

1.2 

12 

70 

2N6077 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


1 23508 1 

45 

7 

300 

275 

6 

0.5 

1.2 

12 

70 

2N6079 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23510 

45 

7 

375 

350 

6 

0.5 

1.2 

12 

50 

2N5730 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23467 

45 

10 

100 

80 

5 

1.2 

2 

30 

30 

TIP1 10 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24362 

50 

2 

60 

60 

5 

2.5 

2 

1000 


TIP1 11 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24363 

50 

2 

80 

80 

5 

2.5 

2 

1000 


TIP112 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24364 

50 

2 

80 

80 

5 

2.5 

2 

1000 


2N1725 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


22975 

50 

5 

120 

80 

15 

1 

2 

50 

150 

2N5284 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23341 

50 

5 

120 

100 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5285 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23342 

50 

5 

120 

100 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N1724A 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


22974 

50 

5 

180 

120 

10 

0.6 

15 

30 

90 

2N6234 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23515 

50 

5 

300 

275 

6 

0.5 

1 

25 

125 

2N6235 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23516 

50 

5 

350 

325 

6 

0.5 

1 

25 

125 

2N5490 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24399 

50 

7 

60 

40 

5 

1 

2 

20 

100 

2N5494 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24401 

50 

7 

60 

40 

5 

1 

3 

20 

100 

2N5492 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24400 

50 

7 

75 

55 

5 

1 ! 

2.5 

20 

100 

2N5496 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24402 

50 

7 

90 

70 

6 

1 

3.5 

20 

100 

2N6233 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

1 23514 

50 

10 

250 

225 

6 

0.5 

1 

25 

125 

2N5664 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23431 

52 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JAN2N5664 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23432 

52 

5 

250 

200 


0.4 

1 

40 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending iC (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

IC 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebd 

(V) 

VCE(sat) @ IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANS2N5664 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23435 

52 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

Ed 

120 

JANTX2N5664 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23433 

52 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

JANTXV2N5664 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23434 

52 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N5665 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23436 

52 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JAN2N5665 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23437 

52 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANS2N5665 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23440 

52 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTX2N5665 

PPG, Inc, 

TO-66 

STD 

455 

23438 

52 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

JANTXV2N5665 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

455 

23439 

52 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N7374 

PPG, Inc. 

TO-257 

STD 


23644 

52.5 

5 

250 

200 

6 

0.4 

1 

40 

120 

2N7375 

PPG, Inc. 

TO-257 

STD 


23645 

52.5 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N5614 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23399 

58 

5 

80 

60 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5002 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23238 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5004 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23243 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5616 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23400 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5618 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23401 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N7373 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 


23643 

58 

5 

100 

80 

5.5 

0.75 

2.5 

70 

200 

JAN2N5002 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23239 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5004 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23244 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANS2N5002 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23242 

58 

5 

100 

80 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5004 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23247 

58 

5 

100 

80 

6 


EBI 

70 

1^ 

JANTX2N5002 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23240 

58 

5 

100 

80 

6 


nd 

30 

90 

JANTX2N5004 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23245 

58 

5 

100 

80 

6 


mm 

70 

200 

JANTXV2N5002 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23241 

58 

5 

100 

80 

6 

iBSH 

bJkl 

30 

90 

JANTXV2N5004 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

534 

23246 

1 58 

5 

100 

80 

6 

1.5 


70 

200 

2N5620 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23402 

58 

5 

120 

100 

6 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N7376 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 


23646 1 

58 

HI 



6 

0.4 

1 

40 

120 

2N7377 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 


23647 

58 

5 

400 

300 

6 

0.4 

1 

25 

75 

2N5346 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23368 

60 

7 

100 

80 

6 

0.7 

2 

30 

120 

2N5347 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23369 

60 

7 

80 

80 

6 

0.7 

2 

60 

240 

2N5348 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23370 

60 

7 

100 

■lil« 

6 

0.7 

2 

30 

120 

2N5349 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23371 

' 60 

7 

100 

100 

6 

0.7 

2 

60 

240 

2N5804 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23478 

62 

5 

300 

225 

6 

2 

5 

10 

100 

2N5805 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23479 

62 

5 

375 

300 

6 

2 

5 

10 

100 

TIPI 20 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


mm 


5 

60 

60 

5 

2 

3 

1000 


TIP121 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 



tm 

5 

80 

80 

5 

2 

3 

in 


TIPI 22 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24370 

65 

5 

100 

100 

5 

2 

3 

1000 


TIP41 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24354 

65 

6 

40 

40 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP41A 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24355 

65 

6 

60 

60 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP41B 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24356 

65 

6 

80 

80 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP41C 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24357 

65 

6 

100 

100 

5 

1.5 

6 

15 

75 

2N6386 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24419 

65 

8 

40 

40 

5 

2 

3 

1000 

2000 

2N6387 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24420 

65 

10 

60 

60 

5 

2 

5 

1000 

2000 

2N6388 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24421 

65 

10 

80 

80 

5 

2 

5 

1000 

2000 

2N4070 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23188 

65 

10 

120 

100 

8 

0.6 

5 

40 

120 

2N4071 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23189 

65 

10 

ESSI 


8 

0.6 

5 

40 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN 


NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet 
ip ■ 

pd; 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbb 

(V) 

Vceo 

(V) 

yebo 

VCE(sat) @\C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5468 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23381 

70 

3 

500 

400 

8 

0.5 

3 

15 

60 

2N5469 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23382 

70 

3 

700 

400 

8 

0.5 

3 

15 

60 

2N2811 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23000 

70 

10 

80 

60 

8 

0.5 

5 

20 

60 

2N2812 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23001 

70 

10 

80 

60 

8 

0.5 

5 

40 

120 

2N2813 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23002 

70 

10 

120 

80 

8 

0.5 

5 

20 

60 

2N2814 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23003 

70 

10 

120 

80 

8 

0.5 

5 

40 

120 

2N6495 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23586 

70 

10 

150 

80 

6 

1.5 

10 

10 

60 

2N4231 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23208 

75 

5 

40 

40 

5 

0.7 

1.5 

25 

100 

2N4232A 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23209 

75 

5 

60 

60 

6 

0.7 

1.5 

25 

100 

2N4233 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23210 

75 

5 

80 

80 

5 

0.7 

1.5 

25 

100 

2N4233A 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23211 

75 

5 

80 

80 

6 

0.7 

1.5 

25 

100 

2N1487 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


22960 

75 

6 

60 

40 

10 

3 

1.5 

15 

45 

2N1489 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


22962 

75 

6 

60 

40 

10 

1 

1.5 

25 

75 

2N1702 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


22968 

75 

6 

60 

40 

6 

3.2 

0.8 

15 

60 

2N1488 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


22961 

75 

6 

100 

55 

10 

3 

1.5 

15 

45 

2N1490 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


22963 

75 

6 

100 

55 

10 

1 

1.5 

25 

75 

2N6043 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24406 

75 

8 

60 

60 

5 

2 

4 

1000 

2000 

2N6044 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24407 

75 

8 

80 

80 

5 

2 

4 

1000 

2000 

2N6045 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24408 

75 

8 

100 

100 

5 

2 

3 

1000 

2000 

2N6486 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24424 

75 

15 

50 

40 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6487 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24425 

75 

15 

70 

60 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6488 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24426 

75 

15 

90 

80 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N5731 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23468 

75 

20 

100 

80 

5 

1.2 

5 

30 

300 

2N5732 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23469 

75 

20 

100 

80 

5 

1.2 

5 

30 

300 

2N1209 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


22951 

85 

5 

45 

45 

5 

5 

2 

20 

80 

2N1212 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


22952 

85 

5 

60 

60 

10 

5 

1 

12 

36 

2N5970 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23499 

85 

15 

80 

80 

5 

2 

1.5 

20 

100 

2N4301 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23217 

87 

10 

100 

80 

8 

1 

5 

30 

120 

2N5264 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23340 

87 

10 

300 

180 

6 

0.65 

1 

30 

300 

2N7142 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23640 

87 

12 

110 

60 

6 

0.5 

8 

60 

150 

2N7143 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23641 

87 

12 

130 

80 

6 

0.5 

8 

60 

150 

2N5067 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23271 ! 

87.5 

5 

40 

40 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N5068 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23272 

87.5 

5 

60 

60 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N5069 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23273 

87.5 

5 

80 

80 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N5317 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23350 

87.5 

10 

80 

80 

6 

0.6 

5 

30 

90 

2N5319 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23351 

87.5 

10 

100 

100 

6 

0.6 

5 

30 

90 

2N5542 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23386 

87.5 

10 

175 

130 

8 

2.5 

5 

30 

90 

2N5218 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


i 23313 

87.5 

10 

220 

200 

8 

0.5 

5 

15 

120 

2N5540 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


i 23384 

87.5 

10 

325 

300 

8 

2.5 

5 

20 

60 

2N5313 

PPG, Inc. 

TO-61 1 

STD 


23348 

87.5 

20 

80 

80 

6 

1.5 ' 

10 

30 

90 

2N5315 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23349 

87.5 

20 

100 

100 

6 

1.5 

10 

30 

90 

2N4913 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23233 

88 

5 

40 

40 

5 

0.75 

2.5 

25 

100 

2N4914 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23234 

88 1 

5 

60 

60 

5 

0.75 

2.5 

25 

100 

2N4915 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23235 

88 1 

5 

80 

80 

5 

0.75 

2.5 

25 

100 

2N5874 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23485 

90 

7 

80 

80 

6 

1 

2.5 

20 

100 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N6316 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23545 

90 

7 

80 

80 

6 

2 

2.5 

20 

100 

2N3788 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23141 

100 

2 

400 

325 

5 

1 

0.5 

20 

80 

2N5838 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23480 

100 

3 

275 

250 

6 

1 

3 

8 

40 

2N5839 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23481 

100 

3 

300 

275 

6 

1.5 

2 

10 

50 

2N5840 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23482 

100 

3 

375 

350 

6 

1.5 

2 

10 

50 

JANTXV2N3902 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23158 

100 

3.2 

700 

400 

5 

2.5 

1 

30 

90 

2N3902 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23155 

100 

3.5 

700 

400 

5 

2.5 

1 

30 

90 

JAN2N3902 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23156 

100 

3.5 

700 

400 

5 

2.5 

1 

30 

90 

JANTX2N3902 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23157 

100 

3.5 

700 

400 

5 

2.5 

1 

30 

90 

2N5157 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23308 

100 

3.5 

700 

500 

6 

2.5 

1 

30 

90 

JAN2N5157 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23309 

100 

3.5 

700 

500 

6 

2.5 

1 

30 

90 

JANTX2N5157 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23310 

100 

3.5 

700 

500 

6 

2.5 

1 

30 

90 

JANTXV2N5157 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

371 

23311 

100 

3.5 

700 

500 

6 

2.5 

1 

30 

90 

2N5240 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23335 

100 

5 

375 

300 

6 

2.5 

2 

20 

80 

2N6542 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23593 

100 

5 

650 

300 

6 

1 

3 

7 

35 

2N6543 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23594 

100 

5 

850 

400 

8 

1 

3 

7 

35 

2N5049 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23267 

100 

10 

60 

50 

14 


10 

15 

60 

2N5006 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23248 

100 

10 

100 

80 

6 

0.9 

5 

30 

90 

2N5008 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23249 

100 

10 

100 

80 

6 

0.9 

5 

70 

200 

2N5048 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23266 

100 

10 

120 

100 

14 

2 

10 

15 

60 

JANS2N5239 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

560 

23334 

100 

10 

300 

225 

6 

2.5 

2 

20 

80 

2N6563 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23607 

100 

10 

300 

300 

5 

0.75 

5 

10 

40 

2N6562 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23606 

100 

10 

450 

450 

5 

0.75 

5 

10 

40 

2N6569 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23608 1 

100 

12 

45 

40 

5 

1.5 

3 

15 

200 

2N5412 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23374 1 

100 

15 

80 

60 

7 

1.5 

2 

10 

160 

2N3597 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23110 

100 

20 

60 

40 

8 

5 

10 

40 

120 

2N3598 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23111 

100 

20 

80 

60 

8 

05 


wsm 

120 

2N4210 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23205 

I 100 

20 

80 

60 ! 

10 

1 

10 

20 

100 

2N3599 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23112 

100 

20 

100 

80 i 

8 

0.5 

10 

40 

120 

2N4211 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23206 

100 

20 

100 

80 

10 

1 

10 

20 

100 

2N4002 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23186 

100 

30 

100 

80 

8 

1.2 

15 

20 

80 

2N4003 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23187 

100 

30 

120 

100 

8 

1.2 

15 

20 

80 

2N5329 

PPG, Inc. 

! TO-61 Iso 

STD 


23357 

113 

20 i 

150 

90 

8 

1.8 

10 

40 

120 

2N6046 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23502 

114 

20 

70 

60 

7 

2 

20 

20 

100 

2N6047 

PPG, Inc. 

TO-63 ! 

STD 


23503 

114 

20 

110 

100 

7 

2 

20 

20 

100 

2N6048 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23504 

114 

20 

150 

140 

7 

2 

20 

20 

lEEl 

2N5873 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23484 

115 

7 

60 

60 

6 

1 

2.5 

20 

100 

2N6315 

PPG, Inc. 

' TO-66 

STD 


23544 

115 

7 

1 60 

60 

6 

2 

2.5 

20 

100 

2N3445 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23094 

115 

7.5 

80 

60 

6 

1.5 

3 

20 

60 

2N3447 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23096 

115 

7.5 

80 

60 

6 

1.5 

5 

40 

120 

2N3487 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23099 

115 

7.5 

80 

60 

10 

1.2 

3 

20 

60 

2N3490 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23102 

115 

7.5 

80 

60 

10 

0.3 

5 

40 

120 

2N3446 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23095 

115 

7.5 

100 

80 

10 

1.5 

3 

20 

60 

2N3448 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23097 

115 

7.5 

100 

80 

10 

1.5 

5 

40 

120 

2N3488 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23100 

115 

7.5 

100 

80 

10 

1.2 

3 

20 

60 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

fyif 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

i||D;5. 

|p|| 

(W) 

(A) 

Vcbo 

ii)!l 

Vceo 

;%|o: 

Wi 

VCE{sat) @iC 

(V) (mA) 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N3491 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23103 

115 


100 

80 

10 

0.3 

5 

■a 

120 

2N3489 

PPG, Inc. 


STD 


23101 

115 

7.5 

120 

100 

10 

1.2 

3 

15 

45 

2N3492 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23104 

115 

7.5 

120 

100 

10 

0.3 

5 

30 

90 

2N5854 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23483 

115 

10 

100 

80 

6 

9 

5 

30 

90 

2N7368 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 


23642 

115 

10 

100 

80 

7 

1 

3 

30 

140 

2N5622 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23403 

116 

10 

80 

60 

6 

1.5 

5 

El 

200 

2N5624 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23404 

116 

10 

100 

80 

6 

1.5 

5 

30 

90 

2N5626 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23405 

116 

10 

100 

80 

6 

1.5 

5 

70 

200 

2N5288 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23343 

116 

10 

120 

100 

6 

0.9 

5 

30 

90 

2N5289 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23344 

116 

10 

120 

100 

6 

0.9 

5 

70 

200 

2N5628 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23406 

116 

10 

120 

100 

6 

1.5 

5 

30 

90 

2N1724 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


22973 

117 

5 

120 

80 

10 

1 

2 

20 

90 

2N6128 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23511 

117 

10 

100 

80 

6 

0.9 

5 

30 

120 

2N6510 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23588 

120 

7 

250 

200 

6 

1.5 

3 

10 

50 

2N6511 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23589 

120 

7 

300 

250 

6 

1.5 

4 

10 

50 

2N6512 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23590 

120 

7 

350 

300 

6 

1.5 

4 

10 

50 

2N6514 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23592 

120 

7 

350 

300 

6 

1.5 

5 

10 

50 

2N6513 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23591 

120 

7 

400 

350 

6 

1.5 

4 

10 

50 

2N5241 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23336 

125 

5 

400 

400 

5 

2.5 

2.5 

15 

35 

2N6544 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23595 

125 

8 

650 

300 

8 

1.5 

5 

7 

35 

2N1902 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


22976 

125 

■El 

140 

100 

8 

1 

10 

10 

30 

2N1904 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


22977 

125 

MSB 

140 

100 

t 8 

1 

10 

20 

60 

2N6561 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23605 

1 125 

■El 

300 

300 

5 

0.75 

10 

10 

50 

2N6582 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


rmn 

BUM 

■El 

BEini 

350 

9 

1.5 

7 

7 

35 

2N6584 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

j 


EViM 

■El 


350 

9 

1.5 

7 

7 

35 

2N6585 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


FHH 

BUM 

■El 

450 

350 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6588 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23618 

125 

10 

450 

350 

9 

1.5 

7 

7 

35 

2N6580 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23610 

125 

10 

500 

400 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6583 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23613 

125 

10 

500 

400 

9 

1.5 

7 

7 

35 

2N6586 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23616 

125 

10 

500 

400 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6589 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23619 

125 

10 

500 

400 

9 ! 

1.5 

7 

7 

35 

2N6560 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

i 

23604 

125 

10 

450 

450 

5 

0.75 

5 

10 

40 

2N6581 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23611 

125 

10 

550 

450 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6587 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23617 

125 

10 

550 

450 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6590 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23620 

125 

10 

550 

450 

9 

1.5 

7 

7 

35 

2N6579 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23609 

125 

12 

450 

350 

9 

1.5 

3 

7 

35 

2N6470 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23583 

125 

15 

50 

40 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6471 

PPG. Inc. 

TO-3 



23584 

125 

15 

70 

60 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6472 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23585 

125 

15 

90 

80 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N3266 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23033 

125 

25 

85 

60 

7 

1.2 

15 

20 

80 

2N3265 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23032 

125 

25 

150 

90 

7 

0.75 

15 

20 

55 

2N5466 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23379 

140 

3 

500 

400 

8 

0.5 

3 

15 

60 

2N5467 

PPG, Inc. 

TO-3 

EQ 


23380 

140 

3 

700 

400 

8 

0.5 

3 

15 

60 

2N6354 

PPG, Inc. 

TO-3 

EQSl 


23577 

140 

10 

150 

120 

6 

1 

10 

10 

100 

2N6496 

PPG, Inc. 

TO-3 

SQ 


23587 

140 

15 

150 

110 

7 

1 

8 

12 

100 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


NPN-18 


http://www.microsemi.com 
















NPN Transistors 


Micros&ni 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

iD 

PD 

1C 

■ 

Vcbo 

Vceo 

Vebo 

VCE(sat) (g lC 

hfe; 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 



(W) 

(A) 

(V) 

(V) 

(V) 


(mA) 

2N5039 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23261 

140 

20 

110 

75 

7 

1 

10 

20 

100 

JAN2N5039 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23262 

140 

20 

110 

75 

7 

1 

10 

20 

100 

JANS2N5039 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23265 

140 

20 

110 

75 

7 

1 

10 

20 

100 

JANTX2N5039 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23263 

140 

20 

110 

75 

7 

1 

10 

20 

100 

JANTXV2N5039 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23264 

140 

20 

110 

75 

7 

1 

10 

20 

100 

2N5038 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23256 

140 

20 

140 

90 

7 

1 

12 

20 

100 

2N5330 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23358 

140 

20 

150 

90 

8 

0.6 

10 

40 

120 

JAN2N5038 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23257 

140 

20 

140 

90 

7 

1 

12 

20 

100 

JANS2N5038 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23260 

140 

20 

140 

90 

7 

1 

12 

20 

100 

JANTX2N5038 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23258 

140 

20 

140 

90 

7 

1 

12 

20 

100 

JANTXV2N5038 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

439 

23259 

140 

20 

140 

90 

7 

1 

12 

20 

100 

2N5672 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23461 

140 

30 

150 

120 

7 

0.75 

15 

20 

100 

2N6033 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23501 

140 

40 

150 

120 

8 

1 

40 

10 

50 

2N6032 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23500 

140 

50 

120 

90 

7 

1.3 

50 

10 

50 

2N5758 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23472 

150 

6 

100 

100 

7 

1 

0.3 

25 

100 

2N5759 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23473 

150 

6 

120 

120 

7 

1 

3 

20 

80 

2N5760 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23474 

150 

6 

140 

140 

7 

1 

3 

15 

60 

2N6671 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23621 

150 

8 

450 

300 

7 

1.5 

5 

10 

40 

2N6672 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23622 

150 

8 

550 

350 

7 

1.5 

5 

10 

40 

2N6673 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23623 

150 

8 

650 

400 

7 

1.5 

5 

10 

40 

2N6835 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23637 

150 

8 

850 

450 

6 

2.5 

5 

7.5 

30 

2N5877 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23486 

150 

10 

60 

60 

6 

1 

4 

20 

100 

2N5878 

PPG, Inc. 

TO-3 

jagra 


23487 

150 

10 

80 

80 

6 

1 

4 

20 

100 

2N5632 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23410 

150 

10 

100 

100 

7 

1 

5 

25 

100 

2N5633 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23411 

150 

10 

120 

120 

7 

1 

5 

20 

80 

2N5634 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23412 

150 

10 

140 

140 

7 

1 

5 

15 

60 

2N1936 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


22978 

150 

20 

125 

60 

6 

0.75 

10 

10 

50 

2N1937 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


22979 

150 

20 

125 

80 

6 

0.75 

10 

10 

50 

2N3846 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23142 

150 

20 

300 

200 

10 

0.75 

10 

10 

60 

2N3848 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23144 

150 

20 

300 

200 

10 

1 1 

15 

40 

200 

2N3847 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23143 

150 

20 

400 

300 

10 

0.75 

10 

10 

60 

2N3849 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23145 

150 

20 

400 

300 

10 

1 

15 

40 

200 

2N5733 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23470 

150 

30 

100 

80 

6 

1.2 

10 

30 

300 

2N5734 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23471 

150 

30 

100 

80 

5 

1.2 

10 

30 

300 

2N5560 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 

I 

23388 

150 

! 30 

175 

120 

8 

0.8 

15 

30 

90 

2N6062 

PPG. Inc. 

TO-63 Iso 

STD 

i 

23506 

150 

50 

100 

100 

10 

1 

20 

20 

120 

2N6063 

PPG, Inc. 

TO-63 Iso 

STD 


23507 

150 

50 

100 

100 

10 

1.8 

20 

20 

120 

2N5881 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23488 

160 

15 

60 

60 

6 

1 

6 

20 

100 

2N5882 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23489 

160 

15 

80 

80 

6 

1 

6 

20 

100 

2N5388 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 

i 

23372 

175 

7.5 , 

250 

250 

10 

0.5 

5 

10 

60 

2N5389 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23373 

175 

7.5 

300 

300 

10 

0.5 

5 

10 

90 

2N6249 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23517 

175 

10 

225 ! 

200 

6 

1.5 

10 

10 

50 

JAN2N6249 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23518 

175 

10 

225 

200 

6 

1.5 

10 

10 

50 

JANS2N6249 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23521 

175 

10 

225 

200 

6 

1.5 

10 

10 

50 

JANTX2N6249 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23519 

175 

10 

225 ! 

200 

6 

1.5 

10 

10 

50 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline \ 

5'rfgi- 

Spec 

Data 

Sheet 

Sii 

1® 

(W) 

«« 

mM 

(A) 

Vcbo 

fii 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

mm 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N6249 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23520 

175 

10 

225 

200 

6 

1.5 

10 

10 

50 

2N6250 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23522 

175 

10 

300 

275 

6 

1.5 

10 

8 

50 

JAN2N6250 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23523 

175 

10 

300 

275 

6 

1.5 

10 

8 

50 

JANS2N6250 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23526 

175 

10 

300 

275 

6 

1.5 

10 

8 

50 

JANTX2N6250 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23524 

175 

10 

300 

275 

6 

1.5 

10 

8 

50 

JANTXV2N6250 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23525 

175 

10 

300 

275 

6 

1.5 

10 

8 

50 

2N6674 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23624 

175 

10 

450 

300 

7 

1 

10 

8 

20 

2N6689 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23632 

175 

10 

450 

300 

7 

1 

10 

8 

20 

2N6251 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23527 

175 

10 

375 

350 

6 

1.5 

10 

6 

50 

JAN2N6251 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23528 

175 

10 

375 

350 

6 

1.5 

10 

6 

50 

JANS2N6251 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23531 

175 

10 

375 

350 

6 

1.5 

10 

6 

50 

JANTX2N6251 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23529 

175 

10 

375 

350 

6 

1.5 

10 

6 

50 

JANTXV2N6251 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

510 

23530 

175 

10 

375 

350 

6 

1.5 

10 

6 

50 

2N6675 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23625 

175 

10 

650 

400 

7 

1 

10 

8 

20 

2N6690 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23633 

175 

10 

650 

400 

7 

1 

10 

8 

20 

2N6546 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23596 

175 

15 

850 

300 

8 

0.5 

5 

7 

35 

2N6676 

PPG, Inc. 

TO-3 



ms 

175 

15 

450 

300 

8 

1 

15 

8 


2N6691 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23634 

175 

15 

450 

300 

8 

1.5 

15 

8 


JAN2N6546 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

525 

23597 

175 

15 

850 


8 

0.5 

5 

7 

35 

JANTX2N6546 

PPG, Inc. 


STD 

525 

23598 

175 

15 

850 

Esa 

8 

0.5 

5 

7 

35 

JANTXV2N6546 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

525 

23599 

175 

15 

■nail 

Icfllll 

8 

0.5 

5 

7 

35 

2N6677 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23627 

175 

15 



8 

1 

15 

8 


2N6692 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23635 

175 

15 

550 

350 

8 

1.5 

15 

8 


2N6547 

PPG. Inc. 

TO-3 

Riiil 


23600 

175 

15 

850 

400 

8 

1.5 

10 

6 

30 

2N6678 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23628 

175 

15 

650 

400 

8 

1 

15 

8 


2N6693 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23636 

175 

15 

650 

400 

8 

1.5 

15 

8 


JAN2N6547 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

525 

23601 

175 

15 

850 

400 

8 

1.5 

10 

6 

30 

JANTX2N6547 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

525 

23602 

175 

15 

850 

400 

8 

1.5 

10 

6 

30 

JANTXV2N6547 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

1 525 

23603 

175 

15 

850 

400 

8 

. -I-S 

10 

6 

30 

2N6836 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23638 

175 

15 

850 

450 

6 

2.5 

10 1 

7.5 

30 

2N5957 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23495 

175 

20 

100 

100 

10 

0.4 

10 

30 1 

120 

2N5959 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23496 

175 

20 

100 

100 

10 

0.4 

10 

30 ! 

120 

2N5539 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23383 

175 

20 

175 

130 

7 

0.8 

10 

25 

75 

2N5935 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23493 

175 

30 

90 

80 

7 

2 

30 

20 

100 

2N5331 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23359 

175 

30 

150 

90 

8 

0.6 

10 

40 

120 

2N5936 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23494 

175 

30 

130 

120 

7 

2 1 

30 ! 

20 

100 

2N5931 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23492 

175 

30 

170 

160 

7 

2 

10 

20 

100 

2N5584 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23389 

175 

30 

225 

180 

8 

1.5 

10 

40 

120 

2N5629 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23407 

200 

16 

100 

100 

7 

1 

8 

25 

100 

2N5630 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23408 

200 

16 

120 

120 

7 

1 

8 

reni 

80 

2N5631 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23409 

200 

16 

140 

140 

7 

1 

8 

15 

60 

2N5303 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23347 

200 

20 

80 

80 

5 

1.5 

10 

15 

60 

2N6688 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23631 

200 

20 

300 

200 

8 

1.5 

10 

20 

80 

2N5885 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23490 

200 

25 

60 

60 

5 

1 

25 

20 

100 

2N5886 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23491 

200 

25 

80 

80 

5 

1 

25 

20 

100 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE{sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

IC 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) (§IC 

(V) (mA) 

: 

;;HFE‘ 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JAN2N6338 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23554 

200 

25 

120 

100 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANS2N6338 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23557 

200 

25 

120 

100 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTX2N6338 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23555 

200 

25 

120 

100 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTXV2N6338 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23556 

200 

25 

120 

100 

6 

■BOH 

10 

30 

120 

JAN2N6339 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23559 

200 

25 

140 

120 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANS2N6339 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23562 

200 

25 

140 

120 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTX2N6339 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23560 

200 

25 

140 

120 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTXV2N6339 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23561 

200 

25 

140 

120 

6 

1.8 

10 

30 


JAN2N6340 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23564 

200 

25 

160 

140 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANS2N6340 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23567 

200 

25 

160 

140 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTX2N6340 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23565 

200 

25 

160 

140 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTXV2N6340 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23566 

200 

25 

160 

140 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JAN2N6341 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23569 

200 

25 

180 

150 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANS2N6341 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23572 

200 

25 

180 

150 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTX2N6341 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23570 

200 

25 

180 

150 

6 

1.8 

10 

30 

120 

JANTXV2N6341 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

509 

23571 

200 

25 

180 

150 

6 

1.8 

10 

30 

120 

2N6686 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23629 

200 

25 

260 

160 

8 

1.5 

10 

25 

100 

2N6687 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23630 

200 

25 

280 

180 

8 

1.5 

10 

25 

100 

2N5301 

PPC, Inc. 

TO-3 

STD 


23345 

200 

30 

40 

40 

5 

2 

15 

15 

60 

2N5302 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23346 

200 

30 

60 

60 

5 

2 

15 

15 

60 

2N6326 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23550 

200 

30 

60 

60 

5 

1.5 

30 

6 

30 

2N6327 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23551 

200 

30 1 

80 

80 

5 

1.5 

30 

6 

30 

2N6328 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23552 

200 

30 

100 

100 

5 

1.5 

30 

6 

30 

2N6338 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23553 

200 

30 

120 

100 

6 

1.8 

10 

30 

120 

2N6339 

PPG, Inc. 

1 TO-3 

STD 


23558 

200 

30 

140 

120 

6 

1.8 

10 

30 

120 

2N6340 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23563 

200 

30 

160 

140 

6 

1.8 

10 

30 

120 

2N6341 

PPG, Inc. 

TO-3 i 

STD 


23568 

200 

30 

180 

150 

6 

1.8 

10 

30 

120 

2N2779 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


22998 

200 

30 

250 

250 

15 

1.5 

25 

10 


2N2780 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


22999 

200 

30 

300 

300 

i IS 

1.5 

25 

10 


2N5966 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23497 

220 1 

40 

100 

100 

10 

1.2 

15 

25 

100 

2N5968 

PPG, Inc. 

TO-63 Iso 

STD 


23498 

220 1 

1 40 

100 

100 

10 

! 1.2 

10 

! 30 

120 

2N6837 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23639 

250 1 


850 

450 

6 

3 

15 

7.5 

30 

2N6274 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23536 

250 

30 

120 

100 

6 

3 

20 

30 

120 

2N6278 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23540 

250 

50 

120 

100 

6 

1.2 

1 20 

30 

120 

2N6275 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23537 

250 

50 

140 

120 

6 

3 

20 

! 30 

120 

2N6276 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23538 

250 

50 

160 

120 

6 

3 

20 

30 

120 

2N6279 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23541 

250 

50 

140 

120 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6280 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23542 

250 

50 

160 

140 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6277 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23539 

250 

El 

180 

150 

6 

3 

20 

30 

120 

2N6281 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23543 

250 

Ea 

180 

150 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6270 

PPG, Inc. 

TO-3 

Ena 


23532 

262 

■El 

100 

80 

8 

1 

15 

20 

100 

2N6272 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23534 1 262 

30 

100 

80 

8 

1 

15 

20 

100 

2N6271 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23533 

262 

30 

120 

100 

8 

1 

15 

20 

100 

2N6273 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23535 

262 

30 

120 

100 

8 

1 

15 

20 

100 

2N6060 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23505 

262 

50 

100 

100 

10 

1 

20 

25 

120 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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NPN Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

iVpe 

Spec 

Data 

Sheet 

lift 

?Sii 

liG:;! 

IK 

'mM 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE{sat) (glC 

(V) (mA) 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5685 

PPG, Inc. 


STD 


23464 

300 

50 

60 

60 

5 

1 

25 

15 

60 

2N5686 

PPG, Inc. 

ESSHHH 

STD 


23465 

300 

50 

80 

80 

5 

1 

25 

15 

60 

2N6322 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23546 

350 


Icfgfil 


5 

1.5 

5 

40 

150 

2N6324 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23548 

350 

30 

300 

200 

5 

1.5 

5 

40 

150 

2N6323 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

i 

23547 

350 

30 

400 

300 

5 

1.5 

5 

30 

150 

2N6325 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 



350 

30 

400 

300 

5 

1.5 

5 

30 

150 

2N5587 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 



350 

80 

120 

120 

6 

2 

80 

10 

30 

2N5588 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 


23391 

350 

80 

160 

160 

6 

2 

80 

10 

30 

2N4865 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 


23224 

350 

90 

100 

80 

8 

2.5 

70 

10 

40 

2N5250 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 


23337 

350 

90 

120 

100 

10 

2.5 

70 

10 

40 

2N4866 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 


23225 

350 

90 

140 

120 

8 

2.5 

70 

10 

40 

2N5251 

PPG, Inc. 

TO-114 

STD 


23338 

350 

90 

180 

150 

_J0_J 

2.5 

70 

10 

40 


NPN 


Section Organization: NPN Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending IC (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N0329A 

Watertown 

TO-39 

STD 


19683 



50 

35 

30 

0.4 

15 

38 

88 

JAN2N5795 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19958 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

40 

150 

JAN2N5796 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19961 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N5795 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19959 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

40 

150 

JANTX2N5796 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19962 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N5795 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19960 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

40 

150 

JANTXV2N5796 

Watertown 

TO-78 

STD 

496 

19963 

0.3 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

MMBT3906 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18085 

0.35 

0.01 

40 

40 

5 

0.25 


100 

300 

MMBT4403 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18087 

0.35 

0.01 

40 

40 

5 

0.4 


100 

300 

MMBT2907A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18083 

0.35 

0.01 

60 

60 

5 

0.4 


100 

300 

HS4208 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18640 

0.36 

0.2 

12 

12 

4.5 



15 

120 

HS3013 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18641 

0.36 

0.2 

40 

40 

5 



30 

120 

2N3250A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18638 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

50 

150 

2N3251A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18639 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

100 

300 

JAN2N3250A 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19852 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

50 

150 

JAN2N3251A 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19855 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

100 

300 

JANTX2N3250A 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19853 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

50 

150 

JANTX2N3251A 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19856 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

100 

300 

JANTXV2N3250 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19854 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

50 

150 

JANTXV2N3251 

Watertown 

TO-18 

STD 

323 

19857 

0.36 

0.2 

60 

60 

5 

0.25 

10 

100 

300 

JAN2N0329A 

Watertown 

TO-39 

STD 

110 

19684 

0.4 


50 

35 

30 

04 

15 

38 

88 

JAN2N0329AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

110 

19685 

0.4 


50 

35 

30 

0.4 

15 

38 

88 

2N0328A 1 

Watertown 

TO-39 

STD 


19680 

0.4 


50 

40 

30 

0.3 

10 

18 

44 

JAN2N0328A 

Watertown 

TO-39 

STD 

110 

19681 

0.4 


50 

40 

30 

0.3 

10 

18 

44 

JAN2N0328AS 

Watertown 

TO-39 

STD 

110 

19682 

0.4 


50 

40 

30 

0.3 

10 

18 

44 

2N3485A 

Watertown 

TO-46 

STD 


18648 

0.4 1 


60 


5 

0.4 

150 

40 

120 

2N3486 

Watertown 

TO-46 

STD 

392 

19871 

0.4 i 


60 

EEI 

5 

0.4 

150 

100 

120 

JANTX2N3485A 

Watertown 

TO-46 

STD 

392 

19870 

0.4 



60 

5 

0.4 

150 

40 

120 

2N2604 

Watertown 

TO-46 

STD 


18643 

0.4 

0.03 

80 

60 

6 


10 

40 

160 

2N2605 

Watertown 

TO-46 

STD 


18642 

0.4 

0.03 : 

Ea 

60 

6 

0.3 

MISM 

KEEI 


JAN2N2604 

Watertown 

TO-46 

STD 

354 

19802 

0.4 

0.03 

80 

60 

6 

0.3 

10 

40 

160 

JAN2N2605 

Watertown 

TO-46 

STD 

354 

19805 

0.4 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

10 

100 

400 

JANTX2N2604 

Watertown 

TO-46 

STD 

354 

19803 

0.4 

0.03 , 

80 

60 

6 

0.3 

10 

40 

160 

JANTX2N2605 

Watertown 

TO-46 

STD 

354 

19806 

0.4 

1 0.03 

70 

60 

6 

0.3 

10 

100 

400 

JANTXV2N2604 

Watertown 


STD 

354 

19804 

0.4 

0.03 

80 

60 

6 

0.3 

wni 

40 

160 

JANTXV2N2605 

Watertown 

TO-46 

STD 

354 

19807 

0.4 

0.03 

70 

60 

6 

0.3 

■Q 

100 

400 

2N2945A 

Watertown 

TO-46 

STD 


18644 

0.4 

0.1 

25 

20 

25 



70 


JAN2N2945A 

Watertown 

TO-46 

STD 

382 

19836 

0.4 

0.1 

25 

20 

25 

0.3 

10 

70 


JANTX2N2945A 

Watertown 

TO-46 

STD 

382 

19837 

0.4 

0.1 

25 

20 

25 

0.3 

10 

70 


JANTXV2N2945 

Watertown 

TO-46 

STD 

382 

19838 

0.4 

0.1 

25 

20 

25 

0.3 

10 

70 


2N2946A 

Watertown 

TO-46 

STD 


18645 

0.4 

0.1 

40 

35 

40 

0.3 

10 

50 


JAN2N2946A 

Watertown 


STD 

382 

19839 

0.4 

0.1 

40 

35 

40 

0.3 

10 

50 


JANTX2N2946A 

Watertown 

TO-46 

STD 

382 

19840 

0.4 

0.1 

40 

35 

40 

0.3 

10 

50 


JANTXV2N2946 

Watertown 

TO-46 

STD 

382 

19841 

0.4 

0.1 

40 

35 

40 

0.3 

10 

50 


2N2907 

Watertown 

TO-18 

STD 


18646 

0.4 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP 


PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

PP 

(W) 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vcbo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

max 

(dB) 

2N2907A 

Watertown 

TO-18 

STD 


18647 

0.4 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

HS2907A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18662 

0.4 

0.6 

60 

60 

3 



75 

300 

JAN2N2907A 

Watertown 

TO-18 

STD 

291 

19819 

0.4 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N2907A 

Watertown 

TO-18 

STD 

291 

19820 

0.4 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N2907 

Watertown 

TO-18 

STD 

291 

19821 

0.4 

0.6 

60 

60 

5 

0.4 

150 

100 

300 

HS5087 

Sertech Lab 

HSOT ' 

SM 


18663 

0.5 

0.05 

50 

50 

3 



250 

800 

HS3904 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18664 

0.5 

0.2 

60 

40 

6 



40 

300 

HS3906 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18665 

0.5 

0.2 

mm 

40 

5 



60 

.300 

2N4029 

Watertown 

TO-46 

STD 


18651 

0.5 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

JAN2N4029 

Watertown 

TO-39 

STD 

512 

19940 

0.5 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

JANTX2N4029 

Watertown 

TO-39 

STD 

512 

19941 

0.5 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

JANTXV2N4029 

Watertown 

TO-39 

STD 

512 

19942 

0.5 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

2N3906 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


17976 

0.6 

0.01 

40 

40 

5 

0.25 


100 

300 

2N4403 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


17978 

0.6 

0.01 

40 

40 

5 

0.4 


100 

300 

PN2907A 

Chatsworth 

TO-92 

STD 


18168 

0.6 

0.01 

60 

60 

5 

0.4 


100 

300 

2N3811L 

Watertown 

TO-77 

STD 


19931 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

300 

900 

JANTX2N3810 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19925 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

150 

400 

JANTX2N3810L 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19927 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

150 

400 

JANTX2N3811 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19929 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

300 

900 

JANTX2N3811L 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19932 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

300 

900 

JANTXV2N3810 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19926 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

150 

400 

JANTXV2N3810L 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19928 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

150 

400 

JANTXV2N3811 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19930 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

300 

900 

JANTXV2N3811L 

Watertown 

TO-77 

STD 

336 

19933 

0.6 

0.05 

60 

60 

5 

0.25 

1 

300 

900 

2N1131 

Watertown 

TO-46 

STD 


18653 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

20 

45 

2N1132 

Watertown 

TO-5 

STD 


18654 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

30 

90 

2N2905 

Watertown 

TO-5 

STD 


18652 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

2N2905A 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19809 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N1131 

Watertown 

TO-39 

STD 

177 

19749 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

20 

45 

JAN2N1131L 

Watertown 

TO-39 1 

STDl 

177 

19750 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

20 

45 

JAN2N1132 

Watertown 

TO-39 1 

STDl 

177 

19751 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

30 

90 

JAN2N1132L 

Watertown 

TO-39 ! 

STD 

177 

19752 

0.6 

0.6 

50 

40 

5 

1.5 

150 

30 

90 

JAN2N2905 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19816 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N2905A 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19810 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JAN2N2905AL 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19813 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N2905 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19817 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N2905A 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19811 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTX2N2905AL 

Watertown 

TO-39 1 

STD 

290 

19814 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N2905 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19818 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N2905 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19812 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

JANTXV2N2905 

Watertown 

TO-39 

STD 

290 

19815 

0.6 

0.6 

60 

40 

5 

0.4 

150 

100 

300 

2N0327A 

Watertown 

TO-39 

STD 


19679 

0.7 


50 

ESI 

20 

0.3 

5 

9 

22 

2N4033 

Watertown 

1 TO-39 

STD 


18655 

0.8 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

JAN2N4033 

Watertown 

TO-39 

STD 

512 

19943 

0.8 

1 

80 

KM 

5 

0.15 

150 

100 

300 

JANTX2N4033 

Watertown 

S TO-39 

STD 

512 

19944 

0.8 

1 

80 


5 

0.15 

150 

100 

300 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

IC 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N4033 

Watertown 

TO-39 

STD 

512 

19945 

0.8 

1 

80 

80 

5 

0.15 

150 

100 

300 

2N5333 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23805 

1 

-2 

100 

80 

6 

1 

1 

30 

120 

2N3467 

Watertown 

TO-5 

STD 


18656 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JAN2N3467 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19858 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JAN2N3467L 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19861 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JANTX2N3467 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19859 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JANTX2N3467L 

Watertown 

TO-5 

STD 

348 

19862 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JANTXV2N3467 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19860 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

JANTXV2N3467L 

Watertown 

TO-5 

STD 

348 

19863 

1 

1 

40 

40 

5 

0.6 

500 

40 

120 

2N3468 

Watertown 

TO-5 

STD 


18657 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JAN2N3468 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19864 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JAN2N3468L 

Watertown 

TO-5 

STD 

348 

19867 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JANTX2N3468 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19865 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JANTX2N3468L 

Watertown 

TO-5 

STD 

348 

19868 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JANTXV2N3468 

Watertown 

TO-39 

STD 

348 

19866 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

JANTXV2N3468L 

Watertown 

TO-5 

STD 

348 

19869 

1 

1 

50 

50 

5 

0.6 

500 

25 

75 

2N3634 

Watertown 

TO-5 

STD 


18658 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

2N3634L 

Watertown 

TO-5 

STD 


19888 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JAN2N3634 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 

19885 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JAN2N3634L 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19889 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JANTX2N3634 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 

19886 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JANTX2N3634L 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19890 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JANTXV2N3634 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 1 

19887 

1 

1 

140 I 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

JANTXV2N3634L 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19891 

1 

1 

140 

140 

5 

0.6 

50 

50 

150 

2N3637 

Watertown 

TO-5 

STD 


18659 

1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

2N3637L 

Watertown 

TO-5 

STD 


19895 

1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JAN2N3637 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 

19892 

1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JAN2N3637L I 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19896 

' 1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JANTX2N3637 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 

19893 

! 1 I 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JANTX2N3637L 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19897 

I 1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JANTXV2N3637 

Watertown 

TO-39 

STD 

357 

19894 

1 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

JANTXV2N3637L 

Watertown 

TO-5 

STD 

357 

19898 

1 i 

1 

175 

175 

5 

0.6 

50 

100 

300 

2N3762 

Watertown 

TO-39 

STD 


18660 

i 1 

1.5 

40 

40 

5 

0.5 i 

500 

40 

140 

2N3762L 

Watertown 

TO-5 

STD 


19915 

1 

1.5 

40 

40 

5 

0.5 1 

500 

40 

140 

JAN2N3762 

Watertown 

TO-39 

STD 

396 

19912 

1 

1.5 

40 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JAN2N3762L 

Watertown 

TO-5 I 

STD 

396 

19916 

1 1 

1.5 

40 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTX2N3762 

Watertown 

TO-39 

I STD 

396 

19913 

1 

1.5 

40 

40 

5 

05 

500 

40 

140 

JANTX2N3762L 

Watertown 

TO-5 

STD 

396 

19917 

1 

1.5 

40 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTXV2N3762 

Watertown 

TO-39 

STD 

396 

19914 

1 

1.5 

mm 

40 

5 

1 0.5 

500 

40 

140 

JANTXV2N3762L 

Watertown 

TO-5 

STD 

396 

19918 


1.5 

ESI 

40 

5 

0.5 

500 

40 

140 

2N3763 

Watertown 

TO-5 

STD 


18661 

i 1 ! 

1.5 

real 

60 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JAN2N3763 

Watertown 

TO-39 I 

STD 

396 

19919 

1 

1.5 

60 

60 

5 

! 0.5 

500 

40 

140 

JAN2N3763L 

Watertown 

TO-5 I 

STD 

396 

19922 

1 

1.5 

60 

60 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTX2N3763 

Watertown 

TO-39 

STD 

396 

19920 

1 I 

1.5 

60 

60 1 

5 

0.5 

500 

40 

140 

JANTX2N3763L 

Watertown 

TO-5 

STD 

396 

19923 

1 ! 

1.5 

60 

60 

5 

1 0.5 

500 

40 

140 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2, For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

(W) 

(A) 

VctlO 

Vceo 

(V) 

Vebo 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N3763 

Watertown 

TO-39 

STD 

396 

19921 

1 

1.5 

60 

60 

5 

0.5 


40 

140 

JANTXV2N3763L 

Watertown 

TO-5 

STD 

396 

19924 

1 

1.5 

60 

60 

5 

0.5 

500 

40 

140 

2N4126 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24379 

1.5 

0.2 

30 

25 

4 

0.4 

0.05 

120 

360 

2N3906 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24377 

1.5 

0.2 

40 

40 

5 

0.2 

0.01 

100 

300 

2N4403 

PPG. Inc. 

TO-92 

STD 


Em 

1.5 

0.6 

40 

40 

5 

0.4 

0.15 

100 

300 

PN2907A 

PPG, Inc. 

TO-92 

STD 


24395 

1.5 

0.6 

60 

60 

5 

0-4 

0.15 

100 

300 

2N5401 

PPG. Inc. 

TO-92 

STD 


24382 

1.5 

0.6 

160 

150 

5 


0.01 

60 

240 

2N2907A 

PPG. Inc. 

TO-18 

STD 


24375 

1.8 

0.6 

60 

60 

5 


0.15 

100 

300 

2N5091 

PPG, Inc. 

TO-5 

igi?5l 


23769 

4 

1 

350 

350 

6 

3 


mm 

250 

2N5093 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23770 

4 

1 

400 

400 

6 

3 

0.03 

40 

250 

2N5094 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



wm 

1 

450 

450 

6 

3 

0.03 

40 

250 

2N5096 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



W 

1 

500 

500 

6 

3 

0.03 

40 

250 

2N3053 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



m 

0.7 

60 

40 

5 

1.4 

0.15 

50 

250 

2N3774 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


jjjtWilci 

m 

1 

40 

40 

8 

0.2 

0.2 

20 

60 

2N3778 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 



MM 

1 

40 

40 

8 

0.2 

0.2 

10 

40 

2N3245 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23686 

5 

1 

50 

50 

5 

0.6 

0.5 

30 

90 

2N3775 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23704 

5 

1 

60 

60 

8 

0.2 

0.2 

20 

60 

2N3779 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23708 

5 

1 

60 

60 

8 

0.2 

0.2 

10 

40 

2N3776 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23705 

5 

1 

80 

80 

8 

0.2 

0.2 

20 

60 

2N3780 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 



^9 

1 

80 

80 

8 

0.2 

0.2 

10 

40 

2N3777 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 




1 

100 

100 

8 

0.2 

0.2 

20 

60 

2N3781 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


BSQ 

MM 

1 

100 

100 

8 

0.2 

0.2 

10 

40 

2N3660 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23687 

5 

1.5 

40 

30 

5 

1.2 

0.5 

25 

100 

2N3661 

PPG, Inc. 


STD 


23688 

5 

1.5 

50 

50 

5 

1.2 

0.5 

25 

100 

2N3782 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23711 

5 

3 

40 

40 

8 

0.75 

1 

10 

40 

2N3719 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23689 

6 

3 

40 

40 

4 

1.5 

1 

25 

180 

2N3867 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23716 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

2N3867S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23721 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

2N4234 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23736 

6 

3 

40 

40 

7 

0.6 

0.3 

30 

150 

JAN2N3867 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23717 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

JAN2N3867S 

i PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23722 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

JANS2N3867 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23720 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

JANS2N3867S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23725 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 


JANTX2N3867 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23718 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

QBI 

JANTX2N3867S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23723 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

JANTXV2N3867 

PPG, Inc. 

TO-5 

I STD 

350 

23719 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

JANTXV2N3867S 

PPG, Inc. 

TO-5 

|STD 

350 

23724 

6 

3 

45 

40 

4 

0.7 

1.5 

40 

200 

2N3720 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23690 

6 

3 

ESI 

60 

4 

1.5 

1 

25 

180 

2N3868 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23726 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

2N3868S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23731 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

2N4235 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23737 

6 

3 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

150 

JAN2N3868 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23727 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

JAN2N3868S 

PPG, Inc. 

TO-5 


350 

23732 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

El 

150 

JANS2N3868 

PPG, Inc. 


STD 

350 

23730 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

JANS2N3868S 

PPG, Inc. 


STD 

350 

23735 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), foilowed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

YCE(sat) @ 1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTX2N3868 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23728 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

JANTX2N3868S 

PPG, Inc. 

TO-5 

ieiiil 


BBS 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

JANTXV2N3868 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23729 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

c_ 

> 

1 

2 
03 
CO 

o 

00 

C/) 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

350 

23734 

6 

3 

65 

60 

4 

0.7 

1.5 

30 

150 

2N4236 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23738 

6 

3 

80 

80 

7 

0.6 

0.25 

30 

150 

2N5147 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23773 

7 

-2 

100 

80 

5.5 

0.46 

1 

30 

90 

2N5149 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23774 

7 

-2 

100 

80 

5.5 

0.85 

1 

70 

200 

2N5404 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23809 

7.5 

5 

80 

80 

6 

0.6 

2 

20 

60 

2N5406 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23811 

7.5 

5 

80 

80 

6 

0.6 

2 

40 

120 

2N5405 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23810 

7.5 

5 

100 

100 

6 

0.6 

2 

20 

60 

2N5407 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23812 

7.5 

5 

100 

100 

6 

0.6 

2 

40 

120 

2N3208 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23685 

8 

2 

40 

40 

10 

0.4 

0.5 

20 

60 

2N3202 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23679 

8 

3 

40 

40 

10 

3 

1 

20 

60 

2N3203 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23680 

8 

3 

60 

60 

10 

0.3 

1 

20 

60 

2N3204 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23681 

8 

3 

80 

80 

10 

0.3 

1 

20 

60 

2N5679 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23848 

10 

1 

100 

100 

4 

0.6 

0.3 

40 

150 

2N5680 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23849 

10 

1 

120 

120 

4 

0.6 

0.3 

40 

150 

2N5415 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23817 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

JAN2N5415 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23818 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

JANS2N5415 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23821 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

JANS2N5415S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23822 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

JANTX2N5415 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23819 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

JANTXV2N5415 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23820 

10 

1 

200 

200 

4 

0.5 

0.05 

30 

150 

2N5416 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23823 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

JAN2N5416 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23824 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

JANS2N5416 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23827 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

JANS2N5416S 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23828 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

JANTX2N5416 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23825 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

JANTXV2N5416 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

485 

23826 

10 

1 

350 

300 

6 

0.5 

0.05 

30 

120 

2N5323 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23804 

1 10 

2 

75 

50 

5 

1.2 

0.5 

40 

250 

2N5322 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23803 

I 10 

2 

100 

75 

7 

0.5 

0.5 

30 

130 

2N5783 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23863 

I 10 

3.5 

45 1 

40 1 

3.5 

1 

1.6 

20 

100 

2N5782 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23862 

! 10 

3.5 

65 

1 50 

5.5 

0.75 

1.2 

20 

100 

2N5781 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23861 

10 

3.5 

80 

65 

5 

0.5 

1 

20 

100 

2N6190 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23896 

10 

5 

80 

80 

6 

1.2 1 

2 

30 

120 

2N6191 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23897 

1 10 

5 

80 

80 

6 

1.2 

2 

60 

240 

2N6192 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23898 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

30 

120 

2N6193 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


23899 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JAN2N6193 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

561 

23900 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JANS2N6193 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

561 

23903 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JANTX2N6193 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

561 

23901 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

JANTXV2N6193 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

561 

23902 

10 

5 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

mam 

2N5151 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23775 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

Km 

2N5151L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23780 

11.8 


Uslsl 

■SUM 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5153 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23785 

11.8 

-5 

Mwa 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP 


PNP Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

. ii; I:,- 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

h^pata;/ 

Sheet 

(W) 

(A) 

iiii 

Vceo 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

WSr 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5153L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 


23790 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

JAN2N5151 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 


BO 

-5 


80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5151L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 


iti;! 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5153 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 


ran 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

na 

70 

200 

JAN2N5153L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 


EIWM 

mm 

100 

80 

5.5 

1.5 


70 

200 

JANS2N5151 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

F7i21 

ran 

rai 

100 

gfgi 

warn 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5151L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 


m 

ran 

Bi 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5153 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23789 

11.8 

-5 

100 



1.5 

2.5 

70 

.200 

JANS2N5153L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23794 

11.8 

-5 

100 



1.5 

mm 

d 

200 

JANTX2N5151 . 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23777 

11.8 

-5 


80 

5.5 

1.5 


rai 

90 

JANTX2N5151L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23782 

11.8 

-5 

TiM 

80 

5.5 

1.5 

rh 

ESI 

90 

JANTX2N5153 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23787 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

wm 

mm 

200 

JANTX2N5153L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23792 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

mm 

d 

200 

JANTXV2N5151 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23778 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

mmsm 

BcM 

90 

JANTXV2N5151L 

PPG, Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23783 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 


BcM 

90 

JANTXV2N5153 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23788 

11.8 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 


d 

raiii 

JANTXV2N5153L 

PPG. Inc. 

TO-5 

STD 

545 

23793 

11.8 

-5 

100 

80 


1.5 


d 

BSI 

2N6424 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23947 

20 

1 

250 

225 

6 

2.5 

0.1 

4 ^ 

200 

2N6425 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23948 

20 

1 

325 

300 

6 

2.5 

ISfl 

d 

igfi?ii 

2N4387 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23739 

20 

2 

40 

40 

5 

3 


d 

ln!ii 

2N4388 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 



20 

2 

60 

60 

5 

3 

0.5 

25 

rai 

2N5597 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 



w 

Bfell 

80 

60 

5.5 

0.85 

1 

70 

200 

2N5599 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 



TEM 

WKM 

100 

80 

5.5 

0.85 

1 

30 

90 

2N5601 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23831 

20 

2 

100 

80 

5.5 

0.85 

1 

70 

200 

2N5603 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23832 

20 

2 

120 

100 

5.5 

0.85 

1 

30 

90 

2N4898 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23743 

25 

1 

40 

40 

5 

1.3 

0.5 

20 

100 

2N4899 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23744 

25 

1 

60 

60 

5 

1.3 

0.5 

20 

100 

2N4900 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23745 

25 

1 

80 

80 

5 

1.3 

0.5 

20 

100 

2N3021 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23648 

25 

3 

30 

30 

4 

1.5 

1 

20 

60 

2N3024 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23651 

25 

3 

30 

30 

4 

1 

1 

50 

180 

2N3022 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23649 

25 

3 

45 

45 

4 

1.5 

1 

20 

60 

2N3025 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23652 

25 

3 

45 

45 

4 

1 

1 

50 

180 

2N3023 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD' 



25 

3 

60 

60 

4 

1.5 

1 

20 

60 

2N3026 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 



IS 

3 

60 

60 

4 

1 

1 

50 

180 

2N3740 

PPG. Inc. 


STD 


23691 

25 

4 

rai 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

2N3740A 

PPG, Inc. 


STD 


23696 

25 

4 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

JAN2N3740 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23692 

25 

4 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

JANS2N3740 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23695 

25 

4 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

JANTX2N3740 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23693 

25 

4 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

JANTXV2N3740 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23694 

25 

4 

60 

60 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

2N3741 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23697 

25 

4 

80 

80 

7 

0.06 

0.3 

30 

100 

2N3741A 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23702 

25 

4 

80 

80 

7 

0.6 

0.3 

30 

100 

JAN2N3741 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23698 

25 

4 

80 

80 

7 

0.06 

0.3 

30 

100 

JANS2N3741 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23701 

25 

4 

1^1 

80 

7 

0.06 

0.3 

30 

100 

JANTX2N3741 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23699 

25 

4 

1^ 

80 

7 

0.06 

0.3 

30 

100 


Section Organization; PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

YCE(sat) @ 1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

JANTXV2N3741 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

441 

23700 

25 

4 

80 

80 

7 

0.06 

0.3 

30 

100 

2N5605 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23833 

25 

5 

80 

60 

5.5 

0.75 

2.5 

70 

200 

2N5607 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23834 

25 

5 

100 

80 

5.5 

0.75 

2.5 

30 

90 

2N5608 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23835 

25 

5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5609 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23836 

25 

5 

100 

80 

5.5 

0.75 

2.5 

70 

200 

2N5611 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23837 

25 

5 

120 

100 

5.5 


2.5 

30 

90 

TIP30 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24342 

30 

1 

40 

40 

5 

0.7 

1 

15 

75 

TIP30A 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24343 

30 

1 

60 

60 

5 

0.7 

1 

15 

75 

TIP30B 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24344 

30 

1 

80 

80 

5 

0.7 

1 

15 

75 

TIP30C 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24345 

30 

1 

100 

100 

5 

0.7 

1 

15 

75 

2N4999 

PPG. Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23755 

35 

-2 

100 

80 

5.5 

0.85 

1 

30 

90 

2N5001 

PPG. Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23756 

35 

-2 

100 

80 

5.5 

-0.85 

1 

70 

200 

2N6420 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23943 

35 

1 

250 

175 

6 

5 

0.5 

40 

200 

2N6211 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23904 

35 

2 

275 

225 

6 

1.4 

1 

10 

100 

JAN2N6211 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23905 

35 

2 

275 

225 

6 

1.4 

1 

10 

100 

JANTX2N6211 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23906 

35 

2 

275 

225 

6 

1.4 

1 

10 

100 

JANTXV2N6211 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23907 

35 

2 

275 

225 

6 

1.4 

1 

10 

100 

2N6421 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23944 

35 

2 

375 

250 

6 

0.75 

1 

8 

80 

2N6422 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


23945 

35 

2 

450 

300 

6 

0.75 

1 

8 

80 

2N6423 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23946 

35 

2 

450 

300 

6 

1 

0.75 

10 

100 

JAN2N6212 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23909 

35 

2 

350 

300 

6 

1.6 

1 

10 

100 

JANTX2N6212 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23910 

35 

2 

350 

300 

6 

1.6 

1 

10 

100 

JANTXV2N6212 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23911 

35 

2 

350 

300 

6 

1.6 

1 

10 

100 

2N6213 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23912 

35 

2 

400 

350 

1 6 

2 

1 

10 

100 

JAN2N6213 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23913 

1 35 

2 

400 

350 

6 

2 

1 

10 

100 

JANTX2N6213 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23914 

! 35 

2 

400 

350 

1 6 

2 

1 

10 

100 

2N6214 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23916 

35 

2 I 

450 

400 

6 

0.5 

1 I 

10 

100 

2N6212 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23908 

35 

3 

350 

300 

6 

1.6 

1 

i 10 

100 

2N6500 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23961 

35 

4 

! 120 

90 

7 

1.5 

3 

i 15 

60 

JANTXV2N6213 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 

461 

23915 

35 ! 

4 

400 

350 

6 

2 

1 

10 

100 

2N5739 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


I 23854 

35 1 

10 

60 

60 

5 

0.5 

5 

20 

80 

2N5740 

PPG. Inc. 

TO-66 

STD 


! 23855 

35 

10 

100 

100 

5 

0.5 

5 

20 

80 

2N3205 

PPG. Inc. 

TO-59 

STD 


1 23682 

40 

2 

40 

40 

10 

0.4 

0.5 

20 

60 

2N3206 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23683 

40 

2 

60 

60 

10 

0.4 

0.5 

20 

60 

2N3207 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23684 1 

40 

I 2 

100 

100 

10 

0.4 

0.5 

20 

60 

TIP32 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24350 

40 

I 3 

40 

40 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP32A 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24351 

40 

I 3 

60 

60 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP32B 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24352 

40 

I 3 

80 

80 

5 

1.2 

3 

10 

50 

TIP32C 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24353 

40 

3 

100 

100 

5 

1.2 

3 

10 

50 

2N6124 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24414 

40 

4 

45 

45 

5 

0.6 

1.5 

25 

100 

2N6125 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24415 

40 

4 

60 

60 

5 

0.6 

1.5 

25 

100 

2N6467 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23958 

40 

4 

110 

100 

5 

1.2 

1.5 

15 

150 

2N6468 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23959 

40 

4 

130 

120 

5 

1.2 

1.5 

15 

150 

2N6476 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24423 

40 

4 

130 

120 

5 

1.2 

1.5 

15 

150 

2N5956 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23877 

40 1 6 

50 

40 

5 

1 

3 

20 

100 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

■;'.Data:S 

Sheet! 

PD 

(W) 

iPg 

Wi 

m 


VCE(sat) (glC 

(V) (mA) 

HPi 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5955 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23876 

40 

6 

70 

60 

5 

1 

2.5 

20 

100 

2N5954 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23875 

40 

6 

90 

80 

5 

1 

2 

20 

■HUB 

2N6111 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24411 

40 

7 

40 

30 

5 

3.5 

7 

30 

150 

2N6109 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24410 

40 

7 

60 

50 

5 

3.5 

7 

El 

150 

2N6107 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24409 

40 

7 

80 

70 

5 

3.5 

7 

30 

150 

2N5743 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23858 

43.7 

20 

60 

60 

5 

1.5 

10 

20 

80 

2N5744 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


2 S 59 

43.7 

20 

100 

100 

5 

1.5 

10 

20 

80 

2N5386 

PPG, Inc. 

TO-61 

gna 


23808 

50 

-12 

100 

80 

6 

0.6 

6 

20 

. 80 

TIP115 

PPG, Inc. 

TO-220 

ESI 


Em 

EH 


60 

60 

5 

2.5 

2 

1000 


TIP116 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24366 

50 

2 

80 

80 

5 

2.5 

2 

1000 


TIP117 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24367 

50 

2 

100 

100 

5 

2.5 

2 

1000 


2N5286 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23795 

50 

5 

120 

100 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5287 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23796 

50 

5 

120 

100 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5384 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23806 

52 

-5 

100 

80 

6 

-0.6 

2 

20 

80 

2N5385 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23807 

52 

-5 

100 

80 

6 

0.6 

2 

20 

80 

2N5408 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23813 

52 

5 

80 

80 

6 

0.6 

2 

20 

60 

2N5410 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23815 

52 

5 

80 

80 

6 

0.6 

2 

40 

120 

2N5409 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23814 

52 

5 

100 

100 

6 

0.6 

2 

20 

60 

2N5411 

PPG, Inc. 

TO-111 Iso 

STD 


23816 

52 

5 

100 

100 

6 

0.6 

2 

40 

120 

2N5003 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23757 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5005 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 



mM 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

JAN2N5003 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

mm 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JAN2N5005 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

23763 

58 

-5 

100 

EM 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANS2N5003 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

23761 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANS2N5005 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

23766 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTX2N5003 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

23759 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTX2N5005 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

! 535 

23764 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

JANTXV2N5003 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

‘ 535 

23760 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

JANTXV2N5005 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 

535 

23765 

58 

-5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5613 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23838 

58 

5 

80 

60 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N5615 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

i 

23839 

58 

5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N5617 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

1 

23840 

58 

5 

100 

80 

5.5 

1.5 

2.5 

70 

200 

2N7372 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

1 

23965 

58 

5 

100 

80 

5.5 

0.75 

2.5 

70 

200 

2N5619 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23841 

58 

5 

120 

100 

5.5 

1.5 

2.5 

30 

90 

2N6182 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 

■ 

mm 

60 

10 

80 

80 

6 

0.7 

2 

30 

120 

2N6183 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23889 

60 

10 

80 

80 

6 

0.7 

2 

60 

240 

2N6186 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23892 

60 

10 

80 

80 

6 

1.2 

2 

30 

120 

2N6187 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23893 

60 

10 

80 

80 

6 

1.2 

2 

60 

240 

2N6184 

PPG, Inc. 

TO-59 

STD 


23890 

60 

10 

100 

100 

6 

0.7 

2 

30 

120 

2N6185 

PPG, Inc. 

TO-59 

iSBI 


23891 

60 

10 

100 

100 

6 

0.7 

2 

60 

El 

2N6188 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23894 

60 

10 

100 

100 

6 

1.2 

2 

30 

120 

2N6189 

PPG, Inc. 

TO-59 Iso 

STD 


23895 

60 

10 

100 

100 

6 

1.2 

2 

60 

240 

TIP125 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24371 

65 

5 

60 

60 

5 

2 

3 

1000 


TIP126 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


mm 

65 

5 

80 

80 

5 

2 

3 

1000 


TIPI 27 

PPC, Inc. ' 

TO-220 

STD 


EEE3 


El 

100 

100 

5 

2 

3 

1000 



Section Organization; PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), foiiowed by ascending iC (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @ 1C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

TIP42 

PPG. Inc. 

TO-220 



24358 

65 

6 

40 

40 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP42A 

PPG, Inc. 

TO-220 

@33 


24359 

65 

6 

60 

60 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP42B 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24360 

65 

6 

80 

80 

5 

1.5 

6 

15 

75 

TIP42C 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 



65 

6 

100 

100 

5 

1.5 

6 

15 

75 

2N6666 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24430 

65 

8 

40 

40 

5 

2 

3 

1000 

2000 

2N6667 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 


24431 

65 

10 

60 

60 

5 

2 

5 

1000 

2000 

2N6668 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24432 

65 

10 

80 

80 

5 

2 

5 

1000 

2000 

2N3171 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23659 

75 

3 

40 

40 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3172 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23660 

75 

3 

60 

60 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3173 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23661 

75 

3 

80 

80 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3174 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23662 

75 

3 

100 

100 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N6049 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23885 

75 

4 

90 

55 

7 

0.5 

0.5 

25 

100 

2N3183 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23667 

75 

5 

40 

40 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3195 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23675 

75 

5 

40 

40 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3184 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23668 

75 

5 

60 

60 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3196 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23676 

75 

5 

60 

60 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3185 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23669 

75 

5 

80 

80 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3197 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23678 

75 

5 

80 

80 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3186 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23670 

75 

5 

100 

100 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3198 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23677 

75 

5 

100 

100 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N6040 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24403 

75 

8 

60 

eh 

5 

2 

4 

1000 

2000 

2N6041 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24404 

75 ! 

8 

80 

80 

5 

2 

4 

1000 

i2000 

2N6042 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24405 

75 

8 

100 

100 

5 

2 

3 

1000 

12000 

2N6489 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24427 

75 

■a 

50 

40 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6490 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

1, . 

24428 

75 

15 

70 

60 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6491 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 


24429 

75 

15 

90 

80 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N3163 1 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


pstm 

mm 

ra 

40 

40 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3164 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 



mm 

■cM 

60 

60 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3165 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 



Ea 

HI 

80 

80 

10 

0.75 

1 

12 

36 

2N3166 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 



ma 

3 

100 

100 

10 

i 0.75 

1 

12 

36 

2N3175 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 



85 

5 

40 

40 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3187 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23671 

85 

5 

40 

40 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3176 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23664 

85 

5 

60 

60 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3188 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23672 

85 

5 

60 

60 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3177 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23665 

85 

5 

80 

80 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3189 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23673 

85 

5 

80 

80 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N3178 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23666 

85 

5 

1 100 

100 

10 

1 

2 

10 

30 

2N3190 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23674 

85 

5 

100 

100 

10 

0.9 

3 

10 

30 

2N4901 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23746 

87.5 

5 

40 

40 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N4904 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23749 

87.5 

5 

40 

40 

5 

1 

2.5 

25 

100 

2N4902 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23747 

87.5 

5 

60 

60 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N4905 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23750 

87.5 

5 

60 

60 

5 

1 

2.5 

25 

100 

2N5867 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23865 

87.5 

5 

60 

60 

5 

2 

1.5 

EH 

100 

2N4903 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23748 

87.5 

5 

80 

80 

5 

0.4 

1 

20 

80 

2N4906 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23751 

87.5 

5 

80 

80 

5 

1 

2.5 

25J 

100 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed \/CE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors Micr^^ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

(A) 

Vcbo 

tm': 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @\C 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N5312 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23799 

87.5 

5 

80 

80 

6 

1.75 

10 

30 

90 

2N5868 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23866 

87.5 

5 

80 

80 

5 

2 

1.5 

20 

100 

2N5677 

PPG. Inc. 

TO-61 

STD 


23846 

87.5 

5 

125 

100 

6 

0.6 

5 

30 

90 

2N5737 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23852 

87.5 

10 

60 

60 

5 

0.5 

5 

20 

80 

2N5316 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23801 

87.5 

10 

80 

80 

6 

1 

5 

30 

90 

2N5318 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23802 

87.5 

10 

100 

100 

6 

1 

5 

30 

90 

2N5738 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23853 

87.5 

10 

100 

100 

5 

0.5 

5 

20 

80 

2N5314 

PPC, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23800 

87.5 

20 

100 

100 

6 

1.75 

10 

30 

. 90 

2N5872 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23868 

90 

7 

80 

80 

5 

1 

2.5 

20 

100 

2N6318 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23927 

90 

7 

80 

80 

6 

2 

2.5 

20 

100 

2N5007 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23767 

100 

10 

100 

80 

5.5 

1.5 

5 

30 

90 

2N5009 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23768 

100 

10 

100 

80 

5.5 

-0.9 

5 

70 

200 

2N6594 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23962 

100 

12 

45 

40 

5 

1.5 

3 

15 

200 

2N5741 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23856 

113 

20 

60 

60 

5 

1.5 

10 

20 

80 

2N5742 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23857 

113 

20 

100 

100 

5 

1.5 

10 

20 

80 

2N5871 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 



115 

7 

60 


5 

1 

2.5 

20 

■HUB 

2N6317 

PPG, Inc. 

TO-66 

STD 


23926 

115 

7 

60 

60 

6 

2 

2.5 

20 


2N5853 

PPG. Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23864 

115 

10 

100 

80 

6 

0.9 

5 

30 

ESI 

2N7369 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 


23964 

115 

10 

80 

80 

7 

1 

3 

30 


2N5621 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23842 

116 

10 

80 

60 

5.5 

1.5 

5 

70 

200 

2N5623 

PPG, Inc. 

TO-3 

EiiSI 


23843 

116 

10 


ESI 

5.5 

1.5 

5 

30 

90 

2N5625 1 

PPG, Inc. 

TO-3 

Eiiil 


23844 

116 

10 

lEI 

ESI 

5.5 

1.5 

5 

70 

200 

2N5290 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23797 

116 

10 

100 

100 

5.5 

1.5 

5 

30 I 

90 

2N5291 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23798 

116 

10 

100 

100 

5.5 

1.5 

5 

70 

200 

2N5627 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23845 

116 

10 

120 

100 

5.5 

1.5 

5 

30 

90 

2N6127 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso 

STD 


23887 

117 

-10 

100 

80 

5 

0.9 

5 

30 

120 

2N6246 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23923 

125 

5 

70 

60 

5 

1.3 

7 

20 

100 

2N6469 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23960 

125 

15 

50 

40 

5 

1.3 

5 

20 

150 

2N6247 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23924 

125 

15 

90 

80 

5 

1.3 

6 

20 

100 

2N6248 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23925 

125 

15 

110 

100 

5 

1.3 

5 

20 

100 

2N6226 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23917 

125 

50 

100 

100 

7 

1 

3 

25 

100 

2N6229 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23920 

150 

6 

100 

100 

7 

1 

5 

25 

100 

2N6227 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23918 

150 

6 

120 

TOil 

7 

1 

3 

20 

80 

2N6228 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23919 

150 

6 

140 

140 

7 

1 

3 

15 

60 

2N4907 

PPG. Inc. 


STD 


23752 

150 

10 

40 

40 

5 

0.75 

4 

20 

80 

2N3789 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23712 

150 

10 

80 

60 

7 

1 

1 

25 

90 

2N3791 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23714 

150 

10 

80 

60 

7 

1 

3 

50 

150 

2N4908 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23753 

150 

10 

60 

60 

5 

0.75 

4 

20 

80 

2N5875 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23869 

150 

10 

60 

60 

6 

1 

4 

1 ^ 

100 

2N3790 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23713 

150 

10 

100 

80 

7 

1 

1 

25 

90 

2N3792 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23715 

150 

10 

100 

80 

7 

1 

3 

50 

150 

2N4909 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23754 

150 

10 

80 

80 

5 

0.75 

4 

20 

80 

2N5876 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23870 

150 

10 

80 

80 

6 

1 

4 

20 

100 

2N6230 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23921 

150 

10 

120 

120 

7 

1 

5 

20 

80 

2N6231 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23922 

150 

10 

140 

140 

7 

1 

5 

15 

60 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), foilowed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PNP Transistors 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

Pb 

(W) 

IC 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) @IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

2N6609 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23963 

150 

16 

160 

140 

7 

1.4 

8 

15 

60 

2N5879 

PPG, Inc. 


STD 


23871 

160 

■a 

60 

60 

6 

1 

6 


100 

2N5880 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23872 

160 

■a 


80 

6 

1 

6 

20 

100 

2N5678 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23847 

roi 

■a 

1^ 

KBBI 

6 

0.8 

10 

25 

75 

2N5958 

PPG, Inc. 

TO-61 

STD 


23878 

175 

20 

100 

100 

8 

0.5 

10 

30 

120 

2N5960 

PPG, Inc. 

TO-61 Iso ' 

STD 


23879 

175 

20 

100 

100 

8 

0.5 

10 

30 

120 

2N6029 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23882 

200 

16 

100 

100 

7 

1 

8 

25 

100 

2N6030 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23883 

200 

16 

120 

120 

7 

1 

8 

20 

80 

2N6031 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23884 

200 

16 

140 

140 

7 

1 

8 

15 

60 

2N5745 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23860 

200 

20 

80 

80 

5 

1 

10 

15 

60 

2N5883 

PPG, Inc. 


STD 


23873 

200 

25 

60 

60 

5 

1 


20 

100 

2N5884 

PPC, Inc. 

TO-3 

STD 


23874 

200 

25 

80 

80 

5 

1 

25 

20 

100 

2N6436 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23949 

200 

25 

100 

80 

6 

1 

10 

30 

EEm 

2N6437 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23950 

200 

25 

120 

100 

6 

1 

10 

30 

120 

JAN2N6437 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

508 

23951 

200 

25 

120 

100 

6 

1 

10 

30 

120 

JANTX2N6437 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

508 

23952 

200 

25 

120 

100 

6 

1 

10 

30 

120 

JANTXV2N6437 

PPG. Inc. 


STD 

508 

23953 

200 

25 

120 

100 

6 

1 


30 

120 

2N6438 

PPG, Inc. 


STD 


23954 

200 

25 

140 

120 

6 

1 

10 

30 

120 

JAN2N6438 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

508 

23955 

200 

25 

140 

120 

6 

1 

10 

30 

120 

JANTX2N6438 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

508 

23956 

200 

25 

140 

120 

6 

1 

10 

30 

120 

JANTXV2N6438 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

508 

23957 

200 

25 

140 

120 

6 

1 

10 

30 

120 

2N4398 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23741 

200 

30 

40 

40 

5 

-1 

15 

15 

60 

2N4399 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23742 

200 

30 

60 

60 

5 

-1 

15 

50 

60 

2N6329 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23928 

200 

30 

60 

60 

5 

1.5 

30 

6 

30 

2N6330 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23929 

200 

30 

80 

80 

5 

1.5 

ESI 



2N6331 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23930 

200 

30 

100 

100 

5 

1.5 

ESI 

6 

30 

2N5967 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


23880 

220 

40 

100 

100 

8 

1.8 

10 

30 

120 

2N5969 

PPG, Inc. 

TO-63 Iso 

STD 


23881 

220 

40 

100 

100 

8 

1.8 

10 

30 

120 

2N6377 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23931 

250 

50 

100 

80 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6380 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23940 

250 

50 

100 

80 

6 

-1.2 

20 

30 


2N6378 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23932 

250 

50 

IHil 

WSTtM 

6 

1.2 

20 

30 


2N6381 

PPG, Inc. 


STD 


23941 

250 

50 1 

120 

100 

6 

-1.2 

20 

30 

120 

JAN2N6378 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

515 

23933 

250 

50 

120 

100 

6 

1.2 

20 

KM 

liU»l 

JANTX2N6378 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 

515 

23934 

250 

50 

120 

100 

6 

1.2 

20 

KM 

KM 

JANTXV2N6378 

PPG, Inc. 


STD 

515 

23935 

250 

50 

120 

100 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6379 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23936 

250 

50 

140 

120 

6 1 

1.2 

20 

30 

120 

2N6382 

PPG, Inc. 

TO-63 

STD 


23942 

250 

50 

140 

120 

6 

1.2 

20 

30 

fctoil 

JAN2N6379 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

515 

23937 

250 

50 ! 

140 

120 

6 

1.2 

20 

30 

120 

JANTX2N6379 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 

515 

23938 

250 

ESI 

140 

120 

6 

1.2 

20 

KM 

120 

JANTXV2N6379 

PPG. Inc. 

TO-3 

STD 


23939 

250 

50 

140 

120 

6 

1.2 

20 

30 

120 

2N6061 

PPG. Inc. 

TO-63 

STD 


mm 

262 

50 

100 

100 

8 

1.8 

20 

20 

120 

2N5683 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23850 

300 

50 

60 

60 

5 

1 

25 

■a 

60 

2N5684 

PPG, Inc. 

TO-3 

STD 


23851 

300 

50 

80 

80 

5 

1 

25 

■a 

60 


Section Organization: PNP Transistor Parametric Section is organized by ascending PD (watts), followed by ascending 1C (amps), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCE(sat) data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Fax On Demand (800) 713-4113 
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N-Channel MOSFETs 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 

Sheet 

ID 

BVDSS 

(A) 

ID 

(A) 

RDS(on) 

(fi) 

VSD@ID 

(V) 

trr 

(nsec) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

PD 

(W) 

R0JC 

(»C/W) 

IRFZ40 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24111 

50 

50 

0.28 

2.5 

350 



125 

1 

BUZ71 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24445 

50 

56 

0.1 

1.8 

120 



40 

3.1 

FSN1606 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21208 

60 

16 

0.07 

1.8 

220 

21 

53 

50 

2 

FSF2506 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21216 

60 

25 








FSF2606 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21223 

60 

26 

0.03 

2.3 

600 



125 

1 

IRFZ34 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24110 

60 

30 

0.05 

1.6 

230 



88 

1.7 

FSE3506 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

21228 

60 

35 

0.03 

2.3 

600 



125 

1 

MSAER45N06A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17886 

60 

45 

0.022 

0.75 

30 

215 

200 

300 

0.4 

IRFZ44 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 

24112 

60 

50 

0.018 

2 

180 



190 

0.8 

IRFZ48 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24115 

60 

50 

0.028 

2.5 

180 



150 

1 

MSAEZ58N06A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

24334 

60 

58 

0.018 

1.2 

50 

290 

900 

300 

0.4 

MSAFZ58N06A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

24335 

60 

58 

0.018 

2 

100 

290 

900 

300 

0.4 

MSAFX76N07A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17872 

70 

76 

0.012 

1.5 

150 

110 

185 

310 

0.25 

MSAEX150N07E 

Santa Ana 

GoolpackS 

SM 

17888 

70 

150 

0.007 

1 

55 

150 

250 

500 

0.15 

IRF510 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24116 

100 

5.6 

0.54 

2.5 

200 



43 

3.5 

IRF520 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24117 

100 

9.2 

0.27 

1.8 

260 



60 

2.5 

IRF530 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 

24118 

100 

14 

0.16 

2.5 

280 



88 

1.7 

FSN1410 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21209 

100 

14 

0.18 

. 2.5 

250 

14 

33 

50 

2 

FSF2210 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21217 

100 

22 

0.1 

2.5 

300 

23 

60 

100 

1.3 

FSF2510 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21224 

100 

25 

0.07 

2.3 

600 

100 

100 

125 

1 

IRF540 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24119 

100 

28 

0.077 

2.5 

360 



150 1 

1 

FSE3510 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

21229 

100 

35 

0.07 

2.3 

600 

100 

100 

125 

1 

MSAER38N10A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17885 

100 

38 

0.055 

1.2 

50 

225 

300 

300 

0.4 

MSAFR38N10A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22408 

100 

38 

0.055 

1.8 

500 

225 

300 

300 

0.4 

MSAEZ50N10A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22402 

100 

50 

0.035 1 

1.2 

50 

250 

980 

300 

0.4 

MSAFZ50N10A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22403 

100 

50 

0.035 

1.8 

170 

250 

980 

300 

0.4 

MSAFX75N10A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17871 

100 

75 

0.02 

1.75 

200 

140 

200 

310 

0.25 

MSAEX150N10E 

Santa Ana 

GoolpackS 

SM 

17889 

100 

150 

0.012 

1 

55 

200 

275 

500 

0.15 

IRF610 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24120 

200 

3.3 

1.5 

2 

310 



36 

3.5 

IRF620 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 

24121 

200 

5.2 

0.8 

1.8 

300 



50 

2.5 

IRF630 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24122 

200 1 

9 

0.4 

2 

340 



74 

1.7 

FSN0920 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21210 

200 1 

9 

0.55 

2 

790 

21 

75 

100 

1.3 

FSF1820 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21218 

200 

18 

0.18 

2 

530 

21 

68 

100 

1.3 

FSF2520 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21225 

200 

25 

0.1 

2 

630 

30 

100 

125 

1 

MSAER30N20A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17883 

200 

30 

0.085 

1.2 

50 

225 

300 

300 

0.4 

IVISAFR30N20A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22407 

200 

30 

0.085 

1.9 

950 

225 

300 

300 

0.4 

FSE3020 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

21230 

200 

30 

0.1 

2 

630 

30 

100 

125 

1 

MSAEZ30N20A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22405 

200 

33 

0.07 

1.2 

50 

230 

920 

300 

0.4 

MSAFZ30N20A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22406 

200 

33 

0.07 

1.6 

230 

230 

920 

300 

0.4 

IVISAFX50N20A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17870 

200 

50 


1.5 

200 

45 

115 

310 

0.25 

MSAEX100N20E 

Santa Ana 

GoolpackS 

SM 

17887 

200 

100 


1 

55 

60 

160 

500 

0.15 

IRF634 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24123 

250 

8.1 

0.45 

2 

440 



74 

1.7 

MSAFX40N30A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17869 

300 

mm 


1.5 

200 

120 

190 

310 

0.25 

IRF710 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24124 

400 

2 

3.6 

1.6 

540 



36 

3.5 


Section Organization: MOSFET Parametric Section is organized by ascending BVDSS (volts), followed by ascending ID (amps), and then by RDSon (ohms) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. RDS(on) when specified is at the rated ID. 

3. For detailed RDS(on) and switching characteristics refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Fax On Demand (800) 713-4113 
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N-Channel MOSFETs 


Part Number 

Microsemi 

Division 

|[i||iag0| 

Outline 

liB: 

ipatil 

iSheell 

lilli 


ID 

(A) 

RDS(on) 

^Hil 

VSD@ID 

liiil 

;Sti(3n 

(nsec) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

;iili 

9b 

liii 

(•C/W) 

IRF720 

PPG. Inc. 

TO-220 

STD 

24125 

400 

3.3 

1.8 

1.6 

600 



50 

2.5 

FSN0540 

Sertech Lab 

TO-257 




wm 

1 

1.6 

660 

17 

56 

50 

2 

IRF730 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24126 

400 

5.5 

1 

1.6 

530 



74 

1.7 

FSF1040 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21219 


mm 

IHH 


■■ 

^■i 

■B 



FSF1340 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21226 


13 

0.3 

1.6 

Bfiftlfil 

ifccM 

150 

125 

1 

MSAER14N40A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17881 


K1 


1.2 

60 

225 

300 

300 

0.4 

FSE1540 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

21231 

BUI 

mm 

0.3 

1.6 

1000 

35 

150 

125 

1 

MSAEZ1SN40A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

24332 

400 

15 

0.3 

1.2 

50 

180 

520 

300 

0.4 

MSAFZ15N40A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

24333 

400 

15 

0.3 

1.5 


MhlM 

520 

300 

0.4 

FSE2040 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

mm 


MUM 

0.21 

1.8 

ibliliM 


120 

150 

0.9 

FSN0450 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21212 

500 

4 

1.5 

1.6 


mm 

53 

50 

0.2 

iRF830 

PPG, Inc. 

TO-220 

STD 

24444 

500 

4.5 

1.5 

1.6 

ElEI 



74 

1.7 

FSF0850 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21220 

500 

8 

0.85 

2 

970 

21 

74 

100 

1.3 

FSF1150 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21227 

500 

11 

0.4 

1.4 

1200 

27 

100 

125 

1 

MSAER12N50A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17880 

500 

12 

0.4 

1.2 

Ea 


KiTiB 

300 

0.4 

MSAFR12N50A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

22401 

500 

12 

0.4 

1.7 

1600 

225 

300 

300 

0.4 

FSE1350 

Sertech Lab 

TO-258 

STD 

21232 

500 

13 

0.4 

1.4 

■Pita 


100 

125 

1 

FSE1850 

Sertech Lab 

TO-258 

Era 

mn 

500 

18 

0.28 

1.8 


ll^^l 

Wc!il 

150 

0.9 

MSAFX24N50A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17868 

■4»HM 

24 

0.23 

1.5 


Hksum 


Eai 

0.25 

MSAER11N60A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

IFTTH 


11 

0.6 

1.3 

mm 



BSI 

0.4 

MSAFX20N60A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

ETFIT] 


WP!M 

0.35 

1.5 

1^ 

BtifiB 

150 

310 

0.25 

MSAER07N80A 

Santa Ana 

GoolPackI 




BM 

1.2 

1.3 


msm 

105 

300 

0.4 

MSAFX11N80A 

Santa Ana 

GoolPackI 

ESI 

nm 


11 

0.95 

1.5 

250 

100 

150 

310 

0.25 

MSAER06N90A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17877 


6.2 

1.6 

1.3 

75 

■HUM 



0.4 

MSAFX10N90A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

mm 

gfiM 

10 

1.1 

1.5 

250 

100 

150 

Kflil 

0.25 

MSAER05N100A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17876 

1000 

5.6 

2 

1.5 

BMil 

1^ 


BSI 

0.4 

MSAFX10N100A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

tsm 


10 

1.2 

1.5 

250 

100 

150 

310 

I 0.25 

MSAFX14N100A 

Santa Ana 

GoolPackI 


17866 

1000 

14 

0.82 

1.5 

850 

60 

150 

310 


MSAFX13N110A 

Santa Ana 

GoolPackI 

SM 

17865 


13 

0.92 

1.5 

850 

60 

150 

310 

0.25 


NFET 


Section Organization: MOSFET Parametric Section is organized by ascending BVDSS (volts), followed by ascending ID (amps), and then by RDSon (ohms) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. RDS(on) when specified is at the rated ID. 

3. For detailed RDS(on) and switching characteristics refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


NFET-2 


http;//www.microsemi.com 













































Micmsemi 


Parametric Selector Guide 





THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



P-Channel MOSFETs 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 

Sheet 

ID 

BVDSS 

(A) 

ID 

(A) 

RDS(on) 

(«) 

VSD@ID 

(V) 

trr 

(nsec) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

PD 

(W) 

Rejc 

(•C/W) 

FSN1505R 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21213 

50 

15 








FSN1210R 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21214 

100 

12 








FSF1510R 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21221 

100 

15 








FSN0620R 

Sertech Lab 

TO-257 

STD 

21215 

200 

6 

mm 

iiimH 

mm 

mm 

mH 

mm 

mm 

FSF1020R 

Sertech Lab 

TO-254 

STD 

21222 

200 

10 








MSAEX8P50A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

22409 

500 

8 

1.2 

1.5 

50 

64 

3400 

300 

0.35 

MSAFX11P50A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

22410 

500 

mm 

0.75 

3 

500 

95 

4700 

310 

0.25 


PFET 


General Notes: Part Specifics Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE” ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data 
Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


PFET-1 


http://www.microsemi.com 
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IGBTs 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 

Sheet 

ID 

BVCES 

(V) 

1C 

(A) 

VCE(sat) 

(V) 

Qg(on) 

(nC) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

E(bff) 

(mJ) 

PD 

(W) 

ROJC 

(•C/W) 

MSAHR55F60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17899 

600 

55 


140 

51 

145 

BIS 


0.4 

PPHR55F60A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24438 

600 

55 

I^EIH 

140 

51 

KB5B 


BEI 

0.4 

MSAHX60L60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17893 

600 

60 

2.5 

150 

190 

800 

5 

300 

0.4 

PPHX60L60A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24433 

600 

60 

2.5 

150 

190 

800 

5 

300 

0.4 

MSAGX60F60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

22397 

600 

60 

2.9 

150 

55 

300 

1.3 

300 

0.4 

MSAHX60F60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17894 

600 

60 

2.9 

150 

55 

300 

1.3 

300 

0.4 

PPGX60F60A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24441 

600 

60 

2.9 

150 

55 

300 

1.3 


0.4 

PPHX60F60A 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 

24435 

600 

g!il 

2.9 


55 

Bc!iM 

M§fM 


0.4 

MSAHR70L60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17898 

600 

d 

1.6 

150 

115 

1700 

15 

BcMil 

0.4 

PPHR70L60A 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 

24437 

600 

d 

1.6 

150 

115 

1700 

15 


0.4 

MSAGX75L60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17902 

600 

d 

1.8 


260 

1100 

16 

300 

0.25 

MSAHX75L60C 

Santa Ana 

Goolpack2 

SM 

22398 

600 

75 

1.8 


260 

1100 

16 

300 

0.25 

PPGX75L60A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24439 

600 

75 

1.8 


260 

1100 

16 

300 

0.25 

MSAGX75F60A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17903 

600 

75 

2.7 

250 

260 

475 

4.8 

300 

0.25 

PPGX75F60A 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 

24440 

600 

75 

2.7 

250 

260 

475 

4.8 

300 

0.25 

IVISAHR36F120A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17892 

1200 

36 

3.5 

140 

60 

390 

2.5 

300 

0.4 

PPHR36F120A 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 

24434 

1200 

36 

3.5 

140 

60 

390 

2.5 

300 

0.4 

MSAGZ52F120A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

22399 

1200 

52 

3.2 

160 

120 

465 

2.4 

300 

0.4 

MSAHZ52F120A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

22400 

1200 

52 

3.2 

160 

120 


2.4 

300 

0.4 

PPGZ52F120A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24442 

1200 

52 

3.2 

160 

120 

465 

2.4 

300 

0.4 

PPHZ52F120A 

PPG, Inc. 

TO-254 

STD 

24443 

1200 

52 

3.2 

160 

120 

465 

2.4 

300 

BEI 

MSAHR57L120A 

Santa Ana 

Goolpacki 

SM 

17897 

I 1200 

57 

2 

110 

140 

2000 

26 

300 

0.4 

PPHR57L120A 

PPG. Inc. 

TO-254 

STD 

24436 

1200 

57 

2 

110 

140 

2000 

26 

300 

0.4 


IGBT 


Section Organization: IGBT Parametric Section is organized by ascending BVCES (volts), followed by ascending 1C (amps), and then by VCEsat (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. VCEsat when specified is at the rated 1C. 

3. For detailed VCEsat data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


IGBT-1 


http://vvvvw.microsemi.com 
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Linear Voltage Regulators 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Voltage Regulator Type 

Package 

Outline 

Data 
Sheet ID 

Output 

Current 

(Amps) 

Output 

Voltage 

(Volts) 

LM79L05ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulator^ 

TO-92 

24103 

0.1 

5 

LM79L06ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24104 

0.1 

6 

LM79L08ACZ 

PPG. Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24105 

0.1 

8 

LM79L09ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 


0.1 

9 

LM79U2ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24107 

0.1 

12 

LM79L15ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 


0.1 

15 

LM79L18ACZ 

PPG, Inc. 

Negative Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24109 

0.1 

18 

LM78L05ACZ 

PPG, Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24095 

0.1 

5 

LM78L06ACZ 

PPG, Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24096 

0.1 

6 

LM78L08ACZ 

PPG. Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24097 

0.1 

8 

LM78L09ACZ 

PPG. Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24098 

0.1 

9 

LM78L12ACZ 

PPG. Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24099 

0.1 

12 

LM78L15ACZ 

PPG, Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 


0.1 

15 

LM78L18ACZ 

PPG, Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 


0.1 

18 

LM78L24ACZ 

PPG. Inc. 

Positive Fixed Linear Voltage Regulators 

TO-92 

24102 

0.1 

24 


LVFN 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


LVFN/LVFP-1 


http://www.microseml.com 
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RF NPN Power Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Data 

Sheet 

ID 

Application 

fT 

rhin 

(MHz) 

fT 

max 

(MHz) 

P(out) 

(W) 

P(in) 

(W) 

HFE Vcc 

max 

(V) 

R0JA 

(C/W) 

SD1483 

RF Products 

Ml 75 


VHF 

108 


300 

30 

10 

28 

0.45 

SD1015 

RF Products 

Ml 35 

19090 

VHF 

108 

152 

30 





SD1013 

RF Products 

M135 

19073 

VHF , 

150 


10 

1 

10 

28 

13.5 

SD1013-03 

RF Products 

M113 

19074 

VHF 

150 


10 

1 

10 

28 

13.5 

SD1019 

RF Products 

M130 

19095 

VHF 

150 


30 

10.6 

4.5 

13.5 

1.7 

SD1019-05 

RF Products 

M174 

19097 

VHF 

150 


100 

25 

6 

28 


SD1441 

RF Products 

M111 


VHF 

150 


150 

40 

5.7 

12.5 


SD1273 

RF Products 

M135 


VHF 

160 


40 

5 

9 

13.6 

2.5 

SD1012 

RF Products 

M135 

19066 

VHF 

175 


4 

0.25 

12 

12.5 

15 

SD1012-09 

RF Products 

M135 

19069 

VHF 

175 


4 

0.25 

12 

12.5 


SD1166 

RF Products 

M113 

19135 

VHF 

175 


4 

0.25 

12 

12.5 


SD1127 

RF Products 

TO-39 

19119 

VHF 

175 


4 

0.4 

10 

12.5 


SD1012-03 

RF Products 

M113 

19068 

VHF 

175 


6 

0.75 

9 

12.5 

8.75 

SD1143 

RF Products 

Ml 35 

19126 

VHF 

175 


10 

1 

10 

12.5 

8.75 

SD1 143-01 

RF Products 

M113 

19127 

VHF 

175 


10 

1 

10 

12.5 

8.75 

SD1013-09 

RF Products 

M148 

19078 

VHF 

175 


10 

1.5 

8.25 

28 


SD1062 

RF Products 

M137 

19112 

VHF 

175 


7 

2 

3.4 

13.6 


SD1272 

RF Products 

M135 

19149 

VHF 

175 


25 

3 

9.2 

12.5 


SD1 272-02 

RF Products 

M113 


VHF 

175 


25 

3 

9.2 

12.5 


SD1 014-02 

RF Products 

M135 



175 


15 

3.5 

6.3 

12.5 

5.6 

SD1014-06 

RF Products 

M113 

■ESI 

■■DIBHi 

175 


15 

3.5 

6.3 

12.5 

5.6 

SD1070 

RF Products 

Ml 37 

19113 

VHF 

175 


13.5 

3.5 

5.9 

28 

7.6 

SD1072 

RF Products 

M137 

19114 

VHF 

175 


12 

4 

4.8 

13.6 


SD1224 

RF Products 

Ml 35 

19138 

VHF 

175 


40 

7 

7.6 

28 

2.9 

SD1 224-02 

RF Products 

M113 

19139 

VHF 

175 


40 

7 

7.6 

28 

2.9 

SD1216 

RF Products 

Ml 27 

mma 

VHF 

175 


25 

9 

4.4 

13.6 


SD1018 

RF Products 

Ml 35 


VHF 

175 


40 

14 

4.5 

12.5 

2.2 

SD1018-06 

RF Products 

M113 

lElilil 

VHF 

175 


40 

14 

4.5 

i 12.5 

1 2.2 

SD1485 

RF Products 

M137 

19232 

UHF 

230 


200 

15.9 

11 

32 

0.45 

SD1050 

RF Products 

M137 

19102 

UHF 

400 


3 

1 

4.7 

28 

15 

SD1060 

RF Products 

M137 

19111 

UHF 

400 


5 

1.7 

4.7 

28 

15.1 

SD1075 

RF Products 

M111 

19115 

UHF 

gMil 


10 

4 

4 

28 

7.6 

SD1462 

RF Products 

M111 

19221 

UHF 



70 

8.8 

9 

28 

0.8 

SD1468 

RF Products 

M111 

wmi 


400 


70 

10 

8.4 

28 

1.25 

SD1468-14 

RF Products 

M111 

lE^ 

UHF 

400 


70 

10 

8.5 

12.5 


SD1511-08 

RF Products 

M105 

19247 

UHF 

425 


10 

1.2 

9.2 

28 

3 

SD1474 

RF Products 

M138 

19229 

UHF 

425 


48 

10 

6.8 

28 

2 

SD1564 

RF Products 

M119 

19311 

UHF 

425 


400 

1 80 

7 

40 

0.15 

SD1444 

RF Products 

TO-39 

19213 

UHF 

470 


2 



12.5 


SD1144 

RF Products 

M122 

19130 

UHF 

470 


2 

0.25 

9 

12.5 

35 

SD1429 

RF Products 

M111 

■mg 

UHF 

470 


12 


7.8 

12.5 

4.6 

SD1146 

RF Products 

M122 

■nm 

UHF 

470 

! 

10 

2.5 

6 

12.5 

4.7 

SD1 146-03 

RF Products 

M123 


UHF 

470 


10 

2.5 

6 

12.5 


SD1429-03 

RF Products 

Mill 

19207 

UHF 



15 

2.5 

7.5 

12.5 

4.6 

SD1422 

RF Products 

M111 

19197 

UHF 



25 

6 

6.2 

12.5 

2.5 

SD1 098-03 

RF Products 

Mill 

19117 

UHF 



30 

7 

6.3 

12.5 



Section Organization: RF Power Transistors Parametric Section is organized by ascending Applications, followed by ascending fT (MHz) 
General Notes: 

1. All RF Transistors are manufactured by Microsemi RF Products in Montgomeryville, PA 

2, Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


RNPN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


RNPN-1 


http://www.microsemi.com 
















RNPN 


RF NPN Power Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

||j|ifi|||| 

Package 
, ^Outline 

Data; 
Sheet , 

iiiii 

Application 

iliilil 

rr 

min 

(MHz) 

llB# 

max 

(MHz) 

P(out) 

(W) 

■i(in) 

IN 

IIBiiiBISil! 

HFE Vcc 
max 

(V) 

ROJA 

(C/W) 

AM0608-020 

RF Products 

S064 

18773 

UHF 

600 

750 

20 

2.5 

9 

35 

1.5 

AM0608-070 

RF Products 

S064 

18774 

UHF 

600 

750 


13 

7.3 

50 

0.6 

AM80610-018 

RF Products 

S042 

18793 

UHF 

620 



2.5 

8.6 

28 

4 

AM071 0-300 

RF Products 

S036 





JESM 

40 

8.8 

50 

0.22 

SD1495 

RF Products 

M142 

19235 

UHF 

850 


32 

6.5 

6.9 

10 


SD1496 

RF Products 

M142 

19238 

UHF 

860 

900 

60 

10.6 

7.5 

24 

0.09 

SD1 400-02 

RF Products 

M118 

19181 


900 


14 

1.5 

9.7 

24 

3 

SD1420-01 

RF Products 

M123 

19192 


960 


0.9 

0.1 

9.5 

24 

E9 

SD1 400-03 

RF Products 

M118 

19182 

UHF 

960 


14 

1.6 

9.5 

24 


SD1 495-03 

RF Products 

M142 

■Egg 

UHF 

960 


30 

6 

7 

24 


SD1 496-03 

RF Products 

M142 

■EMI 

UHF 

960 



10 

7.4 

24 

0.09 

SD1550 

RF Products 

M105 

19306 

UHF 

IsETil 

IBS 

15 

1.5 

10 

40 


SD1512 

RF Products 

Ml 24 

19248 

UHF 

960 

1220 

5 

0.1 

7 

30 


MSC81069 

RF Products 

S027 

19012 

UHF 

B 


3 



24 


SD1 853-01 

RF Products 

M151 

19341 

UHF 

1000 


1 

0.2 

7 

28 


SD1171 

RF Products 

M127 

19136 

UHF 

1000 


5 

1.57 

5 

28 


SD1 520-08 

RF Products 

SEE FACTORY 

19257 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

0.2 

0.025 

9 

28 

IHI 

SD1 520-01 

RF Products 

SEE FACTORY 

19252 

Pulsed Avionics 

1025 


B 

0.1 

10 

28 

IHI 

SD1 524-01 

RF Products 

M115 

19267 

Pulsed Avionics 

1025 


B 

mm 

9.5 

28 

IIIBl 

SD1 526-01 

RF Products 

M115 

19268 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

5 

0.55 

9.5 

28 


SD1526-08 

RF Products 

M105 

19271 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

5 

0.55 

9.5 

28 

8 

MSC1015M 

RF Products 

S016 

18813 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

15 

1.5 

10 

50 


MSC1015MP 

RF Products 

S051 

18814 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

15 

1.5 

10 

50 


MSC1075M 

RF Products 

S068 

18816 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

75 

13 

7.6 

50 


MSC1075MP 

RF Products 

S051 

18817 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

75 

13 

7.6 

50 


MSC1090M 

RF Products 

S068 

18818 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

90 

13 

8.8 

50 


SD1 536-01 

RF Products 

M105 

19288 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

90 

13 

8.4 

50 


SD1 536-08 

RF Products 

M105 

19291 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

90 

13 

8.4 

50 

0.6 

MSC1175M 

RF Products 

S068 

18822 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

175 

30 

7.7 

50 


MSC1250M 

RF Products 

S042 

18823 

Pulsed Avionics 

1025 

1150 

250 

60 

6.2 

50 


SD1 527-08 

RF Products 

M105 

19278 

Pulsed Avionics 

1090 


5 

0.35 

11.5 

50 

8 

MSC1100 

RF Products 

S010 

18819 

Pulsed Avionics 

1090 


25 

10 

9.8 

40 


MSC1150 

RF Products 

S030 

18820 

Pulsed Avionics 

1090 


150 

20 

8.75 

43 


MSC1300M 

RF Products 

S042 

18824 

Pulsed Avionics 

1090 


300 

70 

6.3 

50 


MSC1350M 

RF Products 

S042 

18825 

Pulsed Avionics 

1090 


350 

70 

7 

50 


MSC1450 

RF Products 

S038 

18827 

Pulsed Avionics 

1090 


450 

90 

7 

50 


MSC1600M 

RF Products 

S038 

18829 

Pulsed Avionics 

1090 


600 

150 

6 

50 


SD1 522-03 

RF Products 

M115 

19266 

Pulsed Avionics 

1090 

1150 

1.5 

0.2 

8.75 

35 


MSC1150M 

RF Products 

S042 

18821 

Pulsed Avionics 

1090 

1150 

150 

25 

7.8 

50 


MSC1400M 

RF Products 

S038 

18826 

Pulsed Avionics 

1090 

1150 

400 

90 

6.5 

50 


MSC1550M 

RF Products 

S038 

18828 

Pulsed Avionics 

1090 

1150 

550 

150 

5.6 

50 


MSC81406 

RF Products 

S010 

19013 

L-Band 

1400 


6 

0.65 

9.7 

28 

10 

AM1416-200 

RF Products 

S042 

18777 

L-Band 

1400 

1550 

180 

40 

6.5 

50 

0.2 

AM1416-003 

RF Products 

S042 

18776 

L-Band 

1400 

1600 

3.2 

0.5 

8.1 

24 

15 

AM81416-012 

RF Products 

S036 

18795 

L-Band 

1400 

1600 

11.2 

2 

7.5 

20 

5.5 

SD1866 

RF Products 

M147 

19347 

L-Band 

1400 

1700 

25 

4.5 

7.4 

24 



Section Organization: RF Power Transistors Parametric Section is organized by ascending Applications, followed by ascending fT (MHz) 
General Notes: 

1. All RF Transistors are manufactured by Microsemi RF Products in Montgomeryville, PA 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.mlcrosemi.com 



















RF NPN Power Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Data 

Sheet 

ID 

Application 

fT 

min 

(MHz) 

fT 

max 

(MHz) 

P(out) 

(W) 

P(in) 

(W) 

HFE Vcc 
max 

(V) 

R0JA 

(C/W) 

SD1868 

RF Products 

M147 

19348 

L-Band 

1600 

1650 

30 

4 

8.7 

28 

3 

AM1616-050 

RF Products 

S036 


L-Band 

1620 


50 

1.62 

7 

26 

1.8 

SD1891 

RF Products 

M151 


L-Band , 

1650 


3 

wm 


28 


SD1893 

RF Products 

M151 

HiEifU 

L-Band 

1650 


10 

ES 

11 

28 


SD1888 

RF Products 

M155 

19355 

L-Band 

1650 


19 

2.2 

9.4 

28 


AMI 821 -003 

RF Products 

S042 



1800 

2100 

3 

0.5 

7.8 

24 

15 

AMI 821 -006 

RF Products 

S042 

K!:VCT1 

L-Band 

1800 

2100 

6 

1 

7.8 

24 

9.5 

AMI 821 -010 

RF Products 

S042 


L-Band 

1800 

2100 

10 

2 

7 

24 


SD1851 

RF Products 

M151 


S-Band 

2000 


0.8 

0.127 

8 

20 

30 

SD1544 

RF Products 

M120 


S-Band 

2000 


1 

0.315 

5 

28 


MSC80064 

RF Products 

S011 


S-Band 

2000 


20.5 

11.5 

9 

18 

45 

AM2023-003 

RF Products 

S042 

wtsm 

S-Band 

2000 

2300 

3 

0.5 

7.8 

24 

15 

AM2023-006 

RF Products 

S042 


S-Band 

2000 

2300 

6 

1 

7.8 

24 

9.5 

SD1886 

RF Products 

M161 


S-Band 

2000 

2300 

6 

1 

7.8 

24 


SD1887 

RF Products 

M147 


S-Band 

2000 

2300 

16 

4 

6 

24 


SD1879 

RF Products 

M155 


S-Band 

2200 

2300 

2.8 

0.4 

8.5 

24 


AM82223-020 

RF Products 

S064 

■Eiain 

S-Band 

2200 

2300 

20 

4 

7 

22 

2.7 

SD1870 

RF Products 

M147 


S-Band 

2200 

2300 

18 

4 

6.5 

24 


SD1850 

RF Products 

M151 


S-Band 

wma 


0.2 

0.016 

11 

15 

45 

MSC2302 

RF Products 

S010 

■m 

S-Band 



1.75 

0.2 

9.4 

22 


MSC2304 

RF Products 

S010 

18831 

S-Band 

2300 


3.5 

0.5 

8.5 

22 


MSC2307 

RF Products 

S010 

■BBgg 

S-Band 

2300 


7 

1 

8.5 

22 


AM2327-003 

RF Products 

S042 


S-Band 

2300 

2700 

2.6 

0.5 

7.2 

24 

15 

AM2327-005 

RF Products 

S042 

KESSI 

S-Band 

2300 

2700 

5 

1 

7 

24 

9 

AM2630-002 

RF Products 

S042 


S-Band 

2650 

2950 

2 

0.35 

7.5 

24 


AM2630-004 

RF Products 

S040 


S-Band 

2650 

2950 

4 

0.75 

7.3 

28 


AM2630-008 

RF Products 

S040 


S-Band 

2650 

2950 

8 

1.8 

6.5 

28 


MSC3000 

RF Products 

S010 


S-Band 

3000 


0.5 

0.1 

7 

28 

45 

MSC3001 

RF Products 

S010 


S-Band 

3000 


1 

0.2 

7 

28 


MSC3003 

RF Products 

S010 


S-Band 

3000 


2.5 

0.79 

2 

28 


MSC4000 

RF Products 

S010 



4000 


0.5 

0.16 

5 

1 28 

45 

MSC4001 

RF Products 

S010 

IRHcH 


4000 


1 

0.32 

5 

1 28 

25 

MSC4003 

RF Products 

S010 



4000 


2.5 

0.79 

5 

28 

12.5 

MSC80264 

RF Products 

soil 

18957 

S-Band 

4000 


20 

14 

6 

12 

45 


Section Organization: RF Power Transistors Parametric Section is organized by ascending Applications, followed by ascending fT (MHz) 
General Notes: 

1. All RF Transistors are manufactured by Microsemi RF Products in Montgomeryville, PA 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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PIN Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

CT 

(pF) 

RS @ IF 
(Ohms) (Amps) 

PD 

(Watts) 

T 

(usee) 

UPP9401 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

20785 

50 

1 

1 


2.5 

2 

UM9401 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17061 

50 

1.5 

1 

0.05 

5.5 

1 

UM9401F 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17062 

50 

1.5 

1 

0.05 

5.5 

1 

UM9401SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17063 

50 

1.5 

1 

0.05 

5.5 

1 

UM9402 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17064 

50 

1.5 

1 

0.05 

10 

1 

UM9415 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17065 

50 

4 

1 

0.05 

1 

5 

UM9415SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17066 

50 

10 




2 

UM9301 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17059 

75 

0.8 


0.1 

1 

4 

UM9301SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17060 

75 

0.8 

3 

0.1 

1 

4 

1N5767 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

3885 

100 

0.4 

2.5 

0.1 

0.4 

1 

1N5957 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

4116 

100 

0.4 

3.5 

0.1 

0.4 

1.5 

UM6601 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17013 

100 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6001 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17006 

100 

0.5 

1.7 

0.1 

2.5 

1 

UM7301 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17043 

100 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7301SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17044 

100 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7001 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17021 

100 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UI\/17001SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17022 

100 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7501 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17051 

100 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM6201 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17010 

100 

1.1 

0.4 

0.1 

2 

2.5 

UM9441 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17067 

100 

1.2 





UM7101 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


100 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM7101SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


100 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM9601 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17068 

100 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UM9603 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17070 

100 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UM9605 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17072 

100 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UM9607 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17074 

100 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UPP1001 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

22941 

100 

1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 

UM9701 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


100 

1.8 

0.8 

0.1 

2.5 

1.5 

UM4301 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16992 

100 

2.2 

1.5 

0.1 

! 10 

6 

UM4301SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16993 

100 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM7201 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17037 

100 

2.2 

0.25 

0.1 

2 

1.5 

UM7201SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


100 

2.2 

0.25 

0.1 

! 2 

1.5 

UM2101 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16978 

100 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM4001 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16984 

100 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4001SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16985 

100 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4901 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17000 

100 

3 

0.5 

0.1 

10 

5 

UM4901SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17001 

100 

3 

0.5 

0.1 

10 

5 

UM6601SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17014 

100 

4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6602 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17015 

200 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6602SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17016 

200 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6002 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17007 

200 

0.5 

1.7 

0.1 

2.5 

I — i — 

UM7302 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17045 

200 

0.7 

3 

0.1 

4 

I 4 

UIVI7302SI\/I 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17046 

200 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7002 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17023 

200 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7002SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17024 

200 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7502 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17052 

200 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 


Section Organization: PIN Diode Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending CT (pF) 


General Notes: 

1. All PIN Diode products are manufactured by Microsemi Watertown, MA. 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

3. Additional Information on PIN diode application notes can be obtained from Microsemi's website or Fax on Demand System. 


Fax On DemancJ (800) 713-4113 


PIN-1 


http://www.microsemi.com 








PIN 


PIN Diodes 


K/Ucmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

is? 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

(pF) 

RS IF 

(Ohms) (Amps) 

Wwlm 

(Watts) 

T 

(usee) 

UM6202 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17011 

200 

1.1 

0.4 

0.1 

2 

2.5 

UM7102 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17031 

200 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM7102SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

isiig 

17032 

200 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UPP1002 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

22942 

200 

1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 

UM4302 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16994 

200 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM4302SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16995 

200 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM7202 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17039 

200 

2.2 

0.25 

0.1 

2 

1.5 

UM7202SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17040 

200 

2.2 

0.25 

0.1 

2 

1.5 

UM2102 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16979 

200 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM4002 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16986 

200 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4002SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16987 

200 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4902 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17002 

200 

3 

0.5 

0.1 

10 

5 

UM4902SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17003 

200 

3 

0.5 

0.1 

10 

5 

UM7504 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17053 

400 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM6204 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17012 

400 

1.1 

0.4 

0.1 

2 

2.5 

UM7104 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17033 

400 

1.2 

0.6 

0.1 


2 

UM7104SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17034 

400 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM9602 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17069 

400 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UM9604 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17071 

400 

1.2 

0.6 

0.1 

■ESH 

2 

UM9606 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17073 

400 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UM9608 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17075 

400 

1.2 

0.6 

0.1 

7.5 

2 

UPP1004 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

22943 

400 

1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 

UM7204 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17041 

400 

2.2 

0.25 

0.1 

2 

1.5 

UM7204SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17042 

400 

2.2 

3 

0.1 

2 

1.5 

UM2104 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16980 

400 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM6606 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17017 

600 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6606SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17018 

600 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

■ 1 

UM6006 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17008 

600 

0.5 

1.7 

0.1 

2.5 

1 

UM7306 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17047 

600 

0.7 

3 


4 

4 

UM7306SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17048 

600 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7006 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17025 

600 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UIVI7006SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17026 

600 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7506 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17054 

600 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM4306 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16996 

600 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM4306SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16997 

600 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

Uiyi2106 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16981 

600 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM4006 

Watertown 

SEE FACTORY 

isna 

16988 

600 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4006SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16989 

600 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4906 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17004 

600 

3 

0.5 

0.1 

10 

5 

UM4906SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17005 

600 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM7508 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17055 

800 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7108 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17035 

800 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM7108SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17036 

800 

1.2 

0.6 

0.1 

5.5 

2 

UM2108 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16982 

800 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM6610 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17019 

1000 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 

UM6610SM 

Watertown 

SEE FACTORY 



1000 

0.4 

2.5 

0.1 

2.5 

1 


Section Organization: PIN Diode Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending CT (pF) 


General Notes: 

1. All PIN Diode products are manufactured by MicrosemI Watertown, MA. 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

3. Additional information on PIN diode application notes can be obtained from Microsemi's website or Fax on Demand System. 


Fax On Demand (800) 713-4113 


PIN-2 


http://www.microsemi.com 





















PIN Diodes 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

CT 

(pF) 

RS @ IF 
(Ohms) (Amps) 

PD 

(Watts) 

T 

(usee) 

UM6010 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


1000 

0.5 

1.7 


2.5 

1 

UM7310 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17049 

1000 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7310SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17050 

1000 

0.7 

3 

0.1 

4 

4 

UM7010 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


1000 


1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7010SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


1000 

0.9 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7510 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17056 

1000 

1 

1 


5.5 

2.5 

UIVI4310 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16998 

1000 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM4310SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16999 

1000 

2.2 

1.5 

0.1 

10 

6 

UM2110 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16983 

1000 

2.5 

2 

0.1 

25 

60 

UM4010 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16990 

1000 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UM4010SM 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

16991 

1000 

3 

0.5 

0.1 

12 

5 

UIV17512 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 

17057 

1200 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 

UM7514 

Watertown 

SEE FACTORY 

STD 


1400 

1 

1 

0.1 

5.5 

2.5 


PIN 


Section Organization: PIN Diode Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending CT (pF) 
General Notes; 

1. All PIN Diode products are manufactured by Microsemi Watertown, MA. 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

3. Additional information on PIN diode application notes can be obtained from Microsemi's website or Fax on Demand System. 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Optoelectronic Products 

Photovoltaic Detectors 

MXPV 

Photoconductive Detectors 

MXPC 
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Detectors/Photovoltaic 


Part Number 

IVlicrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Data 

Sheet 

ID 

Wave 

Length 

(type) 

Active 

Area 

(mm2) 

Res 

(A^V) 

BVR 

(Volts) 

Cj 

(PF) 

(nsec) 

Dark 

Current 

(nA) 

MXP1042PV-BL 

Santa Ana 

See Factory 


Blue Enhanced 


0.2 


50 

18 


MXP1043PV-BL 

Santa Ana 

See Factory 


Blue Enhanced 

0.2 

0.2 


250 

70 


MXP1044PV-BL 

Santa Ana 

See Factory 


Blue Enhanced 

0.2 

0.2 


5000 

1300 


MXP1048PV-IR 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 

0.5 

0.5 


150 

5000 


MXP1000PV-IR 

Santa Ana 

See Factory 

KElc!;gi 

IR Enhanced 

0.5 

0.5 


275 

2500 


MXP1050PV-IR 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 


0.5 


11000 

50 


MXP1049PV-IR 

Santa Ana 

See Factory 

19382 

IR Enhanced 


0.5 


550 

500 


MXP1 001 PS/D 

Santa Ana 

See Factory 

19392 

Position Sensing 

hsi 


50 

60 

15 

60 

MXP1023PS/Q 

Santa Ana 

See Factory 

19391 

Position Sensing 


0.5 

50 

30 

15 

30 

MXP1022PS/Q 

Santa Ana 

See Factory 

19390 

Position Sensing 

0.5 

0.5 

50 

10 

15 

10 

MXP1020PS/Q 

Santa Ana 

See Factory 

19389 

Position Sensing 

0.5 

0.5 

50 

120 

15 

120 

MXP1004PS/D 

Santa Ana 

See Factory 

19393 

Position Sensing 

0.5 

0.5 

50 

15 

15 

15 

MXP1047PV-UV 

Santa Ana 

See Factory 

19363 

UV Enhanced 

0.1 

0.1 


5000 

600 


MXP1046PV-UV 

Santa Ana 

See Factory 

19362 

UV Enhanced 

0.1 

0.1 


250 

30 


MXP1039PV-V 

Santa Ana 

See Factory 

19373 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 


150 

20 


MXP1040PV-V 

Santa Ana 

See Factory 

19374 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 


550 

100 


MXP1000PV-V 

Santa Ana 

See Factory 

19376 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 


275 

35 


MXP1041PV-V 

Santa Ana 

See Factory 

19375 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 


11000 

1500 



MXPV 


Section Organization: Photovoltaic Detector Parametric Section is organized by Wave Length Type, followed by ascending Active Area Size 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


MXPV-1 


http://www.microsemi.com 
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Detectors/Photoconductive Mic r^emi 


Part Number 

Microsemt 

Division 

Package 

Outline 

Data 

Sheet 

ID 

Wave 

Length 

(type) 

Active 

*lliea"‘ 

(mm2) 

(Ayw) 

(Volts) 

Cj 

(PP) 

(nsec) 

Dark 

Current 

(nA) 

MXP1044PC-BL 

Santa Ana 

See Factory 


Blue Enhanced 


0.2 

50 

5000 

600 

1 

MXP1043PC-BL 

Santa Ana 

See Factory 

19371 

Blue Enhanced 

0.2 

0.2 

50 

250 

30 

0.1 

MXP1042PC-BL 

Santa Ana 

See Factory 

19370 

Blue Enhanced 

0.2 

0.2 

50 

50 

10 

0.01 

MXPIOOOPC-IR 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 

0.5 

0.5 

50 

50 

2000 

0.2 

MXP1050PC-IR 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 

0.5 

0.5 

50 

2000 

5000 

1 

MXP1049PC-IR 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 

0.5 

0.5 

50 

100 

3000 

0.1 

MXP1048PC-1R 

Santa Ana 

See Factory 


IR Enhanced 

0.5 

0.5 

50 

25 

1000 

0.01 

MXP1047PC-UV 

Santa Ana 

See Factory 


UV Enhanced 

0.1 

0.1 

50 

5000 

600 

1 

MXP1046PC-UV 

Santa Ana 

See Factory 


UV Enhanced 

0.1 

0.1 

I 50 

250 

30 

0.1 

MXP1045PC-UV 

Santa Ana 

See Factory 

19364 

UV Enhanced 

0.1 

0.1 

50 

50 

10 

0.01 

MXP1000PC-V 

Santa Ana 

See Factory 

19380 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 

50 

50 

10 

0.02 

MXP1041PC-V 

Santa Ana 

See Factory 

19379 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 

50 

2000 

250 

1 

MXP1040PC-V 

Santa Ana 

See Factory 

19378 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 

50 

100 

15 

0.1 

MXP1039PC-V 

Santa Ana 

See Factory 

19377 

Visible Enhanced 

0.4 

0.4 

50 

25 

5 

0.01 


MXPC 


Section Organization: Photoconductive Detector Parametric Section is organized by Wave Length Type, follov/ed by ascending Active Area Size 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


MXPC-1 


http.V/www.microsemi.com 
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Single Phase Rectifier Bridges 

B1P 


Three Phase Rectifier Bridges 

B3P 

Assemblies and Arrays 

Centertaps 

CT 


Diode Arrays (Monolithic) 

ARAY 


Three Phase IGBT Bridges 

3GBT 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

Micrbsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

. 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

SDB101 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 



0.5 

50 

SDB102 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 


18205 

0.5 

100 

SDB103 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 



0.5 

200 

SDB104 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 


18207 

0.5 

400 

SDB105 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 


18208 

0.5 

600 

SDB106 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 


18209 

0.5 

800 

SDB107 

Chatsworth 

SDB-1 

STD 


18210 

0.5 

1000 

RBI 51 

Chatsworth 

RB-15 

STD 



0.75 

50 

WOOS 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

50 

W005M 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

50 

RBI 52 

Chatsworth 

RB-15 

STD 



0.75 

100 

W01 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

100 

W01M 

Chatsworth 

WOM 

STD 


18269 

0.75 

100 

RBI 53 

Chatsworth 

RB-15 

STD 



0.75 

200 

W02 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

200 

W02M 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

200 

RBI 54 

Chatsworth 

RB-15 

STD 


9901^9 

0.75 

400 

W04 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

400 

W04M 

Chatsworth 

WOM 

STD 


9HD[[^l 

0.75 

400 

RBI 55 

Chatsworth 

RB-15 

STD 



0.75 

600 

W06 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

600 

W06M 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

600 

RBI 56 

Chatsworth 

RB-15 

STD 



0.75 

800 

W08 

Chatsworth 

WOM 

STD 



0.75 

800 

W08M 

Chatsworth 

WOM 

STD 


18273 

0.75 

800 

RBI 57 

Chatsworth 

RB-15 

STD 


14072 

0.75 

1000 

W10 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17702 

0.75 

1000 

W10M 

Chatsworth 

WOM 

STD 


18274 

0.75 

1000 

2W005 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17979 

1 

50 

BR805DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 



1 

50 

2W01 

Chatsworth 

WOM 

STD 



1 

100 

BR81DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 


■KEa 

1 

100 

2W02 

Chatsworth 

WOM 

STD 

i 

■9BQI19 

1 

200 

BR82DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 


6098 

1 

200 

2W04 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17982 

1 

400 

BR84DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 

1 i 

6099 

1 

400 

2W06 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17983 

1 

600 

BR86DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 


6100 

1 

600 

2W08 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17984 

1 

800 

BR88DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 

I 

6101 

1 

800 

2W10 

Chatsworth 

WOM 

STD 


17985 

1 

1000 

BR810DL 

Chatsworth 

BR-8D 

STD 


6096 

1 

1000 

DB101 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6367 

1.5 

50 

PB305 

Chatsworth 

PB-3 

STD 



1.5 

50 

673-1 G 

Watertown 

G 

STD 


5884 

1.5 

100 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


BlP-1 


http://www.microsemi.com 


B1P 






















B1P 


Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

673-1 S 

Watertown 

S 

STD 


5885 

1.5 

100 

676-1 G 

Watertown 

G 

STD 


5896 

1.5 

100 

676-1 S 

Watertown 

S 

STD 


5897 

1.5 

100 

DB102 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6368 

1.5 

100 

PB31 

Chatsworth 

PB-3 

STD 


13906 

1.5 

100 

673-2G 

Watertown 

G 

STD 


5886 

1.5 

200 

673-2S 

Watertown 

S 

STD 


5887 

1.5 

200 

676-2G 

Watertown 

G 

STD 


5899 

1.5 

200 

676-2S 

Watertown 

S 

STD 


5900 

1.5 

200 

DB103 

Chatsworth 

DB-1 

STD 



1.5 

200 

PB32 

Chatsworth 

PB-3 

STD 



1.5 

200 

673-3 

Watertown 

S 

STD 


17921 

1.5 

300 

673-3G 

Watertown 

G 

STD 


5888 

1.5 

300 

673-3S 

Watertown 

S 

STD 


5889 

1.5 

300 

676-3G 

Watertown 

G 

STD 


5901 

1.5 

300 

676-3S 

Watertown 

S 

STD 


5902 

1.5 

300 

673-4G 

Watertown 

G 

STD 



1.5 

400 

673-4S 

Watertown 

S 

STD 


5891 

1.5 

400 

676-4G 

Watertown 

G 

STD 


HEEEI 

1.5 

400 

676-4S 

Watertown 

S 

STD 



1.5 

400 

DB104 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6370 

1.5 

400 

PB34 

Chatsworth 

PB-3 

STD 


13909 

1.5 

400 

673-5G 

Watertown 

G 

STD 


5892 

1.5 

500 

673-5S 

Watertown 

S 

STD 



1.5 

500 

676-5G 

Watertown 

G 

STD 



1.5 

500 

676-5S 

Watertown 

S 

STD 



1.5 

500 

673-6G 

Watertown 

G 

STD 



1.5 

600 

673-6S 

Watertown 

S 

STD 



1.5 

600 

676-6G 

Watertown 

G 

STD 



1.5 

600 

676-6S 

Watertown 

S 

STD 


5908 

1.5 

600 

DB105 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6371 

1.5 

600 

PB36 

Chatsworth 

PB-3 

STD 


13910 

1.5 

600 

DB106 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6372 

1.5 

800 


Chatsworth 

PB-3 

STD 


13911 

1.5 

800 

DB107 

Chatsworth 

DB-1 

STD 


6373 

1.5 

1000 

PB310 

Chatsworth 

PB-3 

STD 



1.5 

1000 

673-75 

Watertown 

S 

STD 


17924 

1.5 

1800 

673-85 

Watertown 

S 

STD 


17926 

1.5 

3000 

676-48 

Watertown 

S 

STD 


17938 

1.5 


676-50 

Watertown 

S 

STD 


17939 

1.5 

5000 

698-1 

Watertown 

GA 

STD 



2.25 

100 


Watertown 

GA 

STD 



2.25 

200 

698-3 

Watertown 

GA 

STD 


5977 

2.25 

300 


Watertown 

GA 

STD 



2.25 

400 


Watertown 

GA 

STD 



2.25 

500 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


BlP-2 


http://www.microsemi.com 






































Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

698-6 

Watertown 

GA 

STD 


5980 

2.25 

600 

697-1 

Watertown 

GA 

STD 


5969 

2.5 

100 

697-2 

Watertown 

GA 

STD 


5970 

2.5 

200 

697-3 

Watertown 

GA 

STD 


5971 


300 

697-4 

Watertown 

GA 

STD 



2.5 

400 

697-5 

Watertown 

GA 

STD 



2.5 

500 

697-6 

Watertown 

GA 

STD 



2.5 

600 

PB605 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13912 

3 

50 

PB61 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13913 

3 

100 

ERF212B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6545 

3 

200 

ERL212B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6552 

3 

200 

PB62 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13915 

3 


ERF214B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



3 

400 

ERL214B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6553 

3 


PB64 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13916 

3 

400 

ERF216B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6547 

3 

600 

ERL216B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6554 

3 

600 

PB66 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13917 

3 

600 

ERF218B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6548 

3 

800 

ERL218B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6555 

3 

800 

PB68 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13918 

3 

800 

ERF2110B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6542 

3 

1000 

ERL2110B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6549 

3 


PB610 

Chatsworth 

PB-6 

STD 


13914 

3 

1000 

ERF2112B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6543 

3 

1200 

ERL2112B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6550 

3 

1200 

ERF2116B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6544 

3 

1600 

ERL2116B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6551 

3 

1600 

MB805 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 

I 

12169 

4 

50 

MB81 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 

I 

12170 

4 

100 

MB82 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12172 

4 ■ 

200 

MB84 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12173 

4 

400 

MB86 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12174 

4 

600 

MB88 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12175 

4 

800 

MB810 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12171 

4 

1000 

MB101 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12111 

5 

10 

MB1005 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12110 

5 

50 

MP1005 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18088 

5 

50 

MP101 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18089 

5 

100 

MB102 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12113 

5 

200 

MP102 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18090 

5 

200 

MB104 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12114 

5 

400 

MP104 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18091 

5 

400 

MB106 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12115 

5 


MP106 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18092 

5 

600 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each Individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


B1P 


Fax On Demand (800) 713-4113 


BlP-3 


http://www.microsemi.com 
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Single Phase Bridges 


n/Bcrosemi 


Part Number 

lyiicrosemi 

Division 

j| jlllllllllll j| jpj| 

Outline 

H 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

MB108 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12116 

5 

800 

MP108 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18093 

5 

800 

MB1010 

Chatsworth 

BR-6 CERAM 

STD 


12112 

5 

1000 

MP1010 

Chatsworth 

MP-10 

STD 


18094 

5 

1000 

RS601 

Chatsworth 

RS-6 

STD 


14253 

6 

50 

RS602 

Chatsworth 

RS-6 

STD 


14254 

6 

100 

RS603 

Chatsworth 

RS-6 

STD 


14255 

6 

200 

RS604 

Chatsworth 

RS-6 

STD 


14256 

6 

400 

RS605 

Chatsworth 

RS-6 

STD 



6 

600 


Chatsworth 

RS-6 

STD 



6 

800 

RS607 

Chatsworth 

RS-6 

STD 



6 

1000 

MB1505 

Chatsworth 

MB-35 METAL 



12117 

7.5 

50 

MB1505W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12118 

7.5 

50 

MP1505 

Chatsworth 

MP-50 




7.5 

50 

MP1505W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



7.5 

50 

MB151 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


■■DSEEI 

7.5 


MB151W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12122 

7.5 

100 

MP151 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18096 

7.5 

100 

MP151W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18104 

7.5 

100 

MB152 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12123 

7.5 

200 

IVIB152W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12124 

7.5 

200 

MP152 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18097 

7.5 

200 

MP152W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18105 

7.5 

200 

MB154 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



7.5 

400 

MB154W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12126 

7.5 

400 

MP154 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18099 

7.5 

400 

MP154W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18106 

7.5 

400 

MB156 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



7.5 

600 

MB156W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12128 

7.5 


MP156 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18100 

7.5 

600 

MP156W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18108 

7.5 

600 

MB158 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



7.5 

800 

MB158W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


WtKBBEM 

7.5 

800 

MP158 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18101 

7.5 

800 

MP158W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18109 

7.5 

800 

MB1510 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12120 

7.5 

1000 

MB1510W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12121 

7.5 

1000 

MP1510 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18102 

7.5 

1000 

MP1510W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18110 

7.5 

1000 

680-1 

Watertown 

NA 

STD 



10 

100 


Watertown 

NA 

1 STD 



10 

100 

469-1 

Watertown 

MD 

STD 


5687 

10 

200 

680-2 

Watertown 

NA 

STD 



10 

200 

684-2 

Watertown 

NA 

STD 



10 

200 

JAN469-1 

Watertown 

MD 

STD 1 

469 

■■mill 

10 

200 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


BlP-4 


http://www.microsemi.com 










































Single Phase Bridges 


Part Number 

Micrbsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

JANTX469-1 

Watertown 

MD 

STD 

469 

10183 

10 

200 

680-3 

Watertown 

NA 

STD 


5923 

10 

300 

684-3 

Watertown 

NA 

STD 


5947 

10 

300 

469-2 

Watertown 

MD 

STD 


5688 

10 

400 

680-4 

Watertown 

NA 

STD 


5924 

10 

400 

684-4 

Watertown 

NA 

STD 


5948 

10 

400 

JAN469-2 

Watertown 

MD 

STD 

469 

8391 

10 

400 

JANTX469-2 

Watertown 

MD 

STD 

469 

10184 

10 

400 

680-5 

Watertown 

NA 

STD 


5925 

10 

500 

684-5 

Watertown 

NA 

STD 


5949 

10 

500 

469-3 

Watertown 

MD 

STD 


5689 

10 

600 

680-6 

Watertown 

NA 

STD 


5926 

10 

600 

684-6 

Watertown 

NA 

STD 


5950 

10 

600 

JAN469-3 

Watertown 

MD 

STD 

469 

8392 

10 

600 

JANTX469-3 

Watertown 

MD 

STD 

469 

10185 

10 

600 

EHF2B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6491 

12 

200 

EHS2B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6512 

12 

200 

EHS2B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6513 

12 

200 

EHF4B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6494 

12 

400 

EHS4B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6515 

12 

400 

EHS4B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6516 

12 

400 

EHF6B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i i 

6497 

12 

600 

EHS6B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6518 

12 

600 

EHS6B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6519 

12 

600 

EHF8B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6500 

12 

800 

EHS8B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

6521 

12 

800 

EHS8B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6522 

12 

800 

EHF10B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6482 

12 

1000 

EHS10B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6503 

12 

1000 

EHS10B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6504 

12 

1000 

EHF12B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6485 

12 

1200 

EHS12B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6506 

12 

1200 

EHS12B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6507 

12 

1200 

EHF16B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6488 

12 

1600 

EHS16B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6509 

12 

1600 

EHS16B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

6510 

12 

1600 

MB2505 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12141 

12.5 

50 

MB2505W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12142 

12.5 

50 

MP2505 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18111 

12.5 

50 

MP2505W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18118 

12.5 

50 

MB251 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12143 

12.5 

100 

MB251W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12146 

12.5 

100 

MP251 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18112 

12.5 

100 

MP251W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18119 

12.5 

100 

MB252 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12147 

12.5 

200 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each Individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

rT -;V' ' 
^ / 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline , 

Type 



Rated Current 

(Amps|^ 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

IVIB252W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12148 

12.5 

200 

MP252 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18113 

12.5 


MP252W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



12.5 

200 

MB254 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12149 

12.5 

400 

MB254W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12150 

12.5 

400 

MP254 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18114 

12.5 

400 

MP254W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 

. . . 

18121 

12.5 

400 

MB256 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12151 

12.5 

600 

MB256W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12152 

12.5 

600 

IVIP256 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18115 

12.5 

600 

MP256W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18122 

12.5 

600 

MB258 

Chatsworth 

MB-35 METAL 



12153 

12.5 

800 

MB258W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12154 

12.5 

800 

MP258 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18116 

12.5 


MP258W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18123 

12.5 

800 

MB2510 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12144 

12.5 

1000 

MB2510W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12145 

12.5 

1000 

MP2510 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18117 

12.5 

1000 

MP2510W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18124 

12.5 

1000 

MB3505 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12155 

17.5 

50 

MB3505W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12156 

17.5 

50 

MP3505 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18125 

17.5 

50 

MP3505W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



17.5 

50 

MB351 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12157 

17.5 

100 

MB351W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12160 

17.5 

100 

MP351 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



17.5 

100 

MP351W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


■■BISEEi 

17.5 

100 

MB352 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12161 

17.5 

200 

MB352W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12162 

17.5 

200 

MP352 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18127 

17.5 

200 

MP352W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18134 

17.5 

200 

MB354 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



! 17.5 


MB354W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



17.5 

400 

MP354 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



17.5 

400 

MP354W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


■■BIESi 

17.5 

400 

MB356 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12165 

17.5 

600 

MB356W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 

! 

12166 

17.5 

600 

MP356 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18129 

17.5 

600 

MP356W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18136 

17.5 

600 

MB358 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


12167 

17.5 

800 

MB358W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


■■■BUS 

17.5 

800 

MP358 

Chatsworth 

MP-50 

1 STD 



17.5 

800 

MP358W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



17.5 

800 

MB3510 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 


■■KB6S 

17.5 

1000 

MB3510W 

Chatsworth 

MB-35 METAL 

STD 



17.5 

1000 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

MP3510 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



17.5 

1000 

IV1P3510W 

Chats worth 

MP-50 

STD 


18138 

17.5 

1000 

801-1 

Watertown 

ME 

STD 


6015 

20 

50 

803-1 

Watertown 

MA 

STD 


6023 

20 

50 

MP4005 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18139 

20 

50 

MP4005W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18146 

20 

50 

683-1 

Watertown 

NB 

STD 


5939 

20 

100 

801-2 

Watertown 

ME 

STD 


6016 

20 

100 

803-2 

Watertown 

MA 

STD 


6024 

20 

100 

MP401 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18140 

20 

100 

MP401W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18147 

20 

100 

801-3 

Watertown 

ME 

STD 


6017 

20 

125 


Watertown 

MA 

STD 


6025 

20 

125 

801-4 

Watertown 

ME 

STD 


6018 

20 

150 

803-4 

Watertown 

MA 

STD 


6026 

20 

150 

683-2 

Watertown 

NB 

STD 


5940 

20 

200 

IVIP402 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18141 

20 

200 

MP402W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18148 

20 

200 

683-3 

Watertown 

NB 

STD 


5941 

20 

300 

683-4 

Watertown 

NB 

STD 


5942 

20 

400 

MP404 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18142 

20 

400 

MP404W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18149 

20 

400 

683-5 

Watertown 

NB 

STD 


5943 

20 

500 

683-6 

Watertown 

NB 

STD 


5944 

20 

600 

MP406 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18143 

20 

600 

MP406W 

Chatsworth 

MP-50 1 

STD 


18150 

20 

600 

MP408 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18144 

20 

800 

MP408W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18151 

20 

800 

MP4010 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18145 

20 

1000 

MP4010W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18152 

20 

1000 

K2120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11830 

22 

200 

K2120C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11831 

22 

200 

K2140B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11833 

22 

400 

K2140C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11834 

22 

400 

K2160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



22 

600 

K2160C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11837 

22 

600 

K2180B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11839 

22 

800 

K2180C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11840 

22 

800 

K21100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11821 

22 

1000 

K21100C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11822 

22 

1000 

K21120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11824 

22 

1200 

K21120C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11825 

22 

1200 

K21160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11827 

22 


K21160C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11828 

22 

1600 

MP5005 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18153 

25 

50 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 

(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

MP5005W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18160 

25 

50 

679-1 

Watertown 

NB 

STD 


5915 

25 

100 

SPA25 

Watertown 

MB 

STD 


16182 

25 

100 

SPA25JAN 

Watertown 

MB 

STD 

446 

16183 

25 

100 

MP501 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18154 

25 

100 

MP501W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18161 

25 

100 

679-2 

Watertown 

NB 

STD 


5916 

25 

200 

MT200 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13340 

25 

200 

SPB25 

Watertown 

MB 

STD 



25 

200 

SPB25JAN 

Watertown 

MB 

STD 

446 

■BBSESI 

25 

200 

X2120B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17728 

25 

200 

X2120B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17729 

25 

200 

X2120B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17730 

25 

200 

MP502 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18155 

25 

200 

MP502W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



25 

200 

679-3 

Watertown 

NB 

STD 


■■EIQI 

25 

300 

679-4 

Watertown 

NB 

STD 


5918 

25 

400 

MT400 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13357 

25 

400 

SPC25 

Watertown 

MB 

STD 


16186 

25 

400 

SPC25JAN 

Watertown 

MB 

STD 

446 


25 

400 

X2140B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


HBKBESi 

25 

400 

X2140B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17736 

25 

400 

X2140B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17737 

25 

400 

X2140B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17738 

25 

400 

MP504 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18156 

25 

400 

MP504W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18163 

25 

400 

679-5 

Watertown 

NB 

STD 


5919 

25 

500 

679-6 

Watertown 

NB 

STD 


5920 

25 1 

600 

MT600 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



25 

600 

SPD25 

Watertown 

MB 

STD 



25 

600 

SPD25JAN 

Watertown 

MB 

STD 

446 


25 

600 

X2160B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17743 

25 

600 

X2160B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17744 

25 

600 

X2160B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17745 

25 

600 

X2160B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17746 

25 

600 

MP506 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18157 

25 

600 

MP506W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18164 

25 

600 

MT800 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13367 

25 

800 

X2180B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17751 

25 

800 

X2180B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17752 

25 

800 

X2180B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17753 

25 

800 

X2180B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17754 

25 

800 

X2190B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



25 

800 

MP508 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



25 

800 

MP508W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18165 

25 

800 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

X2190B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17760 

25 

900 

X2190B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17761 

25 

900 

X2190B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



25 

900 

X21100B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



25 

1000 

X21100B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17704 

25 


X21100B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17705 

25 


X21100B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



25 


MP5010 

Chatsworth 

MP-50 

STD 



25 


MP5010W 

Chatsworth 

MP-50 

STD 


18166 

25 


X21120B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17711 

25 


X21120B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17712 

25 


X21120B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17713 

25 


X21120B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17714 

25 


X21160B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17719 

25 


X21160B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17720 

25 


X21160B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17721 

25 


X21160B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17722 

25 


X2120B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17727 

25 


802-1 

Watertown 

MB 

STD 


6019 

35 

50 

802-2 

Watertown 

MB 

STD 


6020 

35 

100 

802-3 

Watertown 

MB 

STD 


6021 

35 

125 

802-4 

Watertown 

MB 

STD 


6022 

35 

150 

X3420B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i 

17784 

35 


X3420B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

j 

WKKBSBM 

35 


X3420B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 


X3420B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17787 

35 


X3440B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 


X3440B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17791 

35 


X3440B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17792 

35 


X3440B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17793 

35 

■■KESHHi 

X3460B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17796 

35 


X3460B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17797 

35 


X3460B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17798 

35 


X3460B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i 

17799 

35 


X3480B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

17802 

35 


X3480B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17803 

35 


X3480B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

t 

17804 

35 


X3480B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

17805 

35 


X3490B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17808 

35 


X3490B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17809 

35 


X3490B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17810 

35 


X3490B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17811 

35 


X34100B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 17767 

35 


X34100B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 17768 

35 


X34100B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 17769 

35 



Section Organization; Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline^ 



Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

X34100B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 


X34120B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17773 

35 

1200 

X34120B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1200 

X34120B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1200 

X34120B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 


X34160B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1600 

X34160B1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1600 

X34160B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 


X34160B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17782 

35 

1600 

K3420B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11851 

36 

200 

K3420C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11852 

36 

200 

K3440B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■■BESI 

36 

400 

K3440C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



36 

400 

K3460B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



36 

600 

K3460C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■KESS 

36 

600 

K3480B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



36 

800 

K3480C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11861 

36 

800 

K34100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11842 

36 

1000 

K34100C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11843 

36 

1000 

K34120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11845 

36 

1200 

K34120C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11846 

36 

1200 

K34160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11848 

36 


K34160C1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11849 

36 

1600 

X3720B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17826 

43 

200 

X3720B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17827 

43 

200 

X3720B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17828 

1 43 

200 

X3740B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

400 

X3740B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

! STD 



43 

400 

X3740B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

400 

X3760B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■■■EE0E9 

43 

600 

X3760B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17838 

43 

600 

X3760B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17839 

43 

600 

X3780B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 1 


■■BSESi 

43 

800 

X3780B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD ! 



43 

800 

X3780B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17844 

i 43 

800 

X3790B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17847 

43 

900 

X3790B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

1 STD 


17848 

43 

900 

X3790B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17849 

43 

900 

X37100B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17814 

43 

1000 

X37100B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17815 

43 

1000 

X37100B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17816 

43 

1000 

X37120B1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17819 

43 


X37120B1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17820 

43 

1200 

X37120B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17821 

43 

1200 

X37160B1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

1600 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


BlP-10 


http://www.microsemi.com 


























Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

G3420B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 

200 

G3440B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6717 

50 

400 

G3450B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 

500 

G3460B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 

600 

G3480B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 I 800 

G34100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6709 

50 

1000 

G34120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 

1200 

G34160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



50 

1600 

G3720B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

200 

K3720B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

200 

G3740B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

400 

K3740B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

400 

G3760B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

600 

K3760B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

600 

G3780B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

800 

K3780B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



57.5 

800 

G37100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6724 

57.5 

1000 

K37100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11863 

57.5 

1000 

G37120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6726 

57.5 

1200 

K37120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


11865 

57.5 

1200 

G37160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6728 

57.5 

1600 

EH6002B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6464 

60 

200 

EH6004B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6465 

60 

400 

EH6006B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6466 

60 

600 

EH6008B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6467 

60 

800 

EH60108 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6468 

60 

1000 

EH6012B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6469 

60 

1200 

EH7502B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i 

6470 

75 

200 

EH7504B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i 

6471 

75 

400 

EH7506B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

6472 

75 

600 

EH7508B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

6473 

75 

800 

EH7510B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

j 

6474 

75 

1000 

EH7512B 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6475 

75 

1200 

G4340B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6745 

84 

400 

G4360B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6747 

84 

600 

G4380B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6749 

84 

800 

G43100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6738 

84 

1000 

G43120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6740 

84 

1200 

G43160B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6742 

84 

1600 

N4320B1EBI 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 

13376 

104 

200 

N4340B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13378 

104 

400 

N4360B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



104 

600 

N4380B1EBI 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



104 

800 

N43100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



104 

1000 

N43120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



104 

1200 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending iO/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


B1P 


I 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 




















Single Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

N43140B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13374 

104 

1400 

G50420B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6755 

124 

200 

G5320B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



124 

200 

G50440B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


WKIMSEM 

124 

400 

G5340B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6769 

124 

400 

G50460B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6759 

124 

600 

G5360B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6771 

124 

600 

G50480B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6761 

124 

800 

G5380B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6773 

124 

800 

G504100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6751 

124 

1000 

G53100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6763 

124 

1000 

G504120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6753 

124 

1200 

G53120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

1 STD 


6765 

124 

1200 

N50420B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD ! 



162 

200 

N5320B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■MlRSESi 

162 

200 

N50440B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■■■ESI!!! 

162 

400 

N5340B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

400 

N60460B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13390 

162 

600 

N5360B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13401 

162 

600 

N50480B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■■■EEE3I 

162 

800 

N5380B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

800 

N504100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

1000 

N53100B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

1000 

N504120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

1 1200 

N53120B1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



162 

1200 


B1P 


Section Organization: Single Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending lO/Per Leg (amps), foilowed by ascending VR/Per Leg (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detaii product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Three Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

701-1 

Watertown 

F 

STD 


5994 

2.25 

100 


Watertown 

F 

STD 


5995 

2.25 

200 

1 701-3 

Watertown 

F 

STD 


5996 

2.25 

300 


Watertown 

F 

STD 


5997 

2.25 

400 

701-5 

Watertown 

F 

STD 



2.25 

500 

701-6 

Watertown 

F 

STD 


5999 

2.25 

600 

700-1 

Watertown 

F 

STD 


5988 

2.5 

100 

700-2 

Watertown 

F 

STD 


5989 

2.5 

200 

700-3 

Watertown 

F 

STD 


5990 

2.5 

300 

700-4 

Watertown 

F 

STD 



2.5 

400 

700-5 

Watertown 

F 

STD 



2.5 

500 

700-6 

Watertown 

F 

STD 



2.5 

600 

695-1 

Watertown 

NC 

STD 



15 

100 

696-1 

Watertown 

NC 

STD 



15 

100 


Watertown 

NC 

STD 



15 

200 

696-2 

Watertown 

NC 

STD 


5964 

15 

200 

695-3 

Watertown 

NC 

STD 



15 

300 

696-3 

Watertown 

NC 

STD 



15 

300 

695-4 

Watertown 

NC 

STD 


5960 

15 

400 

696-4 

Watertown 

NC 

STD 


5966 

15 

400 

695-5 

Watertown 

NC 

STD 


5961 

15 

500 

696-5 

Watertown 

"nc 

STD 


5967 

15 

500 

695-6 

Watertown 

NC 

STD 


5962 

15 

600 


Watertown 

NC 1 

STD 


5968 

15 

600 

682-1 

Watertown 

NC 

STD 


5933 

20 

100 

682-2 

Watertown 

NC 

STD 


5934 

20 

200 


Watertown 1 

NC 

STD 


5935 

20 

300 

682-4 

Watertown 

NC 

STD 


5936 

20 

400 

682-5 

Watertown 

NC 

STD 



20 

500 

682-6 

Watertown 

NC 

STD 


5938 

20 

600 

678-1 

Watertown 

NC 

STD 


HHISIIS 

! 25 

100 

483-1 

Watertown 

ME 

STD 


■HEIEI 

25 

200 

678-2 

Watertown 

NC 

STD 


5910 

25 

200 

JANTX483-1 

Watertown 

ME 

STD 

1 483 

10186 

25 

200 

JXM1 9500/483-0 

Watertown 

ME 

STD 

483 

11818 

25 

200 

678-3 

Watertown 

NC 

STD 


5911 

25 

300 

483-2 

Watertown 

ME 

STD 

1 

5691 

25 

400 

678-4 

Watertown 

NC 

STD 


5912 

25 

400 

JANTX483-2 

Watertown 

ME 

STD 

483 

10187 

25 1 

400 

JXM1 9500/483-0 

Watertown 

ME 

STD 

483 

11819 

25 

400 

678-5 

Watertown 

NC 

STD 


5913 

25 

500 

483-3 

Watertown 

ME 

STD 


5692 

25 

600 

678-6 

Watertown 

NC 



5914 

25 

600 

JANTX483-3 

Watertown 

ME 

STD 


10188 

25 

! 600 

JXM1 9500/483-0 

Watertown 

ME 

STD 

m&im 

11820 

25 

1 600 


Section Organization: Three Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and iR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


BSP 


Fax On Demand (800) 713-4113 


B3P-1 


http://www.microsemi.com 
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Three Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet iD 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

X2120Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17731 

28 


X2120Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17732 

28 


X2120Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17733 

28 


X2120Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17734 

28 


X2140Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17739 

28 

IHKSEHU 

X2140Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17740 

28 


X2140Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17741 

28 


X2140Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17742 

28 


X2160Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17747 

28 


X2160Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17748 

28 


X2160Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17749 

28 


X2160Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17750 

28 


X2180Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


WKKBSSS 

28 


X2180Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X2180Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17757 

28 


X2180Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17758 

28 


X2190Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X2190Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X2190Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17765 

28 


X2190Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17766 

28 


X21100Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X21100Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X21100Z1N1 

Colorado j 

SEE FACTORY 

STD 



28 


X21100Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY < 


i 

17710 

28 


X21120Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17715 

28 


X21120Z1B1-S 

Colorado 

1 SEE FACTORY 


1 

17716 

28 ! 


X21120Z1N1 

Colorado 

1 SEE FACTORY 

STD 


17717 

28 


X21120Z1N1-S 

Colorado 1 

SEE FACTORY 

STD 


17718 

28 


X21160Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17723 

28 


X21160Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17724 

28 


X21160Z1N1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17725 

28 


X21160Z1N1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17726 

28 

1600 

X3420Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17788 

35 

200 

X3420Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17789 

35 

200 

X3440Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17794 

35 

400 

X3440Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17795 

35 

400 

X3460Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17800 

35 

600 

X3460Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17801 

35 

600 

X3480Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17806 

35 

800 

X3480Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17807 

35 

800 

X3490Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17812 

35 

900 

X3490Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

900 

X34100Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1000 

X34100Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



35 

1000 

X34120Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


mamsiBM 

35 

1200 


Section Organization: Three Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), foliowed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Three Phase Bridges 


Part Number 

Microsemi j Package 

Division j Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

SheetlD 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

X34120Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17778 

35 

1200 

X34160Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17783 

35 

1600 

800-1 

Watertown 

ME 

STD 


6011 

40 

50 

800-2 

Watertown 

ME 

STD 


6012 

40 

100 

800-3 

Watertown 

ME 

STD 


6013 

40 

125 

800-4 

Watertown 

ME 

STD 


6014 

40 

150 

X3720Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17829 

43 

200 

X3720Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

200 

X3730Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17831 

43 

300 

X3740Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17835 

43 

400 

X3740Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17836 

43 

400 

X3760Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17840 

43 

600 

X3760Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17841 

43 

600 

X3780Z1B1 

. Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17845 

43 

800 

X3780Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17846 

43 

800 

X37100Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

1000 

X37100Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

1000 

X37120Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17822 

43 

1200 

X37120Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



43 

1200 

X37160Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


17825 

43 

1600 

MM002-06U 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24247 

50 

600 

MM002-06 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24244 

50 

600 

MM002-08U 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24248 

50 

800 

IVIM002-08 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24245 

50 

800 

MM002-10U 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24249 

50 

1000 

MM002-10 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 


24246 

50 

1000 

G3420Z1EB1 

Colorado 1 

SEE FACTORY 

STD 


6716 

75 

200 

G3440Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6718 

75 

400 

G3460Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6721 

75 

600 

G3480Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6723 

75 

800 

G34100Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6710 

75 

1000 

G34120Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

i 

6712 

75 

1200 

G34160Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6714 

75 

1600 

N4320Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

[ 

13377 

156 

200 

N4340Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



13379 

156 

400 

N4360Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



156 

600 

N4380Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



156 

800 

N43100Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13371 

156 

1000 

N43120Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



156 

1200 

N43160Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



156 

1600 

G50420Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6756 

186 

200 

G5320Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

j I 

6768 

186 

200 

G50440Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6758 

186 

400 

G5340Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 i 

6770 

186 

400 

G50460Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 1 
1 1 

6760 

186 

600 


Section Organization: Three Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


B3P-3 


http://www.microsemi.com 


B3P 

























Three Phase Bridges 


Part Number 


Package 

Outline 

Type 


Data 
Sheet lb 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltege 
Per Leg 
(Volts) 

G5360Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6772 

186 

600 

G50480Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6762 

186 

800 

G5380Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6774 

186 

800 

G504100Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



186 

1000 

G53100Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



186 

1000 

G504120Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



186 

1200 

G53120Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6766 

186 

1200 

EHF2Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6493 

200 


EHS2Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6514 

200 


EH10002Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6444 

200 

80 

EH8002Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6476 

200 

80 

EH15002Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



200 

150 

EH15002Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6451 

200 

150 

N50420Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

200 

N5320Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

200 

N50440Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

400 

N5340Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

400 

N50460Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


■■■KSSII 

243 

600 

N5360Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

600 

N5380Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



243 

800 

N53100Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13394 

243 

1000 

N53120Z1EB1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


13396 

243 

1200 

EHF4Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6496 

400 


EHS4Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 



6517 

400 


EH8004Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 



6477 

400 

80 

EH10004Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6445 

400 

100 

EH15004Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



400 

! 150 

EH15004Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



400 

150 

EHF6Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 


EHS6Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 


EH8006Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



! 600 

80 

EH10006Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 


EH15006Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 


EH15006Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



600 


EHF8Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



800 


EHS8Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6523 

800 


EH8008Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


wmmm 

800 

80 

EH10008Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6447 

800 

100 

EH15008Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


wmEm 

800 

150 

EH15008Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



800 

150 

X3790Z1B1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



900 

43 

X3790Z1B1-S 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



900 

43 

EHF10Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



1000 


EHS10Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



1000 


EH8010Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 


1000 

80 


Section Organization: Three Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending lO/Per Leg (amps), foilowed by ascending VR/Per Leg (voits) 


B3P 


Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


B3P-4 


http://www.microsemi.com 
































Three Phase Bridges Mici^n^ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

EH10010Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6448 

1000 

100 

EH15010Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6458 

1000 

150 

EH15010Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6459 


150 

EHF12Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6487 

1200 


EHS12Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6508 

1200 


EH8012Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



1200 

80 

EH10012Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



1200 

100 

EH15012Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6460 

1200 

150 

EH15012Y 

Colorado | 

SEE FACTORY 

STD 



1200 

150 

EH15014Q 

Colorado 

SEE FACTORY 

i STD 



1400 

150 

EH15014Y 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 



1400 

150 

EHF16Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 


6490 

1600 


EHS16Z1 

Colorado 

SEE FACTORY 

STD 

1 6511 

1600 



Section Organization: Three Phase Bridges Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


B3P 


Fax On Demand (800) 713-4113 


B3P-5 


http.7/www.microsemi.com 










THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



Micmsemi 



Parametric Selector Guide 






THIS PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK 



Centertaps 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Rated Current 
Per Leg 
(Amps) 

Rated Voltage 
Per Leg 
(Volts) 

681-ID, IN, IP 

Watertown 

ND 

STD 


5927 

15 

100 

689-ID, IN, IP 

Watertown 

ND 

STD 



15 

100 

681-2D, 2N, 2P 

Watertown 

ND 

STD 


5928 

15 

200 

689-2D, 2N, 2P 

Watertown 

ND 

STD 


5952 

15 

200 

681-3D, 3N, 3P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

300 

689-3D, 3N, 3P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

300 

681-4D,4N,4P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

400 

689-4D, 4N, 4P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

400 

681 -5D, 5N, 5P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

500 

689-5D, 5N, 5P 

Watertown 

ND 

STD 


5955 

15 

500 

681-6D, 6N, 6P 

Watertown 

ND 

STD 


■■IQESi 

15 

600 

689-6D, 6N, 6P 

Watertown 

ND 

STD 



15 

600 

804-ID, IN, IP 

Watertown 

MF 

STD 


6027 

20 

50 

804-2D, 2N, 2P 

Watertown 

MF 

STD 


6028 

20 

100 

804-3D, 3N, 3P 

Watertown 

MF 

STD 


6029 

20 

125 

804-4D, 4N, 4P 

Watertown 

MF 

STD 

I 

! 1 

6030 

20 1 150 


Section Organization: Centertaps Parametric Section is organized by ascending 10/Per Leg (amps), followed by ascending VR/Per Leg (volts) 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For specific VF and IR data on each individual diode, contact the Microsemi Division or access detail product Information off our Fax-On-Demand System or website. 
4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


CT 


Fax On Demand (800) 713-4113 


CT-1 


http://www,m icrosemi.com 
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Micmsemi 



Parametric Selector Guide 


Diode Arrays (Monolithic) 


ARAY 
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Diode Arrays 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IF 

(Amps) 

Vrrm 

(Volts) 

VF@IF 

(Volts) 

trr 

(nsec) 

Cj 

(PF) 

JANTX1N5772 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 



60 

1 

20 

8 

JANTX1N5774 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 


0.1 

60 

1 

20 

8 

JANTX1N6508 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 


0.1 

60 

1 

20 

8 

JANTX1N6509 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 


0.1 

60 

1 

20 

8 

JANTXV1N5772 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 



60 

1 

20 

8 

JANTXV1N5774 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

Kssn 

0.1 

60 

1 

20 

8 

JANTXV1N6508 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

T?;nri 

0.1 

60 

1 

20 

8 

JANTX1N6100 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

21812 

0.1 

75 

1 

10 

4 

JANTX1N6101 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

21814 

0.1 

75 

1 

10 

4 

JANTXV1N6100 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

21813 

0.1 

75 

1 

10 

4 

JANTXV1N6101 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

21815 

0.1 

! 75 

1 

10 

4 

JANTXV1N6509 

Sertech Lab 

SEE FACTORY 

STD 

474 

21819 

0.1 

! 75 

1 

10 

4 


Section Organization: Diode Array Parametric Section is organized by ascending IF (amps), followed by ascending Vrrm (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated IF. 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Deman<d (800) 713-4113 


ARAY-1 


http://www.microsemi.com 


ARAY 
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Three Phase IGBT Modules 


Part Number 

i Microsemi 
Division 

Package 

Outline 

Type 

Sheet ID 

BVCES/ Per Leg 

Collector Current 
Per Leg 
(A) 

MM1 18-06 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 

22948 

600 

60 

MM118-12 

Santa Ana 

SEE FACTORY 

STD 

22949 

1200 

52 


Part Specific Notes: 

1. Microsemi Santa Ana can manufacture this module in any voltage. Contact the Advanced Technology Group at (714)979-8220 for more information on these products. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. For detailed VCEsat data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


3GBT-1 


http://www.microsemi.com 
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Miemsemi 


Surface Mount Selector Guide 


Ultra Fast Rectifiers 

UFR 

Fast Recovery Rectifiers 

FR 

Standard Recovery Rectifiers 

REC 


This section is a seiection of popuiar 
surface mount products 
manufactured by Microsemi. Ail of 
the data found in this section can 
also be found in the Parametric 
Section in the front part of this 
catalog. This section was created 
due to the high demand for surface 
mount products 


Schottky Rectifiers 

SCH 

Transient Voltage Suppressors 

TVS 

Bi-Directional TVS 

TSB 

Thyristor Surge Protective Devices 

TSPD 

Zener Diodes 

ZEN 

Low Voltage Avalanche Zeners 

LVA 

Zero-TC Reference Diodes 

OTC 


NPN Small Signal & Power Transistors 

NPN 

PNP Small Signal & Power Transistors 

PNP 

N-Channel MOSFETs 

NFET 

P-Channel MOSFETs 

PFET 

Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBTs) 

IGBT 


PIN Diodes 

PIN \ 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

' v4C^|;. 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

; IPSM 
(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

\ IR"'- 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UF105SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16730 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

UFS105G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20199 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

UFS105J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20133 

1 

50 

35 

0.95 

5 

30 

DLSF11 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6391 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

ER1A 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18004 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

ES1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18018 

1 

50 

30 

0.975 

5 

35 

UF110SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16732 

1 

100 

35 

0.95 

5 

30 

UFS110G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20200 

1 

100 

35 

0.95 

5 

30 

UFS110J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20134 

1 

100 

35 

0.95 

5 


DLSF12 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6392 

1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

ERIE 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18005 

1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

ES1B 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18019 

1 

100 

30 

0.975 

5 

35 

UF115SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16734 

1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

UFS115G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20201 

1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

UFS115J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20135 

1 

150 

35 

0.95 

5 

30 

DLSF13 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6393 

1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

DLSF14 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6394 

1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

ERIC 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18006 

1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

ES1C 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18020 

1 

150 

30 

0.975 

5 

35 

UF120SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16736 

1 

200 

35 

0.95 

5 

30 

UFS120G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20202 

1 

200 

35 

0.95 

5 

30 

UFS120J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20136 

1 

200 

35 

0.95 

5 

30 

ER1D 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


i 18007 

1 

200 

30 

0.975 

5 

35 

ES1D 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18021 

1 

200 

30 

0.975 

5 

35 

UF130SIVI 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16738 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

UFS130G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20203 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

UFS130J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20137 

1 

300 

30 

1.1 

10 

50 

DLSF16 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6395 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

ER1G 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18008 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

ES1G 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18022 

1 

400 

30 

1.25 

5 

50 

UF140SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16740 

1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UFS140G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 

r 

20204 

1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UFS140J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20138 

1 

400 

30 

1.1 

10 

50 

UF150SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16742 i 

1 

500 

30 

1.1 

10 

50 

UFS150G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20205 

1 

500 

30 

1.1 

10 

50 

UFS150J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20139 

1 

500 

30 

1.1 

10 

50 

DLSF18 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6396 

1 

600 

30 

1.25 

5 

50 

ER1J 

Chatsworth 

DO-21 4 AA 

SM 


18009 

1 

600 

30 

1.25 

5 

50 

ES1J 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18023 

1 

600 

30 

1.25 

5 

50 

UF160SM 

Colorado 

DO-21 3 AB 

SM 


16744 ! 

1 

600 

25 1 

1.2 

20 

60 

UFS160G 

Colorado 

DO-21 5 AA 

SM 


20206 

1 

600 

25 

1.2 

20 

60 

UFS160J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20140 

1 

600 

25 

1.2 

20 

60 

UF170SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


16746 

1 

700 

25 1 

1.2 

20 

60 


UFR 


Section Organization: Surface Mount Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foilowed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-1 


http://wvvw.microsemi.com 

















Micmsemi 


Surface Mount 


Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

III Data ' 
Sheet ID 

llllllii 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@iO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

UFS170G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20207 

1 

700 

25 

1.2 

20 

60 

UFS170J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20141 

1 

700 

25 

1.2 

20 

60 

UF180SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


16748 

1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

UFS180G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20208 

1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

UFS180J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20142 

1 

800 

25 

1.2 

20 

60 

1N6623U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4985 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6623U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

9943 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6623U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11414 

1.5 

800 

20 

2 

0.5 

50 

1N6624U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4987 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTX1N6624U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

9945 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

JANTXV1N6624U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

11416 

1.5 

900 

20 

2 

0.5 

50 

1N6625U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4989 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTX1N6625U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9947 

1.5 

1000 

15 

2 

1 

60 

JANTXV1N6625U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

11418 

1.5 

.1000 

15 

2 

1 

60 

1N6620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4979 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6620U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 

9937 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6620U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

11408 

2 

200 

20 

2 

0.5 

30 

UES1104SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16641 

2 

200 

20 


10 

50 

UPR20 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20778 

2 

200 

20 

1.25 

10 

50 

UES1105SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16644 

2 

300 

20 


10 

50 

UPR30 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

1 

20779 

2 

300 

20 

1.25 

10 

50 

1N6621U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4981 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6621U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9939 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6621U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 1 

11410 

2 

400 

20 

2 

0.5 

30 

UES1106SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

i 

16647 

2 

400 

20 


10 

50 

UPR40 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20780 

2 

400 

20 

1.25 

10 

50 

1N6622U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

i 

4983 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTX1N6622U 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

585 

9941 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

JANTXV1N6622U 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

585 ! 

11412 

2 

600 

20 

2 

0.5 

30 

1N5802US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


3887 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5802US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

7717 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JANS1N5802US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

477 

8599 

2.5 

50 1 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5802US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

9474 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5802US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

10945 

2.5 

50 

35 

0.875 

1 

25 

UES1101SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16634 

2.5 

50 

35 


2 

25 

UPR5 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20751 

2.5 

50 

25 

0.975 

2 

25 

1N5804US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


3890 

2.5 

100 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5804US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

7719 

2.5 

100 

35 


1 

25 

JANS1N5804US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

477 

8601 

2.5 

100 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5804US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

9476 

2.5 

100 

35 

0.875 

1 

25 

JANTXV1N5804US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

10947 

2.5 

100 

35 

0.875 

1 

25 

UES1102SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16636 

2.5 

100 

35 


2 

25 

UPR10 

Watertown 

POWERMITE 

SM 

i 20752 

2.5 

100 

25 

0.975 

2 

25 


Section Organization: Surface Mount Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1 . Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-2 


http://www.microseml.com 





































Micmsemi 


Surface Mount 

Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Typo 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@iO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N5806US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


3893 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

JAN1N5806US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

7721 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

JANS1N5806US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

477 

8603 

2.5 

150 

35 

1 

1 

25 

JANTX1N5806US 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 

477 

9478 

2.5 

150 

35 


1 

25 

JANTXV1N5806US 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 

477 

10949 

2.5 

150 

35 

0.875 

1 

25 

UES1103SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16638 

2.5 

150 

35 


2 

25 

UPR15 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20777 

2.5 

150 

25 

0.975 

2 

25 

1N6631U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5002 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

1N6631US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5003 

2.5 

WiltTgi 


2 

4 

60 

JANTX1N6631U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9959 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

JANTXV1N6631U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11430 

2.5 

1000 

60 

2 

4 

60 

UFS305G 

Colorado . 

DO-21 5AA 

SM 


20209 

3 

50 

100 


10 

30 

UFS305J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20143 

3 

50 

100 

0.95 

bieh 

30 

ER3A 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18010 

3 

50 

100 

0.975 

5 

35 

UFS310G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20210 

3 

MTtTiM 

bees 

0.95 

10 

30 

UFS310J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20144 

3 


100 

0.95 

10 

30 

ER3B 

Chatsworth 

DO-21 4 AB 

rsi^r 


18011 

3 

100 


0.975 

5 

35 

UFS315G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20211 

3 

150 

100 


10 

30 

UFS315J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20145 

3 

150 

100 

0.95 

10 

30 

ER3C 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18012 

3 

150 

30 

0.975 

5 

35 

UFS320G ; 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20212 

3 

200 

100 


10 

30 

UFS320J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20146 

3 

200 

100 

0.95 

10 

30 

ER3D 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18013 

3 

200 

30 

0.975 

5 

35 

UFS330G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20213 

3 

300 

100 

1.1 

10 

50 

UFS330J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20147 

3 1 

300 

100 

1.1 

10 

IIQHI 

ER3G 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18014 

3 1 

400 

30 

0.975 

5 

35 

UFS340G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20214 1 

3 1 

400 

100 

1.1 

10 

50 

UFS340J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20148 1 

3 

400 

100 

1.1 

10 

50 

UFS350G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20215 

3 

500 

100 

1.1 

10 

50 

UFS350J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20149 

3 

500 

100 

1.1 


50 

ER3J 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18015 

3 

600 

30 

1.25 

5 

50 

UFS360G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20216 

3 

600 

100 

1.2 

10 

60 

UFS360J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20150 

3 

600 

100 

1.2 

10 

60 

UFS370G 

Colorado 

DO-21 5 AA 

SM 


20217 

3 

700 

100 

1.2 

10 

60 

UFS370J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 

1 

20151 

3 

700 

100 

1.2 

10 

60 

1N6629U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4997 

3 

800 

75 

2 

2 

50 

ER3K 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18016 

1 3 

800 

30 

1.25 

5 

50 

JANTX1N6629U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

1 590 

9955 

3 

800 

75 

2 

2 

50 

JANTXV1N6629U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11426 

3 

800 

75 

2 

2 

50 

UFS380G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20218 

3 

800 

100 

1.2 

10 

60 

UFS380J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20152 

3 

800 

HEEH 

1.2 

10 

60 

1N6630U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


5000 

3 

■iliM 

75 

2 

2 

50 

JANTX1N6630U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9957 

3 

900 

75 

2 

2 

50 


UFR 


Section Organization: Surface Mount Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-3 


http://vwvw.microsemi.com 

























UFR 


Surface Mount 

Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Micfosemt 

Division 

Package 

Outline; 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

' 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

: 

IFSM 

(Amps) 

VF @ 10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTXV1N6630U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11428 

3 

900 

75 

2 

2 

50 

ER3M 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18017 

3 

1000 

30 

1.25 

5 

50 

1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4991 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9949 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6626U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11420 

4 

200 

75 

2 

2 

30 

1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

.. 

4993 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9951 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6627U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

11422 

4 

400 

75 

2 

2 

30 

1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4995 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTX1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

590 

9953 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

JANTXV1N6628U 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

Ibfelih 

11424 

4 

600 

75 

2 

2 

30 

UFS505G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20219 

5 

50 

175 

0.95 

10 

30 

UFS505J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20153 

5 

50 

175 

0.95 

10 

30 

UFS510G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 

. 

20220 

5 


175 

0.95 

10 

30 

UFS510J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20154 

5 


175 

0.95 

10 

30 

UFS515G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20221 

5 

150 

175 

0.95 

10 

30 

UFS515J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20155 

5 

150 

175 

0.95 

10 

30 

UFS520G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20222 

5 

200 

175 

0.95 

10 

30 

UFS520J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20156 

5 

200 

175 

0.95 

10 

30 

UES1304SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16656 

5 

200 

70 


20 

50 

UES1305SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16659 

5 

300 

70 


20 

50 

UFS530G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20223 

5 

300 

175 

1.2 

10 

50 

UFS530J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20157 

5 

300 

175 

1.2 

10 

50 

UES1306SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

. 

16662 

5 

400 

70 


20 

50 

UFS540G 

Colorado 

DO-215AA 

! SM 


20224 

5 

400 

175 

1.2 

10 

50 

UFS540J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20158 

5 

400 

175 

. 1.2 

10 

50 

UFS550G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20225 

5 

500 

175 

1.2 

10 

50 

UFS550J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20159 

5 

500 

175 

1.2 

10 

50 

UFS560G 

Colorado 

DO-21 5AA 

1 SM 


20226 

5 

600 

175 

1.2 

10 

60 

UFS560J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20160 

5 

600 

175 

1.2 

10 

60 

UFS570G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20227 

5 

700 

175 

1.2 

10 

60 

UFS570J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20161 

5 

700 

175 

1.2 1 

10 

60 

UFS580G 

Colorado 

DO-21 5AA 

1 SM 


20228 

5 

800 

175 

1.2 

10 

60 

UFS580J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20162 

5 

800 

175 

1.2 

10 

60 

1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


3895 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

7723 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5807US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 

8605 

6 

50 

125 

1 

5 

30 

JANTX1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

9480 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5807US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10951 

6 

50 

125 

0.875 

5 

30 

UES1301SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16649 

6 

50 

125 


5 

30 

1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


3898 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

7725 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5809US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 

8607 

6 

100 

125 

1 

5 

30 


Section Organization; Surface Mount Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 


General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO, For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-4 


http.7/vwvw.microsemi.com 























Surface Mount Mic msemi 

Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

, 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

lO 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ lO 
(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

JANTX1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

9482 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5809US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10953 

6 

100 

125 

0.875 

5 

30 

UES1302SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16651 

6 

100 

125 


5 

30 

1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


3901 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JAN1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

7727 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JANS1N5811US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

477 

8609 

6 

150 

125 

1 

5 

30 

JANTX1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

9484 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

JANTXV1N5811US 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 

477 

10955 

6 

150 

125 

0.875 

5 

30 

UES1303SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16653 

6 

150 

125 


5 

30 

1N6708 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24153 

15 

1000 

115 

3 

20 

60 

1N6708R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24160 

15 

1000 

115 

3 

20 

60 

1N6709 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24154 

15 

1200 

115 

3 

20 

60 

1N6709R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24161 

15 

1200 

115 

3 

20 

60 

1N6703 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24148 

20 

100 

150 

1.1 

20 

35 

1N670R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24155 

20 

100 

150 

1.1 

20 

35 

1N6704 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24149 

20 

200 

150 

1.1 

20 

35 

1N6704R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24156 

20 

200 

150 

1.1 

20 

35 

1N6705 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24150 

20 

400 

150 

1.1 

20 

35 

1N6705R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24157 

20 

400 

150 

1.1 

20 

35 

1N6706 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24151 

20 

600 

150 

1.6 

20 

40 

1N6706R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24158 

20 

600 

150 

1.6 

20 

40 

1N6707 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24152 

20 

800 

150 

1.6 

20 

40 

1N6707R 

Santa Ana 

G-STRAP 

SM 


24159 

20 

800 

150 

1.6 

20 

40 

1N6715 

Santa Ana 

X 

SM 


20757 

40 

1000 

300 

3 

50 

80 

1N6715G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24139 

40 

1000 

300 

3 

50 

80 

1N6715GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24146 1 

40 

1000 

300 

3 

50 

80 

1N6716 

Santa Ana 

X 

SM 


20760 1 

1 40 

1200 1 

300 

3 

50 

80 

1N6716G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24140 

40 

1200 

300 

3 

50 

80 

1N6716GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24147 

40 

1200 

300 

3 

50 

80 

1N6710 

Santa Ana 

X 

SM 


20726 

50 

100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6710G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24134 

50 

100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6710GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24141 

50 

100 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711 

Santa Ana 

X 

SM 


20729 

50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24135 

50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

1N6711GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24142 

50 

200 

375 

1.1 

50 

40 

1N6712 

Santa Ana | 

X 

SM 


20732 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

1N6712G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24136 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

1N6712GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24143 

50 

400 

375 

1.1 

50 

40 

1N6713 

Santa Ana 

X 

SM 


20735 

50 

600 

375 

1.6 

1 50 

60 

1N6713G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24137 

50 

600 

375 

1.6 

50 

60 

1N6713GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24144 

50 

600 

375 

1.6 

50 

60 

1N6714 

Santa Ana 

X 

SM 


20754 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 

1N6714G 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24138 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 


UFR 


Section Organization: Surface Mount Uitra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-5 


http://www.microsemi.com 













Micmsemi 


Surface Mount 


Ultra Fast Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

liflill 

llill 

liSiB 

Sheet ID 

lliljj 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@iO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

1N6714GR 

Santa Ana 

X-STRAP 

SM 


24145 

50 

800 

375 

1.6 

50 

60 

UFT7005 

Colorado 

M0045 

SM 


16939 

70 

50 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7005SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21197 

70 

50 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7010 

Colorado 

M0045 

SM 


16941 

70 

100 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7010SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


16942 

70 

100 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7015 

Colorado 

M0045 

sT 


16943 

70 

150 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7015SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21198 

70 

150 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7020 

Colorado 

M0045 

SM 


16945 

70 

200 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7020SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


16946 

70 

200 

700 

0.93 

25 

50 

UFT7120 

Colorado 

M0045 

SM 


16947 

70 

200 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7120SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21199 

70 

200 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7130 

Colorado 

M0045 

SM 


16949 

70 

300 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21200 

70 

300 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7140 

Colorado 

M0045 

SM 


16951 

70 

.400 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21201 

70 

400 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7150 

Colorado 

M0045 

SM 


16953 

70 

500 

600 

1.2 

25 

60 

UFT7150SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21202 

70 

500 

600 

1.2 

25 


UFT7250 

Colorado 

M0045 

SM 


16955 

70 

500 

500 

1.2 

25 


UFT7250 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21203 

70 

500 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7260 

Colorado 

M0045 

SM 


16957 

70 

I 600 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7260 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21204 

70 

600 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7270 

Colorado 

M0045 

SM 


16959 

70 

700 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7270 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21205 

70 

700 

500 

1.2 

25 

75 

UFT7280 

Colorado 

M0045 

SM 


16961 

70 

800 

500 

1.2 1 

25 

75 

UFT7280 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21206 

70 

800 

500 

1.2 

25 

75 

UFT10005 

Colorado * 

M0045 

SM 


16867 

100 

50 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10010 

Colorado 

M0045 

SM 


16868 

100 

100 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10015 

Colorado 

M0045 

■am 


16869 

100 

150 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10020 

Colorado 

M0045 

SM 


16870 

100 

200 

1000 

0.975 

25 

50 

UFT10120 

Colorado 

M0045 

SM 


16871 

100 

200 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10130 

Colorado 

M0045 

SM 


16872 

100 

300 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10140 

Colorado 

M0045 

SM 


16873 

100 

400 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10150 

Colorado 

M0045 

SM 


16874 

100 

500 

800 

1.25 

25 

60 

UFT10250 

Colorado 

M0045 

SM 


16875 

100 

500 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10260 

Colorado 

M0045 

SM 

j 

16876 

100 

600 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10270 

Colorado 

M0045 

SM 


16877 

100 

700 

700 

1.3 

25 

75 

UFT10280 . 

Colorado 

M0045 

SM 


16878 

100 

800 

700 

1.3 

25 

75 

UFT12020A 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


21173 

120 

200 

1000 

1 

25 

50 


Section Organization: Surface Mount Ultra Fast Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-UFR-6 


http://vwvw.microsemi.com 














Micmsemi 


Surface Mount 


Fast Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@10 

(Volts) 

IR 

(uA) 

trr 

(nsec) 

DLFR101 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6384 

1 

50 

30 

1.3 

5 

150 

DL4933 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


17996 

1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

FR1A 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18037 

1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

FS1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18065 

1 

50 

30 

1.2 

5 

200 

DLFR102 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6385 

1 

100 

30 

1.3 

5 

150 

DL4934 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


17997 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

FR1B 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18038 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

FS1B 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18066 

1 

100 

30 

1.2 

5 

200 

1N5615US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


3704 

1 

200 

25 


0.5 

150 

DLFR103 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6386 

1 

200 

30 

1.3 

5 

150 

JAN1N5615US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

7662 

1 

200 

25 


0.5 

150 

JANS1N5615US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

8585 

1 

200 

25 

1.6 

0.5 

150 

JANTX1N5615US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

9419 

1 

200 

25 


0.5 

150 

JANTXV1N5615US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

10890 

1 

200 

25 


0.5 

150 

DL4935 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


17998 

1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

FR1D 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18039 

1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

FS1D 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18067 

1 

200 

30 

1.2 

5 

200 

1N5617US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


3708 

1 

400 

25 


0.5 

150 

DLFR104 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6387 

1 

400 

30 

1.3 

5 

150 

JAN1N5617US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

7666 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JANS1N5617US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

8589 

1 ' 

400 

25 

1.6 

0.5 

150 

JANTX1N5617US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

9423 

1 

400 

25 


0.5 

150 

JANTXV1N5617US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

10894 

1 

400 

25 


0.5 

150 

DL4936 

Chatsworth 

DL-41 MELF 1 

SM 


17999 

1 1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

FRIG 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18040 

1 1 ! 

400 

30 

1.2 

5 

200 

FS1G 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18068 

! 1 

400 

30 

1.2 

5 

200 

DL4937 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


I 18000 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

FR1J 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18041 


600 

30 

1.2 

5 

200 

FS1J 

Chatsworth 

DO-2 MAC 

SM 


18069 

1 

600 

30 

1.2 

5 

200 

1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


3712 

1 

600 

25 


0.5 

250 

DLFR105 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6388 

1 

600 

30 

1.3 

5 

250 

JAN1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

7670 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANS1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

! 429 

8593 

1 

600 

25 

1.6 

0.5 

250 

JANTX1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

9427 

1 

600 

25 


0.5 

250 

JANTXV1N5619US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

10898 

1 

600 

25 


0.5 

250 

FR1K 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 

I 

18042 

1 

800 

30 

1.3 

5 

250 

FS1K 

Chatsworth 

DO-2 MAC 

SM 


18070 

1 

800 

30 

1.3 

5 

250 

1N5621US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3716 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JAN1N5621US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

429 

7674 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JANS1N5621US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

IKSEI 

1 

800 

25 


0.5 

300 

JANTX1N5621US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

1 429 

■EEE!I 


800 

25 


0.5 

300 

JANTXV1N5621US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 



800 

25 


0.5 

300 

DLFR106 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



■DU 

800 

30 

1.3 

5 

500 


Section Organization: Surface Mount Fast Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (voits), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1 . information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-FR-1 


http;//www.microsemi.com 








Micmsemi 


Surface Mount 


Fast Recovery Rectifiers 

I 1 ^ -- -i 1 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR^-^ 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

(UA) 

trr 

(nsec) 

1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3720 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

DLFR107 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

1000 

30 

1.3 

5 

500 

FR1M 

Chatsworth 

DO-21 4 AA 

SM 


MMJ'H 

1 

1000 

30 

1.3 

5 

500 

FS1M 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 



1 

1000 

30 

1.3 

5 

500 

JAN1N5623US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

429 

■EEOl 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

JANTX1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

ESI 

MV2sM 

■EEEEI 

1 

1000 

25 


0.5 

500 

JANTXV1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 


1 

Ti!trii 

25 


0.5 

500 

FR3A 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 



3 

50 

100 

1.3 

5 

150 

FR3B 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18052 

3 

100 

100 

1.3 

5 

150 

FR3D 1 

Chatsworth 

DO-21 4 AB 

SM 


18053 

3 

200 

100 

1.3 

i 5 

150 

FR3G 

Chatsworth I 

DO-21 4AB 

SM 


18054 

3 

400 

100 

1.3 

i 5 


FR3J 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18055 

3 

MMM 

i 100 


5 

200 

FR3K 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18056 

3 



1.3 

5 

250 

FR3M 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18057 

3 

1000 

100 

1.3 

5 

500 


Section Organization: Surface Mount Fast Recovery Rectifier Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts), and then by trr (nsec) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-FR-2 


http://www.microsemi.com 























Microsemi 


Surface Mount 


standard Recovery Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet (D 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

trr 

(nsec) 

1N3595US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


2147 


125 

4 

1 

0.001 

3000 

1N3595US-1 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


2148 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JAN1N3595US-1 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

241 

7093 


125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTX1N3595US-1 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

241 

8843 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

JANTXV1N3595US-1 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

241 

10328 

0.15 

125 

4 

1 

0.001 

3000 

DL4001 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6374 

1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1A 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

S1A 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 

■■I 


1 

50 

30 

1.1 

5 

2000 

DL4002 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 

■■i 


1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1B 

Chatsworth 

DO-2 14 AC 

SM 

■■1 


1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

SIB 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 

■■i 


1 

100 

30 

1.1 

5 

2000 

1N5614US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4003 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1D 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N5614US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5614US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5614US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5614US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 


1 

200 

30 

1.3 

0.5 

2000 

SID 

Chatsworth 

DO-21 4 AA 

SM 

■■ 


1 

200 

30 

1.1 

5 

2000 

1N5616US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4004 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 

400 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1G 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 

m 


1 

400 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N5616US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 


1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5616US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5616US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5616US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

400 

30 

1.3 

0.5 

2000 

S1G 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 

IB 


1 

400 

30 

1.1 

5 

1 2000 

1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



1 i 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4005 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 



1 I 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1J 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 ! 

600 

30 

1.1 

5 i 

2000 

JAN1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANS1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5618US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

9425 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5618US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

427 

10896 

1 

600 

30 

1.3 

0.5 

2000 

S1J 

Chatsworth 

DO-214/V\ 

SM 


18180 

1 

600 

30 

1.1 

5 

2000 

1N5620US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


3714 

1 1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

DL4006 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6379 

1 ! 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

GS1K 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18077 

1 ; 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N5620US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

7672 

1 

800 

1 30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5620US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 


1 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5620US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

10900 

1 i 

800 

30 

1.3 

0.5 

2000 

S1K 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18181 

1 

800 

30 

1.1 

5 

2000 

JANS1N5623US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

429 

8597 

1 

1000 

25 

1.6 

0.5 

500 


Section Organization: Surface Mount Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO, For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


REC 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-REC-1 


http://www.microsemi.com 








REC 


Surface Mount 

Standard Recovery Rectifiers 

- ^ ' J: _ : ! j 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mii 

Spec 

IliiliiisI 

Data 
Sheet ID 

Wl_ 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 


trr 

(nsec) 

1N5622US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


3718 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 


DL4007 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6380 

1 

1000 

30 

1.1 

5 


GS1M 

Chatsworth 

DO-214AC 

ESI 


18078 

1 


30 

1.1 

5 

2000 

JAN1N5622US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

ESI 



1 

Ulilil 

30 

1.3 

0.5 

2000 

JANTX1N5622US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

427 

■eieei 

1 

1000 


1.3 

0.5 

2000 

JANTXV1N5622US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

ESI 

427 

10904 

1 

1000 

30 

1.3 

0.5 

KiTiM 

SIM 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18182 

1 

1000 

30 

1.1 

5 

KiWiB 

S2A 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18183 

2 

50 

50 

1.1 

5 


S2B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18184 

2 

100 

50 

1.1 

5 

2000 

S2D 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18185 

2 

200 

50 

1.1 

5 

2000 

S2G 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


■USES 


400 

50 

1.1 

5 

2000 

S2J 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 



2 


50 

1.1 

5 

2000 


Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18188 

2 

800 

50 

1.1 

5 

2000 

S2M 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18189 

2 

1000 

50 

1.1 

5 

2000 

S3A 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18190 

3 

50 

100 

1.1 

5 

2000 

S3B 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18191 

3 

100 

100 

1.1 

5 

2000 


Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18192 

3 

200 

100 

1.1 

5 

2000 


Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18193 

3 

400 

100 

1.1 

5 

2000 

S3J 

Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18194 

3 

MMM 

100 

1.1 

5 

2000 


Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18195 

3 

800 

100 

1.1 

5 

2000 


Chatsworth 

DO-21 5AA 

SM 


18196 

3 

1000 

100 

1.1 

5 

2000 

JANS1N5550US 

Santa Ana 

MELF E 

SM 

420 

8573 

5 

200 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5551US 

Santa Ana 

MELF E 

SM 

420 

8575 

5 

400 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5552US 

Santa Ana 

MELF E 

SM 

420 

8577 

5 

600 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5553US 

Santa Ana 

MELF E 

SM 

1 420 

8579 

5 

800 

100 

1.3 

1 

2000 

1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ESI 


3689 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JAN1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

420 

7650 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANS1N5554US 

Santa Ana 

MELF E 

SM 

! 420 

8581 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTX1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ESI 

KWiii 

9404 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 

JANTXV1N5554US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

420 

10878 

5 

1000 

100 

1.3 

1 

2000 


Section Organization: Surface Mount Standard Recovery Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foilowed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-REC-2 


http://www.microsemi.com 
































Micmsemi 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

■ ^ 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF @ 10 
(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(pF) 

BAT54 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17987 

0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


BAT54A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17988 

0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


BAT54C 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17989 

0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


BAT54S 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


17990 

0.03 

30 

0.6 

0.5 

2 


5817SM MELF 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


5698 

1 

20 





5817SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


5696 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

105 

5817SM MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


5697 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

105 

5817SMG 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20163 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

230 

5817SMJ 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20097 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

230 

DL5817 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6381 

1 

20 

25 

0.45 

1000 


SKI 2 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18218 

1 

20 

25 

0.45 

1000 


UPS5817 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20781 

1 

20 

50 

0.45 

1000 

105 

SS12 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 


18240 

1 

20 

25 

0.55 

1000 


5818SMMELF 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


5701 

1 

30 





5818SM 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


5485 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

5818SM MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


5700 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

5818SMG 

Colorado 

DO-21 5 AA 

SM 


20164 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

5818SMJ 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20098 

1 

30 

50 

0.55 

1000 

50 

DL5818 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6382 

1 

30 

25 

0.55 

1000 


SKI 3 

Chatsworth 

DO-21 4 AA 

SM 


18219 

1 

30 

25 1 

0.55 

1000 


SS13 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18241 

1 

30 

25 

0.55 

1000 


581 9SM MELF 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


1 5704 

1 

40 





5819SM 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5486 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

5819SM MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


5703 

1 

40 

50 

! 0.55 

1000 

50 

5819SMG 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20165 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

50 

5819SMJ 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


i 20099 

1 1 

40 1 

50 

0.55 

1000 

50 

SS14 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


! 18242 

1 

40 

25 

0.55 

1000 


UPS5819 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


i 20782 

1 

40 

50 

0.55 

1000 

105 

LSM140 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


12096 

'1 

40 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM140G 

Colorado 

DO-215AA 

SM 


20187 

1 

40 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM140J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20121 

1 

40 

50 

0.58 

1000 

60 

DL5819 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6383 

1 

40 

25 

0.6 

1000 


SK14 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18220 

1 

40 

25 

0.6 

1000 


LSM145 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


12098 

! 1 

45 

50 

0.58 

1000 

1 60 

LSM145G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20188 

1 1 

45 

50 

0.58 

1000 " 

60 

LSM145J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20122 

1 

45 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM150 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


12100 

1 

50 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM150G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20189 

1 

50 

50 

0.58 

1000 

60 

LSM150J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20123 

1 

50 

1 50 

0.58 

1000 

60 

HSM150 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


6813 

1 

50 

50 

0.69 

100 

55 

HSM150G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20169 

1 

50 

50 

0.69 

100 

53 

HSM150J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 


20103 

1 

50 

50 

0.69 

100 

53 


Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-41 1 3 


SM-SCH-1 


http://vvww.microsemi.com 







Micmsemi 


SCH 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 


PI 

Microsemi 

Division 


Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

-1 

C] 

(PF) 

SSI 5 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18243 

1 

50 

25 

0.7 

1000 


DLSR105 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


6397 

1 

50 

25 

0.72 

1000 


SKI 5 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18221 

1 

50 

25 

0.72 

1000 


HSM160 MELF 

Colorado 

DO-21 3AB 

SM 


6815 

1 

60 

50 

0.69 

100 

55 

HSM160G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 



1 

60 

50 

0.69 

100 


HSM160J 

Colorado 

DO-21 4BA 

SM 



1 



0.69 

100 

53 

SSI 6 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18244 

1 

60 

25 

0.7 

1000 


DLSR106 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

MM 


6398 

1 

60 

25 

0.72 



SKI 6 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


■01^3 

1 

60 

25 

0.72 



DLSR108 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 




80 

25 

0.8 

1000 


SKI 8 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


■0139 


80 

25 

0.8 

1000 


HSM180 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


6817 

1 

80 

50 

0.81 

100 

45 

HSM180G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20171 

1 

80 

50 

0.81 

1000 

45 

HSM180J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20105 

1 

80 

50 

0.81 

100 

45 

SS18 

Chatsworth 

DO-21 4AC 

SM 



1 

80 

25 

0.85 

1000 


HSM190 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


6819 

1 

90 

50 

0.81 

100 

45 

HSM190G 

Colorado 

DO-21 5AA 

SM 


20172 

1 

90 

50 

0.81 

1000 

45 

HSM190J 

Colorado 

DO-214BA 

SM 


20106 

1 

90 

50 

0.84 

100 

45 

DLSR110 

Chatsworth 

DL-41 MELF 

SM 


18003 

1 

100 

25 

0.8 

1000 


SK1 10 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


18224 

1 

100 

25 

0.8 

1000 


HSM1100 MELF 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21110 

1 


50 

0.81 

100 


HSM1100G 

Colorado 

DO-21 5AB 

SM 


21111 

1 

fiM 

50 

0.84 

100 

45 

HSM1100J 

Colorado 

DO-21 4AA 

SM 


21112 

1 

100 

50 

0.84 

100 

45 

SS110 

Chatsworth 

DO-214AC 

SM 


18246 

1 

100 

25 

0.85 

1000 


SK225 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


18225 

2 

25 

50 

0.55 

500 


5820SMG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20166 

3 

20 

150 

0.46 

1500 

265 

5820SMJ 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20100 

3 

20 

150 

0.46 

1500 

265 

SK32 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18226 

3 

20 

80 

0.5 

500 


SK32B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22038 

3 

20. 

80 

0.5 

500 


5821 SMG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20167 

3 

30 

150 

0.48 

1500 

265 

5821 SMJ 

Colorado 

DO-214AB 

SM 



3 

30 

150 

0.48 

1500 

265 

SK33 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18221 

3 

30 

80 

0.5 

500 


SK33B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22039 

3 

30 

80 

0.5 

500 


LSM335G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20190 

3 

35 

150 

0.52 

1500 

265 

LSM335J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20124 

3 

35 

150 

0.52 

1500 

265 

5822SMG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20168 

3 

40 

150 

0.5 

1500 

265 

5822SMJ 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20102 

3 

40 

150 

0.5 

1500 

265 

SK34 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18228 

3 

40 

80 

0.5 

500 


SK34B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22040 

3 

40 

80 

0.5 

500 


LSM340G * 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20191 

3 

40 

150 

0.52 

1500 

Ha 

LSM340J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20125 

3 


150 

0.52 

1500 


LSM345G 

Colorado 

DO-21 SAA 

SM 


20192 

3 

45 

150 

0.52 




Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-SCH-2 


http://www.microsemi.com 




















Micmsemi 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division. 

Package 

Outline 

Type 

m 

Spec 

Data 
Sheet ID 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

(Amps) 

VF(glO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) 

LSM345J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 




45 

150 

0.52 

1500 

265 

HSM350G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 




50 


0.62 

100 

215 

HSM350J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20107 

3 

50 

150 

0.62 

100 

215 

SK35 

Chatsworth 

DO-214AB 

SM 


18229 

3 

50 

80 

0.75 

500 


SK35B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22041 

3 

50 

80 

0.75 

500 


HSM360G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20174 

3 

60 

150 

0.62 

100 

215 

HSM360J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20108 

3 

60 

150 

0.62 

100 

215 

SK36 

Chatsworth 

DO-21 4AB 

SM 


18230 

3 

60 

80 

0.75 

500 


SK36B 

Chatsworth 

DO-214AA 

SM 


22042 

3 

60 

80 

0.75 

500 


SK38 

Chatsworth 

DO-21 4 AB 

SM 


18231 

3 

80 

80 

0.8 

500 


SK38B 

Chatsworth 

DO-21 4AA 

SM 


22043 

3 

80 

80 

0.8 

500 


HSM380G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20175 

3 

80 

150 

0.81 

100 

190 

HSM380J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20109 

3 

80 

150 

0.81 

100 

190 

HSM390G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20176 

3 

90 

150 

0.81 

100 

190 

HSM390J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20110 

3 

90 

150 

0.81 

100 

190 

SK310B 

Chatsworth 

DO-21 4/V\ 

SM 


22044 

3 

100 

80 

0.8 

500 


HSM3100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21113 

3 

100 

150 

0.81 

100 


HSM3100J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


21114 

3 

100 

150 

0.81 

100 


LSM535G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20193 

5 

35 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM535J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20127 

5 

35 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM540G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20194 

5 

40 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM540J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20128 

5 

40 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM545G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20195 

5 

45 

300 

0.52 

2000 

380 

LSM545J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20129 

5 

45 

300 

0.52 

2000 

380 

HSMSSOG 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20177 

5 

50 

300 

0.65 

250 

355 

HSM550J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20111 

5 

50 

300 

0.65 

250 

355 

HSM560G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20178 

5 

60 

300 

0.65 

250 

355 

HSM560J 

Colorado 

DO-214AB 

SM 


20112 

5 

60 

300 

0.65 

250 

355 

HSM580G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20179 

5 

80 

300 

0.8 

250 

280 

HSM580J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20113 

5 

CO 

o 

300 

0.8 

250 

280 

HSM590G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20180 

5 

90 

300 

0.8 

250 

280 

HSM590J 

Colorado 

DO-21 4 AB 

SM 


20114 

5 

90 

300 

0.8 

250 

1 280 

HSM5100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


1 21115 

5 

100 

300 

1 0.8 

250 


HSM5100J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


i 21116 

5 

100 

300 

0.8 

250 


SK82 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24324 

8 

20 

300 

0.55 



HSM825G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


! 20181 

8 

25 

400 

0.62 

250 

660 

HSM825J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


1 20115 

8 

25 

400 

0.62 

250 

660 

SK83 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


i 24325 

8 

30 

300 

0.55 



HSM830G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


I 20182 

8 


400 

0.62 

250 

660 

HSM830J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20116 

8 

— 

400 

0.62 

250 

1 660 

LSM835G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20196 

8 

35 

400 

0.52 

2000 

575 

LSM835J 

Colorado 

DO-21 4 AB 

SM 


20130 

8 

35 


0.52 

2000 

575 


Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), foiiowed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


SM-SCH-3 


http://wvvw.microsemi.com 










Microsemi 


SCH 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

IO 

(Amps) 

stiii 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

(PF) ; 

LSM840G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20197 

8 

40 

400 

0.52 

2000 

575 

LSM840J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20131 

8 

40 

400 


IHI 

575 

SK84 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24326 

8 

40 

300 




HSM840G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20183 

8 

40 

400 

0.62 

250 

660 

HSM840J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20117 

8 

40 

400 

0.62 

250 

660 

LSM845G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20198 

8 

45 

400 

0.52 

2000 

575 

LSM845J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20132 

8 

45 

400 

0.52 

2000 

575 

HSM845G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20184 

8 

45 

400 

0.62 

250 

660 

HSM845J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 

, 

20118 

8 

45 

400 

0.62 

250 

660 

SK85 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24327 

8 

50 

300 

0.65 



SK86 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24328 

8 

60 

300 

0.65 



HSM880G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


20185 

8 

80 

400 

0.77 

250 

440 

HSM880J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20119 

8 

80 

400 

0.77 

250 

440 

SK88 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24329 

8 

80 

300 

0.8 



HSM890G 

Colorado 

DO-21 SAA 

SM 


20186 

8 

90 

400 

0.77 

250 

440 

HSM890J 

Colorado 

DO-21 4AB 

SM 


20120 

8 

90 

400 

0.77 

250 

440 

SK89 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24330 

8 

90 

300 

0.8 



SK810 

Chatsworth 

SMC Mod 

SM 


24331 

8 

100 

300 

0.81 



HSM8100G 

Colorado 

DO-21 SAB 

SM 


21117 

8 

100 

400 

0.85 

250 


HSM8100J 

Colorado 

DO-21 4AB 

1 SM 

' 

21118 

8 

100 

400 

0.85 

250 


USD6503 

Watertown 

SMPOWPK 

SM 


20807 

20 






1N6792 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24128 

25 

45 

125 

0.61 

1000 


1N6792R 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 

' 

24129 

25 

45 

125 

0.61 

1000 

600 

1N6793 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24130 

25 

45 

125 

0.775 

300 

600 

1N6793R 

Santa Ana 

Thinkey2 

SM 


24131 

25 

45 

125 

0.775 

300 

600 

FST6210 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6676 

60 

10 

600 


t 3000 

6000 

FST6215 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6677 

60 

15 

600 


3000 

6000 

FST6220 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6678 

60 

20 

600 


3000 

6000 

FST6130 

Colorado 

MINIMOD 

SM 

1 

21054 

60 

30 

800 


3000 

2100 

FST6135 

Colorado 

MINIMOD 

SM 

i 

21055 

60 

35 

800 

0.88 

3000 

2100 

FST6140 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21056 

60 

40 

800 


3000 

2100 

FST6145 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21057L 

60 

45 

800 


3000 

2100 

FST63100 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21058 

60 

100 

600 

0.58 

1500 1 

1000 

FST7130 SM 

Colorado 

MINIMOD 

' SM 


6679 

70 

30 

800 


5000 

1300 

FST7130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21059 

70 

30 

800 


5000 

1300 

FST7140 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6680 

70 

40 

800 


5000 

1300 

FST7140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21060 

70 

40 

800 


5000 

1300 

FST7145 SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


6681 

70 

45 

800 


5000 

1300 

FST7145SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21061 

70 

45 

800 


5000 

1300 

FST8110 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

10 

800 


10000 

4000 

FST8115 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

15 

800 

0.46 

10000 

4000 

FST8120 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

20 

800 


1500 

2100 


Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending iO (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-SCH-4 


http://wvvw.microsemi.com 






Microsemi 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

P \ 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

)R 

(uA) 

Cj 

(PF) 

FST8125 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

25 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8125SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

25 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8230 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21075 

80 

30 

800 

0.55 

5000 

2400 

FST8230SM5 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21076 

80 

30 

800 

0.55 

5000 

2400 

FST8130 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

30 


wmm 


2100 

FST8130SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 


800 



2100 

FST8135 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

35 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8135SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

35 

800 

0.58 



FST8035 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

35 

800 

0.75 


kkiisjl 

FST8040 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

40 

800 

0.15 

Emil 


FST8140 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

40 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8140SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

40 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8045 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

45 

800 

0.25 

50000 

1900 

FST8145 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

45 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8145SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

45 

800 

0.58 

1500 

2100 

FST8050 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

50 

800 

0.75 

50000 

1900 

FST8080 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

80 

800 


2000 

1450 

FST8090 

Colorado 

MINIMOD 

SM 



80 

90 

800 

0.88 

2000 

1450 

FST80100 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21065 

80 

100 

800 


2000 

1450 

FST80100SM 

Colorado 

MINIMOD 

SM 


21062 

80 

100 

800 

0.88 

2000 

1450 

FST10020 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6606 

100 

20 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10120 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6612 

100 

20 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10025 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6607 

100 

25 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10125 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6613 

100 

25 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10030 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6608 

100 

30 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10130 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6614 

100 

30 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6609 

100 

35 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10135 

Colorado 

! FLAT PACK 

SM 


6615 

100 

35 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST16035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6621 

100 

35 

1200 

0.75 

2000 

2300 

FST10040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6610 

100 

40 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST10140 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6616 

100 

40 

1000 

0.65 

2000 

2700 

FST16040 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6622 

100 

40 

1200 

0.75 

2000 

2300 

FST10145 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6617 

100 

45 

1000 


2000 

2700 

FST10045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6611 

100 

45 

1000 

0.65 

2000 i 

2700 

iVISASC100H45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22061 

100 

45 

500 

0.65 

1000 

3300 

MSASC100H45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22062 

100 

45 

500 

0.65 

1 10000 

1 3300 

FST16045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6623 

100 

45 

1200 

0.75 

2000 

2300 

MSASC100W45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22059 

100 

45 

500 

0.8 

1000 

3000 

MSASC100W45H 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22060 

100 

45 

500 

0.8 

1000 1 

3000 

FST16050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6624 

100 

50 

1200 

0.75 

2000 ! 

2300 

MSASCIOOWIOO 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22411 

100 

100 

500 

0.94 

1000 1 

2000 

MSASC100W100 

Santa Ana 

Thinkey 

SM 


22412 



500 

0.94 

1000 1 

i 2000 


Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated lO. For VF@lF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


SCH 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-SCH-5 


http://www.microsemi.com 























Micmsemi 


SCH 


Surface Mount 


Schottky Rectifiers 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

10 

(Amps) 

VR 

(Volts) 

IFSM 

(Amps) 

VF@IO 

(Volts) 

IR 

(uA) 

Cj 

m 

FST6035 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6672 

120 

35 

1200 


2000 

2300 

FST6040 

Colorado 

FLAT PACK ' 

SM 


6673 

120 

40 

1200 

lEBH 

2000 

2300 

FST6045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6674 

120 

45 

1200 


2000 

2300 

FST6050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6675 

120 

50 

1200 

0.7 

2000 

2300 

MSASC150H45A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 


24132 

150 

45 

500 


10000 

4400 

MSASC1 50W50A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 


24133 

150 


500 


1000 

4200 

FST16080 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



160 


1200 

0.88 

2000 

1500 

FST16090 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 



KHill 

90 

1200 


2000 

1500 

FST160100 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


21048 


100 

1200 

0.88 

2000 

1500 

FST17135 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6625 

170 

35 


0.84 

2000 


FST17140 

Colorado 

FLAT PACK 

; SM 


6626 

170 

40 

1200 

0.84 

2000 

2300 

FST17145 

Colorado 

FLAT PACK 

; SM 


6627 

170 

45 

1200 


mmm 

2300 

FST17150 

Colorado 1 

FLAT PACK 

, SM 


6628 

170 

50 


0.84 


2300 

FST19035 

Colorado 

FLAT PACK 

1 SM 



200 

35 

1500 

0.7 

4000 


FST19040 

Colorado 

FLAT PACK 

1 SM 


6630 


40 

1500 

0.7 

4000 

4800 

FST19045 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 




45 

1500 

0.7 

4000 


FST19050 

Colorado 

FLAT PACK 

SM 


6632 

200 

50 

1500 

0.7 


4800 


Section Organization: Surface Mount Schottky Rectifier Parametric Section Is organized by ascending 10 (amps), followed by ascending VR (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Forward Voltage (VF) when specified is at the rated 10. For VF@IF refer to the product datasheets. 

3. For detailed VF data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-SCH-6 


http://www.microsemi.com 





















Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outiine 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

' 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

lb 

W 

Toll 

e/r%) 

TVS305SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16569 

150 

1 

5 

17 

6 

8.7 

50 


TVS310SI\/I 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16570 

150 

1 

10 

8.9 

11.1 

16.8 

2 


TVS312SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16571 

150 

1 

12 

8.9 

13.8 

21 

1 


TVS315SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16572 

150 

1 

15 

7.1 

16.7 

25 

.1 


TVS318SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16573 

150 

1 

18 

4.9 

20.4 

31 

1 


TVS324SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16574 

150 

1 

24 

3.6 

28.4 

42 

1 


TVS328SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16575 

150 

1 

28 

3.2 

30.7 

46 

1 


TVS348SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


16576 

150 

1 

48 

1.7 

54 

82 

1 


TVS360SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16577 

150 

1 

60 

1.4 

67 

105 

1 


TVS410SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16579 

150 

1 

100 

0.91 

111 

160 

1 


TVS420SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16581 

150 

1 

200 

0.42 

234 

360 

1 


TVS430SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


16583 

150 

1 

300 

0.28 

342 

520 

1 


TVSP3K3.0SM 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16599 

300 

1 

3 

50 

4.3 

6 

1500 


TVSP3K3.3SM 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16601 

300 

1 

3.3 

46.1 

4.6 

6.5 

700 


TVSP3K4.0SM 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16603 

300 

1 

4 

42.2 

5 

7.1 

100 


TVSP3K4.5SM 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16605 

300 

1 

4.5 

37.5 

5.4 

8 

30 


TVSP3K5.0SI\/I 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16607 

300 

1 

5 

32.6 

5.9 

9.2 

5 


USB0805C 

Scottsdale 

SOIC8 

SM 


24197 

300 

2 

5 


6 

12.5 

0.5 


SM16LC05 

Scottsdale 

S016 

SM 


14819 

500 

1 






5 

SM16LC12 

Scottsdale 

S016 

SM 


14821 

500 

1 






5 

SM16LC15 

Scottsdale 

S016 

SM 


14823 

500 

1 






5 

SM16LC24 

Scottsdale 

S016 

SM 


14825 

500 

1 






5 

1N6461US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4923 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


JAN1N6461US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8140 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


JANTX1N6461US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9896 I 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


JANTXV1N6461US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11367 i 

500 

1 

5 

56 

5.6 

9 

3000 


SM08LC05 

Scottsdale 

SOS 

SM 


14806 i 

500 

1 

5 i 

5 

6 

9.8 

100 

5 

SM08LC05C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


1 14807 

500 

1 

5 

5 

6 

9.8 

200 

5 

SM1605 

Scottsdale 

S016 

SM 


14811 

500 

1 

5 

10 

6 

12.5 

100 

5 

SMDA05 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15681 

500 

1 

5 

1 

6 

9.8 

100 

5 

SMDA05C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15682 

500 

1 

5 

1 i 

6 

9.8 

100 

5 

SMDBOS 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15689 

500 

1 

5 

1 

6 

1 9.8 

1 200 

5 

SMDB05C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15690 

500 

1 

5 

1 

6 

9.8 

200 

5 

TVS505SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16585 

500 

1 

5 

53.7 

6 

9.3 

300 


SMAJ5.0 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22157 

500 

1 

* 5 

52 

6.4 

9.6 

800 

10 

SMAJ5.0A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22158 

500 

1 

5 

54.3 

6.4 

9.2 

800 

5 

TGL41-6.8 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22792 

500 

1 

5.5 

46.3 

6.12 

10.8 

1000 


1N6103US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4441 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JAN1N6103US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 1 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTX1N6103US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9545 

500 

1 

5.7 

42.4 

6.75 

11.8 

50 


JANTXV1N6103US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11016 

500 

1 

5.7 1 

42.4 

6.75 

11.8 

50 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-1 


http://www.microsemi.com 








Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

tpp 

(A) 

VBR 

(V) 

, ' 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4440 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JAN1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7787 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANS1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8611 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANTX1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9544 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


JANTXV1N6103AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11015 

500 

1 

5.7 

44.6 

7.13 

11.2 

50 


TGL41-6.8A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22793 

500 

1 

5.8 

47.6 

6.45 

10.5 

1000 


1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4925 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JAN1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8142 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JANTX1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9898 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


JANTXV1N6462US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11369 

500 

1 

6 

46 

6.5 

11 

2500 


SMAJ6.0 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22159 

500 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMAJ6.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22160 

500 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

800 

5 

TGL41-7.5 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22794 

500 

1 

6.05 

42.7 

6.75 

11.7 

500 


1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4445 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JAN1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7792 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTX1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9549 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


JANTXV1N6104US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11020 

500 

1 

6.2 

39.4 

7.38 

12.7 

20 


1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4444 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JAN1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7791 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANS1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

! SM 

516 

8613 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTX1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9548 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


JANTXV1N6104AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

516 

11019 

500 

1 

6.2 

41.3 

7.79 

12.1 

20 


TGL41-7.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22795 

500 

1 

6.4 

44.2 

7.13 

11.3 

500 


SMAJ6.5 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 

. 

22161 

500 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMAJ6.5A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22162 

500 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

500 

5 

TGL41-8.2 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22796 

500 

1 

6.63 

40 

7.38 

12.5 

200 


1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

1 

4449 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JAN1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7796 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JANTX1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9553 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


JANTXV1N6105US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11024 

500 

1 

6.9 

35.7 

8.19 

14 

20 


1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4448 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JAN1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7795 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANS1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8615 

500 1 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTX1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9552 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


JANTXV1N6105AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11023 

500 

1 

6.9 

37.3 

8.65 

13.4 

20 


SMAJ7.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22163 

500 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMAJ7.0A 

Scottsdale 

1 DO-214AC 

SM 


22164 

500 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

200 

5 

TGL41-8.2A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22797 

500 

1 

7.02 

41.3 

7.79 

12.1 

200 


TGL41-9.1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



500 

1 

7.37 

36.2 

8.19 

13.8 

50 


SMAJ7.5 

Scottsdale 

DO-21 4 AC 

SM 



500 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMAJ7.5A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22166 

500 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

100 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-2 


http://www.microsemi.com 













Microsemi 


Surface Houimt 


Traosient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 
Division - 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4453 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JAN1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7800 

500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTX1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


JANTXV1N6106US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

7.6 

32.9 

9 

15.2 

20 


1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4452 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JAN1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7799 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANS1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8617 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANTX1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9556 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


JANTXV1N6106AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11027 

500 

1 

7.6 

34.5 

9.5 

14.5 

20 


TGL41-9.1A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22799 

500 

1 

7.78 

37.3 

8.65 

13.4 

50 


SMAJ8.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22167 

500 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

50 

10 

SMAJ8.0A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22168 

500 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

50 

5 

TGL41-10 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22800 

500 

1 

8.1 

33.3 

9 

15 

10 


1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4457 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JAN1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7804 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTX1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9561 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


JANTXV1N6107US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11032 

500 

1 

8.4 

30.7 

9.9 

16.3 

20 


1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4456 

500 

1 

8.4 

32 

10.45 

15.6 

20 


JAN1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7803 

500 

1 

8.4 

32 

10.45 

15.6 

20 


JANS1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8619 

500 

1 

8.4 

32 

10.45 

15.6 

20 


JANTX1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9560 

500 

1 

8.4 

32 

10.45 

15.6 

20 


JANTXV1N6107AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11031 

500 

. 1 

8.4 

32 

10.45 

15.6 

20 


SMAJ8.5 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22169 

500 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMAJ8.5A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22170 

500 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

TGL41-10A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22801 

500 

1 

8.55 

34.5 

9.5 

14.5 

10 


TGL41-11 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22802 

500 

1 

8.92 

30.9 

9.9 

16.2 

5 


SMAJ9.0 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22171 

500 

1 

9 

29.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMAJ9.0A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22172 

500 

1 

9 

32.5 

10 

15.4 

5 

5 

1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4461 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JAN1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7808 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTX1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9565 

500 

1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


JANTXV1N6108US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11036 

500 

■ 1 

9.1 

28.2 

10.8 

17.7 

20 


1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4460 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 




JAN1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7807 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

nsisi 

20 


JANS1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8621 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

lElSl 

20 


JANTX1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9564 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 


20 


JANTXV1N6108AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11035 

500 

1 

9.1 

29.6 

11.4 

16.9 

20 


TGL41-11A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22803 

500 

1 

9.4 

32.1 

10.5 

15.6 

5 


TGL41-12 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22804 

500 

1 

9.72 

28.9 

10.8 

17.3 

5 


1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4465 

500 

1 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 


JAN1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7812 

500 

_LJ 

9.9 

26.3 

11.7 

19 

20 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-3 


http://www.microsemi.com 












Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9569 


1 

9.9 

KSlcl 


mm 

20 


JANTXV1N6109US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11040 

mmm 

1 

9.9 

KRlcl 

BQ 

MCTI 

20 


1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 




1 

9.9 

27.5 

12.35 

18.2 

20 


JAN1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 



1 

9.9 

27.5 

12.35 

18.2 

20 


JANS1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8623 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.35 

18.2 

20 


JANTX1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9568 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.35 

nna 



JANTXV1N6109AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11039 

500 

1 

9.9 

27.5 

12.35 

18.2 

20 


SMAJ10 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22173 

500 

1 

10 

26.6 

11.1 

18.8 

El 

10 

SMAJ10A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22174 

500 

1 

10 

29.4 

11.1 

liBEi 

5 

5 

TVS510SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16587 

500 

1 

10 

30.3 

11.1 


5 


TGL41-12A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22805 

500 

1 

10.2 

29.9 

11.4 

iFSig 

5 


TGL41-13 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22806 

500 

1 

10.5 

26.3 

11.7 

19 

5 


SMAJ11 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22175 

500 

1 

11 

24.9 

12.2 


5 

10 

SMAJ11A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22176 

500 

1 

11 

27.4 

12^ 

lElEi 

5 

5 

TGL41-13A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22807 

500 

1 

11.1 

27.5 

12.4 

nsin 

mm 


1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4469 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 


msM 


JAN1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7816 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 




JANTX1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9573 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

BB 



JANTXV1N6110US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11044 

500 

1 

11.4 

22.8 

13.5 

21.9 



1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4468 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.25 

El 

20 


JAN1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7815 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.25 

21 

20 


JANS1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8625 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.25 

21 



JANTX1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9572 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.25 

21 



JANTXV1N6110AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11043 

500 

1 

11.4 

23.8 

14.25 

El 

W13M 


SM08LC12 

Scottsdale 

S08 

SM 


14808 

500 

1 

12 

5 

13.3 

■El 

2 

5 

SM1612 

Scottsdale 

S016 

SM 


14813 

500 

1 

12 

10 

13.3 


1 

5 

SMAJ12 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22177 

500 

1 

12 

22.7 

13.3 

22 

5 

10 

SMAJ12A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22178 

500 

1 

12 

25.1 

13.3 


5 

5 

SMDA12 

Scottsdale 

SOS 




500 

1 

12 

1 

13.3 


1 

5 

SMDA12C 

Scottsdale 

SOS 

ESI 


15684 

500 

1 

12 

1 

13.3 

19 

1 

5 

SMDB12 

Scottsdale 


SM 




1 

12 

1 

Mkikm 


2 

5 

SMDB12C 

Scottsdale 

SOS 

SM 



ilMilili 

1 

12 

1 

lEEl 


2 

5 

1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4927 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JAN1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8144 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTX1N6463US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9900 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


JANTXV1N6463US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

551 

11371 

500 

1 

12 

22 

13.6 

22.6 

500 


TVS512SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16589 

500 

1 

12 

23.8 

13.8 

21 

5 


TGL41-15 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22808 

500 

1 

12.1 

22.7 

13.5 

22 

5 


1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4473 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


JAN1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7820 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

wsa 

20 


JANTX1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9577 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 


20 



Section Organization; Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DiE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-4 


http://www.microsemi.com 





















Surface Mount Mic fosemi 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

TdL 

(+/-%) 

JANTXV1N6111US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11048 

500 

1 

12.2 

21.4 

14.4 

23.4 

20 


1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4472 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7819 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANS1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8627 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9576 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6111AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11047 

500 

1 

12.2 

22.4 

15.2 

22.3 

20 


TGL41-15A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22809 

500 

1 

12.8 

23.6 

14.3 

21.2 

5 


TGL41-16 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22810 

500 

1 

12.9 

21.3 

14.4 

23.5 

5 


SMAJ13 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22179 

500 

1 

13 

21 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMAJ13A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22180 

500 

1 

13 

23.2 

14.4 

21.5 

5 

5 

TGL41-16A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22811 

500 

1 

13.6 

22.2 

15.2 

22.5 

5 


1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4477 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JAN1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7824 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTX1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9581 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


JANTXV1N6112US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11052 

500 

1 

13.7 

19 

16.2 

26.3 

1 


1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4476 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JAN1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANS1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8629 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTX1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9580 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


JANTXV1N6112AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11051 

500 

1 

13.7 

19.9 

17.1 

25.1 

1 


SMAJ14 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22181 

500 

1 

14 

19.4 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMAJ14A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22182 

500 

1 

14 

21.5 

15.6 

23.2 

5 

5 

TGL41-18 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22812 

500 

1 

14.5 

18.5 

16.2 

26.5 

5 


1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4929 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JAN1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8146 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTX1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9902 

500 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


JANTXV1N6464US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11373 

500 1 

1 

15 

19 

16.4 

26.5 

500 


SM08LC15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


14809 

500 

1 

15 

5 

16.7 

24 

2 

5 

siviieis 

Scottsdale 

S016 

SM 


14815 

500 

1 

15 

10 

16.7 

29.5 

1 

5 

SMAJ15 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22183 

500 

1 

15 

18.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMAJ15A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22184 

500 

1 

15 

20.6 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMDA15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15685 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

1 

5 

SMDA15C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15686 

500 1 

1 

15 

1 

16.7 

24 

1 

5 

SMDB15 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15693 

500 

1 

15 

1 

16.7 

24 

2 

5 

SMDB15C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15694 

500 1 

1 

15 

1 

16.7 

24 

2 

5 

TVS515SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16591 

500 

1 

15 

19.8 

16.7 

25.2 

5 


1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4481 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JAN1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7828 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTX1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9585 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


JANTXV1N6113US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11056 

500 

1 

15.2 

17.2 

18 

29 

1 


1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4480 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-5 


http://vvww.microsemi.com 











Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

liii 

jlilill 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(UA) 

Tol. 

(+/.%) 

JAN1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7827 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANS1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8631 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTX1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9584 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


JANTXV1N6113AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11055 

500 

1 

15.2 

18 

19 

27.7 

1 


TGL41-18A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22813 

500 

1 

15.3 

19.8 

17.1 

25.2 

5 


SMAJ16 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22185 

500 

1 

16 

17.6 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMAJ16A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22186 

500 

1 

16 

19.2 

17.8 

26 

5 

5 

TGL41-20 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22814 

500 

1 

16.2 

17.2 

18 

29.1 

5 


1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4485 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JAN1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7832 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTX1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9589 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


JANTXV1N6114US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11060 

500 

1 

16.7 

15.7 

19.8 

31.9 

1 


1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4484 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JAN1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7831 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANS1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8633 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTX1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9588 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


JANTXV1N6114AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11059 

500 

1 

16.7 

16.4 

20.9 

30.5 

1 


SMAJ17 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22187 

500 

1 

17 

16.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMAJ17A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22188 

500 

1 

17 

18.1 

18.9 

27.6 

5 

5 

TGL41-20A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22815 

500 

1 

17.1 

18.1 

19 

27.7 

5 


TGL41-22 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22816 

500 

1 

17.8 

15.7 

lElSl 

31.9 

5 


SMAJ18 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

1 SM 


22189 

500 

1 

mtim 


20 

32.2 

5 

10 

SMAJ18A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22190 

500 

1 

18 

17.2 

20 

29.2 

5 

5 

TVS518SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16593 

500 

1 

18 

16.3 

20.4 

30.5 

5 


1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4489 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JAN1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7836 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTX1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

! SM 

516 

9593 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


JANTXV1N6115US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

516 

11064 

500 

1 

18.2 

14.4 

21.6 

34.8 

1 


1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4488 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JAN1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7835 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANS1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8635 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTX1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9592 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


JANTXV1N6115AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11063 

500 

1 

18.2 

15 

22.8 

33.3 

1 


TGL41-22A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22817 

500 

1 

18.8 

16.3 

20.9 

30.6 

5 


TGL41-24 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22818 

500 

1 

19.4 

14.4 

21.6 

34.7 

5 


SMAJ20 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22191 

500 

1 

20 

13.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMAJ20A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22192 


1 


15.4 

22.2 


5 

5 

TGL41-24A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22819 


1 

20.5 

15.1 

22.8 

33.2 

5 


1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4493 


1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


JAN1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7840 

500 

1 

20.6 

12.8 


icBIKl 



JANTX1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9597 

500 

1 

20.6 

12.8 

ggicl 


1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-6 


http://www.microsemi.com 








Microsemi 


Syrface Mourat 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

:il|i 

ipp 

.(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

JANTXV1N6116US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11068 

500 

1 

20.6 

12.8 

24.3 

39.2 

1 


1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4492 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JAN1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7839 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANS1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8637 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 


1 


JANTX1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9596 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


JANTXV1N6116AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11067 

500 

1 

20.6 

13.4 

25.7 

37.4 

1 


TGL41-27 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22820 

500 

1 

21.8 

12.8 

24.3 

39.1 

5 


SI\/IAJ22 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22193 

500 

1 

22 

12.7 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMAJ22A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22194 

500 

1 

22 

14.1 

24.4 

35.5 

5 

5 

1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4497 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JAN1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7844 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTX1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9601 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


JANTXV1N6117US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11072 

500 

1 

22.8 

11.5 

27 

43.6 

1 


1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4496 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JAN1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7843 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANS1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8639 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANTX1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9600 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


JANTXV1N6117AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11071 

500 

1 

22.8 

12 

28.5 

41.6 

1 


TGL41-27A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22821 

500 

1 

23.1 

13.3 

25.7 

37.5 

5 


SM08LC24 

Scottsdale 

SOS 

SM 


14810 

500 

1 

24 

5 

26.7 

43 

2 

5 

SMI 624 

Scottsdale 

SOI 6 

SM 


14817 

500 

1 

24 

10 

26.7 

46.9 

1 

5 

SMAJ24 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22195 

500 

1 

24 

11.6 

26.7 

43 

5 

10 

SMAJ24A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22196 

500 

1 

24 

12.8 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMDA24 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15687 

500 

1 

24 

1 

26.7 

43 

1 

5 

SMDA24C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15688 

500 

1 

24 

1 

26.7 

43 

1 

5 

SMDB24 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15695 

500 

1 

24 

1 

26.7 

40 

2 

5 

SMDB24C 

Scottsdale 

SOS 

SM 


15696 

500 

1 

24 

1 

26.7 

40 

2 

5 

1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4931 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JAN1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8148 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTX1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9904 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


JANTXV1N6465US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11375 

500 

1 

24 

12 

27 

41.4 

50 


TVS524SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16595 

500 

1 

24 

11.9 

28.4 

42 

5 


TGL41-30 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22822 

500 

1 

24.3 

11.5 

27 

43.5 

5 


1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4501 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JAN1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7848 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


JANTX1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9605 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 



JANTXV1N6118US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11076 

500 

1 

25.1 

10.4 

29.7 

47.9 

1 


1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4500 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JAN1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7847 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANS1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

8641 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


JANTX1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9604 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-7 


http;//www.microsemi.com 










Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Sil 

liil 

iltiitiil 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

SiiS; 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

lliii 

jy) 

11111 

(uA) 

Tol, 

{+/-%) 

JANTXV1N6118AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11075 

500 

1 

25.1 

10.9 

31.4 

45.7 

1 


TGL41-30A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22823 

500 

1 

25.6 

12.1 

28.5 

41.4 

5 


SMAJ26 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22197 

500 

1 

26 

10.7 

28.9 


5 

10 

SMAJ26A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22198 

500 

1 

26 

11.9 

28.9 

42.1 

5 

5 

TGL41-33 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22824 

500 

1 

26.8 

10.5 

29.7 

47.7 

5 


1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4505 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JAN1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7852 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTX1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9609 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


JANTXV1N6119US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11080 

500 

1 

27.4 

9.6 

32.4 

52.3 

1 


1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4504 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JAN1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7851 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTX1N6119AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

9608 

500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


JANTXV1N6119AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 


500 

1 

27.4 

10 

34.2 

49.9 

1 


TVS528SM 

Watertown 

B SQ. MELF 

SM 


16597 

500 

1 

28 

10.7 

30.7 

46.5 

5 


SMAJ28 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22199 

500 

1 

28 

9.9 

31.1 

50 

5 

10 

SMAJ28A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22200 

500 

1 

28 

11 

31.1 

45.4 

5 

5 

TGL41-33A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22825 

500 

1 

28.2 

10.9 

31.4 

45.7 

5 


TGL41-36 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22826 

500 

1 

29.1 

9.6 

32.4 

52 

5 


1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4509 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JAN1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7856 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTX1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9613 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


JANTXV1N6120US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11084 

500 

1 

29.7 

8.9 

35.1 

56.2 

1 


1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4508 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JAN1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7855 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTX1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9612 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


JANTXV1N6120AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11083 

500 

1 

29.7 

9.3 

37.1 

53.6 

1 


SMAJ30 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22201 

500 

1 

30 

9.3 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMAJ30A 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22202 

500 

1 

30 

10.3 

33.3 

48.4 

5 

5 

1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4933 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JAN1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8150 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTX1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9906 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


JANTXV1N6466US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11377 

500 

1 

30.5 

11 

33 

47.5 

3 


TGL41-36A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22827 

500 

1 

30.8 

10 

34.2 

49.9 

5 


TGL41-39 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22828 

500 

1 

31.6 

8.9 

35.1 

56.4 

5 


1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

! SM 


4513 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JAN1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7860 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JANTX1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9617 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


JANTXV1N6121US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11088 

500 

1 

32.7 

8.1 

38.7 

62 

1 


1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4512 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JAN1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7859 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


JANTX1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9616 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 



Section Organization; Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type; 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-8 


http://www.microsemi.com 










Micmsemi 


Surface Mount 


Tiraiisient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi. 

(+/-%) 

JANTXV1N6121AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11087 

500 

1 

32.7 

8.5 

40.9 

59.1 

1 


SMAJ33 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22203 

500 

1 

33 

8.5 

36.7 

59 

5 

10 

SMAJ33A 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22204 

500 

1 

33 

9.4 

36.7 

53.3 

5 

5 

TGL41-39A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22829 

500 

1 

33.3 

9.3 

37.1 

53.9 

5 


TGL41-43 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22830 

500 

1 

34.8 

8.1 

38.7 

61.9 

5 


1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4517 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JAN1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7864 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTX1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9621 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


JANTXV1N6122US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11092 

500 

1 

35.8 

7.4 

42.3 

67.7 

1 


1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4516 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JAN1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7863 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTX1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9620 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


JANTXV1N6122AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11091 

500 

1 

35.8 

7.7 

44.7 

64.6 

1 


SMAJ36 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22205 

500 

1 

36 

9.8 

40 

64.3 

5 

10 

SMAJ36A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22206 

500 

1 

36 

8.6 

40 

58.1 

5 

5 

TGL41-43A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22831 

500 

1 

36.8 

8.4 

40.9 

59.3 

5 


TGL41-47 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22832 

500 

1 

38.1 

7.4 

42.3 

67.8 

5 


1N6123US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4521 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JAN1N6123US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7868 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTX1N6123US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9625 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


JANTXV1N6123US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

I 516 

11096 

500 

1 

38.8 

6.8 

45.9 

73.5 

1 


1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4520 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JAN1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

, 516 

7867 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTX1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9624 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


JANTXV1N6123AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11095 

500 

1 

38.8 

7.1 

48.5 

70.1 

1 


SMAJ40 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22207 

500 

1 

40 

n 

EED 

ED 

5 

10 

SMAJ40A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22208 

500 

1 

40 

7.8 

44.4 

64.5 

' 5 

5 

TGL41-47A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22833 

500 

1 

40.2 

7.7 

44.7 

64.8 

5 


1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4935 

500 

1 

40.3 

8 

43.7 

63.5 

2 


JAN1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8152 

500 

1 

40.3 

8 

43.7 


2 


JANTX1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9908 

500 

1 

40.3 

8 

43.7 

■acnii 

2 


JANTXV1N6467US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11379 

500 

1 

40.3 

8 

43.7 


2 


TGL41-51 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22834 

500 

1 

41.3 

6.8 

45.9 

■ricua 

5 


1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4525 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 


1 


JAN1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7872 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 

tasn 

1 


JANTX1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9629 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 

ESH 

1 


JANTXV1N6124US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11100 

500 

1 

42.6 

6.2 

50.4 


1 


1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4524 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JAN1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7871 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTX1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9628 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 


JANTXV1N6124AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11099 

500 

1 

42.6 

6.5 

53.2 

77 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-9 


http://www.microsemi.com 








Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


^§1 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMAJ43 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22209 

500 

1 

43 

6.5 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMAJ43A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22210 

500 

1 

43 

7.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

TGL41-51A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22835 

500 

1 

43.6 

7.1 

48.5 

70.1 

5 


SMAJ45 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22211 

500 

1 

45 

6.2 

50 

80.3 

5 

10 

SMAJ45A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22212 

500 

1 

45 

6.9 

50 

72.7 

5 

5 

TGL41-56 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22836 

500 

1 

45.4 

6.2 

50.4 

80.5 

5 


1N6125US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4529 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JAN1N6125US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7876 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTX1N6125US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9633 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


JANTXV1N6125US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11104 

500 

1 

47.1 

5.6 

55.8 

89.3 

1 


1N6125AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4528 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JAN1N6125AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

7875 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTX1N6125AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

9632 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


JANTXV1N6125AUS 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 

516 

11103 

500 

1 

47.1 

5.9 

58.9 

85.3 

1 


TGL41-56A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22837 

500 

1 

47.8 

6.5 

53.2 

77 

5 


SMAJ48 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22213 

500 

1 

48 

5.8 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMAJ48A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22214 

500 

1 

48 

6.5 

53.3 

77.4 

5 

5 

TGL41-62 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22838 

500 

1 

50.2 

5.6 

55.8 

89 

5 


SMAJ51 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22215 

500 

1 

51 

5.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMAJ51A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22216 

500 

1 

51 

6.1 

56.7 

82.4 

5 

5 

1N6468US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4937 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


JAN1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

8154 

500 

1 

51.6 

6 

El 


2 


JANTX1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

9910 

500 

1 

51.6 

6 

El 


2 


JANTXV1N6468US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

551 

11381 

500 

1 

51.6 

6 

54 

78.5 

2 


1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4533 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JAN1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7880 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JANTX1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9637 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


JANTXV1N6126US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11108 

500 

1 

51.7 

5.1 

61.2 

98 

1 


1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4532 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1- 


JAN1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7879 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTX1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9636 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


JANTXV1N6126AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11107 

500 

1 

51.7 

5.1 

64.6 

97.1 

1 


TGL41-62A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22839 

500 

1 

53 

5.9 

58.9 

85 

5 


SMAJ54 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22217 

500 

1 

54 

5.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMAJ54A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22218 

500 

1 

54 

5.7 

60 

87.1 

5 

5 

TGL41-68 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22840 

500 

1 

55.1 

5.1 

61.2 

98 

5 


1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4537 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108.1 

1 


JAN1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7884 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108.1 

1 


JANTX1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9641 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108.1 

1 


JANTXV1N6127US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11112 

500 

1 

56 

4.6 

67.5 

108.1 

1 


1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4536 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103.1 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Deman(d (800) 713-4113 


SM-TVS-10 


http://www.microsemi.com 






Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voitage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

JAN1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7883 

■4IIIM 

1 

56 

4.8 

71.3 

103.1 

1 


JANTX1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9640 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

103.1 

1 


JANTXV1N6127AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11111 

500 

1 

56 

4.8 

71.3 

EESI 

1 


SMAJ58 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22219 

500 

1 

58 

4.9 

64.4 

103 

5 

10 

SMAJ58A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22220 

500 

1 

58 

5.3 

64.4 

93.6 

5 

5 

TGL41-68A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22841 

500 

1 

58.1 

5.4 

64.6 

92 

5 


SMAJ60 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22221 

500 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

5 

10 

SMAJ60A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22222 

500 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

TGL41-75 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22842 

500 

1 

60.7 

4.6 

67.5 

108 

5 


1N6128US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4541 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118.2 

1 


JAN1N6128US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7888 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118.2 

1 


JANTX1N6128US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9645 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118.2 

1 


JANTXV1N6128US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11116 

500 

1 

62.2 

4.2 

73.8 

118.2 

1 


1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4540 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

112.8 

1 


JAN1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7887 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

112.8 

1 


JANTX1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9644 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

112.8 

1 


JANTXV1N6128AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11115 

500 

1 

62.2 

4.4 

77.9 

112.8 

1 


SMAJ64 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22223 

500 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMAJ64A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22224 

500 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

5 

5 

TGL41-75A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22843 

500 

1 

64.1 

4.9 

71.3 

103 

5 


TGL41-82 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22844 

500 

1 

66.4 

4.2 

73.8 

118 

5- 


1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4545 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131.1 

1 


JAN1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7892 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131.1 

1 


JANTX1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9649 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131.1 

1 


JANTXV1N6129US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11120 

500 

1 

69.2 

3.8 

81.9 

131.1 

1 


1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4544 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125.1 

1 


JAN1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7891 

500 

1 

69.2 



t^DI 

1 


JANTX1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9648 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125.1 

1 


JANTXV1N6129AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11119 

500 

1 

69.2 

4 

86.5 

125.1 

1 


SMAJ70 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22225 

500 

1 

70 

4 

77.8 

125 

5 

10 

SMAJ70A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22226 

500 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

5 

5 

TGL41-82A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22845 

500 

1 

70.1 

4.4 

77.9 

113 

5 


TGL41-91 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22846 

500 

1 

73.7 

3.8 

81.9 

131 

5 


SMAJ75 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22227 

500 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

5 

10 

SMAJ75A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22228 

500 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

5 

5 

1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4549 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144.1 

1 


JAN1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7896 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144.1 

1 


JANTX1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9653 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144.1 

1 


JANTXV1N6130US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11124 

500 

1 

76 

3.5 

90 

144.1 

1 


1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4548 

500 

1 

76 

3.6 

95 

137.6 

1 


JAN1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7895 

500 

1 

76 

3.6 

95 

137.6 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-11 


http://www.microseml.com 










TVS 


Surface Mount Mic rosemi 

Transient Voltage Suppressors 


inim 

Microsemi 
; Division 

Package 

Outline 

ilB 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9652 

500 

1 

76 

3.6 

95 

137.6 

1 


JANTXV1N6130AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11123 

500 

1 

76 

3.6 

95 

137.6 

1 


TGL41-91A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22847 

500 

1 

77.8 

4 

86.5 

125 

5 


SMAJ78 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22229 

500 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMAJ78A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22230 

500 

1 

78 

4 

86.7 

126 

5 

5 

TGL41-100 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22848 

500 

1 

81 

3.5 

90 

144 

5 


1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4553 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

158.5 

1 


JAN1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7900 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

158.5 

1 


JANTX1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9657 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

158.5 

1 


JANTXV1N6131US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11128 

500 

1 

83.6 

3.2 

99 

158.5 

1 


1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4552 

500 

1 

83.6 

3.3 

104.5 

151.3 

1 


JAN1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7899 

500 

1 

83.6 

3.3 

104.5 

151.3 

1 


JANTX1N6131AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9656 

500 

1 

83.6 

3.3 

104.5 

151.3 

1 


JANTXV1N6131AUS 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

516 

11127 

500 

1 

83.6 

3.3 

104,5 

151.3 

1 


SMAJ85 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22231 

500 

1 

85 

3.3 

94.4 

151 

5 

10 

SMAJ85A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22232 

500 

1 

85 

3.6 

94.4 

137 

5 

5 

TGL41-100A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22849 

500 

1 

85.5 

3.6 

95 

137 

5 


TGL41-110 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22850 

500 

1 

89.2 

3.2 

99 

158 

5 


SMAJ90 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22233 

500 

1 

90 

3.1 

100 

160 

5 

10 

SMAJ90A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22234 

500 

1 

90 

3.4 

100 

146 

5 

5 

1N6132US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4557 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

172.9 

1 


JAN1N6132US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7904 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

172.9 

1 


JANTX1N6132US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9661 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

172.9 

1 


JANTXV1N6132US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11132 

500 

1 

91.2 

2.9 

108 

172.9 

1 


1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4556 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165.1 

1 


JAN1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7903 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165.1 

1 


JANTX1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9660 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165.1 

1 


JANTXV1N6132AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

516 

11131 

500 

1 

91.2 

3 

114 

165.1 

1 


TGL41-110A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22851 

500 

1 

94 

3.3 

105 

152 

5 


TGL41-120 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22852 

500 

1 

97.2 

2.9 

108 

173 

5 


1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 


4561 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187.3 

1 


JAN1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

i SM 

516 

7908 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187.3 

1 


JANTX1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9665 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187.3 

1 


JANTXV1N6133US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11136 

500 

1 

98.8 

2.7 

117 

187.3 

1 


1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4560 

500 

1 

98.8 

2.8 

123.5 

178.8 

1 


JAN1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7907 

500 

1 

98.8 

2.8 

123.5 

178.8 

1 


JANTX1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9664 

500 

1 

98.8 

2.8 

123.5 

178.8 

1 


JANTXV1N6133AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11135 

500 

1 

98.8 

2.8 

123.5 

178.8 

1 


SMAJ100 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22235 

500 

1 

100 

2.8 

111 

179 

5 

10 

SMAJ100A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22236 

500 

1 

100 

3.1 

111 

162 

5 

5 

TGL41-120A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22853 

500 

1 

102 

3 

114 

165 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-12 


http://wvvw.microsemi.com 





Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi.; 

(+/-%) 

TGL41-130 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22854 

500 

1 

105 

ma 

BEI 


5 


SMAJ110 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22237 

500 

1 

110 

2.6 

122 

KEfSi 

5 

10 

SMAJ110A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22238 

500 

1 

110 

2.8 

122 

iEBI 

5 

5 

TGL41-130A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22855 

500 

1 

111 

2.8 

124 

179 

5 


1N6134US 

Santa Ana 

E SO. MELF 

SM 


4565 

500 

1 

114 




1 


JAN1N6134US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7912 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216.2 

1 


JANTX1N6134US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9669 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216.2 

1 


JANTXV1N6134US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11140 

500 

1 

114 

2.3 

135 

216.2 

1 


1N6134AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4564 

500 

1 

114 

2.4 

142.5 

206.3 

1 


JAN1N6134AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7911 

500 

1 

114 

2.4 

142.5 

206.3 

1 


JANTX1N6134AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9668 

500 

1 

114 

2.4 

142.5 

206.3 

1 


JANTXV1N6134AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11139 

500 

1 

114 

2.4 

142.5 

206.3 

1 


SI\/1AJ120 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22239 

500 

1 

120 

2.3 

133 

214 

5 

10 

SMAJ120A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22240 

500 

1 

120 

2.6 

133 

193 

5 

5 

TGL41-150 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22856 

500 

1 

121 

2.3 

135 

215 

5 


1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4569 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

228.8 

1 


JAN1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7916 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

228.8 

1 


JANTX1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9673 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

228.8 

1 


JANTXV1N6135US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11144 

500 

1 

121.6 

2.2 

144 

228.8 

1 


1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4568 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218.4 

1 


JAN1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7915 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218.4 

1 


JANTX1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9672 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218.4 

1 


JANTXV1N6135AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11143 

500 

1 

121.6 

2.3 

152 

218.4 

1 


TGL41-150A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22857 

500 

1 

128 

2.4 

143 

207 

5 


SMAJ130 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22241 

500 

1 

130 

2.2 

144 

231 

5 

10 

SMAJ130A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22242 

500 

1 

130 

2.4 

144 

209 

5 

5 

TGL41-160 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22858 

500 

1 

130 

2.2 

144 

230 

5 


TGL41-160A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22859 

500 

1 

136 

2.3 

152 

219 

5 


1N6136US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4573 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257.4 

1 


JAN1N6136US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7920 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257.4 

1 


JANTX1N6136US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9677 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257.4 

1 


JANTXV1N6136US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11148 

500 

1 

136.8 

1.9 

162 

257.4 

1 


1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4572 

500 

1 

136.8 

2 

171 

245.7 

1 


JAN1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7919 

500 

1 

136.8 

2 

171 

245.7 

1 


JANTX1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9676 

500 

1 

136.8 

2 

171 

245.7 

1 


JANTXV1N6136AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11147 

500 

1 

136.8 

2 

171 

245.7 

1 


TGL41-170 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22860 

500 

1 

138 

2 

153 

244 

5 


TGL41-170A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22861 

500 

1 

145 

2.1 

161 

234 

5 


TGL41-180 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22862 

500 

1 

146 

1.9 

162 

258 

5 


SMAJ150 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



500 

1 

MUM 

1.9 

167 

268 

5 

10 

SMAJ150A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



500 

1 


Bl 



5 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-13 


http://wvvw.microsemi.com 











TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

liii 

Spec 

Data 
Sheet ID 

iipli 

11111 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

'Vc'" 

Illi 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4577 

500 

1 


1.7 

180 

286 

1 


JAN1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7924 

500 

1 


1.7 

180 

286 

1 


JANTX1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9681 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


JANTXV1N6137US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ISCT 

516 

11152 

500 

1 

152 

1.7 

180 

286 

1 


1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ESI 


4576 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JAN1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

7923 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTX1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

9680 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


JANTXV1N6137AUS 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

516 

11151 

500 

1 

152 

1.8 

190 

273 

1 


TGL41-180A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22863 

500 

1 

154 

2 

171 

246 

5 


SMAJ160 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22245 

500 

1 

160 

1.7 

178 

287 

5 

10 

SMAJ160A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22246 

500 

1 

160 

1.9 

178 

259 

5 

5 

TGL41-200 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22864 

500 

1 

162 

1.7 

180 

287 

5 


SMAJ170 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22247 

500 

1 

170 

1.6 

189 

304 

5 

10 

SMAJ170A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22248 

500 

1 

170 

1.8 

189 

275 

5 

5 

TGL41-200A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


22865 

500 

1 

171 

1.8 

190 

274 

5 


SMBG5.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14939 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

800 

10 

SMBG5.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14940 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

SMBJ5.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15197 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

800 

10 

SMBJ5.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15198 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

SMBG6.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14955 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBG6.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14956 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBJ6.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15257 

600 

1 

6 

43.9 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBJ6.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15258 

600 

1 

6 

48.5 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBG6.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14959 

600 

1 

6.5 

48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBG6.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14960 

600 

1 

6.5 

53.6 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBJ6.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15261 

600 

1 

6.5 

40.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBJ6.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15262 

600 

1 

6.5 

44.7 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBG7.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14971 

600 

1 

7 

4.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBG7.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14972 

600 

1 

7 

5.3 

7.78 

12 

200 

5 

SMBJ7.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15273 

600 

1 

7 

37.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SIVIBJ7.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15274 

600 

1 

7 

41.7 

7.78 

12 

200 

5 

SMBG7.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14975 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBG7.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14976 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBJ7.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15277 

600 

1 

7.5 

35 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBJ7.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15278 

600 

1 

7.5 

38.8 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBG8.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14991 

600 

1 

8 

40 

8.89 

15 

50 

10 

SMBG8.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14992 

600 

1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMBJ8.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15293 

600 

1 

8 

33.3 

8.89 

15 

50 

10 

SMBJ8.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15294 

600 

1 

8 

36.7 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMBG8.5 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14995 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBG8.5A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14996 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-14 


http.7/vvww.microsemi.com 








Surface Moumit Mic rosemi 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V^ 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

{+/-%) 

SMBJ8.5 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15297 

600 

1 

8.5 

31.4 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBJ8.5A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15298 

600 

1 

8.5 

34.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

SMBG9.0 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15003 

600 

1 

9 

35.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBG9.0A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15004 

600 

1 

9 

39 

10 

15.4 

5 

5 

SMBJ9.0 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15305 

600 

1 

9 

29.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBJ9.0A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15306 

600 

1 

9 

32.5 

10 

15.4 

5 

5 

SMBG10 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14827 

600 

1 

10 

31.9 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBG10A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14832 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

SMBJ10 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15011 

600 

1 

10 

31.9 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBJ10A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15016 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

SMBG11 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14835 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBG11A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14840 

600 

1 

11 

33 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMBJ11 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15019 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBJ11A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15024 

600 

1 

11 

33 

12.2 

18.2 

5 

5 

SIVIBG12 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14843 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBG12A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14848 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBJ12 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15027 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBJ12A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15032 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBG13 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14851 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBG13A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14856 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMBJ13 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15035 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBJ13A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15040 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMBG14 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14859 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBG14A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14860 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBJ14 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15043 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBJ14A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15044 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBG15 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14863 

600 1 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBG15A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


1 14868 ! 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMBJ15 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15047 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBJ15A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


i 15052 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMBG16 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14871 

600 

1 

16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBG16A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14876 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

SMBJ16 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15055 

600 

1 

16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBJ16A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15060 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

SMBG17 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


1 14879 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBG17A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14884 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBJ17 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15063 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBJ17A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15068 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBG18 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14887 

600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMBG18A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14888 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

SMBJ18 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15071 

600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-15 


http://www.microsemi.com 




TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 


VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

)D 

(UA) 


SMBJ18A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15072 

600 

1 

18 

20.5 

20 

Kg 

5 

5 

SMBG20 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14891 

■timM 

1 

li^l 

16.7 

22.2 


5 

KM 

SMBG20A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14892 

600 

1 

KM 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMBJ20 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




1 

20 

16.7 

22.2 

iSH 

5 

■El 

SMBJ20A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15076 

600 

1 

KM 

nag 


Kgl 

5 

5 

SMBG22 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14895 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBG22A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14896 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBJ22 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15079 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBJ22A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15080 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBG24 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14899 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBG24A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14900 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMBJ24 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15083 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBJ24A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15084 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMBG26 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14903 

600 

1 

26 

12.4 

28..9 

46.6 

5 

10 

SMBG26A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14904 

600 

1 

26 

IK! 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMBJ26 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15087 

600 

1 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBJ26A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15088 

600 

1 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMBG28 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14907 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBG28A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14908 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBJ28 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15091 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBJ28A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15092 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBG30 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14911 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBG30A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14912 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMBJ30 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15095 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBJ30A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15096 

600 

1 

Ilfctiil 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMBG33 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14915 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBG33A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14916 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBJ33 

Scottsdale 

SMBJ 

1 SM 


15099 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBJ33A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15100 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBG36 

Scottsdale 

SMBG 

' SM 


14919 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBG36A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14920 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBJ36 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15103 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBJ36A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15104 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBG40 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14923 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

mm 

SMBG40A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

i 

14924 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBJ40 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15107 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBJ40A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15108 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBG43 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14927 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBG43A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14928 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 


5 

5 

SMBJ43 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15111 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 


5 

10 

SMBJ43A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15112 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

Kgl 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-16 


http://www.microsemi.com 












Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

(+/.%) 

SMBG45 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14931 

600 

1 

45 

7.5 


80.3 

5 

10 

SMBG45A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14932 

600 

1 

45 

laKl 

— 

72.7 

5 

5 

SMBJ45 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15115 

600 

1 

45 

7.5 

50 

80.3 

5 

10 

SMBJ45A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15116 

600 

1 

45 

inci 

50 

72.7 

5 

5 

SMBG48 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14935 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMBG48A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14936 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBJ48 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15193 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMBJ48A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15194 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBG51 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14943 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBG51A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14944 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBJ51 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15201 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBJ51A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15202 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBG54 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14947 

600 

1 

54 

6.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMBG54A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14948 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

5 

5 

SMBJ54 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15205 

600 

1 

54 

6.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMBJ54A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15206 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

5 

5 

SMBG58 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14951 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBG58A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14952 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBJ58 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15209 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBJ58A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


1 15210 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBG60 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14963 

600 

1 

60 

5.6 

66.7 

107 

5 

10 

SMBG60A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14964 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBJ60 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15265 

600 

1 

60 

4.7 

66.7 

107 

5 

10 

SMBJ60A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15266 

600 

1 

60 

5.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBG64 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14967 

600 

1 

64 

5.3 

71.1 

114 

5 

10 

SMBG64A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14968 

600 i 

1 

64 

5.8 

71.1 

103 

5 

5 

SMBJ64 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15269 

600 

1 

64 

4.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMBJ64A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15270 

600 

1 

64 

4.9 

71.1 

103 

5 

5 

SIVIBG70 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14979 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBG70A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14980 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMBJ70 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15281 

600 

1 

70 

4 

77.8 

125 

5 

10 

SMBJ70A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15282 

600 

1 

70 

4.4 

77.8 

113 

5 

5 

SMBG75 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14983 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBG75A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14984 

600 

1 

75 

4.9 

83.3 

121 

5 

5 

SMBJ75 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15285 

600 

1 

75 

3.7 

83.3 

134 

5 

10 

SMBJ75A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15286 

600 

1 

75 

4.1 

83.3 

121 

5 

5 

SMBG78 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14987 

600 

1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBG78A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14988 

600 

1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

SMBJ78 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15289 

600 

1 

78 

3.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMBJ78A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 I 

1 

78 

4 

86.7 

126 

5 

5 

SMBG85 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14999 

600 j 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-17 


http://www.microsemi.com 









TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

fiii 

Mil 

S|iac 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

iiiss 

iili 

ID 

(UA) 


SMBG85A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15000 

600 

1 

85 

4.4 

94.4 


5 


SMBJ85 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15301 

600 

1 

85 

3.3 

94.4 

KIM 

5 

mem 

SMBJ85A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15302 

600 

1 

85 

3.6 

94.4 

1^ 

5 

5 

SMBG90 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15007 

600 

1 

90 

3.8 

100 

160 

5 

10 

SMBG90A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15008 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 


SMBJ90 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15309 

600 

1 

90 

3.1 

100 

160 

5 

MEM 

SMBJ90A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15310 

600 

1 

90 

3.4 

100 

146 

5 

msm 

SMBG100 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14828 

600 

1 

100 

4.1 

111 

179 

5 

mm 

SMBG100A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14829 

600 

1 

100 

3.7 

111 

162 

5 


SMBJ100 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15012 

600 

1 

100 

4.1 

111 

179 

5 

10 

SMBJ100A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15013 

600 

1 

100 

3.7 

111 

162 

BJK 

— 

SMBG110 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14836 

600 

1 

110 

3 

122 

196 

B 


SMBG110A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14837 

600 

1 

110 

3.4 

122 

177 

MSM 


SMBJ110 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15020 

600 

1 

110 

3 

122 

196 

5 

10 

SMBJ110A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15021 

600 

1 

110 

3.4 

122 

177 

5 

5 

SMBG120 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14844 

600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

SMBG120A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14845 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 

SMBJ120 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15028 

600 

1 

120 

2.8 

133 

214 

5 

10 

SMBJ120A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15029 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 

SMBG130 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14852 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

10 

SMBG130A 

Scottsdale 

SMBG 

' SM 


14853 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

SMBJ130 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15036 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

10 

SMBJ130A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15037 

600 

1 

WcTil 


144 

209 

5 

5 

SMBG150 

Scottsdale 

SMBG 

! SM 


14864 

600 

1 

Bfcfil 

2.2 



5 

10 

SMBG150A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14865 

600 

1 

KIgfSl 

2.5 

167 

243 

5 

5 

SMBJ150 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


HSEm 


1 

150 

2.2 

167 


5 

10 

SMBJ150A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

150 

2.5 

167 


5 

5 

SMBG160 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14872 

600 

1 

160 

2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBG160A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14873 

600 

1 

160 


MEM 


5 

5 

SMBJ160 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15056 

600 

1 

160 

OI 



5 

10 

SMBJ160A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15057 

600 

1 

160 


mbm 


5 

5 

SMBG170 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14880 

600 

1 

170 

2 


Kc!igl 

5 

10 

SMBG170A 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14881 

600 

1 

170 


189 

275 

5 

5 

SMBJ170 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15064 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBJ170A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15065 

600 

1 

170 

2.2 

189 

275 

5 

5 

UPT5 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


20783 

1000 

1 

5 

89.4 

6 

9.5 

50 


UPTB5 

Watertown 

POWERMITE 

^ SM 


20784 

1000 

1 

5 

89.4 

6 

9.5 

50 


UPT8 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21993 

1000 

1 

8 

62.1 

9 

13.7 

2 


UPT12 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21994 

1000 

1 

12 

40.3 

13.8 

BO 

1 


UPT15 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21995 

1000 

1 

15 

33.9 

16.7 

26 

1 


UPT17 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21996 

1000 

1 

17 

30.8 

19 

29.2 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1 . Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-18 


http;//www.microsemi.com 










Micmsemi 


Suoface Moumit 


Transieiit Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi; 

(+/-%) 

UPT24 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21997 

1000 

1 

24 

22 

28.4 

43.2 

1 


UPT28 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21998 

1000 

1 

28 

19.2 

31 

47.8 

1 


UPT33 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


21999 

1000 

1 

33 

16.4 

36.8 

56.7 

1 


UPT48 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22000 

1000 

1 

48 

11.2 

54 

84.3 

1 


MLL1.4KESD5.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12278 

1400 

3 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

600 

10 

MLL1.4KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12279 

1400 

3 

5 

29.85 

6.4 

13.2 

600 

5 

MLL1.4KESD6.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12290 

1400 

3 

6 

27 

6.67 

14.8 

600 

10 

MLL1.4KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12291 

1400 

3 

6 

28.5 

6.67 

14 

600 

5 

MLL1.4KESD6.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12293 

1400 

3 

6.5 

24.94 

7.22 

16 

400 

10 

MLL1.4KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12294 

1400 

3 

6.5 

26.32 

7.22 

15.2 

400 

5 

MLL1.4KESD7.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12302 

1400 

3 

7 

23.12 

7.78 

17.3 

150 

10 

MLL1.4KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12303 

1400 

3 

7 

24.42 

7.78 

16.4 

150 

5 

MLL1.4KESD7.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12305 

1400 

3 

7.5 

21.57 

8.33 

18.5 

50 

10 

MLL1.4KESD7.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12306 

1400 

3 

7.5 

22.81 

8.33 

17.5 

50 

5 

MLL1.4KESD8.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12317 

1400 

3 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

25 

10 

MLL1.4KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12318 

1400 

3 

8 

21.37 

8.89 

18.7 

25 

5 

MLL1.4KESD8.5 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12320 

1400 

3 

8.5 

19.1 

9.44 

20.9 

5 

10 

MLL1.4KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12321 

1400 

3 

8.5 

20.16 

9.44 

19.8 

5 

5 

MLL1.4KESD9.0 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12325 

1400 

3 

9 

18.02 

10 

22.2 

1 

10 

1V1LL1.4KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12326 

1400 

3 

9 

18.96 

10 

21.1 

1 

5 

MLL1.4KESD10 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12201 

1400 

3 

10 

16.19 

11.1 

21.1 

1 

10 

MLL1.4KESD10A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12204 

1400 

3 

10 

17.09 

11.1 

24.7 

1 

5 

MLL1.4KESD11 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12206 

1400 

3 

11 

14.76 

12.2 

27.1 

1 

10 

MLL1.4KESD11A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12209 

1400 : 

3 

11 

15.56 

12.2 

25.7 

1 

5 

MLL1.4KESD12 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12211 

1400 

3 

12 

13.51 

13.3 

29.6 

1 

10 

MLL1.4KESD12A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12214 

1400 

3 

12 

14.29 

13.3 

28 

1 

5 

MLL1.4KESD13 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12216 

1400 

3 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

MLL1.4KESD13A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12219 

1400 

3 

13 

13.2 

14.4 

30.3 

1 

5 

MLL1.4KESD14 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12221 

1400 

3 

13 

12.81 

15.6 

31.2 

1 

10 

MLL1.4KESD14A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12222 

1400 

3 

1 13 

13.6 

15.6 

29.5 

1 

5 

MLL1.4KESD15 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12224 

1400 

3 

15 

11.98 

16.7 

33.4 

1 

10 

MLL1.4KESD15A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


1 12227 

1400 

3 

15 

12.63 

167 

317 

1 

5 

MLL1.4KESD16 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


1 12229 

1400 

3 

16 

11.22 

17.8 

35.6 

1 

10 

MLL1.4KESD16A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12232 

1400 

3 

16 

11.85 

17.8 

33.8 

1 

5 

MLL1.4KESD17 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


i 12234 

1400 

3 

17 

10.58 

18.9 

37.8 

1 

10 

MLL1.4KESD17A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12237 

1400 

3 

17 

11.17 

18.9 

35.8 

1 

5 

MLL1.4KESD18 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12239 

1400 

3 

18 

10 

20 

40 

1 

10 

MLL1.4KESD18A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12240 

1400 

3 

18 

10.56 

20 

37.9 

1 

5 

MLL1.4KESD20 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12242 

1400 

3 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

IVILL1.4KESD20A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12243 

1400 

3 

20 

9.52 

22.2 

42 

1 

5 

MLL1.4KESD22 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12245 

1400 

3 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-19 


http://vvww.microsemi.com 





Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

iiil 

Iiil 

spec 

ifllll 

|i|)all||! 

Sheet ID 

WlSmM 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

IVwmi 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

IISI 

iii 

?iil 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD22A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12246 

1400 

3 

22 

8.66 

24.4 

46.2 

1 

5 

MLL1.4KESD24 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12248 

1400 

3 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 

MLL1.4KESD24A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12249 

1400 

3 

24 

7.91 

26.7 

50.6 

1 

5 

MLL1.4KESD26 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12251 


3 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 

MLL1.4KESD26A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12252 

1400 

3 

26 

7.31 

28.9 

54.7 

1 

5 

MLL1.4KESD28 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12254 

1400 

3 

28 

6.43 

31.1 

wm 

1 

10 

MLL1.4KESD28A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12255 

1400 

3 

28 

6.79 

31.1 


1 

5 

MLL1.4KESD30 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12257 

1400 

3 

30 

6.01 

icgici 

135151 

1 

10 

MLL1.4KESD30A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12258 

1400 

3 

30 

6.34 

ickifcci 

^1 

1 

5 

MLL1.4KESD33 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12260 

1400 

3 

33 

5.45 

IcgW 

Rcgj 

1 

10 

MLL1.4KESD33A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12261 

1400 

3 

33 

5.75 

36.7 

69.6 

1 

5 

MLL1.4KESD36 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12263 

1400 

3 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

MLL1.4KESD36A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12264 

1400 

3 

36 

5.28 

40 

75.8 

1 

5 

MLL1.4KESD40 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12266 

1400 

3 

40 

4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

MLL1.4KESD40A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12267 

1400 

3 

40 

4.75 

44.4 

84.2 

1 

5 

MLL1.4KESD43 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12269 

1400 

3 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

MLL1.4KESD43A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12270 

1400 

3 

43 

4.42 

47.8 

90.5 

1 

5 

MLL1.4KESD45 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12272 

1400 

3 

45 

4 

50 

100 

1 

10 

MLL1.4KESD45A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12273 

1400 

3 

45 

4.22 

50 

94.8 

1 

5 

MLL1.4KESD48 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12275 

1400 

3 

48 

3.75 

53.3 

107 

1 

10 

MLL1.4KESD48A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12276 

1400 

3 

48 

3.96 

53.3 

101 

1 

5 

MLL1.4KESD51 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12281 

1400 

3 

51 

3.53 

56.7 


1 

10 

MLL1.4KESD51A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12282 

1400 

3 

51 

3.72 

56.7 

108 

1 

5 

MLL1.4KESD54 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12284 

1400 

3 

54 

3.33 

60 

120 

1 

10 

MLL1.4KESD54A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12285 

1400 

3 

54 

3.52 

60 

114 

1 

5 

MLL1.4KESD58 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

1 SM 


12287 

1400 

3 

58 

3.1 

64.4 

129 

1 

10 

MLL1.4KESD58A 

Scottsdale 

DO-213AA 

: SM 


12288 

1400 

3 

58 

3.28 

64.4 

122 

1 

5 

MLL1.4KESD60 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12296 

1400 

3 

60 


^3 

■icsai 

1 

10 

MLL1.4KESD60A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12297 

1400 

3 

60 

3.17 

66.7 

126 

1 

5 

MLL1.4KESD64 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12299 

1400 

3 

64 

2.81 

71.1 

KESi 

1 

MEM 

MLL1.4KESD64A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12300 

1400 

3 

64 

2.97 

71.1 

135 

1 

5 

MLL1.4KESD70 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

1 SM 


12308 

1400 

3 

70 

2.57 

77.8 

156 

1 

10 

MLL1.4KESD70A 

Scottsdale 

DO-213AA 

j SM 


12309 

1400 

3 

70 

2.71 

77.8 

147 

1 

5 

MLL1.4KESD75 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

i SM 


12311 

1400 

3 

75 

2.4 

83.3 

167 

1 

10 

MLL1.4KESD75A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12312 

1400 

3 

75 

2.53 

83.3 

158 

1 

5 

MLL1.4KESD78 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12314 

1400 

3 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

10 

MLL1.4KESD78A 

Scottsdale 

DO-213AA 

1 SM 


12315 

1400 

3 

78 

2.44 

86.7 

164 

1 

5 

MLL1.4KESD85 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12323 

1400 

3 

85 

2.12 

94.4 

188 

1 

10 

MLL1.4KESD85A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 



12324 

1400 

3 

85 

2.24 

94.4 

179 

1 

5 

MLL1.4KESD90 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12328 

1400 

3 

90 

2 

100 

200 

1 

10 

MLL1.4KESD90A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12329 

1400 

3 

f 

2.11 

100 

190 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-20 


http://www.microsemi.com 














Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD100 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12202 

1400 

3 

MESM 

1.8 

111 

222 

1 

10 

MLL1.4KESD100A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12203 

1400 

3 

BsSI 

1.9 

111 

211 

1 

5 

IVILL1.4KESD110 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12207 

1400 

3 

110 

1.64 

122 

244 

1 

10 

MLL1.4KESD110A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12208 

1400 

3 

110 

1.73 

122 

213 

1 

5 

MLL1.4KESD120 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12212 

1400 

3 

120 

1.5 

133 

266 

1 

10 

MLL1.4KESD120A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12213 

1400 

3 

120 

1.59 

133 

252 

1 

5 

MLL1.4KESD130 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12217 

1400 

3 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

MLL1.4KESD130A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12218 

1400 

3 

130 

1.47 

144 

273 

1 

5 

MLL1.4KESD150 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12225 

1400 

3 

150 

1.2 

16.7 

31.7 

1 

10 

MLL1.4KESD150A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12226 

1400 

3 

150 

1.26 

167 

334 

1 

5 

MLL1.4KESD160 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12230 

1400 

3 

160 

1.12 

178 

356 

1 

10 

MLL1.4KESD160A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12231 

1400 

3 

160 

1.19 

178 

338 

1 

5 

MLL1.4KESD170 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12235 

1400 

3 

170 

1.06 

189 

378 

1 

10 

MLL1.4KESD170A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12236 

1400 

3 

170 

1.12 

189 

358 

1 

5 

SMCG5.0 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15425 

1500 

1 

5 

156.2 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCG5.0A 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15426 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMCJ5.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15609 

1500 

1 

5 

156.2 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCJ5.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15610 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4581 

1500 

1 

5.7 

127.1 

6.75 

11.8 

300 


JAN1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7928 

1500 

1 

5.7 

127.1 

6.75 

11.8 

300 


JANTX1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9685 

1500 

1 

5.7 

127.1 

6.75 

11.8 

300 


JANTXV1N6139US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11156 

1500 

1 

5.7 

127.1 

6.75 

11.8 

300 


1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4580 

1500 

1 

5.7 

133.9 

7.13 

11.2 

300 


JAN1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7927 

1500 

1 

5.7 

133.9 

7.13 

11.2 

300 


JANTX1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9684 

1500 

1 

5.7 

133.9 

7.13 

11.2 

300 


JANTXV1N6139AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11155 

1500 

1 

5.7 

133.9 

7.13 

11.2 

300 


SMCG6.0 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15441 

1500 

1 

6 

131.6 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCG6.0A 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15442 

1500 

1 

6 

145.6 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMCJ6.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15625 

1500 

1 

6 

131.6 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCJ6.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15626 

1500 

1 

6 

145.6 

6.67 

10.3 

1000 

5 

1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4585 

1500 

1 

6.2 

118.1 

7.38 

12.7 

100 


JAN1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7932 

1500 

1 

6.2 

118.1 

7.38 

12.7 

100 


JANTX1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9689 

1500 

1 

6.2 

118.1 

7.38 

12.7 

100 


JANTXV1N6140US 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11160 

1500 

1 

6.2 

118.1 

7.38 

12.7 

100 


1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 


4584 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JAN1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

7931 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTX1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

9688 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


JANTXV1N6140AUS 

Santa Ana 

G SO. MELF 

SM 

516 

11159 

1500 

1 

6.2 

124 

7.79 

12.1 

100 


SMCG6.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15445 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCG6.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15446 

1500 

1 

6.5 

133.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMCJ6.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15629 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-21 


http://www.microsemi.com 





TVS 


Surface Mount Alfcn^^nf 

Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V> 

ipp 

(A) 

liipii 

iiiiiijii 

VBR 

(V) 

iiililiig 

: vc 
(V) 

ID 

(uA) 

Toi, 

(+/-%) 

SMCJ6.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15630 

1500 

1 

6.5 

133.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

1N6141US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4589 

1500 

1 

6.9 

107.1 

8.19 

14 

100 


JAN1N6141US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7936 

1500 

1 

6.9 

107.1 

8.19 

14 

100 


JANTX1N6141US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9693 

1500 

1 

6.9 

107.1 

8.19 

14 

100 


JANTXV1N6141US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11164 

1500 

1 

6.9 

107.1 

8.19 

14 

100 


1N6141AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4588 

1500 

1 

6.9 

111.9 

8.65 

ilcgl 

100 


JAN1N6141AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

lilfsl 

7935 

1500 

1 

6.9 

111.9 

8.65 

13.4 

100 


JANTX1N6141AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9692 

1500 

1 

6.9 

111.9 

8.65 

13.4 

100 


JANTXV1N6141AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11163 

1500 

1 

6.9 

111.9 

8.65 

13.4 

100 


SMCG7.0 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15457 

1500 

1 

7 



■icici 

200 

10 

SMCG7.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15458 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

SMCJ7.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15641 

1500 

1 

7 

112.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCJ7.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15642 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

SMCG7.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15461 

1500 

1 

7.5 

104.9 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCG7.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15462 

1500 

1 

7.5 

116.3 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMCJ7.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15645 

1500 

1 

7.5 

104.9 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCJ7.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15646 

1500 

1 

7.5 

116.3 

8.33 

12.9 

100 

5 

1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4593 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JAN1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7940 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTX1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9697 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


JANTXV1N6142US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11168 

1500 

1 

7.6 

98.7 

9 

15.2 

100 


1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4592 

1500 

1 

7.6 

103.4 

9.5 

14.5 

100 


JAN1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7939 

1500 

1 

7.6 

103.4 

9.5 

14.5 

100 


JANTX1N6142AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9696 

1500 

1 

7.6 

103.4 

9.5 

14.5 

100 


JANTXV1N6142AUS 

Santa Ana ^ 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11167 

1500 

1 

7.6 

103.4 

9.5 

14.5 

100 


SMCG8.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15477 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCG8.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15478 

1500 

1 

8 

110.3 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMCJ8.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15661 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCJ8.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15662 

1500 

1 

8 

110.3 

8.89 

13.6 

50 

5 

1N6143US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4597 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


JAN1N6143US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7944 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


JANTX1N6143US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9701 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


JANTXV1N6143US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11172 

1500 

1 

8.4 

92 

9.9 

16.3 

20 


1N6143AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4596 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.45 

15.6 

20 


JAN1N6143AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7943 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.45 

15.6 

20 


JANTX1N6143AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9700 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.45 

15.6 

20 


JANTXV1N6143AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11171 

1500 

1 

8.4 

96.2 

10.45 

15.6 

20 


SMCG8.5 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15481 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMCG8.5A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15482 

1500 

1 

8.5 

104.2 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMCJ8.5 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15665 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMCJ8.5A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


1 15666 

1500 

1 

8.5 

104.2 

9.44 

14.4 

25 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-22 


http://vwvw.microsemi.com 










Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

{+/-%) 

SMCG9.0 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15489 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCG9.0A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15490 

1500 

1 



10 

15.4 

10 

5 

SMCJ9.0 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15673 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCJ9.0A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15674 

1500 

1 



10 

iEgl 

■El 

5 

1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4601 


1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


JAN1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7948 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 


20 


JANTX1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9705 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

20 


JANTXV1N6144US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11176 

1500 

1 

9.1 

84.7 

10.8 

17.7 

IQI 


1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4600 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


JAN1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7947 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


JANTX1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9704 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


JANTXV1N6144AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11175 

1500 

1 

9.1 

88.8 

11.4 

16.9 

20 


1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4605 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


JAN1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7952 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


JANTX1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9709 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


JANTXV1N6145US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11180 

1500 

1 

9.9 

78.9 

11.7 

19 

20 


1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4604 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.35 

18.2 

20 


JAN1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7951 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.35 

18.2 

20 


JANTX1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9708 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.35 

18.2 

20 


JANTXV1N6145AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11179 

1500 

1 

9.9 

82.4 

12.35 

18.2 

20 


SMCG10 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15313 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCG10A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15318 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMCJ10 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15497 

1500 

■ 1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCJ10A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15502 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMCG11 

Scottsdale 

SMCG j 

SM 


15321 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCG11A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15326 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCJ11 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15505 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCJ11A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15510 i 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4609 1 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JAN1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7956 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTX1N6146US 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

9713 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


JANTXV1N6146US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516. 

11184 

1500 

1 

11.4 

68.5 

13.5 

21.9 

20 


1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4608 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.25 

21 

20 


JAN1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

1 7955 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.25 

21 

20 


JANTX1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9712 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.25 

21 

20 


JANTXV1N6146AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11183 

1500 

1 

11.4 

71.4 

14.25 

21 

20 


SMCG12 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15329 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMCG12A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15334 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMCJ12 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15513 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMCJ12A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15518 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 

5 

1N6147US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4613 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-23 


http://www.microsemi.com 












TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 



Mlcrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

PI* 

iiWi 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Pnn 

m 

Pulse 

T,.. 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

If""'- 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 


JAN1N6147US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7960 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


JANTX1N6147US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9717 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 


20 


JANTXV1N6147US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11188 

1500 

1 

12.2 

64.1 

14.4 

23.4 

20 


1N6147AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4612 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JAN1N6147AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7959 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTX1N6147AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9716 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 

22.3 

20 


JANTXV1N6147AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11187 

1500 

1 

12.2 

67.3 

15.2 


lEM 


SMCG13 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15337 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCG13A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15342 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMCJ13 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15521 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCJ13A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15526 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4617 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JAN1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7964 

1500 

1 

mnwM 


kvmm 


10 


JANTX1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9721 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


JANTXV1N6148US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11192 

1500 

1 

13.7 

57 

16.2 

26.3 

10 


1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4616 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JAN1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7963 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JANTX1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9720 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


JANTXV1N6148AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11191 

1500 

1 

13.7 

59.8 

17.1 

25.1 

10 


SMCG14 

Scottsdale 

SMCG 

; SM 


15345 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMCG14A 

Scottsdale 

SMCG 

j SM 


15346 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCJ14 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15529 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMCJ14A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15530 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCG15 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15349 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCG15A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15354 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCJ15 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15533 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMCJ15A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15538 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4621 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JAN1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7968 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JANTX1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9725 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


JANTXV1N6149US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11196 

1500 

1 

15.2 

51.7 

18 

29 

5 


1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4620 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JAN1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7967 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTX1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

• SM 

516 

9724 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


JANTXV1N6149AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11195 

1500 

1 

15.2 

54.2 

19 

27.7 

5 


SMCG16 

Scottsdale 

SMCG 

; SM 


15357 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCG16A 

Scottsdale 

SMCG 

1 SM 


15362 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

SMCJ16 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15541 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCJ16A 

Scottsdale 

SMCJ 

i SM 


15546 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

i 

4625 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


JAN1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

i SM 

516 I 

7972 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-24 


http://www.microsemi.com 














Surface Mount Mic msemi 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

{+/-%) 

JANTX1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9729 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


JANTXV1N6150US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11200 

1500 

1 

16.7 

47 

19.8 

31.9 

5 


1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4624 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JAN1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7971 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTX1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9728 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


JANTXV1N6150AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11199 

1500 

1 

16.7 

49.2 

20.9 

30.5 

5 


SMCG17 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15365 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCG17A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15370 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCJ17 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15549 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCJ17A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15554 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCG18 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15373 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCG18A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15374 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

SMCJ18 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15557 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMCJ18A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15558 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

1N6151US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4629 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JAN1N6151US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7976 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTX1N6151US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9733 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


JANTXV1N6151US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11204 

1500 

1 

18.2 

43.1 

21.6 

34.8 

5 


1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4628 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JAN1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7975 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTX1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9732 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


JANTXV1N6151AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11203 ! 

1500 

1 

18.2 

45 

22.8 

33.3 

5 


SMCG20 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15377 i 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCG20A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15378 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMCJ20 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15561 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCJ20A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15562 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4633 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JAN1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7980 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTX1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9737 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


JANTXV1N6152US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11208 

1500 

1 

20.6 

38.3 

24.3 

39.2 

5 


1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4632 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JAN1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7979 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTX1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9736 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


JANTXV1N6152AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11207 

1500 

1 

20.6 

40.1 

25.7 

37.4 

5 


SMCG22 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15381 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCG22A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15382 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMCJ22 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15565 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCJ22A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15566 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

Bail 

5 

5 

1N6153US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4637 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 


5 


JAN1N6153US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7984 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

E^i 

1 5 


JANTX1N6153US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9741 

1500 

1 

22.8 

34.4 

EB 


5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-25 


http://www.microsemi.com 










Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

; Package 
Outline 

Type 

iiiHii 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

illiiil# 

Pulse 

Type 

iilliili 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

illiMlIil 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 


JANTXV1N6153US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11212 

1500 

1 

22.8 

34.4 

27 

43.6 

5 


1N6153AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4636 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JAN1N6153AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7983 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTX1N6153AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9740 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


JANTXV1N6153AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11211 

1500 

1 

22.8 

36 

28.5 

41.6 

5 


SMCG24 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15385 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCG24A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15386 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMCJ24 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15569 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCJ24A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15570 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

1N6154US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4641 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JAN1N6154US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7988 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTX1N6154US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9745 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


JANTXV1N6154US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11216 

1500 

1 

25.1 

31.3 

29.7 

47.9 

5 


1N6154AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4640 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JAN1N6154AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7987 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTX1N6154AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9744 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


JANTXV1N6154AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11215 

1500 

1 

25.1 

32.8 

31.4 

45.7 

5 


SMCG26 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15389 

1500 

1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCG26A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15390 

1500 

1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMCJ26 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15573 

1500 

1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCJ26A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15574 

Kimii 

1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

1N6155US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4645 


1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JAN1N6155US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7992 


1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTX1N6155US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9749 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


JANTXV1N6155US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11220 

1500 

1 

27.4 

28.7 

32.4 

52.3 

5 


1N6155AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4644 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JAN1N6155AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7991 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JANTX1N6155AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9748 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


JANTXV1N6155AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11219 

1500 

1 

27.4 

30.1 

34.2 

49.9 

5 


SMCG28 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15393 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCG28A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15394 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMCJ28 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15577 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCJ28A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15578 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4649 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JAN1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7996 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTX1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9753 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


JANTXV1N6156US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11224 

1500 

1 

29.7 

26.7 

35.1 

56.2 

5 


1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4648 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JAN1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7995 

1500 

1 

29.7 

28 

37.1 

53.6 

5 


JANTX1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9752 

1500 

1 

29.7 

28 

37.J 

53.6 

5 


JANTXV1N6156AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11223 

1500 

1 

29.7 

28 

37.^1 

53.6 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-26 


http://www.microsemi.com 











Micmsemi 


Surface Noumt 


Traiisierit Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SMCG30 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15397 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCG30A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15398 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMCJ30 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15581 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCJ30A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15582 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

1N6157US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4653 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JAN1N6157US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8000 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTX1N6157US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9757 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


JANTXV1N6157US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11228 

1500 

1 

32.7 

24.2 

38.7 

62 

5 


1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4652 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JAN1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

7999 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JANTX1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9756 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


JANTXV1N6157AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11227 

1500 

1 

32.7 

25.4 

40.9 

59.1 

5 


SMCG33 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15401 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMCG33A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15402 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMCJ33 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15585 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMCJ33A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15586 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 

53.3 

5 

5 

1N6158US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4657 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JAN1N6158US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8004 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTX1N6158US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9761 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


JANTXV1N6158US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11232 

1500 

1 

35.8 

22.2 

42.3 

67.7 

5 


1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4656 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JAN1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8003 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTX1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9760 

1500 1 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


JANTXV1N6158AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11231 

1500 

1 

35.8 

23.2 

44.7 

64.6 

5 


SMCG36 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15405 

1500 

1 

36 

23.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMCG36A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


1 15406 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

SMCJ36 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15589 

1500 

1 

36 

23.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMCJ36A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


1 15590 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4661 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JAN1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

1 8008 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTX1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9765 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


JANTXV1N6159US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11236 

1500 

1 

38.8 

20.4 

45.9 

73.5 

5 


1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4660 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JAN1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8007 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 



JANTX1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9764 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


JANTXV1N6159AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11235 

1500 

1 

38.8 

21.4 

48.5 

70.1 

5 


SMCG40 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15409 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCG40A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15410 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMCJ40 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15593 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMCJ40A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15594 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4665 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

80.7 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Puise Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-27 


http://wvvw.microsemi.com 






Microsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

<W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(UA) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8012 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 


5 


JANTX1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9769 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

i3iW 

5 


JANTXV1N6160US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 


^llii 

11240 

1500 

1 

42.6 

18.6 

50.4 

iS!iW 

5 


1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4664 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

wm 

5 


JAN1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8011 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

wm 

5 


JANTX1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9768 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

77 

5 


JANTXV1N6160AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11239 

1500 

1 

42.6 

19.5 

53.2 

tm 

WEM 


SMCG43 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15413 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 



10 

SMCG43A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15414 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMCJ43 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15597 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMCJ43A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15598 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMCG45 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15417 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

SMCG45A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15418 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

SMCJ45 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15601 

1500 

1 

45 




5 

10 

SMCJ45A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15602 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

1N6161US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4669 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 




JAN1N6161US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8016 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTX1N6161US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9773 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


JANTXV1N6161US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11244 

1500 

1 

47.1 

16.8 

55.8 

89.3 

5 


1N6161AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4668 

wmm 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JAN1N6161AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

8015 

1^ 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTX1N6161AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9772 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


JANTXV1N6161AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11243 

1500 

1 

47.1 

17.6 

58.9 

85.3 

5 


SMCG48 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15421 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMCG48A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15422 

1500 

1 

48 

19.4 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMCJ48 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15605 

1500 

1 

48 

17.5 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMCJ48A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15606 

1500 

1 

mm 


53.3 

77.4 

5 

5 

SMCG51 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15429 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCG51A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15430 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMCJ51 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15613 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCJ51A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 

j 

15614 

1500 

. 1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

1N6162US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4673 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JAN1N6162US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8020 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JANTX1N6162US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9777 


1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


JANTXV1N6162US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11248 

1500 

1 

51.7 

15.3 

61.2 

98 

5 


1N6162AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4672 

iEin 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JAN1N6162AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8019 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


JANTX1N6162AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

13fsl 


tm 

1 

51.7 

15.4 

64.6 


5 


JANTXV1N6162AUS 

Santa Ana 

GSQ. MELF 

SM 

516 

11247 

1500 

1 

51.7 

15.4 

64.6 

97.1 

5 


SMCG54 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15433 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

10 

SMCG54A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15434 

mmm 

1 

54 

17.2 

60 

ICTI 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard. "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-28 


http://www.microsemi.com 























Micmsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/.%) 

SI\/ICJ54 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15617 

1500 

1 

54 

15.6 

60 



10 

SMCJ54A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15618 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

5 

1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4677 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108.1 

5 


JAN1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8024 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108.1 

5 


JANTX1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9781 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108.1 

5 


JANTXV1N6163US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11252 

1500 

1 

56 

13.9 

67.5 

108.1 

5 


1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4676 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103.1 

5 


JAN1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8023 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103.1 

5 


JANTX1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9780 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103.1 

5 


JANTXV1N6163AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11251 

1500 

1 

56 

14.5 

71.3 

103.1 

5 


SMCG58 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15437 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

SMCG58A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15438 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMCJ58 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15621 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

103 

5 

10 

SMCJ58A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15622 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMCG60 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15449 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCG60A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15450 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMCJ60 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15633 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

107 

5 

10 

SMCJ60A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15634 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

96.8 

5 

5 

1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4681 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118.2 

5 


JAN1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8028 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118.2 

5 


JANTX1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9785 

1500 

1 

62.2 

12.7 

73.8 

118.2 

5 


JANTXV1N6164US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11256 

1500 

1 

62.2 1 

12.7 

73.8 

118.2 

5 


1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4680 

1500 

1 

62.2 1 

13.3 

77.9 

112.8 

5 


JAN1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8027 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

112.8 

5 


JANTX1N6164AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9784 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

112.8 

5 


JANTXV1N6164AUS 

Santa Ana I 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11255 

1500 

1 

62.2 

13.3 

77.9 

112.8 

5 


SMCG64 

Scottsdale 

SMCG 1 

SM 


15453 

1500 i 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCG64A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15454 

1 1500 I 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SMCJ64 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15637 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCJ64A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15638 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4685 

1500 ! 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131.1 

5 


JAN1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

i 516 

8032 

1500 1 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131.1 

5 


JANTX1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

; 516 

i 9789 

1500 1 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131.1 

5 


JANTXV1N6165US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

1 11260 

1500 

1 

69.2 

11.4 

81.9 

131.1 

5 


1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4684 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125.1 

5 


JAN1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8031 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125.1 

5 


JANTX1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9788 

1500 

1 1 

69.2 

12 

86.5 

125.1 

5 


JANTXV1N6165AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11259 

1500 

1 

69.2 

12 

86.5 

125.1 

5 


SMCG70 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15465 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SMCG70A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15466 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 i 

113 

5 1 

5 

SMCJ70 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15649 

1500 

1 

70 

12 1 

77.8 1 

125 

5 I 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-29 


http://www.microsemi.com 












TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 
Division . 

package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

'Ssriw 

Data 
Sheet ID 

■vppp-:- 

Pulse 

Jype 

Vwm 

111 

ipp 

(A) 

VBR 

(V, 

(V) 

iills 

liDii 

(uA), 

Tol, 

(+/-%) 

SMCJ70A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15650 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCG75 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15469 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCG75A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15470 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SMCJ75 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15653 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCJ75A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15654 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4689 

1500 

1 


10.4 

90 

144.1 

5 


JAN1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8036 

1500 

1 

mm 

IBgl 

90 

144.1 

5 


JANTX1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9793 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144.1 

5 


JANTXV1N6166US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11264 

1500 

1 

76 

10.4 

90 

144.1 

5 


1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4688 

1500 

1 

76 


95 

137.6 

5 


JAN1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8035 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

137.6 

5 


JANTX1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9792 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

137.6 

5 


JANTXV1N6166AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11263 

1500 

1 

76 

10.9 

95 

137.6 

5 


SMCG78 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15473 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCG78A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15474 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

BHSl 

5 

5 

SMCJ78 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15657 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCJ78A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15658 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4693 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

158.5 

5 


JAN1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8040 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

158.5 

5 


JANTX1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9797 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

158.5 

5 


JANTXV1N6167US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11268 

1500 

1 

83.6 

9.5 

99 

158.5 

5 


1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4692 

1500 

1 

83.6 

9.9 

104.5 

151.3 

5 


JAN1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8039 

1500 

1 

83.6 

9.9 

104.5 

151.3 

5 


JANTX1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9796 

1500 

1 

83.6 

9.9 

104.5 

151.3 

5 


JANTXV1N6167AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11267 

1500 

1 

83.6 

9.9 

104.5 

151.3 

5 


SMCG85 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15485 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCG85A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15486 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMCJ85 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15669 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCJ85A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15670 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMCG90 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15493 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCG90A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15494 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

SMCJ90 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15677 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCJ90A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15678 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4697 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

172.9 

5 


JAN1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8044 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

172.9 

5 


JANTX1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9801 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

172.9 

5 


JANTXV1N6168US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11272 

1500 

1 

91.2 

8.7 

108 

172.9 

5 


1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4696 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165.1 

■5 


JAN1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8043 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165.1 

5 


JANTX1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9800 

1500 

1 

91.2 

1 9.1 

114 


5 


JANTXV1N6168AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11271 

1500 

1 

91.2 

9.1 

114 

165.1 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-30 


http://www.microsemi.com 











Syrface Nouot Mic rosQmi 

Traiisient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

/ . 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

{+/-%) 

1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4701 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187.3 

5 


JAN1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8048 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187.3 

5 


JANTX1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9805 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187.3 

5 


JANTXV1N6169US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11276 

1500 

1 

98.8 

8 

117 

187.3 

5 


1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4700 

1500 

1 

98.8 

8.4 

123.5 

178.8 

5 


JAN1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8047 

1500 

1 

98.8 

8.4 

123.5 

178.8 

5 


JANTX1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9804 

1500 

1 

98.8 

8.4 

123.5 

178.8 

5 


JANTXV1N6169AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11275 

1500 

1 

98.8 

8.4 

123.5 

178.8 

5 


SMCG100 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15314 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMCG100A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15315 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

SMCJ100 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15498 

1500 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMCJ100A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15499 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

SMCG110 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15322 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMCG110A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15323 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

SMCJ110 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15506 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMCJ110A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15507 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

1N6170US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4705 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216.2 

5 


JAN1N6170US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8052 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216.2 

5 


JANTX1N6170US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9809 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216.2 

5 


JANTXV1N6170US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11280 

1500 

1 

114 

6.9 

135 

216.2 

5 


1N6170AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4704 

1500 i 

1 

114 

7.3 

142.5 

206.3 

5 


JAN1N6170AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8051 

1500 

1 

114 

7.3 

142.5 

206.3 

5 


JANTX1N6170AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9808 

1500 

1 

114 

7.3 

142.5 

206.3 

5 


JANTXV1N6170AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11279 

1500 

1 

114 

7.3 

142.5 

206.3 

5 


SMCG120 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15330 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 1 

5 

10 

SMCG120A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15331 ! 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 1 

5 

5 

SMCJ120 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15514! 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SIVICJ120A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15515 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4709 i 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

228.8 

5 


JAN1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8056 1 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

228.8 

5 


JANTX1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9813 , 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

228.8 

5 


JANTXV1N6171US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11284 

1500 

1 

121.6 

6.6 

144 

228.8 

5 


1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4708 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218.4 

5 


JAN1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8055 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

'218.4 

5 


JANTX1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9812 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

1218.4 

5 


JANTXV1N6171AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11283 

1500 

1 

121.6 

6.9 

152 

218.4 

5 


SMCG130 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15338 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMCG130A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15339 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SMCJ130 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15522 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMCJ130A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15523 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

1N6172US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

I 4713 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257.4 

5 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-31 


http://www.microsemi.com 


TVS 






Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

iPpis 

,.,(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ifti 

i^. 

VBR 

(V) 

' Vc 

ifflS 

iD 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

JAN1N6172US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


8060 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257.4 

5 


JANTX1N6172US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


9817 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257.4 

5 


JANTXV1N6172US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11288 

1500 

1 

136.8 

5.8 

162 

257.4 

5 


1N6172AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4712 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

245.7 

5 


JAN1N6172AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8059 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

245.7 

5 


JANTX1N6172AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9816 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

245.7 

5 


JANTXV1N6172AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11287 

1500 

1 

136.8 

6.1 

171 

245.7 

5 


SMCG150 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15350 

1500 

1 

150 

5.6 

167 

268 

5 

10 

SMCG150A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15351 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

SMCJ150 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15534 

1500 

1 

150 

5.6 

167 

268 

5 

10 

SMCJ150A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15535 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 

1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4717 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JAN1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8064 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTX1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9821 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


JANTXV1N6173US 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11292 

1500 

1 

152 

5.2 

180 

286 

5 


1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 


4716 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JAN1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

8063 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTX1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

9820 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


JANTXV1N6173AUS 

Santa Ana 

G SQ. MELF 

SM 

516 

11291 

1500 

1 

152 

5.5 

190 

273 

5 


SMCG160 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15358 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

10 

SMCG160A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15359 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

SMCJ160 

Scottsdale 

SMCJ 

; SM 


15542 

1500 

1 

160 

5.2 

178 

287 

5 

10 

SMCJ160A 

Scottsdale 

SMCJ 

' SM 


15543 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

SMCG170 

Scottsdale 

SMCG 

i SM 


15366 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCG170A 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15367 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

5 

SMCJ170 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15550 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCJ170A 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15551 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

5 

SMLG5.0 

Scottsdale 

SMLG 

i SM 


15809 

3000 

1 

5 

312.5 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLG5.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15810 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLJ5.0 

Scottsdale 

SMLJ 

1 SM 


15993 

3000 

1 

5 

312.5 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMLJ5.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15994 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLG6.0 

Scottsdale 

SMLG 

1 SM 


15825 

3000 

1 

6 

263.2 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLG6.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15826 

3000 

1 

6 

291.3 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLJ6.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16009 

3000 

1 

6 

263.2 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMLJ6.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16010 

3000 

1 

6 

291.3 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLG6.5 

Scottsdale 

SMLG 

! SM 


15829 

3000 

1 

6.5 

243.9 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMLG6.5A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15830 

3000 

. 1 

6.5 

267.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMLJ6.5 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16013 

3000 

1 

6.5 

243.9 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMLJ6.5A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16014 

3000 

1 

6.5 

267.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMLG7.0 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15841 

3000 

1 

7 

225.6 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLG7.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15842 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foilowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-32 


http://wvvw.microseml.com 





Microsemi 


Surface Mount 


Transieiit Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

. 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/.%) 

SMLJ7.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16025 

3000 

1 

7 

225.6 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLJ7.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16026 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 

SMLG7.5 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15845 

3000 

1 

7.5 

209.8 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMLG7.5A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15846 

3000 

1 

7.5 

232.6 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLJ7.5 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16029 

3000 

1 

7.5 

209.8 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMLJ7.5A 

Scottsdale 

ESIOHI 

SM 


16030 

3000 

1 

7.5 

232.6 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLG8.0 

Scottsdale 


SM 


15861 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLG8.0A 

Scottsdale 


SM 


15862 

3000 

1 

8 

220.6 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLJ8.0 

Scottsdale 


SM 


16045 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLJ8.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16046 

3000 

1 

8 

220.6 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLG8.5 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15865 

3000 

1 

8.5 

188.6 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLG8.5A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15866 

3000 

1 

8.5 

208.4 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLJ8.5 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16049 

3000 

1 

8.5 

188.6 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMU8.5A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16050 

3000 

1 

8.5 

208.4 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLG9.0 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15873 

3000 

1 

9 

177.4 

10 

16.9 

10 

10 

SMLG9.0A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15874 

3000 

1 

9 

194.8 

10 

15.4 

10 

5 

SMLJ9.0 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16057 

3000 

1 

9 

177.4 

10 

16.9 

10 

10 

SMU9.0A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16058 

3000 

1 

9 

194.8 

10 

15.4 

10 

5 

SMLG10 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15697 

3000 

1 

10 

159.6 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLG10A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


i 15702 

3000 

1 

10 

176.4 

11.1 

17 

5 

5 

SMLJ10 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15881 

3000 

1 

10 

159.6 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLJ10A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15886 

3000 

1 

10 

176.4 

11.1 

17 

5 

5 

SMLG11 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


1 15705 

3000 

1 

11 

149.2 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMLG11A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15710 

3000 

1 

11 

164.8 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLJ11 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15889 

3000 

1 

11 

149.2 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMLJ11A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15894 

3000 

1 

11 

164.8 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLG12 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15713 

3000 

1 

12 

136.4 

13.3 

22 

5 

10 

SMLG12A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15718 

3000 

1 

12 

150.6 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLJ12 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15897 

3000 

1 

12 

136.4 

13.3 

22 

5 

10 

SMU12A 

Scottsdale 


SM 


15902 

3000 

1 

12 

150.6 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLG13 

Scottsdale 


SM 


15721 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMLG13A 

Scottsdale 


SM 


15726 

3000 

1 

13 

139.4 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLJ13 

Scottsdale 


SM 


15905 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SIVILJ13A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15910 

3000 

1 

13 

139.4 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLG14 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15729 

3000 

1 

14 

116.2 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLG14A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15730 

3000 

1 

14 

129.4 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMU14 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15913 

3000 

1 

14 

116.2 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMU14A 

Scottsdale 


SM 


15914 

3000 

1 

14 

129.4 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMLG15 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15733 

3000 

1 

15 

111.6 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMLG15A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15738 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMLJ15 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15917 

3000 

1 

15 

111.6 

16.7 

26.9 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS' 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-33 


http://www.microsemi.com 





Microsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 



Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLJ15A 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15922 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMLG16 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15741 

3000 

1 

16 

104.2 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMLG16A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15746 

3000 

1 

16 

115.4 

17.8 

26 

5 

5 

SMLJ16 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15925 

3000 

1 

16 

104.2 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMLJ16A 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15930 

3000 

1 

16 

115.4 

17.8 

26 

5 

5 

SMLG17 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15749 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMLG17A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15754 

3000 

1 

17 

106.6 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLJ17 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15933 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMLJ17A 

Scottsdale 


SM 


15938 

3000 

1 

17 

106.6 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLG18 

Scottsdale 

ESISHii 

SM 


15757 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLG18A 

Scottsdale 


SM 


15758 

3000 

1 

18 

102.8 

20 

29.2 

5 

5 

SMLJ18 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15941 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLJ18A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15942 

3000 

1 

18 

102.8 

20 

29.2 

5 

5 

SMLG20 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15761 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMLG20A 

Scottsdale 


SM 


15762 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLJ20 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15945 

3000 

1 

20 

iEO 



ra 

10 

SMLJ20A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15946 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLG22 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15765 

3000 

1 

22 ^ 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLG22A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15766 

3000 

1 


84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLJ22 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15949 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLJ22A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15950 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLG24 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15769 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLG24A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15770 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLJ24 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15953 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLJ24A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15954 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLG26 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15773 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLG26A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15774 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLJ26 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15957 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLJ26A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15958 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLG28 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15777 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLG28A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15778 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMLJ28 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15961 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLJ28A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15962 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMLG30 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15781 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMLG30A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15782 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLJ30 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15965 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMLJ30A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15966 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLG33 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15785 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLG33A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15786 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLJ33 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15969 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLJ33A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15970 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Deman(J (800) 713-4113 


SM-TVS-34 


http://wvvw.microsemi.com 
















Microsemi 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MH 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol 

(+/-%) 

SMLG36 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15789 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMLG36A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15790 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMLJ36 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15973 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMU36A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15974 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMLG40 

Scottsdale 


SM 


15793 

3000 

1 

40 

42 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMLG40A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15794 

3000 

1 

40 

46.4 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLJ40 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15977 

3000 

1 

40 

42 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMLJ40A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15978 

3000 

1 

mm 

g?5gl 

gggl 

64.5 

5 

5 

SMLG43 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15797 

3000 

1 

mm 

IcbMi 

raci 

76.7 

5 

10 

SMLG43A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15798 

3000 

1 

■a 


girJ;l 

69.4 

5 

5 

SMLJ43 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15981 

3000 

1 

Ka 

IHsCT 


76.7 

5 

10 

SMLJ43A 

Scottsdale 


SM 


15982 

3000 

1 

■a 

gCCT 

EEO 

69.4 

5 

5 

SMLG45 

Scottsdale 


SM 


15801 

3000 

1 

Ka 

ikygi 


80.3 

5 

10 

SMLG45A 

Scottsdale 

ISSIISHI 

SM 


15802 

3000 

1 

■a 

gnrai 

■still 

72.7 

5 

5 

SMLJ45 

Scottsdale 

ISOHlii 

SM 


15985 

3000 

1 

■a 

iCTi 


80.3 

5 

10 

SMLJ45A 

Scottsdale 


SM 


15986 

3000 

1 

■a 

BWM 

mm 

72.7 

5 

5 

SMLG48 

Scottsdale 


SM 


15805 

3000 

1 




85.5 

5 

10 

SMLG48A 

Scottsdale 


SM 


15806 

3000 

1 

mm 




5 

5 

SMLJ48 

Scottsdale 


SM 


15989 

3000 

1 


McCTI 


1^9 

5 

10 

SMLJ48A 

! Scottsdale 


SM 


15990 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLG51 

Scottsdale 


SM 


15813 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLG51A 

Scottsdale 


SM 


15814 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLJ51 

Scottsdale I 


SM I 


15997 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLJ51A 

Scottsdale 


SM 


15998 

3000 

! 1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLG54 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


1 15817 

3000 

1 1 

54 

31.2 

60 


5 

10 

SMLG54A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15818 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

EOT 

5 

5 

SMLJ54 

Scottsdale 

SMU 

SM 


1 16001 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

EOT 

5 

10 

SMLJ54A 

Scottsdale 


SM I 


[ 16002 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

EOT 

5 

5 

SIVILG58 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


! 15821 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SMLG58A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15822 

1 3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLJ58 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16005 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SMLJ58A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16006 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLG60 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15833 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLG60A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15834 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

1 5 

SMLJ60 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16017 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLJ60A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16018 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLG64 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15837 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLG64A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15838 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMU64 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16021 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

IIEI 

1^9 

10 

SMLJ64A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16022 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLG70 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15849 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-35 


http://www.microseml.com 











Micmsemi 


TVS 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

illilll 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLG70A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15850 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLJ70 

Scottsdale 

SMU 

SM 


16033 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLJ70A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16034 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLG75 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15853 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLG75A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15854 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMLJ75 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16037 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMU75A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16038 

3000 

1 

mm 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMLG78 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15857 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLG78A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15858 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ78 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16041 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLJ78A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16042 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLG85 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15869 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLG85A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15870 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ85 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16053 

3000 

1 

85 

19.8 

94,4 

151 

5 

10 

SIVILJ85A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16054 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLG90 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15877 

3000 

1 

90 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLG90A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15878 

3000 

1 


20.6 

100 

146 

5 

5 

SMLJ90 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16061 

3000 

1 

IsT 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLJ90A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16062 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMLG100 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


BHTffl 

eeeei 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMLG100A 

Scottsdale 

SMLG 1 

SM 


Kmn 

ebi 

1 

100 

18.6 1 

111 

162 

5 

5 

SMLJ100 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15882 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMLJ100A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15883 

3000 

1 

WiTil 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMLG110 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15706 

3000 

1 


15.4 

122 

196 

5 

10 

SMLG110A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15707 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLJ110 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15890 

3000 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMLJ110A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15891 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLG120 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15714 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SMLG120A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15715 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMLJ120 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15898 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SIV1LJ120A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15899 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMLG130 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15722 

3000 

1 

130 

13 

144 1 

231 

5 

10 

SMLG130A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15723 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLJ130 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


-15906 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMLJ130A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15907 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG150 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15734 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLG150A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15735 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLJ150 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15918 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLJ150A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15919 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLG160 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15742 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLG160A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15743 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-36 


http://www.microsemi.com 













Microsemi 


Surface Mount 


Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

M 

IPP 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

(+/-%) 

SMLJ160 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15926 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLJ160A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15927 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLG170 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15750 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SMLG170A 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15751 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

SMLJ170 

Scottsdale 


SM 


15934 

3000 

1 

170 

MEM 



5 

10 

SMLJ170A 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15935 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

MLL14KESD5.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12386 

4000 

1 

5 

233.6 

6.4 

17.1 

600 

10 

MLL14KESD5.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12387 

4000 

1 

5 

238.8 

6.4 

16.8 

600 

5 

MLL14KESD6.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12394 

4000 

1 

6 

215.9 

6.67 

18.5 

600 

10 

MLL14KESD6.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12395 

4000 

1 

6 

227.9 

6.67 

17.6 

600 

5 

MLL14KESD6.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12396 

4000 

1 

6.5 

199.5 

7.22 

20.1 

400 

10 

MLL14KESD6.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12397 

4000 

1 

6.5 

210.5 

7.22 

19 

400 

5 

MLL14KESD7.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12402 

4000 

1 

7 

185 

7.78 

21.6 

150 

10 

MLL14KESD7.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12403 

4000 

1 

7 

195.4 

7.78 

20.5 

150 

5 

MLL14KESD7.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12404 

4000 

1 

7.5 

172.6 

8.33 

23.2 

50 

10 

MLL14KESD7.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12405 

4000 

1 

7.5 

182.4 

8.33 

21.9 

50 

5 

MLL14KESD8.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12412 

4000 

1 

8 

161.6 

8.89 

24.8 

25 

10 

MLL14KESD8.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12413 

4000 

1 

8 

170.9 

8.89 

23.4 

25 

5 

MLL14KESD8.5 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12414 

4000 

1 

8.5 

152.8 

9.44 

26.2 

5 

10 

MLL14KESD8.5A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12415 

4000 

1 

8.5 

161.3 

9.44 

24.8 

5 

5 

MLL14KESD9.0 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12418 

4000 

1 

9 

144.1 

10 

27.8 

1 

10 

MLL14KESD9.0A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12419 1 

4000 

1 

9 

151.7 

10 

26.4 

1 1 

5 

MLL14KESD10 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12330 ! 

4000 

1 

10 

129.5 

11.1 

30.9 

1 

10 

MLL14KESD10A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12333 

4000 

1 

10 

136.8 

11.1 

29.3 

1 

5 

MLL14KESD11 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12334 

4000 

1 

11 

118 

12.2 

33.9 

1 

10 

MLL14KESD11A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 12337 

4000 

1 

11 

124.5 

12.2 

32.1 

1 

5 

MLL14KESD12 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 12338 

4000 

1 

12 

108.1 

13.3 

37 

1 

10 

MLL14KESD12A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12341 

4000 

1 

12 

114.3 

13.3 

37 

1 

5 

MLL14KESD13 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12342 

4000 

1 

13 

100 

14.4 

40 

1 

10 

MLL14KESD13A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12345 

4000 

1 

13 

105.6 

14.4 

37.9 

1 

5 

MLL14KESD14 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12346 

4000 

1 

13 

92.2 

15.6 

92.2 

1 

10 

MLL14KESD14A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12347 

4000 

1 

13 

97.6 

15.6 

97.6 

1 

5 

MLL14KESD15 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 12348 

4000 

1 

15 

86.2 

16.7 

46.4 

1 

10 

MLL14KESD15A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12351 

4000 

1 

15 

94.7 

16.7 

42.2 

1 

5 

MLL14KESD16 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 12352 

4000 

1 

16 

87.8 

17.8 

45.5 

1 

10 

MLL14KESD16A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12355 

4000 

1 

16 

97 

17.8 

41.3 

1 

5 

MLL14KESD17 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


! 12356 

4000 

1 

17 

95.7 

18.9 

41.8 

1 

10 

MLL14KESD17A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12359 

4000 

1 

17 

100.5 

18.9 

39.8 

1 

5 

MLL14KESD18 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12360 

4000 

1 

18 

94.8 

20 

42.2 

1 

10 

MLL14KESD18A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12361 

4000 

1 

18 

105.6 

20 

37.9 

1 

5 

MLL14KESD20 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12362 

4000 

1 

20 

95.4 

22.2 

41.9 

1 

10 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-37 


http://www.microsemi.com 







TVS 


Surface Mount 

Transient Voltage Suppressors 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL14KESD20A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12363 

4000 

1 

20 

107.1 

22.2 

37.4 

1 

5 

MLL14KESD22 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12364 

4000 

1 

22 

98.4 

24.4 

40.7 

1 

10 

MLL14KESD22A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12365 

4000 

1 

22 

103.9 

24.4 

38.5 

1 

5 

MLL14KESD24 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12366 

4000 

1 

24 

89.9 

26.7 

44.5 

1 

10 

MLL14KESD24A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12367 

4000 

1 

24 

94.9 

26.7 

42.2 

1 

5 

MLL14KESD26 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12368 

4000 

1 

26 

83.1 

28.9 

48.2 

1 

10 

IVILL14KESD26A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12369 

4000 

1 

26 

87.7 

28.9 

45.6 

1 

5 

MLL14KESD28 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12370 

4000 

1 

28 

77.2 

31.1 

51.8 

1 

10 

MLL14KESD28A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12371 

4000 

1 

28 

81.4 

31.1 

49.1 

1 

5 

MLL14KESD30 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12372 

4000 

1 

30 

72.1 

33.3 

55.5 

1 

10 

MLL14KESD30A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12373 

4000 

1 

30 

76.1 

33.3 

52.6 

1 

5 

MLL14KESD33 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12374 

4000 

1 

33 

65.4 

36.7 

61.2 

1 

10 

MLL14KESD33A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12375 

4000 

1 


69 

36.7 

58 

1 

5 

MLL14KESD36 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12376 

4000 

1 


60 

40 

66.7 

1 

10 

MLL14KESD36A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12377 

4000 

1 

36 

63.3 

40 

63.2 

1 

5 

MLL14KESD40 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12378 

4000 

1 

40 

54 

44.4 

74 

1 

10 

MLL14KESD40A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12379 

4000 

1 

40 

57 

44.4 

70.1 

1 

5 

MLL14KESD43 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12380 

4000 

1 

43 

50.2 

47.8 

79.7 

1 

10 

MLL14KESD43A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12381 

4000 

1 

43 

53 

47.8 

75.5 

1 

5 

MLL14KESD45 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12382 

4000 

1 

45 

48 

50 

83.3 

1 

10 

MLL14KESD45A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12383 

mmm 

1 

45 

50.6 

50 

79 

1 

5 

MLL14KESD48 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12384 

ESI 

1 

48 

45 

53.3 

EfSiSl 

1 

10 

MLL14KESD48A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12385 

4000 

1 

48 

47.5 

53.3 


1 

5 

MLL14KESD51 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12388 

4000 

1 

51 

42.3 

56.7 

94.5 

1 

10 

MLL14KESD51A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12389 

4000 

1 

51 

44.6 

56.7 

89.6 

1 

5 

MLL14KESD54 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12390 

4000 

1 

54 

40 

60 

100 

1 

10 

MLL14KESD54A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12391 

4000 

1 

54 

42.2 

60 

94.7 

1 

5 

MLL14KESD58 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12392 

4000 

1 

58 

37.2 

64.4 


1 

10 

MLL14KESD58A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12393 

4000 

1 

58 

39.3 

64.4 

102 

1 

5 

MLL14KESD60 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 




1 

60 

36 

66.7 

111 

1 

10 

MLL14KESD60A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



ESI 

1 

60 

38 

66.7 

KPgl 

1 

5 

MLL14KESD64 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12400 

4000 

1 

64 

33.7 

71.1 

118 

1 

10 

MLL14KESD64A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12401 

4000 

1 

64 

35.6 

71.1 

112 

1 

5 

MLL14KESD70 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12406 

4000 

1 

70 

30.8 

77.8 

130 

1 

10 

MLL14KESD70A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12407 

4000 

1 

70 

32.5 

77.8 

123 

1 

5 

MLL14KESD75 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12408 

4000 

1 


28.8 

83.3 

139 

1 

10 

MLL14KESD75A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12409 

4000 

1 

75 

30.4 

83.3 

132 

1 

5 

MLL14KESD78 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12410 

4000 

1 

78 

27.7 

86.7 


1 

10 

MLL14KESD78A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12411 

4000 

1 

78 

29.2 

86.7 


l|n| 

5 

MLL14KESD85 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

igfCT 


12416 

gwi 

1 

85 

25.4 

94.4 


1 

10 

MLL14KESD85A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 




Kliiii!! 

1 

85 



eeei 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-38 


http://www.microsemi.com 




































Surface Mousit Mic msemi 

Transient Voltage Suppressors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL14KESD90 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12420 

4000 

1 

90 

24 

100 

166 

1 

10 

MLL14KESD90A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12421 

4000 

1 

90 

25.3 

100 

158 

1 

5 

MLL14KESD100A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12332 

4000 

1 

100 

22.8 

111 

176 

1 

5 

MLL14KESD110A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12336 

4000 

1 

110 

20.7 

122 

193 

1 

5 

MLL14KESD120A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12340 

4000 

1 

120 

19 

133 

210 

1 

5 

MLL14KESD130A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12344 

4000 

1 

130 

17.6 

144 

227 

1 

5 

MLL14KESD150A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12350 

4000 

1 

150 

15.2 

167 

264 

1 

5 

MLL14KESD160A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12354 

4000 

1 

160 

14.2 

178 

281 

1 

5 

MLL14KESD170A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12358 

4000 

1 

170 

13.4 

189 

298 

1 

5 

1N6740 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24176 

5000 


7.2 

370 

9 

13.5 

500 


1N6740R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24186 

5000 


7.2 

370 

9 

13.5 

500 


1N6741 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24177 

5000 


9.6 

278 

12 

18 

100 


1N6741R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24187 

5000 


9.6 

278 

12 

18 

100 


1N6742 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24178 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


1N6742R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24188 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


1N6743 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24179 

5000 


16 

167 

20 

30 

50 


1N6743R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24189 

5000 


16 

167 

20 

30 

50 


1N6745 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24180 

5000 


24 

111 

30 

45 

50 


1N6745R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24190 i 

5000 


24 

111 

30 

45 

50 


1N6746 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24181 

5000 


32 

83 

40 

60 

50 


1N6746R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 

1 

24191 1 

5000 


32 

83 

40 i 

60 

50 


1N6747 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24182 i 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


1N6747R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 

i 

24192 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


1N6748 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24183 

5000 


64 

42 

80 

120 

1 50 


1N6748R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24193 

5000 


64 

42 

80 

120 

50 


1N6749 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24184 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


1N6749R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24194 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


1N6750 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24185 

5000 i 


160 

17 

200 

300 

50 


1N6750R 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24195 

5000 


160 

17 

200 

300 

50 


MLL14KESD100 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12331 

14000 

3 

100 

21.6 

111 

185 

1 


IV1LL14KESD110 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12335 

14000 

3 

110 

19.7 

122 

203 

1 


MLL14KESD120 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12339 

14000 

3 

120 

18 

133 

222 

1 


MLL14KESD130 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12343 

14000 

3 

130 

16.7 

144 

240 

1 


MLL14KESD150 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12349 

14000 

3 

150 

14.4 

167 

278 

1 


MLL14KESD160 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12353 

14000 

3 

160 

13.5 

178 

297 

1 


MLL14KESD170 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12357 

14000 

3 

170 

12.7 

189 

315 

1 



Section Organization: Surface Mount TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TVS 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TVS-39 


http://vvww.microsemi.com 
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Micmsemi 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Wil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

' 'id::'' 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD5.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12280 

400 

1 

5 

29.2 

6.4 

13.7 

1 

10 

MLL1.4KESD5.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21425 

400 

1 

5 

29.85 

6.4 

13.2 

1 

5 

MLL1.4KESD6.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12292 

400 

1 

6 

27 

6.67 

14.8 

1 

10 

MLL1.4KESD6.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21429 

400 

1 

6 

28.5 

6.67 

14 

1 

5 

MLL1.4KESD6.5C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12295 

400 

1 

6.5 

24.94 

7.22 

16 

1 

10 

MLL1.4KESD6.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21430 

400 

1 

6.5 

26.32 

7.22 

15.2 

1 

5 

MLL1.4KESD7.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12304 

400 

1 

7 

23.12 

7.78 

17.3 

1 

10 

MLL1.4KESD7.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21433 

400 

1 

7 

24.42 

7.78 

16.4 

1 

5 

MLL1.4KESD7.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12307 

400 

1 

7.5 

21.57 

8.33 

18.5 

1 

10 

MLL1.4KESD7.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21434 

400 

1 

7.5 

22.81 

8.33 

17.5 

1 

5 

MLL1.4KESD8.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12319 

400 

1 

8 

20.2 

8.89 

19.8 

1 

10 

MLL1.4KESD8.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21437 

400 

1 

8 

21.37 

8.89 

18.7 

1 

5 

MLL1.4KESD8.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12322 

400 

1 

8.5 

19.1 

9.44 

20.9 

1 

10 

MLL1.4KESD8.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21438 

400 

1 

8.5 

20.16 

9.44 

19.8 

1 

5 

MLL1.4KESD9.0C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12327 

400 

1 

9 

18.02 

10 

22.2 

1 

10 

MLL1.4KESD9.0CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21439 

400 

1 

9 

18.96 

10 

21.1 

1 

5 

MLL1.4KESD10C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12205 

400 

1 

10 

16.19 

11.1 

23.4 

1 

10 

MLL1.4KESD10CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21404 

400 

1 

10 

17.09 

11.1 

27.1 

1 

5 

MLL1.4KESD11C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12210 

400 

1 

11 

14.76 

12.2 

27.1 

1 

10 

MLL1.4KESD11CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21405 

400 

1 

11 

15.56 

12.2 

25.7 

1 

5 

MLL1.4KESD12C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12215 

400 

1 

12 

13.51 

13.3 

29.6 

1 

10 

MLL1.4KESD12CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21406 

400 

1 

12 

14.29 

13.3 

28 

1 

5 

MLL1.4KESD13C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12220 

400 

1 

13 

12.5 

14.4 

32 

1 

10 

MLL1.4KESD13CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21407 

400 

1 

13 

13.2 

14.4 

30.3 

1 

5 

MLL1.4KESD14C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12223 

400 

1 

14 

12.81 

15.6 

31.2 

1 

10 

IVILL1.4KESD14CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21408 

400 

1 

14 

13.6 

15.6 

29.5 

1 

5 

MLL1.4KESD15C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


i 12228 

400 

1 

15 

11.98 

16.7 

33.4 

1 

10 

MLL1.4KESD15CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21409 

400 

1 

15 

12.63 

16.7 

31.7 

1 

5 

MLL1.4KESD16C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12233 

400 

1 

16 

11.22 

17.8 

35.6 

1 

10 

MLL1.4KESD16CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21410 

400 

1 

16 

11.85 

17.8 

33.8 

1 

5 

MLL1.4KESD17C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12238 

400 

1 

17 

10.58 

18.9 

37.8 

1 

10 

MLL1.4KESD17CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21411 

400 

1 

17 

11.17 

18.9 

35.8 

1 

5 

MLL1.4KESD18C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12241 

400 

1 

18 

10 

20 

40 

1 

10 

MLL1.4KESD18CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21412 

400 

1 

18 

10.56 

20 

37.9 

1 

5 

MLL1.4KESD20C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12244 

1 400 

1 

20 

9.02 

22.2 

44.4 

1 

10 

MLL1.4KESD20CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21413 

400 

1 

20 

9.52 

22.2 

42 

1 

5 

MLL1.4KESD22C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12247 

400 

1 

22 

8.2 

24.4 

48.8 

1 

10 

MLL1.4KESD22CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21414 

400 

1 

22 

8.66 

24.4 

46.2 

1 

5 

MLL1.4KESD24C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12250 

400 

1 

24 

7.49 

26.7 

53.4 

1 

10 

MLL1.4KESD24CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21415 

400 

1 

24 

7.91 

26.7 

50.6 

1 

5 

MLL1.4KESD26C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12253 

400 

1 

26 

6.93 

28.9 

57.8 

1 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-1 


http://www.microsemi.com 








Micmsemi 


TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number . 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

iliii 

Mii 

;§pebl 

Sheet ID 

Biil 

(W) 

Puise 

Type 

llliri 

Vwm 

(V) 

iilif 

ill 

(A) 

^ ' 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Toi. 

(+/-%) 

MLL1.4KESD26CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21416 

400 

1 

26 

7.31 

28.9 

54.7 

1 

5 

MLL1.4KESD28C 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


12256 

400 

1 

28 

6.43 

31.1 

62.2 

1 

10 

MLL1.4KESD28CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21417 

400 

1 

28 

6.79 

31.1 

59 

1 

5 

MLL1.4KESD30C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12259 

400 

1 

30 

6.01 

33.3 

66.6 

1 

10 

MLL1.4KESD30CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21418 

400 

1 

30 

6.34 

33.3 

63.1 

1 

5 

IVILL1.4KESD33C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12262 

400 

1 

33 

5.45 

36.7 

73.4 

1 

10 

MLL1.4KESD33CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21419 

400 

1 

33 

5.75 

36.7 

69.6 

1 

5 

MLL1.4KESD36C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12265 

400 

1 

36 

5 

40 

80 

1 

10 

MLL1.4KESD36CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21420 

400 

1 

36 

5.28 

40 

75.8 

1 

5 

MLL1.4KESD40C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12268 

400 

1 

40 

4.5 

44.4 

88.8 

1 

10 

MLL1.4KESD40CA 

Scottsdale 

DO-21 3/V\ 

SM 


21421 

400 

1 

40 

4.75 

44.4 

84.2 

1 

5 

MLL1.4KESD43C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12271 

400 

1 

43 

4.18 

47.8 

95.6 

1 

10 

MLL1.4KESD43CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21422 

400 

1 

43 

4.42 

47.8 

90.5 

1 

5 

MLL1.4KESD45C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12274 

400 

1 

45 

4 

50 

100 

1 

10 

MLL1.4KESD45CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21423 

400 

1 

45 

4.22 

50 

94.8 

1 

5 

MLL1.4KESD48C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12277 

400 

1 

48 

3.75 

53.3 

107 

1 

10 

MLL1.4KESD48CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21424 

400 

1 

48 

3.96 

53.3 

101 

1 

5 

MLL1.4KESD51C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12283 

400 

1 

51 

3.53 

56.7 

113 

1 

10 

MLL1.4KESD51CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21426 

400 

1 

51 

3.72 

56.7 

108 

1 

5 

MLL1.4KESD54C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12286 

400 

1 

54 

3.33 1 

60 

, 120 

1 

10 

MLL1.4KESD54CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

1 

21427 

400 

1 

54 

3.52 

60 

114 

1 

5 

MLL1.4KESD58C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

12289 

400 

1 

58 

3.1 

64.4 

129 

1 

10 

MLL1.4KESD58CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21428 

400 

1 

58 

3.28 

64.4 

122 

1 

5 

MLL1.4KESD60C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12298 

400 

1 

60 

3 

66.7 

133 

1 1 

10 

MLL1.4KESD60CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 

1 

21431 

400 

1 

60 

3.17 

66.7 

126 

1 

5 

MLL1.4KESD64C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12301 

400 

1 

64 

2.81 

71.1 

142 

1 

10 

MLL1.4KESD64CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


21432 

400 

1 

64 

2.97 

71.1 

135 

1 

5 

MLL1.4KESD70C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

, SM 


12310 

400 

1 

70 

2.57 

77.8 

156 

1 

10 

MLL1.4KESD70CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21435 

400 

1 

70 

2.71 

77.8 

147 

1 

5 

MLL1.4KESD75C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


12313 

400 

1 

75 

2.4 

83.3 

167 

1 

10 

MLL1.4KESD75CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

, SM 


21436 

400 

1 

75 

2.53 

83.3 

158 

1 

5 

MLL1.4KESD78C 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12316 

400 

1 

78 

2.31 

86.7 

173 

1 

10 

IVILL1.4KESD78CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21440 

400 

1 

78 

2.44 

86.7 

164 

1 

5 

MLL1.4KESD85C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21395 

400 

1 

85 

2.12 

94.4 

188 

1 

10 

MLL1.4KESD85CA 

Scottsdale 

DO-213AA ! 

SM 


21441 

400 

1 

85 

2.24 

94.4 

179 

1 

5 

MLL1.4KESD90C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21396 

400 

1 

90 

2 

100 

200 

1 

10 

MLL1.4KESD90CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21442 

400 

1 

90 

2.11 

100 

190 

1 

5 

MLL1.4KESD100C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21397 

400 

1 

100 

1.8 

111 

222 

1 

5 

MLL1.4KESD100CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21443 

400 

1 

100 

1.9 

111 


1 

5 

MLL1.4KESD110C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21398 

400 

1 

110 

1.64 

122 

244 

1 

10 

MLL1.4KESD110CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21444 

400 

1 

110 

1.73 

122 

213 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes; 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-2 


http://www.microsemi.com 





Micmsemi 




Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

(+/-%) 

MLL1.4KESD120C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21399 

400 

1 

120 

1.5 

133 

266 

1 

10 

MLL1.4KESD120CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21445 

400 

1 

120 

1.59 

133 

252 

1 

5 

MLL1.4KESD130C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21400 

400 

1 

130 

1.39 

144 

288 

1 

10 

MLL1.4KESD130CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21446 

400 

1 

130 

1.47 

144 

273 

1 

5 

MLL1.4KESD150C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21401 

400 

1 

150 

1.2 

167 

334 

1 

10 

MLL1.4KESD150CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21447 

400 

1 

150 

1.26 

167 

317 

1 

5 

MLL1.4KESD160C 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21402 

400 

1 

160 

1.12 

178 

356 

1 

10 

MLL1.4KESD160CA 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21448 

400 

1 

160 

1.19 

178 

338 

1 

5 

MLL1.4KESD170C 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21403 

400 

1 

170 

1.06 

189 

378 

1 

10 

MLL1.4KESD170CA 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21449 

400 

1 

170 

1.12 

189 

358 

1 

5 

SM16LC05C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14820 

500 

1 






5 

SM16LC12C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14822 

500 

1 






5 

SM16LC15C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14824 

500 

1 






5 

SM16LC24C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14826 

500 

1 






5 

SMieosc 

Scottsdale 

S016 

SM 


14812 

500 

1 

5 

10 

6 

12.5 

100 

5 

TGL41-6.8C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22866 

500 

1 

5.5 

46.3 

6.12 

10.8 

1000 


TGL41-6.8CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22867 

500 

1 

5.8 

47.6 

6.45 

10.5 

1000 


TGL41-7.5C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

6.05 

42.7 

6.75 

11.7 

500 


TGL41-7.5CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

6.4 

44.2 

7.13 

11.3 

500 


TGL41-8.2C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

6.63 

40 

7.38 

12.5 

200 


TGL41-8.2CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

7.02 

41.3 

7.79 

12.1 

200 


TGL41-9.1C i 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



500 

1 

7.37 

36.2 

8.19 

13.8 

50 


TGL41-9.1CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

7.78 

37.3 

8.65 

13.4 

50 


TGL41-10C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

8.1 

33.3 

9 

15 

10 


TGL41-10CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



500 

1 

8.55 

34.5 

9.5 

14.5 

10 


TGL41-11C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

8.92 

30.9 

9.9 

16.2 

5 


TGL41-11CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



500 i 

1 . 

9.4 

32.1 

10.5 

15.6 

5 


TGL41-12C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



500 ; 

1 

9.72 

28.9 

10.8 

17.3 

5 


TGL41-12CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 

1 

10.2 

29.9 

11.4 

16.7 

5 


TGL41-13C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



500 ! 

1 

10.5 

26.3 

11.7 

19 

5 


TGL41-13CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22881 

500 

1 

11.1 

27.5 

12.4 

18.2 

5 


SM1612C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14814 

500 

1 

12 

10 

13.3 

23.5 

1 

5 

TGL41-15C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22882 

500 

1 

12.1 

22.7 

13.5 

22 

5 


TGL41-15CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22883 

500 

1 

12.8 

23.6 

14.3 

21.2 

5 


TGL41-16C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22884 

500 

1 

12.9 

21.3 

14.4 

23.5 

5 


TGL41-16CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22885 

500 

1 

13.6 

22.2 

15.2 

22.5 

5 


TGL41-18C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22886 

500 

1 

14.5 

18.5 

16.2 

26.5 

5 


SM1615C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14816 

500 

1 

15 

10 

16.7 

29.5 

1 

5 

TGL41-18CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22887 

500 

1 

15.3 

19.8 

17.1 

25.2 

5 


TGL41-20C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22888 

500 

1 

16.2 

17.2 

18 

29.1 

5 


TGL41-20CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



500 

1 

17.1 

18.1 

19 

27.7 

5 



Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-3 


http://wvvw.microsemi.com 
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Surface Mount Mic rosBirii 

Bi-Directional TVS 


Part Number. 

Microsemi 

-Division 

.Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

4ppp 

(W)' 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR!; 
(V) : 

'i'Vo,'" 

(V) 

. ID 
(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

TGL41-22C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22890 

500 

1 

17.8 

15.7 

19.8 

31.9 

5 


TGL41-22CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22891 

500 

1 

18.8 

16.3 

20.9 

30.6 

5 


TGL41-24C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22892 

500 

1 

19.4 

14.4 

21.6 

34.7 

5 


TGL41-24CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22893 

500 

1 

20.5 

15.1 

22.8 

33.2 

5 


TGL41-27C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22894 

500 

1 

21.8 

12.8 

24.3 

39.1 

5 


TGL41-27CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22895 

500 

1 

23.1 

13.3 

25.7 

37.5 

5 


SM1624C 

Scottsdale 

S016 

SM 


14818 

500 

1 

24 

10 

26.7 

46.9 

1 

5 

TGL41-30C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22896 

500 

1 

24.3 

11.5 

27 

43.5 

5 


TGL41-30CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22897 

500 

1 

25.6 

12.1 

28.5 

41.4 

5 


TGL41-33C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22898 

500 

1 

26.8 

10.5 

29.7 

47.7 

5 


TGL41-33CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22899 

500 

1 

28.2 

10.9 

31.4 

45.7 

5 


TGL41-36C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22900 

500 

1 

29.1 

9.6 

32.4 

52 

5 


TGL41-36CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22901 

500 

1 

30.8 

10 

34.2 

49.9 

5 


TGL41-39C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22902 

500 

1 

31.6 

8.9 

35.1 

56.4 

5 


TGL41-39CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22903 

500 

1 

33.3 

9.3 

37.1 

53.9 

5 


TGL41-43C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22904 

500 

1 

34.8 

8.1 

38.7 

61.9 

5 


TGL41-43CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22905 

500 

1 

36.8 

8.4 

40.9 

59.3 

5 


TGL41-47C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22906 

500 

1 

38.1 

7.4 

42.3 

67.8 

5 


TGL41-47CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22907 

500 

1 

40.2 

7.7 

44.7 

64.8 

5 


TGL41-51C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22908 

500 1 

1 

41.3 

6.8 

45.9 

73.5 

5 


TGL41-51CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22909 

500 1 

1 

43.6 

7.1 

48.5 

70.1 

5 


TGL41-56C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22910 

500 

1 

45.4 

6.2 

50.4 

80.5 

5 


TGL41-56CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22911 

500 

1 

47.8 

6.5 

53.2 

77 

' 5 


TGL41-62C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22912 

500 

1 

50.2 

5.6 

55.8 

89 

5 


TGL41-62CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22913 

500 

1 

53 

5.9 

58.9 

85 

5 


TGL41-68C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22914 

500 

1 

55.1 

5.1 

61.2 

98 

5 


TGL41-68CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22915 

500 

1 

58.1 

5.4 

64.6 

92 

5 


TGL41-75C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22916 

500 

1 

60.7 

4.6 

67.5 

108 

5 


TGL41-75CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22917 

500 

1 

64.1 

4.9 

71.3 

103 

5 


TGL41-82C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22918 

500 

1 

66.4 

4.2 

73.8 

118 

5 


TGL41-82CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22919 

500 

1 

70.1 

4.4 

77.9 

113 

5 


TGL41-91C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22920 

500 

1 

73.7 

3.8 

81.9 

131 

5 


TGL41-91CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22921 

500 

1 

77.8 

4 

86.5 

125 

5 


TGL41-100C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22922 

500 

1 

81 

3.5 

90 

144 

5 


TGL41-100CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22923 

500 

1 

85.5 

3.6 

95 

137 

5 


TGL41-110C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22924 

500 

1 

89.2 

3.2 

99 

158 

5 


TGL41-110CA 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


22925 

500 

1 

94 

3.3 

105 

152 

5 


TGL41-120C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22926 

500 

1 

97.2 

2.9 

108 

173 

5 


TGL41-120CA 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22927 

500 

1 

102 

3 

114 

165 

5 


TGL41-130C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22928 

500 

1 

105 

2.7 

117 

187 

5 


TGL41-130CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22929 

500 

1 

111 

2.8 

124 

179 

5 



Section Organization: Surface Mount Bi-Directionai TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foliowed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 1Q/10QQusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-4 


http://www.microsemi.com 






Surface Mount Mic tx)semi 

BhOirectioiiai TVS 


Part Number 

MicrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mii 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

: 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

{+/-%) 

TGL41-150C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22930 

500 

1 

121 

2.3 

135 

215 

5 


TGL41-150CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22931 

500 

1 

128 

2.4 

143 

207 

5 


TGL41-160C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


22932 

500 

1 

130 

2.2 

144 

230 

5 


TGL41-160CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22933 

500 

1 

136 

2.3 

152 

219 

5 


TGL41-170C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22934 

500 

1 

138 

2 

153 

244 

5 


TGL41-170CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22935 

500 

1 


2.1 

161 

234 

5 


TGL41-180C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22936 

500 

1 

146 

1.9 

162 

258 

5 


TGL41-180CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22937 

500 

1 

154 

2 

171 

246 

5 


TGL41-200C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22938 

500 

1 

162 

1.7 

180 

287 

5 


TGL41-200CA 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


22939 

500 

1 

171 

1.8 

190 

274 

5 


SMBG28C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14909 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

800 

10 

SIVIBG28CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14910 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

SMBJ28C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15093 

600 

1 

5 

62.5 

6.4 

9.6 

800 

10 

SMBJ28CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15094 

600 

1 

5 

65.2 

6.4 

9.2 

800 

5 

SMBG40C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14925 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBG40CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14926 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBJ40C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15109 

600 

1 

6 

52.6 

6.67 

11.4 

800 

10 

SMBJ40CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15110 

600 

1 

6 

58.3 

6.67 

10.3 

800 

5 

SMBG43C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14929 

600 

1 

6.5 

48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBG43CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14930 

600 

1 

6.5 

53.6 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBJ43C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15113 

600 

1 

6.5 

48.7 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMBJ43CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15114 

600 

1 

6.5 

53.6 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMBG5.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14941 

600 

1 

7 

45.1 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBG5.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14942 

600 

1 

7 

50 

7.78 

12 

200 

5 

SMBJ5.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15199 

600 

1 

7 

4.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMBJ5.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15200 

600 1 

1 

7 

5.3 

7.78 

12 

200 

5 

SMBG51C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14945 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBG51CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14946 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBJ51C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15203 

600 

1 

7.5 

42 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMBJ51CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15204 

600 

1 

7.5 

46.5 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMBG6.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14961 

600 

1 

8 

40 

8.89 

15 

50 

10 

SMBG6.5CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14962 

600 

1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMBJ6.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15263 

600 

1 

8 

40 

8.89 

15 

50 

10 

SMBJ6.5CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


1 15264 

600 

1 

8 

44.1 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMBG60C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14965 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBG60CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14966 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

SMBJ60C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15267 

600 

1 

8.5 

37.7 

9.44 

15.9 

10 

10 

SMBJ60CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15268 

600 

1 

8.5 

41.7 

9.44 

14.4 

10 

5 

SMBG7.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14973 

600 

1 

9 

35.5 

10 

16.9 

5 

10 

SMBG7.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14974 

600 

1 

9 

39 

10 

HStaei 

5 

5 

SMBJ7.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15275 

600 

1 



■El 

16.9 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-5 


http://www.microsemi.com 







Microsemi 


TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

' 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ7.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15276 

600 

1 

9 

39 

10 

15.4 

5 

5 

SMBG75C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14985 

600 

1 

10 

31.9 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBG75CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14986 

600 

1 

10 

35.3 

11.1 

17 

5 

5 

SMBG8.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14993 

600 

1 

11 

29.9 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBG8.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14994 

600 

1 

11 

33 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMBG85C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15001 

600 

1 

12 

27.3 

13.3 

22 

5 

10 

SMBG85CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15002 

600 

1 

12 

30.2 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBG90C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15009 

600 

1 

13 

25.2 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBGSOCA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15010 

600 

1 

13 

27.9 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMBG100C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14830 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBG100CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14831 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBJ100C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15014 

600 

1 

14 

23.3 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMBJ100CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15015 

600 

1 

14 

25.8 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMBG110C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14838 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBG110CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14839 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMBJ110C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15022 

600 

1 

15 

22.3 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMBJ110CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15023 

600 

1 

15 

24 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMBG120C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14846 

600 

1 

16 

20.8 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMBG120CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14847 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

26 

5 

5 

SMBJ120C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15030 

600 

1 

16 

20.8 

17.8 


5 

10 

SMBJ120CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15031 

600 

1 

16 

23.1 

17.8 

^1 

5 

5 

SMBG130C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14854 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMBG130CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14855 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBJ130C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15038 

600 

1 

17 

19.7 

18.9 

30.5 

5 

10 

SI\/1BJ130CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15039 

600 

1 

17 

21.7 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMBG13C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14857 

600 

1 

18 

18.6 

20 

32.2 

5 

10 

SMBG13CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14858 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

SMBJ13C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15041 

600 

1 

18 

32.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMBJ13CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15042 

600 

1 

18 

20.5 

20 

29.2 

5 

5 

SMBG14C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14861 

600 

1 

20 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBG14CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14862 

600 

1 

20 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMBJ14C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15045 

600 

1 

20 

16.7 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMBJ14CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15046 

600 

1 

20 

18.5 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMBG150C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14866 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBG150CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14867 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBJ150C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15050 

600 

1 

22 

15.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMBJ150CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15051 

600 

1 

22 

16.9 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMBG15C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14869 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBG15CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14870 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 


5 

5 

SMBJ15C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15053 

600 

1 

24 

14 

26.7 

43 

5 

10 

SMBJ15CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15054 

600 

1 

24 

15.4 

26.7 

38.9 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount BI-DIrectlonal TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-6 


http://www.microseml.com 








Surface Mount Mic msemi 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol- 

{+/.%) 

SMBG160C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14874 

600 

1 

26 

12.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMBG160CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14875 

600 

1 

26 

14.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMBJ160C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15058 

600 

1 

26 

12.4 

28.9 


5 

10 

SMBJ160CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



600 

1 

26 

14.2 

28.9 


5 

5 

SMBG16C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14877 

600 

1 

28 

12 

31.1 


5 

10 

SMBG16CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14878 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBJ16C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15061 

600 

1 

28 

12 

31.1 

50 

5 

10 

SMBJ16CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15062 

600 

1 

28 

13.2 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMBG170C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14882 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBG170CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14883 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMBJ170C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15066 

600 

1 

30 

11.2 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMBJ170CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15067 

600 

1 

30 

12.4 

33.3 

48.4 

5 

5 

SIVIBG17C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14885 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBG17CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14886 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBJ17C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15069 

600 

1 

33 

10.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMBJ17CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15070 

600 

1 

33 

11.3 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMBG18C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14889 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBG18CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14890 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBJ18C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15073 

600 

1 

36 

9.3 

40 

64.3 

5 

10 

SMBJ18CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15074 

600 

1 

36 

10.3 

40 

58.1 

5 

5 

SMBG20C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14893 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBG20CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14894 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBJ20C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15077 

600 

1 

40 

8.4 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMBJ20CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15078 

600 

1 

40 

9.3 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMBG22C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14897 

600 

1 

! 43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBG22CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

, 

14898 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMBJ22C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15081 

600 

1 

43 

7.8 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMBJ22CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


1 15082 

600 

1 

43 

8.6 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMBG24C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14901 

600 

1 

45 

7.5 1 

50 

80.3 

5 

10 

SMBG24CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14902 

600 

1 

45 

8.6 

50 

72.7 

5 

5 

SMBJ24C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15085 

600 

1 

45 

7.5 

50 

80.3 

5 

10 

SMBJ24CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15086 

600 

1 

45 

8.3 

50 

72.7 

5 

5 

SMBG26C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14905 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMBG26CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14906 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBJ26C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15089 

600 

1 

48 

7 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMBJ26CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15090 

600 

1 

48 

7.7 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMBG30C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14913 

600 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBG30CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14914 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBJ30C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15097 

MWM 

1 

51 

6.6 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMBJ30CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15098 

600 

1 

51 

7.3 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMBG33C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14917 

600 

1 

54 

6.2 

60 

96.3 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

MIcrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

1111 

lipec 

lllllllll 

Sheet ID 

iPpp ' 
(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBG33CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14918 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

5 

5 

SMBJ33C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15101 

600 

1 

54 

6.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMBJ33CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15102 

600 

1 

54 

6.9 

60 

87.1 

5 

5 

SMBG36C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14921 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBG36CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14922 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBJ36C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15105 

600 

1 

58 

5.8 

64.4 

103 

5 

10 

SMBJ36CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15106 

600 

1 

58 

6.4 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMBG45C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14933 

600 

1 

60 

5.6 

66.7 

107 

5 

10 

SMBG45CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14934 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBJ45C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15117 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

107 

5 

10 

SMBJ45CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15118 

600 

1 

60 

6.2 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMBG48C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14937 

600 

1 

64 

5.3 

71.1 

114 

5 

10 

SIVIBG48CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14938 

600 

1 

64 

5.8 

71.1 

103 

5 

5 

SMBJ48C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15195 

600 

1 

64 

5.3 

71.1 

114 

5 

10 

SMBJ48CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15196 

600 

1 

64 

5.8 

71.1 

103 

5 

5 

SMBG54C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14949 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBG54CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14950 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMBJ54C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15207 

600 

1 

70 

4.8 

77.8 

125 

5 

10 

SMBJ54CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15208 

600 

1 

70 

5.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMBG58C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14953 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBG58CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14954 

600 

1 

75 

4.9 

83.3 

121 

5 

5 

SMBJ58C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15211 

600 

1 

75 

4.5 

83.3 

134 

5 

10 

SMBJ58CA 

Scottsdale 

SMBJ I 

SM 


15212 

600 

1 

75 

4.9 

83.3 

121 

5 

5 

SMBG6.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14957 

600 

1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBG6.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14958 

600 

1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

SMBJ6.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15259 

600 

1 

78 

4.3 

86.7 

139 

5 

10 

SMBJ6.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15260 

600 

1 

78 

4.7 

86.7 

126 

5 

5 

SMBG64C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14969 

600 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

5 

10 

SIVIBG64CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14970 

600 

1 

85 

4.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMBJ64C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15271 

600 

1 

85 

3.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMBJ64CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15272 

600 

1 

85 

4.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMBG7.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14977 

600 

1 

90 

3.8 

100 

160 

5 

10 

SMBG7.5CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14978 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 

5 

SMBJ7.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15279 

600 

1 

90 

3.8 

100 

160 

5 

10 

SMBJ7.5CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15280 

600 

1 

90 

4.1 

100 

146 

5 

5 

SMBG70C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14981 

600 

1 

100 

3.4 

111 

179 

5 

10 

SMBG70CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14982 

600 

1 

100 

3.7 

111 

162 

5 

5 

SMBG78C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14989 

600 

1 

110 

3 

122 

196 

5 

10 

SMBG78CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14990 

600 

1 

■lEI 


122 

E¥FM 

5 

5 

SMBG8.5C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14997 

600 

1 



133 

214 

5 

10 

SMBG8.5CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14998 

600 

1 

120 

3.1 

133 

193 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount BI-DIrectional TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) lO/IOOOusec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

MicrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

>pp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol, 

{+/.%) 

SMBG9.0C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15005 

600 

1 

130 

26.6 

144 

231 

5 

10 

SMBG9.0CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


15006 

600 

1 

130 

2.9 

144 

209 

5 

5 

SMBG10C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14833 

600 

1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBG10CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14834 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

SMBJ10C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15017 

600 

1 

150 

2.2 

167 

268 

5 

10 

SMBJ10CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15018 

600 

1 

150 

2.5 

167 

243 

5 

5 

SMBG11C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14841 

600 

1 

160 

2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBG11CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14842 

600 

1 

160 

2.3 

178 

259 

5 

5 

SMBJ11C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15025 

600 

1 

160 

2.1 

178 

287 

5 

10 

SMBJ11CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15026 

600 

1 

160 

2.3 

178 

259 

5 

5 

SMBG12C 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14849 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBG12CA 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


14850 

600 

1 

170 

2.2 

189 

275 

5 

5 

SI\/1BJ12C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15033 

600 

1 

170 

2 

189 

304 

5 

10 

SMBJ12CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15034 

600 

1 

170 

2.2 

189 

275 

5 

5 

EPS5SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6539 

1000 

1 

5 

89.4 





EPS8SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6541 

1000 

1 

8 

62.1 





UPT8B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22001 

1000 

1 

8 

62.1 

9 

13.7 

2 


EPS12SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6525 

1000 

1 

12 

40.3 





UPT12B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22002 

1000 

1 

12 

40.3 

13.8 

21.6 

1 


EPS15SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6527 

1000 

1 

15 

33.9 





UPT15 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22003 

1000 

1 

15 

33.9 

16.7 

26 

1 


EPS17SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6529 i 

1000 

1 

17 

30.8 





UPT17B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22004 

1000 

1 

17 

30.8 

19 

29.2 

1 


EPS24SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6531 

1000 

1 

24 

22 





UPT24B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22005 

1000 

1 

24 

22 

28.4 

43.2 

1 


EPS28SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6533 

1000 

1 

28 

19.2 





UPT28B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22006 

1000 

1 

28 

19.2 

31 

47.8 

1 


EPS33SM 

Watertown 

A SQ. MELF 

SM 


6535 

1000 

1 

33 

16.4 





UPT33B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22007 

1000 

1 

33 

16.4 

36.8 

56.7 

1 


EPS48SM 

Watertown 

ASQ. MELF 

SM 


6537 

1000 

1 

48 

11.2 





UPT48B 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


22008 

1000 

1 

48 

11.2 

54 

84.3 

1 


SMCG28C 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15395 

1500 

1 

5 

156.2 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCG28CA 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15396 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMCJ28C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15579 

1500 

1 

5 

156.2 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMCJ28CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15580 

1500 

1 

5 

163 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMCG40C 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15411 

1500 

1 

6 

131.6 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCG40CA 

Scottsdale 

SMOG 

SM 


15412 

1500 

1 

6 

145.6 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMCJ40C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15595 

1500 

1 

6 

131.6 

6.67 

11.4 

1000 

10 

SMCJ40CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15596 

1500 

1 

6 

145.6 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMCG43C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15415 

1500 

1 


122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCG43CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15416 

1500 

1 

6.5 

133.9 

7.22 

11.2 

500 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


ilfiiii 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

Spec 

l|||||{ai;| 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

SiSiiS 

Ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

-1 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJ43C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15599 

1500 

1 

6.5 

122 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMCJ43CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15600 

1500 

1 

6.5 

133.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMCG5.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15427 

1500 

1 

7 

112.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCG5.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15428 

1500 

1 

7 

125 

7.78 

12 

200 

5 

SMCJ5.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15611 

1500 

1 

7 

112.8 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMCJ5.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15612 

1500 

1 

7 

125 

7.78 


BgitiB 

5 

SMCG51C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15431 

1500 

1 

7.5 

104.9 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCG51CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15432 

1500 

1 

7.5 

116.3 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMCJ51C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15615 

1500 

1 

7.5 

104.9 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMCJ51CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15616 

1500 

1 

7.5 

116.3 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMCG6.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15447 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCG6.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15448 

1500 

1 

8 

110.3 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMCJ6.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15631 

1500 

1 

8 

100 

8.89 

15 

50 

10 

SMCJ6.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15632 

1500 

1 

8 

110.3 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMCG60C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15451 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMCG60CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15452 

1500 

1 

8.5 

104.2 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMCJ60C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15635 

1500 

1 

8.5 

94.3 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMCJ60CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15636 

1500 

1 

8.5 

104.2 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMCG7.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15459 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCG7.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15460 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

SMCJ7.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15643 

1500 

1 

9 

88.7 

10 

16.9 

10 

10 

SMCJ7.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15644 

1500 

1 

9 

97.4 

10 

15.4 

10 

5 

SMBJ75C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15287 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMBJ75CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15288 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMCG75C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15471 

1500 

1 

10 

79.8 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCG75CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15472 

1500 

1 

10 

88.2 

11.1 

17 

5 

5 

SMBJ8.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15295 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMBJ8.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 1 


15296 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCG8.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15479 

1500 

1 

11 

74.6 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCG8.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15480 

1500 

1 

11 

82.4 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMBJ85C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15303 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMBJ85CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15304 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMCG85C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15487 

1500 

1 

12 

68.2 

13.3 

22 

5 

10 

SMCG85CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15488 

1500 

1 

12 

75.3 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMBJ90C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15311 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMBJ90CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15312 

1500 

1 

13 

69.7 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMCG90C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


154951 

1500 

1 

13 

63 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMCG90CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15496 

1500 

1 

13 

69.7 

BEli 

21.5 

5 

5 

SMCG100C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15316 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMCG100CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15317 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMCJ100C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15500 

1500 

1 

14 

58.1 

15.6 

25.8 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directionai TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Surface Mount Mic rosemi 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

, ' 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

■JD";;': 

(uA) 

Tol, 

(+/-%) 

SMCJ100CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15501 

1500 

1 

14 

64.7 

15.6 


5 

5 

SMCG110C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15324 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 


5 

10 

SMCG110CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15325 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCJ110C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15508 

1500 

1 

15 

55.8 

16.7 


5 

10 

SMCJ110CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 

1 15509 

1500 

1 

15 

61.5 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMCG120C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15332 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCG120CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15333 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

SMCJ120C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15516 

1500 

1 

16 

52.1 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMCJ120CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15517 

1500 

1 

16 

57.7 

17.8 

26 

5 

5 

SMCG130C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15340 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMCG130CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15341 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCJ130C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15524 

1500 

1 

17 

49.2 

18.9 

30.5 

5 

10 

SIVICJ130CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15525 

1500 

1 

17 

53.3 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMCG13C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15343 

1500 

1 

18 

46.6 

20 

32.2 

5 

10 

SIVICG13CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15344 

1500 

1 

18 

51.4 

20 

29.2 

5 

5 

SMCJ13C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15527 

1500 

1 

18 

46.6 

w 

32.2 

5 

10 

SMCJ13CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15528 

1500 

1 


51.4 

20 

29.2 

5 

5 

SMCG14C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15347 

1500 

1 

20 

41.9 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMCG14CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15348 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMCJ14C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15531 

iMI 

1 

20 

41.9 

22.2 


5 

10 

SMCJ14CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM j 


15532 

1500 

1 

20 

46.3 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMCG150C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15352 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCGISOCA 

Scottsdale | 

SMCG 

SM 


15353 

1500 

1 

22 

42.2 

24.4 

35.5 

5 I 

5 

SMCJ150C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15536 

1500 

1 

22 

38.1 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMCJ150CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15537 

1500 

1 

22 

! 42.2 

24.4 

35.5 

5 

5 

SIVICG15C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15355 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCG15CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15356 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMCJ15C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15539 

1500 

1 

24 

34.9 

26.7 

43 

5 

10 

SMCJ15CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15540 

1500 

1 

24 

38.6 

26.7 

38.9 

I 5 

5 

SMCG160C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15360 

1500 

1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCG160CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15361 

1500 

1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMCJ160C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15544 

1500 

1 

26 

32.2 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMCJ160CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15545 

1500 

1 

26 

35.6 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMCG16C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15363 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCG16CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15364 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMCJ16C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15547 

1500 

1 

28 

30 

31.1 

50 

5 

10 

SMCJ16CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15548 

1500 

1 

28 

33 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMCG170C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15368 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCG170CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15369 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMCJ170C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15552 

1500 

1 

30 

28 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMCJ170CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15553 

1500 

1 

30 

31 

33.3 

48.4 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

iliii 

|ipi|l 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Mlill 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

M&S 

(V) 

ID 

(uA) 


SMCG17C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15371 

1500 

1 

33 

25.2 

36.7 

59 

5 

10 

SMCG17CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15372 


1 

33 

28.1 

36.7 


5 

5 

SMCJ17C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15555 

IBI 

1 

33 

25.2 

36.7 

l59 

5 

10 

SMCJ17CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15556 

1500 

1 

33 

28.1 

36.7 


5 

5 

SMCG18C 

Scottsdale 

SMCG 



15375 


1 

36 

23.3 

40 


5 

10 

SMCG18CA 

Scottsdale 

SMCG 



15376 


1 

36 

25.8 

40 


5 

5 

SMCJ18C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15559 

1500 

1 

36 

23.3 

40 


5 

10 

SMCJ18CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15560 

1500 

1 

36 

25.8 

40 

58.1 

5 

5 

SMCG20C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15379 

1500 

1 

40 

21 

44.4 


5 

10 

SMCG20CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15380 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 


5 

5 

SMCJ20C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15563 

1500 

1 

40 

21 

44.4 

BQ 

EM 

■El 

SMCJ20CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15564 

1500 

1 

40 

23.2 

44.4 




SMCG22C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15383 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMCG22CA 

Scottsdale 

SMCG 



15384 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

EM 

MM 

SMCJ22C 

Scottsdale 

SMCJ 



15567 

1500 

1 

43 

19.6 

47.8 

76.7 

EM 


SMCJ22CA 

Scottsdale 


SM 


15568 

1500 

1 

43 

21.6 

47.8 

69.4 

EM 

EEM 

SMCG24C 

Scottsdale 




15387 

1500 

1 

45 

18.7 

50 

80.3 

5 

10 

SMCG24CA 

Scottsdale 


SM 


15388 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

EE 

5 

5 

SIVICJ24C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15571 

1500 

1 

mm 

18.7 

50 

USB 

5 

10 

SMCJ24CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15572 

1500 

1 

45 

20.6 

50 

72.7 

5 

5 

SMCG26C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15391 

1500 

1 

48 

Mm 

MClci 

85.5 

5 

10 

SMCG26CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15392 

1500 

1. 

48 

iEgl 


77.4 

5 

5 

SMCJ26C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15575 

1500 

1 

48 

ma 


85.5 

5 

10 

SMCJ26CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15576 

1500 

1 

48 

iEgj 

SB 

77.4 

5 

5 

SIV1CG30C 

Scottsdale 

SMCG 




mmm 

1 

mm 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCG30CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15400 

1^ 

1 

51 

18.2 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMCJ30C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15583 

1500 

1 

51 

18.5 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMCJ30CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15584 

1500 

1 

51 

18.2 

56.7 

iEEl 

5 

5 

SMCG33C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15403 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

EliEI 

SMCG33CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15404 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

87.1 

5 

_ 5 

SMCJ33C 

Scottsdale I 

SMCJ 

SM 


15587 

1500 

1 

54 

15.6 

60 

96.3 

5 

ETMI 

SMCJ33CA 

Scottsdale 1 

SMCJ 

SM 


15588 

1500 

1 

54 

17.2 

60 

EOT 

5 

5 

SMCG36C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15407 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

1^ 

wm 

10 

SMCG36CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15408 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

iifciJ 

5 

5 

SMCJ36C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15591 

1500 

1 

58 

14.6 

64.4 

KPRl 

5 

10 

SMCJ36CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15592 

1500 

1 

58 

16 

64.4 

lijcksi 

5 

5 

SMCG45C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15419 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

EOT 

wm 

10 

SMCG45CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15420 

1500 

1 

60 

15.5 

66.7 

EISEi 


5 

SMCJ45C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15603 

1500 

1 

60 

14 

66.7 

EOT 

5 

10 

SMCJ45CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15604 

wm 

1 


11^ 

lEga 


5 

5 

SMCG48C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15423 

1500 

1 


BlcH 

lEai 


5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi<Directlonal TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-12 


http://www.miicrosemi.com 





































Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number , 

Microsemi 
Division , 

Package 

Outline 

Typ® 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 


(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCG48CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15424 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SMCJ48C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15607 

1500 

1 

64 

13.2 

71.1 

114 

5 

10 

SMCJ48CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15608 

1500 

1 

64 

14.6 

71.1 

103 

5 

5 

SMCG54C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15435 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SMCG54CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15436 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCJ54C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15619 

1500 

1 

70 

12 

77.8 

125 

5 

10 

SMCJ54CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15620 

1500 

1 

70 

13.3 

77.8 

113 

5 

5 

SMCG58C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15439 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCG58CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15440 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SIVICJ58C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15623 

1500 

1 

75 

11.2 

83.3 

134 

5 

10 

SMCJ58CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15624 

1500 

1 

75 

12.4 

83.3 

121 

5 

5 

SMCG6.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15443 

1500 

1 

78 

10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SIVICG6.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15444 

1500 

1 

78 

11.4 



5 

5 

SMCJ6.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15627 

1500 

1 


10.8 

86.7 

139 

5 

10 

SMCJ6.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15628 

1500 

1 

78 

11.4 

86.7 

126 

5 

5 

SMCG64C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15455 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SMCG64CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15456 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SIVICJ64C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15639 

1500 

1 

85 

9.9 

94.4 

151 

5 

10 

SIVICJ64CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15640 

1500 

1 

85 

10.4 

94.4 

137 

5 

5 

SMCG7.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


154631 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCG7.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15464 

1500 

1 

90 

10.3 

'100 

146 

5 

5 

SMCJ7.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15647 

1500 

1 

90 

9.4 

100 

160 

5 

10 

SMCJ7.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15648 

1500 

1 

90 

10.3 

100 

146 

5 

5 

SMBJ70C 

1 Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15283 

1500 1 

1 

100 

8.4 

111 

179 

5 

10 

SMBJ70CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15284 

1500 

1 

100 

9.3 

111 

162 

5 

5 

SMCG70C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15467 

1500 

1 


EO 

111 

179 

5 

10 

SMCG70CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15468 

1500 

1 

KWil 

glcl 

111 

162 

5 

5 

SMBJ78C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15291 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMBJ78CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15292 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

SMCG78C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15475 

1500 

1 

110 

7.7 

122 

196 

5 

10 

SMCG78CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15476 

1500 

1 

110 

8.4 

122 

177 

5 

5 

SMBJ8.5C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15299 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMBJ8.5CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15300 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

SMCG8.5C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15483 

1500 

1 

120 

7 

133 

214 

5 

10 

SMCG8.5CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15484 

1500 

1 

120 

7.8 

133 

193 

5 

5 

SMBJ9.0C 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15307 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMBJ9.0CA 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15308 

1500 

1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SMCG9.0C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15491 

1500 

1 

130 

6.5 

144 

231 

5 

10 

SMCG9.0CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15492 

1500 1 1 

130 

7.2 

144 

209 

5 

5 

SMCG10C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15319 

1500 

1 

150 

5.6 

167 

268 

5 

10 

SMCG10CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15320 

1500 

1 

150 

6.2 

167 

243 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-13 


http://wvvw.microseml.com 











Micmsemi 


TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


- 


ilii!': ■ 

Microsemi ^ 
Division 

||lSpdkag^g| 

Outline 

Type 

ilil 

Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

IKS 

(V) 

ID 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMCJ10C 

Scottsdale 


SM 


15503 

1500 

1 

150 

5.6 

1^ 


5 

10 

SMCJ10CA 

Scottsdale 


SM 


15504 

1500 

1 

150 

6.2 


Bgicl 

5 

5 

SMCG11C 

Scottsdale 


SM 


15327 

1500 

1 

160 

5.2 



5 

10 

SMCG11CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15328 

1500 

1 

160 

5.8 



5 

5 

SMCJ11C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15511 

1500 

1 

160 

5.2 

178 


5 

10 

SMCJIICA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15512 

1500 

1 

160 

5.8 

178 

259 

5 

5 

SMCG12C 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15335 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCG12CA 

Scottsdale 

SMCG 

SM 


15336 

1500 

1 

170 

5.5 

189 

275 

5 

5 

SMCJ12C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15519 

1500 

1 

170 

4.9 

189 

304 

5 

10 

SMCJ12CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15520 

1500 

1 

170 

5.5 

189 


5 

5 

SMLG28C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15779 

3000 

1 

5 

312.5 

6.4 


1000 

10 

SMLG28CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15780 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLJ28C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15963 

3000 

1 

5 

312.5 

6.4 

9.6 

1000 

10 

SMU28CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15964 

3000 

1 

5 

326 

6.4 

9.2 

1000 

5 

SMLG40C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15795 

3000 

1 

6 

263.2 

6.67 

inn 


10 

SMLG40CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15796 

3000 

1 

6 

291.3 

6.67 

BBIci 


5 

SMLJ40C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15979 

3000 

1 

6 

263.2 

6.67 

ngi 


10 

SMLJ40CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15980 

3000 

1 

6 

291.3 

6.67 

10.3 

1000 

5 

SMLG43C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15799 

3000 

1 

6.5 

243.9 

7.22 

BBRi 


10 

SMLG43CA 

Scottsdale 


SM 


15800 

3000 

1 

6.5 

267.9 

7.22 

11.2 

500 

5 

SMU43C 

Scottsdale 

esbhh 

SM 


15983 

3000 

1 

6.5 

243.9 

7.22 

12.3 

500 

10 

SMLJ43CA 

Scottsdale 

essbmkm 

SM 


159841 

3000 

1 

6.5 

267.9 

7.22 

nn 

500 

5 

SMLG5.0C 

Scottsdale 


SM 


15811 

3000 

1 

7 

225.6 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLG5.0CA 

Scottsdale 


SM 


15812 

3000 

1 

7 

250 

7.78 

12 

200 

5 

SMLJS.OC 

Scottsdale 

bshhi 

SM 


15995 

3000 

1 

7 

225.6 

7.78 

13.3 

200 

10 

SMLJ5.0CA 

Scottsdale 

emsmkm 

SM 


15996 

3000 

1 


K5?tB 


mm 

200 

5 

SMLG51C 

Scottsdale 

SiSISH 

SM 


15815 

3000 

1 

7.5 

209.8 

8.33 

14.3 

100 

10 

SMLG51CA 

Scottsdale 


SM 

i 

15816 

3000 

1 

7.5 

232.6 

8.33 

12.9 

100 

5 

SMLJ51C 

Scottsdale 


SM 

1 

15999 

3000 

1 

7.5 

209.8 

8.33 

14.3 

100 

1 10 

SIVILJ51CA 

Scottsdale 

esssmkm 

SM 


16000 

3000 

1 

7.5 

232.6 

8.33 

12.9 

100 

- 5 

SMLJ8.0C 

Scottsdale 

ebbmkm 

SM 


16047 

3000 

1 

8 

200 




10 

SMLJ8.0CA 

Scottsdale 

BOSH 

SM 


16048 

3000 

1 

8 

220.6 




5 

SMLG6.5C 

Scottsdale 

ESISHI 

SM 


15831 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

mm 

50 

10 

SMLG6.5CA 

Scottsdale 


SM 


15832 

3000 

1 

8 

220.6 

8.89 

IBS 


5 

SMLJ6.5C 

Scottsdale 

SSlllMBi 

SM 


16015 

3000 

1 

8 

200 

8.89 

15 

50 

10 

SMLJ6.5CA 

Scottsdale 


SM 


16016 

3000 

1 

8 

220.6 

8.89 

13.6 

50 

5 

SMLJ8.5C 

Scottsdale 


SM 


16051 

3000 

1 

8.5 

188.6 




10 

SMLJ8.5CA 

Scottsdale 


SM 


16052 

3000 

1 

8.5 

208.4 




5 

SMLG60C 

Scottsdale 


EH 


15835 

*n!inh 

1 

8.5 

188.6 

9.44 

15.9 

25 

10 

SMLG60CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 




1 

8.5 

208.4 



25 

5 

SMLJ60C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16019 

3000 

1 

8.5 

188.6 

iiggi 

15.9 

25 

10 


Section Organization: Surface Mount BI-DIrectlonal TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 10/1Q00usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-14 


http://vwvw.microseml.com 













































Surface Mount Mic msemi 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package Type 
Outline 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

Ipp 

(A) 

vVBR' 

(V) 


(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLJ60CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16020 

3000 

1 

8.5 

208.4 

9.44 

14.4 

25 

5 

SMLJ9.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16059 

3000 

1 

9 

177.4 




10 

SMLJ9.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16060 

3000 

1 

9 

194.8 




5 

SMLG7.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15843 

3000 

1 

9 

177.4 

10 

16.9 

10 

10 

SMLG7.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15844 

3000 

1 

9 

194.8 

10 

1534 

10 

5 

SMLJ7.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16027 

3000 

1 

9 

177.4 

10 

16.9 

10 

10 

SMLJ7.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16028 

3000 

1 

9 

194.8 

10 

1534 

10 

5 

SMCJ75C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15655 

3000 

1 

10 

159.6 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMCJ75CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15656 

3000 

1 

10 

176.4 

11.1 

17 

5 

5 

SMLG75C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15855 

3000 

1 

10 

159.6 

11.1 

18.8 

5 

10 

SMLG75CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15856 

3000 

1 

10 

176.4 

11.1 

17 

5 

5 

SMCJ8.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15663 

3000 

1 

11 

149.2 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMCJ8.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15664 

3000 

1 

11 

164.8 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMLG8.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15863 

3000 

1 

11 

149.2 

12.2 

20.1 

5 

10 

SMLG8.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15864 

3000 

1 

11 

164.8 

12.2 

18.2 

5 

5 

SMCJ85C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15671 

3000 

1 

12 

136.4 

13.3 

22 

5 

10 

SMCJ85CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15672 

3000 

1 

12 

150.6 

13.3 

19.9 

5 

5 

SMLG85C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15871 

3000 

1 

12 

136.4 

13.3 

22 

5 

10 

SMLG85CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15872 

3000 

1 

12 

150.6 

13.3 

19.9 

5 

5 

S1VICJ90C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15679 

3000 

1 

13 

126 

14.4 


5 

10 

SMCJ90CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15680 

3000 

1 

13 

139.4 

14.4 

21.5 

5 

5 

SiVILG90C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15879 

3000 

1 

13 

126 

14.4 

23.8 

5 

10 

SMLG90CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15880 

3000 

1 

13 

139.4 

14.4 

21.5 

5 

5 

SMLG100C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15700 

3000 

1 

14 

116.2 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLG100CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15701 

3000 

1 

14 

129.4 

15.6 1 

23.2 

5 

5 

SMLJ100C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15884 

3000 

1 

14 

116.2 

15.6 

25.8 

5 

10 

SMLJ100CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15885 

3000 

1 

14 

129.4 

15.6 

23.2 

5 

5 

SMLG110C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15708 

3000 

1 

15 

111.6 

16.7 

26.9 

5 

10 

SMLG110CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15709 

3000 

1 

15 

123 

1 16.7 

24.4 

5 

5 

SMLJ110C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15892 

3000 

1 

15 

111.6 

1 16.7 

26.9 

5 

10 

SMLJ110CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15893 

3000 

1 

15 

123 

16.7 

24.4 

5 

5 

SMLG120C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15716 

3000 

1 

16 

104.2 

17.8 

28.8 

1 5 

10 

SMLG120CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15717 

3000 

1 

16 

115.4 

17.8 

26 

5 

5 

SMLJ120C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15900 

3000 

1 

16 

104.2 

17.8 

28.8 

5 

10 

SMLJ120CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15901 

3000 

1 

16 

115.4 

17.8 

26 

5 

5 

SMLG130C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15724 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMLG130CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15725 

3000 

1 

17 

106.6 

18.9 

27.6 

5 

5 

SMLJ130C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15908 

3000 

1 

17 

98.4 

18.9 

30.5 

5 

10 

SMLJ130CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15909 

3000 

1 

17 

106.6 

18.9 


5 

5 

SMLG13C 

Scottsdale 


SM 


15727 

3000 1 1 

mm 




5 

10 

SMLG13CA 

Scottsdale 

^SSSSKKM 

SM 


15728 

3000 i 

■Qi 

102.8 

20 


5 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-15 


http://www.microsemi.com 










TSB 


Surface Mount Mic rosemi 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

; Mil 
Spec 

'lIDalilll 

Sheet ID 

SMI 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

Vc 

(V) 

ID 

(uA) 

ToL 

(+/-%) 

SMLJ13C 

Scottsdale 


SM 


15911 

3000 

1 

18 

93.2 

20 

32.2 

5 

10 

SMLJ13CA 

Scottsdale 


SM 


15912 

3000 

1 

18 

102.8 

20 

29.2 

5 

5 

SMLG14C 

Scottsdale 


SM 


15731 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMLG14CA 

Scottsdale 


SM 


15732 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLJ14C 

Scottsdale 


SM 


15915 

3000 

1 

20 

83.8 

22.2 

35.8 

5 

10 

SMU14CA 

Scottsdale 


SM 


15916 

3000 

1 

20 

92.6 

22.2 

32.4 

5 

5 

SMLG150C 

Scottsdale 


SM 


15736 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLG150CA 

Scottsdale 


SM 


15737 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLJ150C 

Scottsdale 


SM 


15920 

3000 

1 

22 

76.2 

24.4 

39.4 

5 

10 

SMLJ150CA 

Scottsdale 


SM 


15921 

3000 

1 

22 

84.4 

24.4 

35.5 

5 

5 

SMLG15C 

Scottsdale 


SM 


15739 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLG15CA 

Scottsdale 


SM 


15740 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLJ15C 

Scottsdale 


SM 


15923 

3000 

1 

24 

69.8 

26.7 

43 

5 

10 

SMLJ15CA 

Scottsdale 


SM 


15924 

3000 

1 

24 

77.2 

26.7 

38.9 

5 

5 

SMLG160C 

Scottsdale 


SM 


15744 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLG160CA 

Scottsdale 


SM 


15745 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLJ160C 

Scottsdale 


SM 


15928 

3000 

1 

26 

64.4 

28.9 

46.6 

5 

10 

SMLJ160CA 

Scottsdale 


SM 


15929 

3000 

1 

26 

71.2 

28.9 

42.1 

5 

5 

SMLG16C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 

1 

15747 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMLG16CA 

Scottsdale 

SMLG 

1 SM 

1 

15748 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 ■ 

SMLJ16C 

Scottsdale 

SMLJ 

1 SM 

I 

15931 

3000 

1 

28 

60 

31.1 

50 

5 

10 

SMU16CA 

Scottsdale 

SMLJ 

i SM 


15932 

3000 

1 

28 

66 

31.1 

45.4 

5 

5 

SMLG170C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15752 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

53.5 

5 

10 

SMLG170CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15753 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLJ170C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15936 

3000 

1 

30 

56 

33.3 

ms 

5 

10 

SMU170CA 

Scottsdale 

SMLJ 

1 SM 


15937 

3000 

1 

30 

62 

33.3 

48.4 

5 

5 

SMLG17C 

Scottsdale 

SMLG 

1 SM 


15755 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLG17CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15756 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLJ17C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15939 

3000 

1 

33 

50.4 

36.7 

59 

5 

10 

SMLJ17CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15940 

3000 

1 

33 

56.2 

36.7 

53.3 

5 

5 

SMLG18C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15759 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMLG18CA 

Scottsdale 


SM 


15760 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMU18C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15943 

3000 

1 

36 

46.6 

40 

64.3 

5 

10 

SMLJ18CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15944 

3000 

1 

36 

51.6 

40 

58.1 

5 

5 

SMLG20C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15763 

3000 

1 

40 

39.2 

44.4 

71.4 

5 

10 

SMLG20CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15764 

3000 

1 

40 

43.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLJ20C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15947 

3000 

1 

40 

39.2 

44.4 

71.4 

5 

mm 

SMLJ20CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15948 

3000 

1 

40 

43.2 

44.4 

64.5 

5 

5 

SMLG22C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15767 

3000 

1 

43 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 

SMLG22CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15768 

3000 

1 

43 

43.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMLJ22C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15951 

3000 

1 

43 

39.2 

47.8 

76.7 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi'Directionai TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-16 


http://vwvw.microsemi.com 











Micmsemi 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Ppp 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V) 

(V) 

(uA) 

Tol. 

{+/-%) 

SMLJ22CA 

Scottsdale 


SM 


15952 

3000 

1 

43 

43.2 

47.8 

69.4 

5 

5 

SMLG24C 

Scottsdale 


SM 


15771 

3000 

1 

45 

37.4 

50 

80.3 

5 

10 

SMLG24CA 

Scottsdale 


SM 


15772 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMLJ24C 

Scottsdale 


SM 


15955 

3000 

1 

45 

37.4 

50 

80.3 

5 

10 

SMLJ24CA 

Scottsdale 


SM 


15956 

3000 

1 

45 

41.2 

50 

72.7 

5 

5 

SMLG26C 

Scottsdale 


SM 


15775 


1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMLG26CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15776 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLJ26C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15959 

3000 

1 

48 

35 

53.3 

85.5 

5 

10 

SMLJ26CA 

Scottsdale 

SMU 

SM 


15960 

3000 

1 

48 

38.8 

53.3 

77.4 

5 

5 

SMLG30C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15783 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLG30CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15784 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLJ30C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15967 

3000 

1 

51 

37 

56.7 

91.1 

5 

10 

SMLJ30CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15968 

3000 

1 

51 

36.4 

56.7 

82.4 

5 

5 

SMLG33C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15787 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMLG33CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15788 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

87.1 

5 

5 

SMLJ33C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15971 

3000 

1 

54 

31.2 

60 

96.3 

5 

10 

SMLJ33CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15972 

3000 

1 

54 

34.4 

60 

87.1 

5 

5 

SMLG36C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15791 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SMLG36CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15792 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

SMLJ36C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15975 

3000 

1 

58 

39.2 

64.4 

103 

5 

10 

SMLJ36CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15976 

3000 

1 

58 

32 

64.4 

93.6 

5 

5 

S1VILG45C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15803 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLG45CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15804 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLJ45C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15987 

3000 

1 

60 

28 

66.7 

107 

5 

10 

SMLJ45CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


j 15988 

3000 

1 

60 

31 

66.7 

96.8 

5 

5 

SMLG48C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15807 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLG48CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15808 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLJ48C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15991 

3000 

1 

64 

26.4 

71.1 

114 

5 

10 

SMLJ48CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


i 15992 

3000 

1 

64 

29.2 

71.1 

103 

5 

5 

SMLJ70C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16035 

3000 

1 

70 

24 




10 

SMLJ70CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16036 

3000 

1 

70 

26.6 




5 

SMLG54C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15819 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLG54CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15820 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLJ54C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16003 

3000 

1 

70 

24 

77.8 

125 

5 

10 

SMLJ54CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16004 

3000 

1 

70 

26.6 

77.8 

113 

5 

5 

SMLJ75C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16039 

3000 

1 

75 

22.4 




10 

SMLJ75CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16040 

3000 

1 

75 

24.8 




5 

SMLG58C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15823 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLG58CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15824 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 

121 

5 

5 

SMU58C 

Scottsdale 

ISMLJ 

SM 


16007 

3000 

1 

75 

22.4 

83.3 

134 

5 

10 

SMLJ58CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16008 

3000 

1 

75 

24.8 

83.3 


5 

5 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directional TVS Parametric Section Is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-17 


http://vvww.microsemi.com 







TSB 


Surface Mount 

Bi-Directional TVS 



Microseml 

Division 

Package 

Outline 

Hil 

||i|iitl 

:}§pec;:: 

Data 
Sheet ID 

lipPi 

(W) 

Pulse 

Type 

Vwm 

(V) 

ipp 

(A) 

VBR 

(V), 

IffiF 

(V) 

-I 

ToL 

(+/.%) 

SMLJ78C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16043 

3000 

1 

78 

21.6 




10 

SMLJ78CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16044 

3000 

1 

78 

22.8 




5 

SMLG6.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15827 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMLG6.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15828 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ6.0C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16011 

3000 

1 

78 

21.6 

86.7 

139 

5 

10 

SMU6.0CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16012 

3000 

1 

78 

22.8 

86.7 

126 

5 

5 

SMLJ85C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16055 

3000 

1 

85 

19.8 




10 

SMLJ85CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16056 

3000 

1 

85 

20.8 




5 

SMLG64C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15839 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLG64CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15840 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ64C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16023 

3000 

1 

85 

19.8 

94.4 

151 

5 

10 

SMLJ64CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16024 

3000 

1 

85 

20.8 

94.4 

137 

5 

5 

SMLJ90C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16063 

3000 

1 

90 

18.8 




10 

SMLJ90CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16064 

3000 

1 

90 

20.6 




5 

SMLG7.5C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15847 

3000 

1 

90 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLG7.5CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15848 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMLJ7.5C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16031 

3000 

1 

90 

18.8 

100 

160 

5 

10 

SMLJ7.5CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


16032 

3000 

1 

90 

20.6 

100 

146 

5 

5 

SMCJ70C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15651 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMCJ70CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15652 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMLG70C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15851 

3000 

1 

100 

16.8 

111 

179 

5 

10 

SMLG70CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15852 

3000 

1 

100 

18.6 

111 

162 

5 

5 

SMCJ78C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15659 

3000 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMCJ78CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15660 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMLG78C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15859 

3000 

1 

110 

15.4 

122 

196 

5 

10 

SMLG78CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15860 

3000 

1 

110 

16.8 

122 

177 

5 

5 

SMCJ8.5C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15667 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SMCJ8.5CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15668 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMLG8.5C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15867 

3000 

1 

120 

14 

133 

214 

5 

10 

SMLG8.5CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15868 

3000 

1 

120 

15.6 

133 

193 

5 

5 

SMCJ9.0C 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15675 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMCJ9.0CA 

Scottsdale 

SMCJ 

SM 


15676 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG9.0C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15875 

3000 

1 

130 

13 

144 

231 

5 

10 

SMLG9.0CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15876 

3000 

1 

130 

14.4 

144 

209 

5 

5 

SMLG10C 

Scottsdale 

SMLG 

; SM 


15703 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLG10CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15704 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLJ10C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15887 

3000 

1 

150 

11.2 

167 

268 

5 

10 

SMLJ10CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15888 

3000 

1 

150 

12.4 

167 

243 

5 

5 

SMLG11C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15711 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 

SMLG11CA 

Scottsdale 

SMLG 

1 SM 


15712 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLJ11C 

Scottsdale 

SMLJ 

1 SM 


15895 

3000 

1 

160 

10.4 

178 

287 

5 

10 


Section Organization: Surface Mount Bi-Directionai TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), foiiowed by ascending Vwm (voits) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting Microseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-18 


http://www.mlcrosemi.com 






Surface Mount Mic msemi 

Bi-Directional TVS 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Sheet ID 

-ppp 

(W) 

v'^'- 


Vwm 

tpp 

(A) 

VBR 

(V) 

.(V);- 

Jb'--:' 

(uA) 

Tol. 

(+/-%) 

SMLJIICA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15896 

3000 

1 

160 

11.6 

178 

259 

5 

5 

SMLG12C 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15719 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SMLG12CA 

Scottsdale 

SMLG 

SM 


15720 

3000 

1 

170 

11 

189 

275 

5 

5 

SMLJ12C 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15903 

3000 

1 

170 

9.8 

189 

304 

5 

10 

SMLJ12CA 

Scottsdale 

SMLJ 

SM 


15904 

3000 

1 

170 

11 

189 


5 

5 

1N6723 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24166 

5000 


7.2 

370 

9 

Bicia 

500 


1N6724 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24167 

5000 




12 

18 

100 


1N6725 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24168 

5000 


13.6 

196 

17 

25.5 

50 


1N6726 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24169 

5000 


mm 




50 


1N6728 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 

i 

24170 

5000 


24 

111 

30 

45 

50 


1N6729 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24171 

5000 


32 

83 

40 

60 

50 


1N6730 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24172 

5000 


48 

56 

60 

90 

50 


1N6731 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24173 

5000 


64 

42 

80 

120 

50 


1N6732 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24174 

5000 


80 

33 

100 

150 

50 


1N6733 

Santa Ana 

Sluggerl 

SM 


24175 

5000 


160 

17 

200 

300 

50 



Section Organization: Surface Mount BI*Dlrectional TVS Parametric Section is organized by ascending Ppp (watts), followed by ascending Vwm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 1) 10/1000usec, 2) 8/20 usee, or 3) 150 nsec 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSB 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSB-19 


http://www.microseml.com 
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Surface Mount 

Thyristor Surge Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

Ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(V) 

IDRM 

max 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TSMBG0505C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16508 


50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSMBJ0505C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16534 


50 

5 

60 

100 

4 

30 

200 

TSIVIBG0506C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16509 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSMBJ0506C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16535 

50 

60 

5 

70 

110 

4 

30 

200 

TSMBG0507C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16510 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSMBJ0507C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16536 

50 

70 

5 

85 

145 

4 

30 

200 

TSMBG0509C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16511 

50 

90 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSMBJ0509C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16537 

50 

90 

5 

115 

185 

4 

30 

200 

TSMBG0510C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16512 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSMBJ0510C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16538 

50 

100 

5 

125 

200 

4 

30 

200 

TSMBG0511C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16513 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSMBJ0511C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16539 

50 

110 

5 

135 

210 

4 

30 

200 

TSMBG0512C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16514 

50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSIVIBJ0512C 

Scottsdale 

DO-21 4 AA 

SM 

16540 

50 

120 

5 

150 

215 

4 

30 

200 

TSIVIBG0514C 

Scottsdale 

DO-21 5 AA 

SM 

16515 

50 

140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSMBJ0514C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16541 

50 

140 

5 

175 

250 

4 

30 

200 

TSMBG0516C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16516 

50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSMBJ0516C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16542 

50 

160 

5 

190 

265 

4 

30 

200 

TSMBG0518C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16517 

50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSMBJ0518C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16543 

50 

180 

5 

220 

300 

4 

30 

200 

TSMBG0522C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16518 

50 

220 

5 

275 

350 

4 

30 

200 

TSMBJ0522C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16544 

50 

220 

5 i 

275 

350 

4 

30 

200 

TSMBG0524C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16519 

50 

240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSMBJ0524C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

■U^y 


240 

5 

300 

400 

4 

30 

200 

TSMBG0527C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

■10^ 

IIBU 

270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSMBJ0527C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 



270 

5 

335 

440 

4 

30 

200 

TSMBG1005C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 



50 

5 

60 

100 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1005C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 



50 

5 

60 

100 

3.5 

50 

200 

TSMBG1006C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 



60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1006C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

■KESO 


60 

5 

70 

110 

3.5 

50 

200 

TSMBG1007C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 



70 

5 

85 

145 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1007C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 


100 

70 

5 

85 

145 

3.5 

50 

200 

TSMBG1009C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 

16524 

100 

90 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1009C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16550 

100 

90 ' 

5 

115 

185 

3.5 

50 

200 

TSMBG1010C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16525 

100 

100 1 

5 

125 

200 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1010C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

16551 

100 

100 1 

5 

125 

200 

3.5 

50 

200 

TSMBG1011C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16526 

100 

110 I 

5 

135 

210 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1011C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 

Krnn 

100 

110 

5 

135 

210 

3.5 

50 

200 

TSMBG1012C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

BiHtTi 


120 

5 

150 

215 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1012C 

Scottsdale 

DO-21 4AA 

SM 



120 

5 

150 

215 

3.5 

50 

200 

TSMBG1014C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 


BssS 

140 

5 

175 

250 

3.5 

50 

200 


Section Organization: Surface Mount TSPD Parametric Section is organized by ascending Ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 


Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ l(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


TSPD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSPD-1 


http://www.microsemi.com 











TSPD 


Surface Mount 

Thyristor Surge Protective Devices 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

llii 

Data 
Sheet ID 

Ipps 

max 

(A) 

Vdrm 

(V) 

IDRM 

(uA) 

VBR 

min 

(V) 

iliiliiii 

VBO 

max 

(V) 

VT 

max 

(V) 

ITSM 

max 

(V) 

Co 

max 

(PF) 

TSMBJ1014C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

■0^3 

100 

140 

5 

175 

250 

3.5 

50 

200 

TSMBG1016C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 


100 

160 

5 

190 

265 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1016C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 

16555 

100 

160 

5 

190 



50 

200 

TSMBG1018C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 

16530 

100 

180 

5 

220 

300 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1018C 

Scottsdale 

DO-214AA 

EH 


100 

180 

5 

220 

300 

3.5 

50 

200 

TSMBG1022C 

Scottsdale 

DO-21 5AA 

SM 



220 

5 

275 

350 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1022C 

Scottsdale 

DO-214AA 1 

SM 



220 

5 

275 

350 

3.5 

50 


TSMBG1024C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 



240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

KiM 

TSMBJ1024C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 



240 

5 

300 

400 

3.5 

50 

200 

TSMBG1027C 

Scottsdale 

DO-215AA 

SM 



270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 

TSMBJ1027C 

Scottsdale 

DO-214AA 

SM 



270 

5 

335 

440 

3.5 

50 

200 


Section Organization: Surface Mount TSPD Parametric Section is organized by ascending ipps (amps), followed by ascending Vdrm (volts) 
Part Specifics Notes: 

1. Pulse Width Is specified as type: 10/1000usec 

2. VBR is measured @ l(BR)=1mA 

General Notes: 

1. All Thyristor Surge Protective Devices are manufactured by Microsemi Scottsdale, AZ 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-TSPD-2 


http://www.microsemi.com 
















Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microseml 

Division 

Package 

Outline 

Type 

mr 

Spec 

Data 

SheeiiD 

Power 

(W) 

'■■■'.Vz''""' 

(V) 

jzt 

(mA) 

Zzt 

{^) 

(n) 

'-■XS: 

(uA) 

"VRP 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

JAN1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7392 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTX1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

9149 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JANTXV1N4614AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10609 

0.25 

1.8 

0.25 

1200 


7.5 

1 

5 

JAN1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7396 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTX1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9153 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JANTXV1N4615AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10613 

0.25 

2 

0.25 

1250 


5 

1 

5 

JAN1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7400 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTX1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

9157 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JANTXV1N4616AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10617 

0.25 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

JAN1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7404 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTX1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9161 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JANTXV1N4617AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10621 

0.25 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

JAN1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7408 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTX1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

9165 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JANTXV1N4618AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10625 

0.25 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

JAN1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7412 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTX1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9169 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JANTXV1N4619AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10629 

0.25 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

JAN1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7416 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTX1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9173 

0.25 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JANTXV1N4620AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10633 

0.25 

■CtKM 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

JAN1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7420 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTX1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9177 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JANTXV1N4621AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10637 

0.25 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

JAN1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7424 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTX1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

9181 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JANTXV1N4622AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10641 

0.25 

3.9 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

JAN1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7428 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JANTX1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

1 9185 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


1 4 

2 

5 

JANTXV1N4623AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10645 

0.25 

4.3 

0.25 

1600 


4 

2 

5 

JAN1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7432 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTX1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

1 9189 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JANTXV1N4624AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10649 

0.25 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

JAN1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7436 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTX1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21378 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JANTXV1N4625AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21379 

0.25 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

JAN1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7440 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTX1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21781 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JANTXV1N4626AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

21380 

0.25 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

JAN1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7444 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTX1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

21782 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JANTXV1N4627AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

21381 

0.25 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

JAN1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7137 

0.25 


250 

200 


10 

5.17 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-1 


http://www.microsemi.com 














Microsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package . 

Outline 

' '' 

Type 

Mil 

Spec 

-^Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz. 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(i2) 

Zzk 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

JANTX1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8887 

0.25 

6.8 

250 

200 


wni 

5.17 

5 

JANTXV1N4099UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10355 

0.25 

6.8 

250 

200 




5 

JAN1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7140 

0.25 

7.5 

250 

200 


10 

5.7 

5 

JANTX1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8890 

0.25 

7.5 

250 

200 



5.7 

5 

JANTXV1N4100UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10358 

0.25 

■a 

imil 

200 


10 

5.7 

5 

JAN1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7143 

0.25 


250 

KfiTil 


1 

6.24 

5 

JANTX1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8893 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 , 

6.24 

5 

JANTXV1N4101UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10361 

0.25 

8.2 

250 

200 


1 

6.24 

5 

JAN1N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7146 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTX1N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8896 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JANTXV1N4102UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10364 

0.25 

8.7 

250 

200 


1 

6.61 

5 

JAN1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7149 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTX1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8899 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JANTXV1N4103UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10367 

0.25 

9.1 

250 

200 


1 

6.92 

5 

JAN1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 



10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JANTX1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8902 

0.25 

10 

250 

200 


.1 

7.6 

5 

JANTXV1N4104UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10370 

0.25 

10 

250 

200 


1 

7.6 

5 

JAN1N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7155 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JANTX1N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8905 

0.25 

11 

250 

200 


■IKIBl 


5 

JANTXV1N4105UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10373 

0.25 

11 

250 

200 


0.05 

8.44 

5 

JAN1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7158 

0.25 

12 

250 

200 


■IIIBI 

03 

5 

JANTX1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8908 

0.25 

mm 

EIEI 




EIS 

5 

JANTXV1N4106UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10376 

0.25 

mm 

1^1 

KiBl 


liltiU 

KsIPJ 

5 

JAN1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7161 

0.25 

13 

250 

200 


PfiEl 


— 1 

JANTX1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8911 

0.25 

13 

■aaii 

200 


hiM 

9.87 

5 

JANTXV1N4107UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10379 

0.25 

13 

^1 

200 



9.87 

5 

JAN1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7164 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.65 

5 

JANTX1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8914 

0.25 

14 

250 




10.65 

5 

JANTXV1N4108UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10382 

0.25 

14 

250 

200 


0.05 

10.65 

5 

JAN1N4109UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7167 

0.25 

15 

250 

100 


0.05 

11.4 

5 

JANTX1N4109UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8917 

0.25 

15 


muim 


0.05 

11.4 

5 

JANTXV1N4109UR-1 

1 Scottsdale i 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10385 

0.25 

15 

^1 

100 


0.05 

11.4 

5 

JAN1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7170 

0.25 

16 

250 

100 


0.05 

12.15 

5 

JANTX1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8920 

0.25 

16 


100 


0.05 

12.15 

5 

JANTXV1N4110UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10388 

0.25 

16 


100 


0.05 

12.15 

5 

JAN1N4111UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7173 

0.25 

17 


100 


0.05 

12.92 

5 

JANTX1N4111UR-1 

1 Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 i 

8923 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.92 

5 

JANTXV1N4111UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10391 

0.25 

17 

250 

100 


0.05 

12.92 

5 

JAN1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7176 

0.25 

18 

250 

100 


0.05 

13.67 

5 

JANTX1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 



8926 

0.25 

18 

250 

100 


EiXlia 

1^3 

5 

JANTXV1N4112UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10394 

0.25 

18 

250 

100 





JAN1N4113UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7179 

0.25 

19 

250 

150 


0.05 

14.44 

5 

JANTX1N4113UR-1 | 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8929 

0.25 

19 

250 

150 


liltki 

14.44 

5 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-2 


http://www.microsemi.com 
















Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

{^) 

(H) 

. -1 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N4113UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10397 

0.25 

19 

250 

150 


0.05 

14.44 

5 

JAN1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7182 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTX1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8932 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JANTXV1N4114UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10400 

0.25 

20 

250 

150 


0.01 

15.2 

5 

JAN1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7185 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.72 

5 

JANTX1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8935 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.72 

5 

JANTXV1N4115UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10403 

0.25 

22 

250 

150 


0.01 

16.72 

5 

JAN1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7188 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.25 

5 

JANTX1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

8938 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.25 

5 

JANTXV1N4116UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10406 

0.25 

24 

250 

150 


0.01 

18.25 

5 

JAN1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7191 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTX1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8941 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JANTXV1N4117UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10409 

0.25 

25 

250 

150 


0.01 

19 

5 

JAN1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7194 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.45 

5 

JANTX1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8944 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.45 

5 

JANTXV1N4118UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10412 

0.25 

27 

250 

150 


0.01 

20.45 

5 

JAN1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7197 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.28 

5 

JANTX1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8947 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.28 

5 

JANTXV1N4119UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10415 

0.25 

28 

250 

200 


0.01 

21.28 

5 

JAN1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

7200 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTX1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

! 8950 i 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 

5 

JANTXV1N4120UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

1 10418 

0.25 

30 

250 

200 


0.01 

22.8 i 

5 

JAN1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

! 7203 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.08 

5 

JANTX1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

i 8953 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.08 

5 

JANTXV1N4121UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10421 

0.25 

33 

250 

200 


0.01 

25.08 

5 

JAN1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7206 

0.25 

36 

250 

200 

1 


27.38 

I 5 

JANTX1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

8956 

0.25 

36 

250 

200 




MM 

JANTXV1N4122UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10424 

0.25 

36 

250 

200 


0.01 

27.38 

5 

JAN1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7209 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.65 

5 

JANTX1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8959 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.65 

5 

JANTXV1N4123UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10427 

0.25 

39 

250 

200 


0.01 

29.65 

5 

JAN1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7212 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.65 

5 

JANTX1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8962 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.65 

5 

JANTXV1N4124UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10430 

0.25 

43 

250 

250 


0.01 

32.65 

5 

JAN1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7215 

0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.75 

5 

JANTX1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

8965 

! 0.25 

47 

250 

250 


0.01 

35.75 

5 

JANTXV1N4125UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10433 

1 0.25 

47 

250 

250 


Pini 

35.75 

5 

JAN1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

7218 

! 0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.76 

5 

JANTX1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

8968 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.76 

5 

JANTXV1N4126UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

435 

10436 

0.25 

51 

250 

300 


0.01 

38.76 

5 

JAN1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7221 

1 0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTX1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8971 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 

JANTXV1N4127UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 

10439 

0.25 

56 

250 

300 


0.01 

42.6 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-3 


http://www.microsemi.com 









ZEN 


Surface Mount IVBci^^U 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsenii 

Division 

Package 

Outline 


Mil 

iiSIB 

lliMilj 

Sheet ID 

Power 

(W) 

iliiriK 

Vz 

w 

Izt 

(mA) 

>' ; 

Zzt 

(O) 

Zzk 

(fl) 

■Bi 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

■^3 


— 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTX1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

wKEin 



250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JANTXV1N4128UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

MffPl 

BOB 

KM 

250 

400 


0.01 

45.6 

5 

JAN1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

WMESl 


l^i 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTX1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8977 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JANTXV1N4129UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10445 

0.25 

62 

250 

500 


0.01 

47.1 

5 

JAN1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7230 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.68 

5 

JANTX1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8980 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.68 

5 

JANTXV1N4130UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10448 

0.25 

68 

250 

700 


0.01 

51.68 

5 

JAN1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7233 

0.25 

mm 

250 

700 


0.01 

57 

5 

JANTX1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8983 

0.25 

mm 


Ri!Sl 


0.01 

57 

5 

JANTXV1N4131UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10451 

0.25 

mm 


tSSSM 


0.01 

57 

5 

JAN1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7236 

0.25 





0.01 

62.32 

5 

JANTX1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 



■a 


iSTiIil 


0.01 

62.32 

5 

JANTXV1N4132UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

10454 

0.25 

82 

250 

800 


0.01 

62.32 

5 

JAN1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 



87 

250 

1000 


0.01 

66.12 

5 

JANTX1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 



87 

250 

1000 


0.01 

66.12 

5 

JANTXV1N4133UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 



87 

250 

1000 


0.01 

66.12 

5 

JAN1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7242 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.16 

5 

JANTX1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

8992 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.16 

5 

JANTXV1N4134UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 ^ 

10460 

0.25 

91 

250 

1200 


0.01 

69.16 

5 

JAN1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 

7245 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTX1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

435 j 

8995 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

JANTXV1N4135UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

435 j 

10463 

0.25 

100 

250 

1500 


0.01 

76 

5 

MLL4372A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12665 

0.4 

0.02 

3 

29 


50 

1 

5 

MLL4372A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

1 

21451 

0.4 

0.02 

3 

29 


50 

1 

5 

MLL4370A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12662 

0.4 

0.02 

2.4 

30 


100 

1 

5 

MLL4370A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12663 

0.4 

0.02 

2.4 

30 


100 

1 

5 

MLL4371A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12664 

0.4 

0.02 

2.7 

McCTI 


75 

1 

5 

MLL4371A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21450 

0.4 

0.02 

2.7 

30 


75 

1 

5 

JAN1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

7263 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JANTX1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

9013 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JANTXV1N4370AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

10481 

0.4 

2.4 

20 

30 


100 

1 

5 

JAN1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 

127 

7266 

0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JANTX1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 

127 

9016 

0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JANTXV1N4371AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

127 

10484 

0.4 

2.7 

20 

30 


75 

1 

5 

JAN1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

127 

7269 


3 

20 

29 


75 

1 

5 

JANTX1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

127 

9019 


3 

20 

29 


75 

1 

5 

JANTXV1N4372AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

127 

10487 

0.4 

3 

20 

29 


75 

1 

5 

JAN1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTX1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 

9980 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JANTXV1N746AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

127 


iBza 

mm 

20 

28 


10 

1 

5 

MLL746A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12984 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-4 


http://www.microsemi.com 














Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

MfcrosemI 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

(H) 

/’Zzki' 

(«) 

IR 

(uA) 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

MLL746A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12985 

0.4 

3.3 

20 

28 


10 

1 

5 

JAN1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8192 

0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTX1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EM] 


3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JANTXV1N747AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


■QMl 

wsm 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

MLL747A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

MLL747A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

3.6 

20 

24 


10 

1 

5 

JAN1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


BKIES 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTX1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 




3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JANTXV1N748AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

MLL748A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■ehei 


3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

MLL748A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


■[EE] 

0.4 

3.9 

20 

23 


10 

1 

5 

JAN1N749AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EMI 


4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTX1N749AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■EjH 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JANTXV1N749AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11460 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

MLL749A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12990 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

MLL749A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12991 

0.4 

4.3 

20 

22 


2 

1 

5 

JAN1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8201 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTX1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


9992 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

JANTXV1N750AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11463 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

MLL750A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12992 

0.4 

4.7 

20 

19 


2 

1 

5 

MLL750A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12993 

0.4 

4.7 1 

20 

19 


2 

1 

5 

JAN1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


8204* 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JANTX1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


9995 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 1 

1 1 

5 

JANTXV1N751AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11466 

mm 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

MLL751A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12994 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

MLL751A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12995 

0.4 

5.1 

20 

17 


1 

1 

5 

JAN1N752AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8207 


5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTX1N752AUR-1 

Scottsdale 

1 DO-21 3AA 

SM 


9998 


5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

JANTXV1N752AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11469 

0.4 

5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

MLL752A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12996 


5.6 

20 

11 


1 

1 

5 

MLL752A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12997 

■EE 

5.6 

o 

CM 

11 


1 

1 

5 

JAN1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8210 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTX1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


10001 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N753AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11472 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

MLL753A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 1 


12998 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

MLL753A-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12999 

0.4 

6.2 

20 

7 


0.1 

1 

5 

JAN1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


8213 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JANTX1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


! 10004 

0.4 

6.8 

o 

CM 

5 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N754AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

IVILL754A 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

MLL754A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13001 

0.4 

6.8 

20 

5 


0.1 

1 

5 

JAN1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8216 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JANTX1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


10007 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

iMicroseml 

Division 

Package 

Outline 

Type 

iiii 

iipn 

Data 
Sheet ip 

Power 

,(W) 

11® 

lUi 

/Jzt' 

(mA) 

Zzt 

(O) 

■ 

ifzif 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N755AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11478 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

MLL755A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13002 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

MLL755A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13003 

0.4 

7.5 

20 

6 


0.1 

1 

5 

JAN1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8219 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTX1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10010 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N756AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11481 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

MLL756A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13004 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

MLL756A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13005 

0.4 

8.2 

20 

8 


0.1 

1 

5 

JAN1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


8222 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTX1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10013 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N757AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11484 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

MLL757A 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13006 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

MLL757A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13007 

0.4 

9.1 

20 

10 


0.1 

1 

5 

JAN1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8225 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTX1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10016 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N758AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


11487 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

MLL758A 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13008 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

MLL758A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13009 

0.4 

10 

20 

17 


0.1 

1 

5 

JAN1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

8271 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTX1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

10068 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JANTXV1N962BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11539 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

MLL962B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13012 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

MLL962B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13013 

0.4 

11 

11.5 

9.5 

700 

5 

8.4 

5 

JAN1N963BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8274 

0.4 

12 

10.5 

11.5 i 

700 

5 

9.1 

5 

JANTX1N963BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

1 10071 

0.4 

12 1 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JANTXV1N963BUR-1 

1 Scottsdale 

DO-213AA 

SM 1 

117 

11542 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

MLL963B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13014 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

MLL963B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13015 

0.4 

12 

10.5 

11.5 

700 

5 

9.1 

5 

JAN1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


8228 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTX1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


10019 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JANTXV1N759AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


11490 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

MLL759A 

! Scottsdale 

DO-21 3 AA 

! SM 1 


13010 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

MLL759A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 

1 

13011 

0.4 

12 

20 

30 


0.1 

1 

5 

JAN1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8277 

0.4 

13 

9,5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTX1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10074 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JANTXV1N964BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

11545 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

MLL964B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13016 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

MLL964B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

i SM 

i 

13017 

0.4 

13 

9.5 

13 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 i 

8280 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTX1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

mfttti 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

JANTXV1N965BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■qEEBI 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

MLL965B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


■ESQJ 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 

MLL965B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■mioj 

0.4 

15 

8.5 

16 

700 

5 

11.4 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-6 


http://www.microsemi.com 











Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

:lztl 

(mA) 

(fi) 


IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

JAN1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

12.2 

5 

JANTX1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■DEM] 

0.4 

16 

7.8 

17 


5 

12.2 

5 

JANTXV1N966BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■JlMI 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

rag 

5 

MLL966B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■QMl 

mm 

16 

7.8 

17 

RiBl 

5 

lEEl 

5 

MLL966B.1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■OESEOI 

0.4 

16 

7.8 

17 

700 

5 

rag 

5 

JAN1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 


0.4 

18 

7 

21 

750 


lEB 

5 

JANTX1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■beeeei 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7^ 

5 

JANTXV1N967BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■DEMI 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

MLL967B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

MLL967B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EMI 

0.4 

18 

7 

21 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 


0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

15.2 

5 

JANTX1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■MU 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

rag 

5 

JANTXV1N968BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■EMI 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

HSBI 

5 

MLL968B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


■EMI 

■El 

20 

6.2 

25 

750 

5 

rag 

5 

MLL968B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EE^ 

0.4 

20 

6.2 

25 

750 

5 

rag 

5 

JAN1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

■MS 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTX1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■eees 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

16.7 

5 

JANTXV1N969BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■EMI 

0.4 

22 

5.6 

29 

750 

5 

rag 

5 

MLL969B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EE^ 


22 

5.6 

29 

750 

5 


5 

MLL969B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EESI 


22 

5.6 

29 

750 

5 

rag 

5 

JAN1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■ESS 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 



5 

JANTX1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■SEES 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

JANTXV1N970BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■EMI 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 

18.2 

5 

MLL970B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EEEH 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 


5 

MLL970B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■EESI 

0.4 

24 

5.2 

33 

750 

5 


5 

JAN1N971BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■EMI 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 


5 

JANTX1N971 BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

■EEE3 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

■■ 

5 

JANTXV1N971 BUR-1 | 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■E^l 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

MLL971B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■eeeei 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 


20.6 

5 

MLL971B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■eeed 

0.4 

27 

4.6 

41 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8301 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

1 5 

JANTX1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10098 

0.4 

30 

4.2 

mm 

IMiM 

5 

22.8 

5 

JANTXV1N972BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11569 

0.4 

30 

4.2 

Ea 

IBTilti 


22.8 

5 

MLL972B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13032 

0.4 

30 

4.2 

49 

1000 

5 

22.8 

5 

MLL972B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13033 

0.4 

30 

mm 

mm 

■EEI 

5 

22.8 

5 

JAN1N973BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8304 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTX1N973BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10101 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

JANTXV1N973BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

11572 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

MLL973B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13034 

0.4 

33 

3.8 

58 

1000 

5 

25.1 

5 

MLL973B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

33 


58 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8307 

mKM 

36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 

JANTX1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 



36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

1 5 

JANTXV1N974BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 



36 

3.4 

70 

1000 

5 

27.4 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, ''DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Surface Mount Mic msemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number " 

Microsemi 

Division 

package 

Outline 



Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 


Zzt 

(Q) 

Zzk 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToK 

(+/-%) 

MLL974B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13036 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 

MSM 


5 

MLL974B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13037 

0.4 

36 

3.4 

70 

1000 



5 

JANTX1N975BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

10107 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 


5 

JANTXV1N975BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11578 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 

29.7 

5 

MLL975B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13038 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 


5 

MLL975B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13039 

0.4 

39 

3.2 

80 

1000 

5 


5 

JAN1N976BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8313 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 


5 

JANTX1N976BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10110 

0.4 

43 

3 

93 

1500 



5 

JANTXV1N976BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11581 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

MLL976B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13040 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

MLL976B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13041 

0.4 

43 

3 

93 

1500 

5 

32.7 

5 

JAN1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8316 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTX1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10113 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

JANTXV1N977BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

11584 

0.4 

47 

2.7 

105. 

1500 

5 

35.8 

5 

MLL977B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13042 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

35.8 

5 

MLL977B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


13043 

0.4 

47 

2.7 

105 

1500 

5 

1^1113 

5 

JAN1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

8319 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 


5 

JANTX1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10116 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

BSiSl 

5 

JANTXV1N978BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11587 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

IcgiSi 

5 

MLL978B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13044 

0.4 

51 

2.5 

125 

1500 

5 

38.8 

5 

MLL978B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13045 

0.4 

51 

2.5 

1 125 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

1 8322 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTX1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

1 10119 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JANTXV1N979BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11590 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 


5 

MLL979B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13046 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

MLL979B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


13047 

0.4 

56 

2.2 

150 

2000 

5 

42.6 

5 

JAN1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

8325 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTX1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

1 SM 

117 

10122 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JANTXV1N980BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 

117 

11593 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

1 5 

MLL980B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

13048 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

MLL980B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13049 

0.4 

62 

2 

185 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N981BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

I SM 

117 

8328 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTX1N981 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10125 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JANTXV1N981 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11596 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

MLL981B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13050 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

MLL981B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

! SM 


13051 

0.4 

68 

1.8 

230 

2000 

5 

51.7 

5 

JAN1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

i SM 

117 

8331 j 

0.4 

75 

1.7 

270 

o 

o 

o 

(N 

5 

56 

5 

JANTX1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

10128 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JANTXV1N982BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

11599 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

MLL982B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13052 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

MLL982B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13053 

0.4 

75 

1.7 

270 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8334 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JANTX1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10131 

0.4 


1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-8 
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JANTXV1N983BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

■111^ 

0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

MLL983B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

MLL983B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.4 

82 

1.5 

330 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8337 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTX1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10134 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JANTXV1N984BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11605 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

IVILL984B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13056 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

MLL984B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13057 

0.4 

91 

1.4 

400 

3000 

5 

69.2 

5 

JAN1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8340 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTX1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10137 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JANTXV1N985BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11608 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

MLL985B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13058 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

MLL985B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13059 

0.4 

100 

1.3 

500 

3000 

5 

76 

5 

JAN1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

8343 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTX1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 

10140 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JANTXV1N986BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11611 


110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

IVILL986B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13060 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

MLL986B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13061 

0.4 

110 

1.1 

750 

4000 

5 

83.6 

5 

JAN1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8346 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTX1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10143 

0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JANTXV1N987BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

117 


0.4 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

MLL987B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

MLL987B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



KOI 

120 

1 

900 

4500 

5 

91.2 

5 

JAN1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

iEEEEl 

ESI 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

1 5 

JANTX1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10146 

0.4 

130 

0.95 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

JANTXV1N988BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11617 

0.4 

130 

0.95 

1100 


— 


5 

MLL988B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13064 

0.4 

130 

0.095 

1100 

5000 

5 

98.8 

5 

MLL988B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

13065 

0.4 

130 

0.095 

1100 

5000 

wm 


5 

JAN1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8352 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTX1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10149 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JANTXV1N989BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11620 

0.4 

150 

0.85 

1500 

6000 

5 

114 

5 

MLL989B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13066 

0.4 

150 

0.085 1 

1500 

6000 

5 

114 

5 

MLL989B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13067 

0.4 

150 

0.085 

1500 

6000 

5 

114 

5 

JAN1N990BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8355 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 


5 

JANTX1N990BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10152 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

121.6 

5 

JANTXV1N990BUR-1 

Scottsdale 

1 DO-21 3AA 

SM 

117 

11623 

0.4 

160 

0.8 

1700 

6500 

5 

121.6 

5 

MLL990B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13068 

0.4 

160 

0.08 

1700 

6500 

5 

121.6 

5 

MLL990B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13069 

0.4 

160 

1 0.08 

1700 

6500 

5 

121.6 

5 

JAN1N991BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8358 


g;Tai 

0.68 

2200 

7100 

5 

136.8 

5 

JANTX1N991 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

10155 


180 

0.68 

2200 

7100 

5 


5 

JANTXV1N991 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11626 

0.4 

180 

1 0.68 

2200 

7100 

5 

gicfsia 


MLL991B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13070 

0.4 

180 

0.068 

2200 

7100 

5 

IlcgiSl 

lEli 

MLL991B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13071 

0.4 

180 

0.068 

2200 

7100 

5 


5 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, *'SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

8361 

0.4 

200 

0.65 

2500 

00 

o 

o 

o 

5 

152 

— 

JANTX1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

117 

10158 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

■5M 

JANTXV1N992BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

117 

11629 

0.4 

200 

0.65 

2500 

8000 

5 

152 

ra 

MLL992B 

Scottsdale 

DO-213/^ 

SM 


13072 

0.4 

200 

0.065 

2500 

8000 

5 

152 

wm 

MLL992B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


13073 

0.4 

200 

0.065 

2500 

8000 

5 

152 

EM 

MLL4614 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12667 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 



— 

EM 

MLL4614-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12668 

0.5 

1.8 

0.25 

1200 



1 

EM 

MLL4615 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12669 

0.5 

2 

0.25 


■■ 

5 

1 

n 

MLL4615-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12670 

0.5 

2 

0.25 



5 

1 


MLL4616 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12671 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

MLL4616-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12672 

0.5 

2.2 

0.25 

1300 


4 

1 

5 

1N6309US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


4806 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JAN1N6309US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8078 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTX1N6309US 

Santa Ana 

B SO. MELF 


533 

9835 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


JANTXV1N6309US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 


533 

11306 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


MLL5221B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12733 

0.5 

EEI 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

MLL5221B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21624 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 

5 

SP6309US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16143 

0.5 

2.4 

20 

30 

1200 

100 

1 


MLL4617 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12673 

0.5 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

MLL4617-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12674 

0.5 

2.4 

0.25 

1400 


2 

1 

5 

MLL5222B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12734 

0.5 

2.5 

20 

30 

1250 

100 

1 

5 

MLL5222B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21625 

0.5 


Mkili 

EM 

1250 

100 

1 

5 

1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4808 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JAN1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8080 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JANTX1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9837 

1 0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


JANTXV1N6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11308 

I 0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


MLL5223B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12735 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

75 

1 

5 

MLL5223B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21626 

0.5 

2.7 


30 

1300 

75 

1 

5 

SP6310US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16145 

0.5 

2.7 

20 

30 

1300 

60 

1 


MLL4618 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12675 

0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

l\/ILL4618-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12676 

0.5 

2.7 

0.25 

1500 


1 

1 

5 

MLL5224B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12736 

0.5 

2.8 

20 

30 

1400 

75 

1 

5 

MLL5224B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21453 

0.5 

2.8 

20 

30 

1400 

75 

1 

5 

1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4810 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JAN1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8082 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTX1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9839 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


JANTXV1N6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11310 

0.5 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


MLL5225B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12737 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

5 

MLL5225B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 



21454 

0.5 

3 

20 

29 

1600 

50 

1 

5 

SP6311US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 



16147 

1391 

3 

20 

29 

1400 

30 

1 


MLL4619 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

EH 


12677 

ESI 

3 

0.25 

1600 


0.8 

1 

5 

MLL4619-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




3 

0.25 

1600 



1 

lEM 

1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 





20 

24 

1400 


1 

'HI 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8084 

0.5 

3.3 

he 

24 

1400 

5 

1 


JANTX1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9841 

0.5 

3.3 

20 

24 

1400 

5 

1 


JANTXV1N6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11312 

0.5 

mum 

20 

24 

1400 

5 

1 


SP6312US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16149 



20 

24 

1400 

5 

1 


MLL5518B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12794 



20 

26 


5 

1 

5 

MLL5518B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12795 



20 

26 


5 

1 

5 

MLL5226B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12738 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

1 

5 

MLL5226B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21455 

0.5 

3.3 

20 

28 

1600 

25 

1 

5 

MLL4620 

Scottsdale 

DO-21 3/^A 

SM 


12679 

0.5 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

MLL4620-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12680 

0.5 

3.3 

0.25 

1650 


7.5 

1.5 

5 

1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4814 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JAN1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8086 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


JANTX1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9843 

0.5 

3.6 

20 

22 


mm 

1 


JANTXV1N6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11314 

0.5 

3.6 

20 

22 

lEEQ 

3 

1 


SP6313US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


■QKBSI 

0.5 

3.6 

20 

22 

1400 

3 

1 


MLL5227B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

MLL5227B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21456 

0.5 

3.6 

20 

24 

1700 

15 

1 

5 

MLL5519B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12796 

0.5 

3.6 

20 

24 


WKSM 

1 

5 

MLL5519B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12797 

0.5 

3.6 

20 

24 



1 

5 

MLL4621 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12681 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 



2 

5 

MLL4621-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12682 

0.5 

3.6 

0.25 

1700 


7.5 

2 

5 

1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4816 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JAN1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8088 

0.5 

3.9 

20 

20 

1700 

2 

1 


JANTX1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9845 



20 

20 

mm 

2 

1 


JANTXV1N6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11316 



20 

20 


2 

1 


SP6314US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 1 


16153 


EOi 

20 

20 

IHiBI 

2 

1 


MLL5520B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12798 


Mm 

20 

22 


1 

1 

5 

MLL5520B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


12799 

0.5 

3.9 

20 

22 


1 

1 

5 

MLL5228B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12740 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 


1 

5 

MLL5228B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21457 

0.5 

3.9 

20 

23 

1900 

EH 

1 

5 

MLL4622 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12683 

0.5 


0.25 

1650 


5 

2 

5 

MLL4622-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12684 

0.5 

iktgH 

0.25 

1650 


5 

2 

5 

1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4818 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JAN1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8090 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

1 


JANTX1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9847 

0.5 

wnkw 


mm 

IHI 

2 

1 


JANTXV1N6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 i 

11318 

0.5 

EH 

HE 

mm 

IHI 

2 

1 


MLL5521B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12800 

0.5 

4.3 

20 

18 


■1 

ni 

5 

MLL5521B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12801 

0.5 

■a 


18 



WEI 

5 

SP6315US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16155 

0.5 

4.3 

20 

18 

1700 

2 

W 


MLL5229B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12741 

0.5 

mwm 

20 

22 

n 

5 

1 

5 

MLL5229B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21458 

0.5 

4,3 

20 

22 


WK3M 

1 

5 

MLL4623 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12685 

0.5 

mum 

ItKgl 



KH 

2 

5 

MLL4623-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12686 

0.5 

EH 




4 

2 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-11 


http://www.microsemi.com 




















ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

■ilBiiail 

Sheet ID 

llfliilf 

Power 

(W) 

fflil 

(V) 

-i. 

z., 

(ill 

iSili 

(£2) 

IR 

(uA) 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

1N6316US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4820 

0.5 

4.7 

lEW 

16 


5 


■■ 

JAN1N6316US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8092 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 

IHI 

JANTX1N6316US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9849 

0.5 

4.7 

20 

16 

1500 

5 

1.5 

IHI 

JANTXV1N6316US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11320 

0.5 

4.7 

20 

16 


5 



SP6316US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16157 

0.5 

4.7 

20 

mm 


5 

MB 

HI 

MLL5230B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12742 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

2 

5 

MLL5230B-1 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 


21459 

0.5 

4.7 

20 

19 

1900 

5 

2 

5 

MLL5522B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12802 

0.5 

4.7 

10 

22 


2 

2 

5 

MLL5522B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12803 

0.5 

4.7 

10 

22 


2 

2 

5 

MLL4624 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12687 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

MLL4624-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12688 

0.5 

4.7 

0.25 

1550 


10 

3 

5 

1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4822 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JAN1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8094 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTX1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9851 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


JANTXV1N6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11322 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


SP6317US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16159 

0.5 

5.1 

20 

14 

1300 

5 

2 


MLL5231B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12743 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

MLL5231B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21460 

0.5 

5.1 

20 

17 

1600 

5 

2 

5 

MLL5523B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12804 

0.5 

5.1 

5 

26 


2 

2.5 

5 

MLL5523B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

5.1 

5 

26 


2 

2.5 

5 

MLL4625 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

MLL4625-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

5.1 

0.25 

1500 


10 

3 

5 

1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


■|[SEQ 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JAN1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8096 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JANTX1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9853 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


JANTXV1N6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11324 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


SP6318US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16161 

0.5 

5.6 

20 

8 

1200 

5 

2.5 


MLL5232B 

Scottsdale 

DO-21 3/W^ 

SM 


12744 

0.5 

5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 

MLL5232B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21461 

0.5 

5.6 

20 

11 

1600 

5 

3 

5 

MLL5524B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

■ 

12806 

0.5 

5.6 

3 

30 


2 

3.5 

5 

MLL5524B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

■ 

12807 

0.5 

5.6 

3 

30 


2 

3.5 

5 

MLL4626 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12691 

i 0.5 

5.6 

0.25 

1400 


1 10 

4 

5 

MLL4626-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12692 

0.5 

5.6 

0.25 

1400 


10 

4 

5 

MLL5233B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12745 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

i 5 

3.5 

5 

MLL5233B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21462 

0.5 

6 

20 

7 

1600 

5 

3.5 

5 

1N6319US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4826 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


JAN1N6319US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8098 

0.5 

6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


JANTX1N6319US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9855 

1 0.5 

6.2 

20 

3 

800 


3.5 


JANTXV1N6319US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11326 


6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


SP6319US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


16163 


6.2 

20 

3 

800 

5 

3.5 


MLL5234B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

MLL5234B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




6.2 

20 

7 

1000 

5 

4 

5 

MLL5525B 

Scottsdale 

DO-213AA 



12808 

0.5 

6.2 

1 

30 


1 

5 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 71 3-41 1 3 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

IVllcrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 


(mA) 

{^) 

''■■Zzk-'’ 

{^) 

(uA) 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

MLL5525B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12809 

0.5 

6.2 

1 

30 


1 

5 

5 

MLL4627 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


■^3 

0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

MLL4627-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.2 

0.25 

1200 


10 

5 

5 

1N6320US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 



0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


JAN1N6320US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

■OEd 


6.8 

20 

3 

Eilil 

wm 

4 


JANS1N6320US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8643 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


JANTX1N6320US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 


0.5 

6.8 

UiM 

3 

400 

2 

4 


JANTXV1N6320US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

11328 

0.5 

6.8 

20 

3 

400 

2 

4 


MLL5235B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


mttti 

0.5 

6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

MLL5235B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




6.8 

20 

5 

750 

3 

5 

5 

MLL5526B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■eshei 

0.5 

6.8 

1 

30 


1 

6.2 

5 

MLL5526B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


MU’ilil 

0.5 

6.8 

1 

30 


1 

6.2 

5 

MLL4099 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■y#lU 

0.5 

6.8 

0.25 

200 


10 

5.17 

5 

MLL4099-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

6.8 

0.25 

200 


10 

5.17 

5 

1N6321US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 



yUJU 

mm 

20 

4 

400 

2 

5 


JAN1N6321US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 


0.5 

7.5 

20 

4 

gfgil 

2 

5 


JANS1N6321US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 


0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANTX1N6321US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 


0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


JANTXV1N6321US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 


0.5 

7.5 

20 

4 

400 

2 

5 


MLL5236B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

MLL5236B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

7.5 

20 

6 

500 

3 

6 

5 

MLL5527B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

7.5 

1 

35 


0.5 

6.8 

5 

MLL5527B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

' 


0.5 

7.5 

1 

35 


0.5 

6.8 

5 

MLL4100 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

7.5 

0.25 

1 200 


10 

5.7 

5 

MLL4100-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

12589 

0.5 

7.5 

0.25 

200 


10 

5.7 

5 

1N6322US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 


4832 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JAN1N6322US i 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8104 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANS1N6322US 

Santa Ana 

B SO. MELF 

SM 

533 

8647 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTX1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9861 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


JANTXV1N6322US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11332 

0.5 

8.2 

20 

5 

400 

1 

6 


MLL5237B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12749 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

MLL5237B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21466 

0.5 

8.2 

20 

8 

500 

3 

6.5 

5 

MLL5528B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12814 

0.5 

8.2 

1 

40 


0.5 

7.5 

5 

MLL5528B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12815 

0.5 

8.2 

1 

40 


0.5 

7.5 

5 

MLL4101 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12590 

0.5 

8.2 

0.25 

200 


1 

6.24 

5 

MLL4101-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12591 

0.5 

8.2 

0.25 

200 


1 

6.24 

5 

MLL5238B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12750 

0.5 

8.7 

20 

8 

600 

3 

6.5 

5 

MLL5238B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21467 

0.5 


20 

8 

600 

3 

6.5 

5 

MLL4102 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12592 

0.5 

8.7 

0.25 

200 


1 

6.61 

5 

MLL4102-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



gilM 

8.7 

0.25 

200 


1 

6.61 

5 

1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 




9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


JAN1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8106 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

7 

1 

JANS1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8649 

0.5 

9.1 

20 

6 

500 

1 

l7 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-13 


http://www.microsemi.com 


































Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 



Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(P) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTX1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


BBI 

9.1 

20 

6 


1 

7 


JANTXV1N6323US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■QES23 


9.1 

20 

6 

500 

1 

7 


MLL5239B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

7 

5 

MLL5239B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


IKE ft?! 

0.5 

9.1 

20 

10 

600 

3 

7 

5 

MLL5529B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


EiPini 

0.5 

9.1 

1 

45 


0.1 

8.2 

5 

MLL5529B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


WSESSk 

0.5 

9.1 

1 

45 


0.1 

8.2 

5 

MLL4103 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



0.5 

9.1 

0.25 

200 


1 

6.92 

5 

MLL4103-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12595 


9.1 

0.25 

200 


1 

6.92 

5 

1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4836 

KOI 


20 

6 

500 

1 

8 


JAN1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8108 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANS1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8651 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTX1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9865 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


JANTXV1N6324US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11336 

0.5 

10 

20 

6 

500 

1 

8 


MLL5240B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12752 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

MLL5240B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21469 

0.5 

10 

20 

17 

600 

3 

8 

5 

MLL5530B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12818 

0.5 

10 

1 

60 


0.05 

9.1 

5 

MLL5530B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12819 

0.5 

10 

1 

60 


0.05 

9.1 

5 

MLL4104 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12596 

0.5 

10 

0.25 

200 


1 

7.6 

5 

MLL4104-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12597 

0.5 

10 

0.25 

200 


1 

7.6 

5 

1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4838 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JAN1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8110 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


JANS1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 1 

SM 

533 

8653 

0.5 

11 

20 1 

7 

550 

1 

8.5 


JANTX1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9867 

0.5 

11 

io 

7 

550 

1 

8.5 


JANTXV1N6325US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11338 

0.5 

11 

20 

7 

550 

1 

8.5 


MLL5241B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

12753 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

MLL5241B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

21470 

0.5 

11 

20 

22 

600 

2 

8.4 

5 

MLL5531B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

12820 

0.5 

11 

1 

80 


0.05 

9.9 

5 

MLL5531B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

1 

12821 

0.5 

11 

1 

80 


0.05 

9.9 

5 

MLL4105 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12598 

0.5 

11 

0.25 

200 


0.05 

8.44 

5 

MLL4105-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12599 

0.5 

11 

0.25 

200 


0.05 

8.44 

5 

1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4840 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JAN1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8112 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANS1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 1 

8655 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


JANTX1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9869 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 .1 

9 


JANTXV1N6326US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 1 

11340 

0.5 

12 

20 

7 

550 

1 

9 


MLL5242B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12754 

0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

MLL5242B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21471 

0.5 

12 

20 

30 

600 

1 

9.1 

5 

MLL5532B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12822 

0.5 

12 

1 

90 


0.05 

10.8 

5. 

MLL5532B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12823 

0.5 

12 

1 

90 


0.05 

10.8 

5 

MLL4106 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12600 

0.5 

12 

0.25 

200 


0.05 

9.12 

5 

MLL4106-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12601 

0.5 

12 

0.25 

200 


0.05 

9.12 

5 

1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4842 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 



JAN1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8114 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

PliEl 

ESI 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-14 


http://www.microsemi.com 











Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

{^) 

io) 

IR 

(uA) 

(V) 

iroir 

{+/-%) 

JANS1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■Bi 

MtTM 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANTX1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■mi 

■a 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


JANTXV1N6327US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

HFfTI 

0.5 

13 

9.5 

8 

550 

0.05 

9.9 


MLL5243B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12755 

mm 

13 

9.5 

13 

600 

0.5 

9.9 

5 

MLL5243B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21472 

0.5 

13 

9.5 

13 

600 

0.5 

9.9 

5 

MLL5533B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

13 

1 



0.01 

11.7 

5 

MLL5533B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

13 

1 



0.01 

11.7 

5 

MLL4107 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■S3 

■SI 

MhM 

0.25 

200 


0.05 

9.87 

5 

MLL4107-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■0^ 

0.5 

13 

0.25 

200 


0.05 

9.87 

5 

MLL5244B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

MLL5244B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

14 

9 

15 

600 

0.1 

10 

5 

MLL5534B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12826 

0.5 

14 

1 

100 


0.01 

12.6 

5 

MLL5534B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12827 

0.5 

14 

1 

100 


0.01 

12.6 

5 

MLL4108 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12604 

0.5 

14 

0.25 

200 


0.05 

10.65 

5 

MLL4108-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12605 

0.5 

14 

0.25 

200 


0.05 

10.65 

5 

1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4844 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JAN1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8116 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANS1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8659 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTX1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9873 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


JANTXV1N6328US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11344 

0.5 

15 

8.5 

10 

600 

0.05 

11 


I\/1LL5245B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12757 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

MLL5245B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21474 

0.5 

15 

8.5 

16 

600 

0.1 

11 

5 

MLL4109 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12606 

0.5 

15 

0.25 

100 


0.05 

11.4 

5 

MLL4109-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12607 

0.5 

15 

0.25 

100 


0.05 

11.4 

5 

MLL5535B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12828 

0.5 

15 

1 

100 


0.01 

13.5 

5 

MLL5535B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12829 

0.5 

15 

1 

100 


0.01 

13.5 

5 

1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4846 

0.5 

16 

7.8 

12 

1 600 

0.05 

12 


JAN1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 1 

8118 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANS1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8661 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTX1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9875 

0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


JANTXV1N6329US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

16 

7.8 

12 

600 

0.05 

12 


MLL5246B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

16 

7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

MLL5246B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 1 


7.8 

17 

600 

0.1 

12 

5 

MLL4110 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 ! 

16 

0.25 

100 


0.05 

12.15 

5 

MLL4110-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 i 

16 

0.25 

100 


0.05 

12.15 

5 

MLL5536B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12830 

0.5 

16 

1 

IBfil 


0.01 

14.4 

5 

MLL5536B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12831 

0.5 

16 

1 

100 


0.01 

14.4 

5 

MLL5247B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



0.5 

17 

7.4 

19 

600 

0.1 

13 

5 

MLL5247B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

17 

7.4 

19 

600 

En 

13 

5 

MLL4111 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■SE] 

0.5 

17 

0.25 

100 


0.05 

12.92 

5 

MLL4111-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■SD 

0.5 

17 

0.25 

100 


0.05 

12.92 

5 

MLL5537B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12832 

0.5 

17 

1 

100 


0.01 

15.3 

5 

MLL5537B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12833 

0.5 

17 

1 

100 


0.01 

15.3 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-15 


http://www.microsemi.com 





























Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

llllilljlllj 

Package 

Outline^ 


Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 


Zzt 

(n) 

Zzk 

(n) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

{+/-%) 

1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


■eesei 

0.5 

18 

^7 

14 

600 

0.05 

14 


JAN1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANS1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANTX1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■eeeqi 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


JANTXV1N6330US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

WBEE 

0.5 

18 

7 

14 

600 

0.05 

14 


MLL5248B 

Scottsdale 

DQ-213AA 

SM 



0.5 

18 

7 

21 

KtTil 

ItWi 

14 

5 

MLL5248B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

18 

7 

21 


ED 

14 

5 

MLL4112 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■IMQ 

0.5 

18 

0.25 

100 


0.05 

13.67 

5 

MLL4112-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12613 


18 

0.25 

100 


0.05 

13.67 

5 

MLL5538B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12834 

0.5 

18 

1 

100 


0.01 

16.2 

5 

MLL5538B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12835 

0.5 

18 

1 

100 


0.01 

16.2 

5 

MLL5249B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12761 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5249B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21631 

0.5 

19 

6.6 

23 

600 

0.1 

14 

5 

MLL5539B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12836 

0.5 

19 

1 

100 


0.01 

17.1 

5 

MLL5539B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12837 

0.5 

19 

1 

100 


0.01 

17.1 

5 

MLL4113 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12614 

0.5 

19 

0.25 

150 


0.05 

14.44 

5 

MLL4113-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12615 

0.5 

19 

0.25 

150 


0.05 

14.44 

5 

1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 



0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JAN1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

WKEEt 

0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANS1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

20 

6.2 

18 

500 

0.05 

15 


JANTX1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■EMI 


tEM 


18 

500 


15 

■ 

JANTXV1N6331US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

KEE^ 

Wif 

BMili 

ifilgli 

18 

500 

EES 

15 


MLL5250B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


UkklM 

0.5 

20 


25 


En 

15 

5 

MLL5250B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21632 

0.5 

20 

6.2 

25 

600 

0.1 

15 

5 

MLL5540B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12838 

0.5 

20 

1 

100 


0.01 

18 

i 5 

MLL5540B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

i SM 


12839 

0.5 

20 

1 

100 


0.01 

1 18 

1 5 

MLL4114 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

i SM 


12616 

0.5 

20 

0.25 

150 


0.01 

15.2 

5 

MLL4114-1 

1 Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12617 

0.5 

20 

0.25 

150 


0.01 

15.2 

5 

1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4852 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JAN1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8124 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANS1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8667 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTX1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9881 

0.5 

22 

5.6 

20 

500 

0.05 

17 


JANTXV1N6332US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11352 

0.5 

22 

5.6 

20 


Itli’kl 

n 


MLL5251B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12763 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

MLL5251B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21633 

0.5 

22 

5.6 

29 

600 

0.1 

17 

5 

MLL5541B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12840 

0.5 

22 

1 

100 



19.8 

5 

MLL5541B-1 I 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12841 


22 

1 

■ESI 


0,01 

19.8 

5 

MLL4115 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




22 

0.25 

150 



16.72 

5 

MLL4115-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■BE] 

0.5 

22 

0.25 

150 


0.01 

16.72 

5 

1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


fMi 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

0.05 

18 


JAN1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

■ESB3 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 

■HiKl 

mm 


JANS1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8669 

0.5 

24 

5.2 

24 

500 


mm 


JANTX1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9883 


24 

mm 

EEI 

500 

EES 

mm 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-16 


http://www.microsemi.com 






























Surface Mount Mic rosemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Wllcroseml 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

(V) 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

(«) 

-1 

•’VRVi 

(V) 

Tol, 

{+/-%) 

JANTXV1N6333US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11354 

0.5 

24 


El 

500 

0.05 

18 


MLL5252B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




24 

warn 

1^1 

600 

0.1 

18 

5 

MLL5252B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




24 

5.2 

33 

600 

0.1 

18 

5 

MLL5S42B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

24 

1 

100 


0.01 

21.6 

5 

MLL5542B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


BiflTTl 

0.5 

24 

1 

100 


wMlk 

21.6 

5 

MLL4116 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

24 

0.25 

150 


0.01 

18.25 

5 

MLL4116-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


MFItH 

0.5 

24 

0.25 

150 


HiMM 

18.25 

5 

MLL5253B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

25 

5 

35 

600 

0.1 

19 

5 

MLL5253B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


Tni<!si 

0.5 

25 

5 

_35 

600 

ESI 

19 

5 

MLL5543B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

25 

1 

100 


ECU 

22.4 

5 

MLL5543B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


kfitti 

0.5 

25 

1 

100 


0.01 

22.4 

5 

MLL4117 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

25 

0.25 

150 


itlCTl 

19 

5 

MLL4117-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



0.5 

25 

0.25 

150 


0.01 

19 

5 

1N6334US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 




27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JAN1N6334US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8128 


27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANS1N6334US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8671 


27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTX1N6334US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9885 


27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


JANTXV1N6334US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 


0.5 

27 

4.6 

27 

500 

0.05 

21 


MLL5254B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

"21 

5 

MLL5254B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

27 

4.6 

41 

600 

0.1 

21 

5 

MLL4118 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


mmi 

0.5 

27 

0.25 

150 


0.01 

20.45 

5 

MLL4118-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

1 


0.5 

27 

0.25 

150 


0.01 

20.45 

5 

MLL5255B 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 



0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 

5 

MLL5255B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21637 

0.5 

28 

4.5 

44 

600 

0.1 

21 i 

5 

IV)LL5544B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12846 

0.5 

28 

1 

100 


0.01 

25.2 

5 

MLL5544B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12847 

0.5 

28 

1 

100 


0.01 

25.2 

5 

IV1LL4119 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12626 

0.5 

28 

0.25 

200 


0.01 

21.28 

5 

MLL4119-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12627 

0.5 

28 

0.25 

200 


0.01 

21.28 

5 

1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


4858 

0.5 

30 

4.2 

i 32 

500 

0.05 

23 


JAN1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8130 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANS1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8673 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTX1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9887 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


JANTXV1N6335US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11358 

0.5 

30 

4.2 

32 

500 

0.05 

23 


MLL5256B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12768 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

MLL5256B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21638 

0.5 

30 

4.2 

49 

600 

0.1 

23 

5 

MLL5545B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12848 

0.5 

30 

1 

100 


0.01 

27 

5 

MLL5545B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12849 

0.5 

30 

1 

100 


0.01 

27 

5 

MLL4120 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 




IBI 

0.25 

200 


0.01 

22.8 

5 

MLL4120-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■OESil 


mm 

0.25 

200 


0.01 

22.8 

5 

1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 


■isi 

MUSI 

^1 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


JAN1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 



33 

3.8 

40 

600 

lifiM 

25 


JANS1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

8675 

0.5 

mm 


40 

600 

liliM 

25 


JANTX1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

9889 

0.5 

1^ 

iissi 

40 

600 

lifildi 

25 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

. - ' ' ' 

' - ' ' ' ' 

Microsemi 
Division , 

.Package 

1 Outline 

ss 

liii 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

iSSi 

(V)^ 

IBill 

(mA) 

Zzt 

(«) 

iSiii 

(£2) 

IR 

(uA) 

5^11 

ToL 

(+/.%) 

JANTXV1N6336US 

Santa Ana 

B SQ. MELF 

SM 

533 

11360 

0.5 

.33 

3.8 

40 

600 

0.05 

25 


MLL5257B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12769 

0.5 

33 

3.8 

58 

700 

0.1 

25 

5 

MLL5257B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21639 

0.5 

33 

3.8 

58 

700 

0.1 

25 

5 

MLL5546B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12850 

0.5 

33 

1 

100 


0.01 

29.7 

5 

MLL5546B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12851 

0.5 

33 

1 

100 


0.01 

29.7 

5 

MLL4121 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12630 

0.5 

33 

0.25 

200 


0.01 

25.08 

5 

MLL4121-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12631 

0.5 

33 

0.25 

200 


0.01 

25.08 

5 

IV1LL5258B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12770 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

MLL5258B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21640 

0.5 

36 

3.4 

70 

700 

0.1 

27 

5 

MLL4122 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12632 

0.5 

36 

0.25 

200 


0.01 

27.38 

5 

MLL4122-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12633 

0.5 

36 

0.25 

200 


0.01 

27.38 

5 

MLL5259B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12771 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

MLL5259B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21641 

0.5 

39 

3.2 

80 

800 

0.1 

30 

5 

MLL4123 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12634 

0.5 

39 

0.25 

200 


0.01 

29.65 

5 

MLL4123-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12635 

0.5 

39 

0.25 

200 


0.01 

29.65 

5 

MLL5260B 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12772 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

MLL5260B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21642 

0.5 

43 

3 

93 

900 

0.1 

33 

5 

MLL4124 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12636 

0.5 

43 

0.25 

250 


0.01 

32.65 

5 

MLL4124-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12637 

0.5 

43 

0.25 

250 


0.01 

32.65 

5 

MLL5261B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12773 

0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

36 

5 

MLL5261B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21643 

0.5 

47 

2.7 

105 

1000 

0.1 

36 

5 

MLL4125 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12638 

0.5 ! 

47 

0.25 

250 


0.01 

35.75 

5 

MLL4125-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12639 

0.5 

47 

0.25 

250 


0.01 

35.75 

5 

MLL5262B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12774 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 

MLL5262B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21644 

0.5 

51 

2.5 

125 

1100 

0.1 

39 

5 

MLU126 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12640 

0.5 

51 

0.25 

300 


0.01 

38.76 

5 

MLL4126-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12641 

0.5 

51 

0.25 

300 


0.01 

38.76 

5 

MLL5263B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12775 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 

5 

MLL5263B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


21645 

0.5 

56 

2.2 

150 

1300 

0.1 

43 

5 

MLL4127 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

1 SM 


12642 

0.5 

56 

0.25 

300 


0.01 

42.6 

5 

MLL4127-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

1 SM 


12643 

0.5 

56 

0.25 

300 


0.01 

42.6 

5 

MLL5264B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12776 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 

5 

MLL5264B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21646 

0.5 

60 

2.1 

170 

1400 

0.1 

46 1 

5 

MLL4128 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12644 

0.5 

60 

0.25 

400 


0.01 

45.6 

5 

MLL4128-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12645 

0.5 

60 

0.25 

400 


0.01 

45.6 

5 

MLL5265B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12777 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

MLL5265B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21647 

0.5 

62 

2 

185 

1400 

0.1 

47 

5 

MLL4129 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


12646 

0.5 

62 

0.25 

500 


0.01 

47.1 

5 

MLL4129-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

12647 

0.5 

62 

0.25 

500 


0.01 

47.1 

5 

MLL5266B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 1 

SM 

1 

12778 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 ! 

0.1 

52 

5 

MLL5266B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21648 

0.5 

68 

1.8 

230 

1600 

0.1 

52 

5 

MLL4130 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12648 

0.5 

68 

0.25 

700 


0.01 

51.68 

5 

MLL4130-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12649 

0.5 

68 

0.25 

700 


0.01 

51.68 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(^) 

-1 

VR 

(V) 

ToL 

(+/-%) 

MLL5267B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12779 

0.5 

75 

1.7 

270 

1700 

0.1 

56 

5 

MLL4131 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



0.5 

75 

0.25 

700 


0.01 

57 

5 

MLL4131-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


MKill 

ESI 

75 

0.25 

700 


EED 

57 

5 

MLL5268B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



EBI 

82 

1.5 

330 

2000 

0.1 

62 

5 

MLL5268B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



ESi 

82 




En 

62 

5 

MLL4132 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

82 

0.25 

800 


lEa 

62.32 

5 

MLL4132-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12653 

0.5 

82 

0.25 

800 


0.01 

62.32 

5 

MLL5269B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12781 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21650 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21661 

0.5 

87 

1.4 

370 

2200 

0.1 

68 

5 

MLL4133 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12654 

0.5 

87 

0.25 

1000 


0.01 


5 

IVILL4133-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12655 

0.5 

87 

0.25 

1000 


0.01 

66.12 

5 

MLL5270B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12782 

0,5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21662 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21664 

0.5 

91 

1.4 

400 

2300 

0.1 

69 

5 

MLL4134 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12656 

0.5 

91 

0.25 

1200 


0.01 

69.16 

5 

MLL4134-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12657 

0.5 

91 

0.25 

1200 


0.01 

69.16 

5 

MLL5271B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12783 

0.5 

100 

1.3 

500 

2600 

0.1 

76 

5 

IVILL4135 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12658 

0.5 

100 

0.25 

1500 


0.01 

76 

5 

MLL4135-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12659 

0.5 

100 

0.25 

1500 


0.01 

76 

5 

MLL5272B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12784 

0.5 

110 

1.1 

750 

3000 

0.1 

84 

5 

MLL5273B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12785 

0,5 

120 

10 

900 

4000 

ESI 

91 

5 

MLL5274B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12786 

0.5 

130 

9.5 

1100 

4500 

0.1 

99 

5 

MLL5275B 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


12787 

0.5 

140 

9 

1300 

4500 

0.1 

106 

5 

MLL5276B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12788 

0.5 

150 

8.5 

1500 

5000 

0.1 

114 

5 

MLL5277B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12789 

0.5 

160 

8 

1700 

5500 

0.1 

122 

5 

MLL5278B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12790 

0.5 

170 

7.4 

1900 

5500 

0.1 

129 

5 

MLL5279B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12791 

0.5 

180 

6.8 

2200 

6000 

0.1 

137 

5 

MLL5280B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12792 

0.5 

190 

6.6 

2400 

6500 

0.1 

144 

! 5 

MLL5281B 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


12793 

0.5 

200 

6 

2500 

7000 

0.1 

152 

5 

MLL3821-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12566 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

10 

MLL3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.3 

76 

10 1 

400 

100 

1 

5 

MLL4728A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL4728A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLQ3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13110 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLX3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13156 

1 

! 3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLXV3821A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13202 

1 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL3822-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

10 

MLL3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

■CISM 

69 

10 

400 

■HUB 

1 

5 

MLL4729A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.6 

69 

10 

400 

iE3 

1 

5 

MLQ3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLX3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■Utiyj 

1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLXV3822A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 
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Micmsemi 
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Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

' ' , . 

Package 

Outline 

1® 

Mil 

Data 
Sheet ID 

liillli 

ililliiS 

Power 

(W) 

IWIili® 

[IWii 

(V) 

IiPHi 

(mA) 

Zzt 

(£1) 

iSil 

:(n) 


(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL3823-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12570 

1 

3.9 

64 

9 

EEEI 

KB 

1 

10 

IVILL3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


mma 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLL4730A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


mm 

1 

3.9 

64 

9 


lEEl 

1 

5 

MLQ3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13112 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLX3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13158 

1 

3.9 

64 

9 


50 

1 

5 

MLXV3823A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13204 

1 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLL3824-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12572 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

10 

MLL3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12573 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLL4731A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


20692 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLQ3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13113 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLX3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13159 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLXV3824A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13205 

1 

4.3 

58 

9 

400 

10 

1 

5 

MLL3825-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12574 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

MLL3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12575 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLL4732A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20693 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLQ3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13114 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLX3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13160 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLXV3825A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13206 

1 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

MLL3826-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12576 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

IVILL3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLL4733A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLQ3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13115 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLX3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13161 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLXV3826A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13207 

1 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

MLL3827-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12578 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

MLL3827A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12579 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLL4734A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


20695 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

IV1LQ3827A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13116 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

IVILX3827A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13162 

i 1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLXV3827A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13208 

1 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLL3828-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12580 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

MLL3828A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12581 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLL4735A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20696 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLQ3828A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13117 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLX3828A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13163 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLXV3828A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13209 

1 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

MLL3829-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12582 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

10 

MLL3829A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12583 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLQ3829A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13118 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLX3829A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13164 

1 

CO 

CD 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLXV3829A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13210 

1 

6.8 

37 

1.5 

500 

10 

3 

5 

MLL3016A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

10 

MLL3016A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

10 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foiiowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

MIcrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

■■ 

Data 
Sheet ID 

Power 

m 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt' 

(«) 

Zzk 

(fi) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

MLL3016B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

6.8 

37 

3.5 

750 


5.2 

5 

MLL3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

6.8 

37 

3.5 

750 

150 

5.2 

5 

MLL4736A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

MLQ3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EEB3 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 



MLX3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13120 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

MLXV3016B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13166 

1 

6.8 

37 

3.5 

700 

150 

5.2 

5 

MLL3830-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12584 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

10 

MLL3830A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12585 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLQ3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13119 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLX3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13165 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLXV3830A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13211 

1 

7.5 

34 

1.5 

250 

10 

3 

5 

MLL3017A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

10 

MLL3017A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

10 

MLL3017B 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

5 

MLL3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

750 

100 

5.7 

5 

MLL4737A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

5 

MLQ3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLX3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLXV3017B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

7.5 

34 

4 

700 

100 

5.7 

5 

MLL3018A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

6.2 

10 

MLL3018A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

6.2 

10 

MLL3018B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

8.2 

31 

4.5 


50 

6.2 

5 

MLL3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

8.2 

31 

4.5 

750 

50 

6.2 

5 

MLL4738A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

MLQ3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13076 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

MLX3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13122 

1 i 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

MLXV3018B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 1 


13168 

1 

8.2 

31 

4.5 

700 

50 

6.2 

5 

MLL3019A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12434 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

10 

MLL3019A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12435 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

10 

MLL3019B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

5 

MLL3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12437 

1 

9.1 

28 

5 

750 

25 

6.9 

5 

MLL4739A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20700 

1 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

5 

MLQ3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13077 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLX3019B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13123 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLXV3019B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13169 

1 

9.1 

28 

5 

700 

25 

6.9 

5 

MLL3020A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12438 

1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

10 

IV1LL3020A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

1 

12439 

1 

10 

25 


750 

25 

7.6 

10 

MLL3020B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

i SM 


12440 

1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

5 

MLL3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

1 

12441 

1 

10 

25 

7 

750 

25 

7.6 

5 

MLL4740A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

MLQ3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

MLX3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 

MLXV3020B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

10 

25 

7 

700 

25 

7.6 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 


Package r 
Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(H) 

Zzk 

(ft) 


VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL3021A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

11 

23 

8 

750 

■El 


10 

MLL3021A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

10 

MLL3021B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

mm 

23 

8 

750 

10 

8.4 

5 

MLL3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 




1 

11 

23 

8 

750 

10 

8.4 

5 

IVILL4741A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

11 

23 

8 

RiTil 

5 

8.4 

5 

MLQ3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 


.. 


1 

11 

23 

8 

700 

mm 

8.4 

5 

MLX3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13125 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

MLXV3021B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13171 

1 

11 

23 

8 

700 

10 

8.4 

5 

MLL3022A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12446 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

10 

MLL3022A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

■ 

12447 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

10 

MLL3022B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12448 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

5 

MLL3022B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12449 

1 

12 

21 

9 

750 

10 

9.1 

5 

MLL4742A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


20703 

1 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

MLQ3022B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13080 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLX3022B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13126 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLXV3022B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13172 

1 

12 

21 

9 

700 

10 

9.1 

5 

MLL3023A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12450 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

10 

MLL3023A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12451 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

10 

MLL3023B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12452 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

5 

IV1LL3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12453 

1 

13 

19 

10 

1000 

10 

9.9 

5 

MLL4743A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20704 

1 

13 

19 

1 10 

700 

5 

9.9 

5 

MLQ3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

• 

13081 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

MLX3023B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13127 

1 

13 

19 

10 

700 

10 

9.9 

5 

MLXV3023B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13173 

1 

13 

19 

10 

Bsia 

10 

9.9 

5 

MLL3024A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12454 

1 

15 

17 

14 


10 

44.4 

10 

MLL3024A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12455 

1 

15 

17 

14 


10 

44.4 

10 

MLL3024B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12456 

1 

15 

17 

1 14 

750 

10 

44.4 

5 

MLL3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12457 

1 

15 

17 

i 14 

750 

10 

44.4 

5 

MLL4744A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20705 

1 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

MLQ3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13082 

1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLX3024B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13128 

1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLXV3024B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13174 

1 

15 

17 

14 

700 

10 

11.4 

5 

MLL3025A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12458 

1 

16 

15.5 

16 

750 

10 

12.2 

10 

MLL3025A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12459 

1 

16 

15.5 

16 

750 

10 

llkU 

10 

MLL3025B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12460 

1 

16 

15.5 

16 

750 

10 


5 

MLL3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12461 

1 

16 

15.5 

16 

750 

10 

Eoa 

5 

MLL4745A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20706 

1 

16 

15.5 

16 

700 

I 5 

12.2 

5 

MLQ3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13083 

i 1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

12.2 

5 

MLX3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

16 

15.5 

16 

700 

10 


5 

MLXV3025B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13175 

1 

16 

15.5 

16 

700 

10 

■MKl 

5 

MLL3026A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12462 

1 

18 

14 

20 

750 

10 


10 

MLL3026A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12463 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

im 

10 

MLL3026B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 

1 


1 

mm 

14 

20 

750 

10 

BEH 

5 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Surface Mount Mic rosemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt: 

(H) 

-'Zzk"' 

(£i) 

IR 

(UA) 

VR 

(V) 

Tol 

{+/-%) 

MLL3026B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12465 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLL4746A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20707 

1 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

MLQ3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13084 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLX3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13130 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLXV3026B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13176 

1 

18 

14 

20 

750 

10 

13.7 

5 

MLL3027A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12466 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

10 

MLL3027A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12467 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

10 

MLL3027B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12468 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

5 

MLL3027B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12469 

1 

20 

12.5 

22 

1000 

10 

15.2 

5 

MLL4747A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20708 

1 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

MLQ3027B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13085 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLX3027B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13131 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLXV3027B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13177 

1 

20 

12.5 

22 

750 

10 

15.2 

5 

MLL3028A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12470 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

10 

MLL3028A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12471 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

10 

MLL3028B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12472 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12473 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL4748A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20709 

1 

22 

11.5 

23 

750 

5 

16.7 

5 

MLQ3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13086 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLX3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13132 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLXV3028B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13178 

1 

22 

11.5 

23 

750 

10 

16.7 

5 

MLL3029A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 1 

SM 


12474 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

10 

MLL3029A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12475 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

10 

MLL3029B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12476 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLL3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12477 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLL4749A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20710 

1 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

MLQ3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13087 

1 1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

MLX3029B-1 

I Scottsdale 

1 DO-21 SAB 

SM 



1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 

5 

IV1LXV3029B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13179 

1 

24 

10.5 

25 

750 

10 

18.2 1 

5 

MLL3030A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12478 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

10 

MLL3030A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12479 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

10 

MLL3030B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12480 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLL3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12481 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

MLL4750A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20711 

1 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

I\/1LQ3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13088 

1 

27 

IfeMI 

35 

tESt 

10 

20.6 

5 

MLX3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13134 

1 

27 

9.5 

35 


10 

20.6 

5 

MLXV3030B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13180 

1 

27 

9.5 

35 

750 

10 

20.6 

5 

IV1LL3031A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12482 

1 

30 

8.5 

40 

1000 ' 

10 


10 

MLL3031A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12483 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

EM 

10 

MLL3031B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12484 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

10 

22.8 

5 

MLL3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 

i 

12485 

1 

30 

BQI 

40 

■umii 

10 

22.8 

! 5 

MLL4751A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1 

30 

8.5 

40 

iKiiiiii 

5 

22.8 

5 

MLQ3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


■H 

1 

30 

8.5 

■01 

Biiaa 

10 

22.8 

1 5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD” * Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part 


Microsemi 

Division 

Package 

Outlln^, 

Type 

liil 

spec 

Data 
Sheet 10 

Itiwer? 

liil 

Illjllllj-; 

iiftt 

(V) 

Izt 

IfiA) 

Zzt 

(P) 

Zzk 

(H) 

ifii 

(uA) 

VR 

ill 

Tol. 

(+/.%) 

MLX3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13135 

1 

30 

8.5 

40 

1000 


22.8 

5 

MLXV3031B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13181 

1 

30 

8.5 

40 

1000 

wni 

22.8 

5 

MLL3032A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12486 

1 

■ESI 


45 

750 

10 

25.1 

10 

MLL3032A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12487 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

10 

MLL3032B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

33 

7.5 

45 

RsfSl 

10 

25.1 

5 

MLL3032B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12489 

1 

33 

7.5 

45 

750 

10 

25.1 

5 

MLL4752A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20713 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

MLQ3032B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13090 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLX3032B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13136 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLXV3032B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13182 

1 

33 

7.5 

45 

1000 

10 

25.1 

5 

MLL3033A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12490 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

10 

MLL3033A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12491 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

10 

MLL3033B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12492 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.4 

5 

MLL3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12493 

1 

36 

7 

50 

750 

10 

27.1 

5 

MLL4753A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20714 

1 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

MLQ3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13091 

1 

36 

7 

50 

nsitig 

10 

27.4 

5 

MLX3033B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13137 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

MLXV3033B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13183 

1 

36 

7 

50 

1000 

10 

27.4 

5 

MLL3034A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12494 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

10 

MLL3034A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12495 

1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

10 

MLL3034B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 



1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

5 

MLL3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

39 

6.5 

60 

750 

10 

29.7 

5 

MLL4754A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

MLQ3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EEE3 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLX3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13138 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLXV3034B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13184 

1 

39 

6.5 

60 

1000 

10 

29.7 

5 

MLL3035A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12498 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

10 

MLL3035A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12499 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

10 

MLL3035B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12500 

1 

40 

6 

70 

1000 

10 

32.7 

5 

MLL3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12501 

1 

40 

6 

70 

1000 

■El 


n 

MLL4755A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20716 

1 

43 

6 

70 

1500 

5 


mad 

MLQ3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13093 

1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

MLX3035B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13139 

1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

MLXV3035B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13185 

1 

43 

6 

70 

1500 

10 

32.7 

5 

MLL3036A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12502 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

10 

MLL3036A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12503 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

10 

MLL3036B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12504 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLL3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12505 

1 

47 


80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLL4756A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


20717 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

MLQ3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

Mi 


13094 

1 

47 

5.5 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLX3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

47 

mm 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLXV3036B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

47 

E9 

80 

1500 

10 

35.8 

5 

MLL3037A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


■ObMl 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 


10 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1, Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2, Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3, Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

izt 

(mA) 

. Zzi-. 
(Q) 

■'Zzk' 

CP) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL3037A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12507 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

10 

MLL3037B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12508 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLL3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12509 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLL4757A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20718 

1 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

MLQ3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13095 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLX3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13141 

1 

51 

5 

95 

1500 

10 

38.8 

5 

MLXV3037B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13187 

1 

51 

5 

95 


MEM 

IcfSiSl 

5 

MLL3038A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12510 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

MSB 


10 

MLL3038A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12511 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

MSB 


10 

MLL3038B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12512 

1 

56 

4.5 

110 


WiB 


5 

MLL3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12513 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLL4758A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20719 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

MLQ3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13096 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLX3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13142 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLXV3038B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13188 

1 

56 

4.5 

110 

2000 

10 

42.6 

5 

MLL3039A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12514 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

10 

MLL3039A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12515 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

10 

MLL3039B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12516 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLL3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12517 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLL4759A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20720 

1 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

MLQ3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 

1 

13097 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLX3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13143 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLXV3039B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13189 

1 

62 

4 

125 

2000 

10 

47.1 

5 

MLL3040A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


1 12518 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

10 

MLL3040A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


i 12519 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

10 

MLL3040B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


( 12520 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLL3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12521 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLL4760A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20721 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

MLQ3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13098 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLX3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13144 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLXV3040B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13190 

1 

68 

3.7 

150 

2000 

10 

51.7 

5 

MLL3041A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12522 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

10 

MLL3041A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12523 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

10 

MLL3041B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12524 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLL3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12525 

1 

1 75 

3.3 

175 

2000 

1 10 

56 

5 

MLL4761A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


20722 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 

MLQ3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13099 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLX3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLXV3041B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


13191 

1 

75 

3.3 

175 

2000 

10 

56 

5 

MLL3042A 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12526 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

10 

MLL3042A-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12527 

1 

82 

3 

200 

3000 

■QH 

isVJfel 

10 

MLL3042B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12528 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLL3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12529 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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ZEN 


Surface Mount Mic msemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 
Outline : 

Type 

MB 

.Mils 

IlfSDailii 

Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz =- 

Izt 

(mA) 

, 

Zzt 

Zzk 

(«) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

MLL4762A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

MLQ3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13100 

1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLX3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLXV3042B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1 

82 

3 

200 

3000 

10 

62.2 

5 

MLL3043A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12530 

1 

91 

2.8 

250 

vm 

■B 

MM 

mm 

MLL3043A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

91 

2.8 

250 


mm 


10 

MLL3043B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

IVILL3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLL4763A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

MLQ3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13101 

1 

91 

2.8 

Ikwti 


10 

69.2 

5 

MLX3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■QIES 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLXV3043B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■QES 

1 

91 

2.8 

250 

3000 

10 

69.2 

5 

MLL3044A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

10 

MLL3044A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


WBEm 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

10 

MLL3044B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 



12536 

1 

TiTil 

2.5 


icMiM 

10 

76 

5 

MLL3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■^3 

1 


2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLL4764A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


BRtVUil 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 

MLQ3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■DEIE3 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLX3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13148 

1 

100 

2.5 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLXV3044B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13194 

1 

100 

mmsm 

350 

3000 

10 

76 

5 

MLL3045A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12538 

1 

110 


esei 

BfSTSISl 

10 

83.6 

10 

MLL3045A-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12539 

1 



Ibstii 


■El 

83.6 

10 

MLL3045B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12540 

1 

110 

2.3 

450 


10 

83.6 

5 

MLL3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12541 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLQ3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13103 

1 

Klfil 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLX3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13149 

1 

110 


450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLXV3045B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13195 

1 

110 

2.3 

450 

4000 

10 

83.6 

5 

MLL3046A 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12542 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

10 

MLL3046A-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12543 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

10 

MLL3046B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

i 

12544 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLL3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

j 

12545 

1 

120 

2 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLQ3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13104 

1 



550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLX3046B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13150 

1 


WEM 

550 

4500 

10 

91.2 

5 

MLXV3046B-1 

Scottsdale 

1 DO-213AB 

SM 


13196 

1 


2 

550 


10 

91.2 

5 

MLL3047A 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12546 

1 

EEM 

1.9 

700 

n 

MM 


10 

MLL3047A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12547 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

10 

MLL3047B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12548 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLL3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

021 


12549 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLQ3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13105 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

■B 

98.8 

5 

MLX3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13151 

1 

130 

1.9 

700 

5000 

10 

98.8 

5 

MLXV3047B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13197 

1 

130 

1.9 

IBS 

5000 

MM 

98.8 

5 

MLL3048A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12550 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

MM 

114 

10 

MLL3048A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12551 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

10 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-26 


http://www.microsemi.com 






































Microsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt:' 

(D) 

Zzk 

(D) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

{+/.%) 

MLL3048B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12552 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLL3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12553 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLQ3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13106 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLX3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13152 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLXV3048B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13198 

1 

150 

1.7 

1000 

6000 

10 

114 

5 

MLL3049A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12554 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

10 

MLL3049A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12555 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

10 

MLL3049B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12556 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

5 

MLL3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12557 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

5 

MLQ3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13107 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

5 

MLX3049B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13153 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

5 

MLXV3049B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13199 

1 

160 

1.6 

1100 

6500 

10 

121.6 

5 

MLL3050A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12558 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

10 

MLL3050A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12559 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

10 

MLL3050B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12560 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

5 

MLL3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12561 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

5 

MLQ3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13108 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

5 

MLX3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


13154 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

5 

MLXV3050B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13200 

1 

180 

1.4 

1200 

7000 

10 

136.8 

5 

MLL3051A 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12562 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

10 

MLL3051A-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12563 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

10 

MLL3051B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12564 1 

1 1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLL3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12565 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLQ3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13109 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

1 5 

MLX3051B-1 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


13155 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

MLXV3051B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


13201 

1 

200 

1.2 

1500 

8000 

10 

152 

5 

SMBJ5913B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

I 100 

1 

5 

1N6485US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 



1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JAN1N6485US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8165 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JANTX1N6485US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

9921 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


JANTXV1N6485US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

11392 

1 1.5 

3.3 

76 

10 

400 

50 

1 


MLL5913B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12852 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

MLL5913B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21452 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

5 

MLL5913C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12853 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

2 

MLL5913C-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21655 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

2 

MLL5913D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12854 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

1 

MLL5913D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21651 

1.5 

3.3 

113.6 

10 

500 

100 

1 

1 

SMBJ4728 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15119 

1.5 

EEI 

76 

10 

400 

100 

1 

10 

SMBJ4728A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15120 

1.5 

3.3 

76 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL5914B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12855 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

MLL5914B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21627 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

MLL5914C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

2 

MLL5914C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

2 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Fax On Demand (800) 713-4113 
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Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

- - 

Package 

Outline 

liiililllilii 

Type 

m\ 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

iifl^ 

Zzt 

(£2) 

Zzk 

{^) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/"%) 

MLL5914D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


kftth 

1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

1 

MLL5914D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

3.6 

104.2 

9 

500 

mm 

1 

1 

SMBJ5914B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■ESQ 


3.6 

104.2 

9 

iifiM 

75 

1 

5 

1N6486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


■EESH 



69 

10 

400 

50 

1 


JAN1N6486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


mm 

3.6 

69 

10 

400 

«!■ 

1 


JANTX1N6486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9923 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 


1 


JANTXV1N6486US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■keeq 

1.5 

3.6 

69 

10 



1 


SMBJ4729 

Scottsdale 

SMBJ 



■QBI 

1.5 

3.6 

69 

10 


lESI 

1 

10 

SMBJ4729A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15122 

1.5 

3.6 

69 

10 

400 

100 

1 

5 

MLL5915B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12858 

1.5 

3.9 

96.1 


500 


1 

5 

MLL5915B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21628 

1.5 

HcliM 


7.5 



1 

5 

MLL5915C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

3.9 

IMI 

7.5 

1^ 


1 

2 

MLL5915C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 




1.5 

3.9 



500 

25 

1 

2 

MLL5915D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12860 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

1 

MLL5915D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21652 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

mm 

1 

1 

SMBJ5915B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15215 

1.5 

3.9 

96.1 

7.5 

500 


1 

5 

1N6487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4952 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 


1 


JAN1N6487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

3.9 

64 

9 

400 

lESI 

1 


JANTX1N6487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9925 

1.5 

3.9 

64 

9 

Eitil 


1 


JANTXV1N6487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■eeeo 

1.5 

3.9 

64 

9 

EESI 


1 


SMBJ4730 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

10 

SMBJ4730A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15124 

1.5 

3.9 

64 

9 

400 

50 

1 

5 

MLL5916B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12861 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

MLL5916B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21629 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

MLL5916C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■i^s 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

2 

MLL5916C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

2 

MLL5916D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■BIQ] 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

1 

MLL5916D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21653 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

1 

SMBJ5916B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15216 

1.5 

4.3 

87.2 

6 

500 

5 

1 

5 

1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4954 

1.5 

4.3 

58 , 

9 

400 

5 

1 


JAN1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 1 

8171 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTX1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


JANTXV1N6488US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11398 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

5 

1 


SMBJ4731 

1 Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15125 

1.5 

4.3 

58 

9 

400 

■liM 

1 

10 

SMBJ4731A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15126 

1.5 

4.3 

58 




1 

5 

MLL5917B 

Scottsdale | 

DO-21 3AB 

SM 


12864 

1.5 

4.7 

79.8 



El 

1.5 

5 

MLL5917B-1 

Scottsdale 1 

DO-21 3AA 

SM 


21654 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

MLL5917C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 




1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

2 

MLL5917C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

2 

MLL5917D 

! Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

4.7 

79.8 

5 

PilSI 

5 

1.5 

1 

IVILL5917D-1 

1 Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21663 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

1 

MLL5917D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21665 

1.5 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

1 

SMBJ5917B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15217 

MEM 

MSa 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 
General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 














































Microsemi 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

.. "-I 

Izt 

(mA) 

(D) 

Zzk 

(Q) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol, 

(+/.%) 

1N6489US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



msM 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 


JAN1N6489US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■EIES 

MEM 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 


JANTX1N6489US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■EM] 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 


JANTXV1N6489US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■BDESEl 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

4 

1 


SMBJ4732 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

10 

SMBJ4732A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■SM 

1.5 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

SMBJ5918B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■O^IQ 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

MLL5918B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■M3 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

MLL5918B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

MLL5918C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■Q^ 

1.5 

5.1 

73.5 

4 


5 

2 

2 

MLL5918C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21508 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

2 

MLL5918D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12869 

1.5 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

1 

MLL5918D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21539 

1.5 

5.1 

73.5 

4 


MM 

2 

1 

1N6490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


4959 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JAN1N6490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8176 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTX1N6490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9932 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


JANTXV1N6490US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11403 

1.5 

5.1 

49 

7 

500 

1 

1 


SMBJ4733 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15129 

1.5 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

SMBJ4733A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15130 

1.5 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

SMBJ5919B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15219 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

MLL5919B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12870 

1.5 

5.6 

1 66.9 

' 2 

250 

5 

3 

5 

MLL5919B-1 i 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21478 

1.5 

5.6 

66.9 

! 2 

250 

5 

3 

5 

MLL5919C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12871 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

2 

I\/1LL5919C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21509 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

2 

MLL5919D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12872 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

1 

MLL5919D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21540 

1.5 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

1 

1N6491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


4961 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JAN1N6491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8178 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


JANTX1N6491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9934 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 


2 


JANTXV1N6491US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

11405 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

0.5 

2 


SMBJ4734 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15131 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

SIVIBJ4734A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15132 

1.5 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

5 

MLL5920B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12873 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

MLL5920B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21479 

1.5 

6.2 

60.5 . 

2 

200 

5 

4 

5 

MLL5920C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12874 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

2 

MLL5920C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21510 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

2 

MLL5920D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12875 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

1 

MLL5920D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21541 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

1 

SMBJ4735 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15133 

1.5 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

SMBJ4735A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15134 

1.5 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

SMBJ5920B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15220 

1.5 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

JAN1N4460US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7277 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

JANTX1N4460US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9027 

1.5 

6.2 

40 

4 

200 

10 

icMa 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-29 


http://www.microsemi.com 














ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Sizt 

(Q) 

iliii 

1® 

l!(® 

(uA) 

IVR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N4460US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 



6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 

5 

SP4460US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 



mm 

6.2 

40 

4 

200 

10 

3.72 


JAN1N4461US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

WEm 

1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

JANTX1N4461US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■IS] 

1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

JANTXV1N4461US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■EEE3 


6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 

5 

MLL5921B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12876 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

MLL5921B-1 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 


21480 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

MLL5921C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12877 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

2 

MLL5921C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21511 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

2 

MLL5921D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12878 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

1 

MLL5921D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21542 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

1 

SMBJ5921B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15221 

1.5 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

SP4461US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16075 

1.5 

6.8 

37 

2.5 

200 

5 

4.08 


SMBJ4736 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15135 

1.5 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

10 

SMBJ4736A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15136 

1.5 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

JAN1N4462US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7281 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 

5 

JANTX1N4462US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9031 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 

5 

JANTXV1N4462US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10499 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 

5 

SP4462US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 


16077 

1.5 

7.5 

34 

2.5 

400 

1 

4.5 


MLL5922B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12879 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

MLL5922B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21481 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 I 

5 

MLL5922C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12880 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

2 

MLL5922C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21512 

1.5 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

2 

MLL5922D | 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12881 

1.5 

7.5 

50 


EifSl 

5 

6 ! 

1 

MLL5922D-1 | 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21543 

1.5 

7.5 

50 

MSM 

gfSISl 

5 

6 

1 

SMBJ5922B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15222 

1.5 

7.5 

50 

3 

isa 

5 

6 

5 

SIVIBJ4737 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15137 

1.5 

7.5 

34 

4 

Ritil 

10 

5 

10 

SMBJ4737A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15138 

1.5 

7.5 

34 

4 

lZ»!il 

10 

5 

5 

JAN1N4463US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7283 

1.5 

8.2 

31 

3 


0.5 

4.92 

5 

JANTX1N4463US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 1 

9033 

1.5 

8.2 

31 

3 


0.5 

4.92 

5 

JANTXV1N4463US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10501 

1.5 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 

5 

SP4463US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 


16079 

1.5 

8.2 

31 

3 

400 

0.5 

4.92 


MLL5923B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12882 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

MLL5923B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21482 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

MLL5923C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12883 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

2 

MLL5923C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21513 

^ 1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

2 

MLL5923D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12884 

1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

1 

MLL5923D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

1 

SMBJ5923B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

SMBJ4738 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15139 

1.5 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

10 

SMBJ4738A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15140 

1.5 

8.2 

31 

giSi 

BiEI 

10 

6 

5 

JAN1N4464US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7285 

1.5 

9.1 

28 

BS 

Eilil 

0.3 

5.46 

5 

JANS1N4464US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


part Number 

MIcrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

IZt-": 

(mA) 

■Zzt, 

W 

■'Zzk 

(fi) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol 

(+/-%) 

JANTX1N4464US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


MMM 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

JANTXV1N4464US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■EES 

mm 

9.1 

28 

4 

500 

0.3 

5.46 

5 

MLL5924B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EES 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

MLL5924B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21483 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

MLL5924C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


HEIS 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

2 

MLL5924C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


TiTn 

1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

2 

MLL5924D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■iEES 


9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

1 

MLL5924D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



■Bl 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

1 

SMBJ5924B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

SMBJ4739 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■KEEQI 

1.5 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 


SMBJ4739A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■EES 

1.5 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

5 

MLL5925B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EES 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

MLL5925B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■BEE] 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

MLL5925C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12889 

1.5 

mm 


4.5 

500 

5 

8 

2 

MLL5925C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21515 

warn 


37.5 

4.5 

500 

5 

8 

2 

MLL5925D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12890 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

1 

MLL5925D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21546 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

1 

SMBJ5925B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15225 

1.5 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

JAN1N4465US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7287 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JANS1N4465US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8402 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 


JANTX1N4465US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9037 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

JANTXV1N4465US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10505 

1.5 

10 

25 

5 

500 

0.3 

8 

5 

SMBJ4740 

Scottsdale 

SMBJ 

i SM 


15143 

1.5 

10 

25 

7 1 

700 

10 

7.6 

10 

SMBJ4740A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15144 

1.5 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

MLL5926B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12891 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

MLL5926B-1 

Scottsdale 

1 DO-21 3AA 

SM 


21485 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

MLL5926C 

Scottsdale 

! DO-21 3AB 

SM 


12892 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

2 

MLL5926C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21516 

1.5 

11 

34.1 

i 5.5 

550 

1 

8.4 

2 

MLL5926D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12893 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

1 

MLL5926D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21547 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

1 

SMBJ5926B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15226 

1.5 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

JAN1N4466US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7289 

1.5 

11 

MSSM 

6 


0.3 

8.8 

5 

JANS1N4466US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8404 

mm 

11 

23 

6 

550 

0.3 

8.8 


JANTX1N4466US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9039 

1.5 

11 

23 

6 


0.3 

8.8 

5 

JANTXV1N4466US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10507 

mm 

11 

23 

6 

ISHtl 

0.3 

8.8 1 

5 

SMBJ4741 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15145 

1.5 

11 

23 

8 

KiTil 

5 

8.4 

10 

SMBJ4741A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■EES 

1.5 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

MLL5927B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

12 

wm 



1 

9.1 

5 

MLL5927B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

12 

BB 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

MLL5927C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■EES 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

mt 

1 

9.1 

2 

MLL5927C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


inn 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

2 

MLL5927D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■B^ 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

1 

MLL5927D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

1 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM” • Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from MIcrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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http://www.microsemi.com 



















Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

ftlB 

Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

iSi! 

(mA) 

Zzt 

(Si) 

Zzk 

[Q) 

WBl. 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

{+/-%) 

SMBJ5927B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15227 

1.5 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

JAN1N4467US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7291 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 

5 

JANS1N4467US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8406 

1.5 

12 

21 

7 

550 

0.2 

9.6 


JANTX1N4467US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9041 

1.5 

12 

21 

7 


0.2 

9.6 

5 

JANTXV1N4467US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10509 

1.5 

12 

21 

7 

Ulsiik 

0.2 

9.6 

5 

SIVIBJ4742 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15147 

1.5 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

SMBJ4742A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15148 

1.5 

12 

21 

9 

Bilil 

CT 

9.1 

5 

MLL5928B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12897 

1.5 

13 

28.8 

7 


1 

9.9 

5 

MLL5928B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21487 

1.5 

13 

28.8 

7 


1 

9.9 

5 

MLL5928C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12898 

1.5 

13 

28.8 


1^ 

1 

9.9 

2 

MLL5928C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21518 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 


2 

MLL5928D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12899 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

1 

MLL5928D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21549 

1.5 

13 

28.8 

7 

|s2sl!| 

n 


1 

SMBJ5928B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15228 

1.5 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 

5 

JAN1N4468US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7293 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANS1N4468US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 


JANTX1N4468US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

JANTXV1N4468US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

15!^ 

406 

10511 

1.5 

13 

19 

8 

550 

0.05 

10.4 

5 

SMBJ4743 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15149 

1.5 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

SMBJ4743A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15150 

1.5 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

5 

JAN1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7295 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANS1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8410 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 


JANTX1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9045 

1.5 

15 ! 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

JANTXV1N4469US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10513 

1.5 

15 

17 

9 

600 

0.05 

12 

5 

MLL5929B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

i 

12900 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

MLL5929B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21488 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

MLL5929C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 

1 

12901 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

2 

MLL5929C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

21519 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

2 

MLL5929D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12902 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

1 

MLL5929D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

i 

21550 

1.5 

15 

25 

9 

600 

M 

llgl 

1 

SMBJ5929B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 

1 

15229 

1.5 

15 

25 

9 

600 

1 

11.4 

5 

SMBJ4744 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 

1 

15151 

1.5 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

SMBJ4744A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15152 

1.5 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

5 

JAN1N4470US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 i 

7297 

1.5 

; 16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANS1N4470US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8412 

1.5 

1 16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 


JANTX1N4470US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9047 

1.5 

I 16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

JANTXV1N4470US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10515 

1.5 

16 

15.5 

10 

600 

0.05 

12.8 

5 

MLL5930B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12903 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

MLL5930B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21489 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

5 

MLL5930C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12904 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

2 

MLL5930C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 

12.2 

2 

MLL5930D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



■a 

16 

23.4 

10 

ora 

■Ql 

irai 

HDI 

MLL5930D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21551 

1.5 

16 

23.4 

10 

600 

1 




Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-32 


http://www.microsemi.com 













Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

MIcrosemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

\ 

Mil 

Spec 

■ ' 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

W 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

SMBJ5930B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

16 

^1 


600 

1 

12.2 

5 

SMBJ4745 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15153 

1.5 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

10 

SMBJ4745A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15154 

1.5 

mm 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

5 

JAN1N4471US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7299 

1.5 

18 

14 

11 

650 


14.4 

5 

JANS1N4471US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8414 

1.5 

18 

14 

11 

650 

eeb 

14.4 


JANTX1N4471US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9049 

1.5 

18 

14 

11 

650 


14.4 

5 

JANTXV1N4471US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10517 

1.5 

18 

14 

11 

650 

EES 

14.4 

5 

MLL5931B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12906 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

MLL5931B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21490 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

MLL5931C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12907 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

2 

MLL5931C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21521 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

2 

MLL5931D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12908 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 



IVILL5931D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21552 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 


■b 

SMBJ5931B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15231 

1.5 

18 

20.8 

12 

650 

1 

MkWM 


SMBJ4746 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15155 

1.5 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

SIVIBJ4746A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15156 

1.5 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

5 

JAN1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7301 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANS1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8416 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 


JANTX1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


mm 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

JANTXV1N4472US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10519 

1.5 

20 

12.5 

12 

650 

0.05 

16 

5 

MLL5932B 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12909 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 ! 

1 

15.2 

5 

MLL5932B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21491 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

MLL5932C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12910 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

2 

MLL5932C-1 

1 Scottsdale 

DO-21 3AA 1 

SM 


21522 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

2 

MLL5932D 

1 Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12911 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

1 

MLL5932D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21553 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

1 

SMBJ5932B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15232 

1.5 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

SMBJ4747 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15157 

1.5 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

10 

SMBJ4747A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15158 

1.5 

20 

12.5 

22 

750 

5 

15.2 

5 

JAN1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 1 

SM 

406 

7303 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

PftBI 

17.6 

5 

JANS1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8418 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 1 

0.05 

17.6 


JANTX1N4473US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9053 

1.5 

22 

11.5 

14 

650 

0.05 

17.6 

5 

JANTXV1N4473US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10521 

1.5 

22 

11.5 

1 14 

650 

0.05 

17.6 

5 

MLL5933B 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12912 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

MLL5933B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

22 

17 

17.5 

! 650 

1 

16.7 

5 

MLL5933C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


■EQQ] 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

2 

MLL5933C-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

2 

MLL5933D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


■DSIQl 

1.5 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

1 

MLL5933D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

22 

■Bi 

IBB 

650 

1 

16.7 

1 

SMBJ5933B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




22 

17 

isa 

650 

1 

16.7 

5 

SMBJ4748 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15159 

1.5 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

10 

SMBJ4748A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15160 

1.5 

22 

11.5 

23 

720 

5 

16.7 

5 

JAN1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7305 

1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-33 


http://www.microsemi.com 

















ZEN 


Surface Mount Mic msemi 

Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 



Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 


Zzt 

(fi) 

Zzk 

(H) 

' 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 


JANS1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

19.2 


JANTX1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 

0.05 

iraa 


JANTXV1N4474US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

24 

10.5 

16 

700 


19.2 

MM 

MLL5934B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12915 

1.5 

24 

15.6 

■Ei 

Rilil 

1 

18.2 

MM 

MLL5934B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

MM 

MLL5934C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

MM 

MLL5934C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21524 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

MM 

MLL5934D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12917 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

1 

MLL5934D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21555 

1.5 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

1 

SMBJ5934B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15234 

1.5 

24 

15:6 

19 

700 

1 

nag 

5 

SMBJ4749 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15161 

1.5 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

10 

SMBJ4749A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15162 

1.5 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

5 

JAN1N4475US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7307 

1.5 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANS1N4475US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


wm 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 


JANTX1N4475US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■EE^ 

■a 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

JANTXV1N4475US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


mm 

27 

27 

18 

700 

0.05 

21.6 

5 

l\/iLL5935B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12918 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

MLL5935B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21494 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

MLL5935C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12919 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

2 

MLL5935C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21525 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

2 

MLL5935D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12920 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

1 

MLL5935D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21556 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

1 

SMBJ5935B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15235 

1.5 

27 

1S.9 

23 

700 

1 

20.6 

5 

SMBJ4750 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15163 

1.5 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

SMBJ4750A 

Scottsdale 

SMBJ 

1 SM 


15164 

1.5 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

5 

JAN1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7309 

1.5 

SO 


20 

750 

0.05 

24 

5 

JANS1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8424 

1.5 

30 

8.5 

20 

750 

0.05 

24 


JANTX1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9059 

1.5 

SO 


20 

750 


24 

5 

JANTXV1N4476US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10527 

1.5 

SO 


20 


EES 

24 

5 

MLL5936B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12921 

1.5 

SO 




1 

22.8 

5 

MLL5936B-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21495 

1.5 

SO 

12.5 


ikkidk 

1 

22.8 

5 

MLL5936C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12922 

1.5 

SO 

12.5 

1^ 


1 

22.8 

2 

MLL5936C-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21526 

1.5 

SO 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

2 

MLL5936D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12923 

1.5 

SO 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

1 

MLL5936D-1 

Scottsdale 

DO-21 SAA 

SM 


21557 

1.5 

SO 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

1 

SMBJ5936B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

SO 

12.5 

28 

750 

1 

22.8 

5 

SMBJ4751 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

SO 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

10 

SMBJ4751A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

SO 

8.5 

40 

1000 

5 

22.8 

5 

JAN1N4477US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

SS 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

JANS1N4477US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

ss 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 


JANTX1N4477US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9061 

1.5 

SS 

7.5 

25 

800 

in 

o 

o 

26.4 

5 

JANTXV1N4477US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10529 

1.5 

ss 

7.5 

25 

800 

0.05 

26.4 

5 

MLL5937B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12924 

1.5 

ss 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-34 


http://www.microsemi.com 






















Surface Mount Mic msemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{^) 

{^) 

-I 

VR 

(V) 

Tol. 

{+/-%) 

MLL5937B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

5 

MLL5937C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

2 

MLL5937C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

2 

MLL5937D 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12926 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

1 

MLL5937D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

1 

S1\/IBJ5937B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15237 

1.5 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 

5 

SMBJ4752 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15167 

1.5 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

10 

SMBJ4752A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15168 

1.5 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

25.1 

5 

JAN1N4478US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

7313 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANS1N4478US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8428 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 


JANTX1N4478US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

9063 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

JANTXV1N4478US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

10531 

1.5 

36 

7 

27 

850 

0.05 

28.8 

5 

MLL5938B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12927 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

5 

MLL5938B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21497 

1.5 

36 

10.4 

38 


1 

27.4 

5 

MLL5938C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12928 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

2 

MLL5938C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21528 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

2 

MLL5938D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12929 

1.5 

36 

10.4 

38 


1 

27.4 

1 

MLL5938D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21559 

1.5 

36 

10.4 

38 

^S| 

1 

27.4 

1 

SMBJ5938B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15238 

1.5 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 

5 

SMBJ4753 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15169 

1.5 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

10 

SMBJ4753A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15170 

1.5 

36 

7 

50 

1000 

5 

27.4 

5 

JAN1N4479US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

7315 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANS1N4479US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8430 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 


JANTX1N4479US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

9065 

1.5 

39 

6.5 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

JANTXV1N4479US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

10533 

1.5 

39 

6.5 1 

30 

900 

0.05 

31.2 

5 

MLL5939B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12930 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

MLL5939B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21498 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

l\/ILL5939C 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12931 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

2 

MLL5939C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21529 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

2 

MLL5939D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


* 12932 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

1 

MLL5939D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


! 21560 

1.5 1 

39 

9.6 

> 45 

900 

1 

29.7 

1 

SMBJ5939B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15239 

1.5 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

SMBJ4754 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15171 

1.5 

39 

6.5 

1 60 

1000 

5 

29.7 

10 

SIV1BJ4754A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15172 

1.5 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

JAN1N4480US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

7317 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANS1N4480US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8432 

1.5 ! 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 


JANTX1N4480US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9067 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

JANTXV1N4480US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

10535 

1.5 

43 

6 

40 

950 

0.05 

34.4 

5 

MLL5940B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12933 

1.5 

43 

IIQ3IP 

real 

950 

1 

32.7 

5 

MLL5940B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21499 

1.5 

43 

Ryu 

ESI 

950 

1 

32.7 

5 

MLL5940C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12934 

1.5 

43 

8.7 

53 

wm 

1 

32.7 

2 

IVILL5940C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 


1 

IcHRI 

2 

MLL5940D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 


1 1 


1 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-35 


http.7/www.microsemi.com 













Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

iiililiiiiii 

Microsemi 

Division 

Outline 

liii 

Type 

lliii 

||ia|i|j 

Sheet ID 

Power 

iiiii 

iizl 

(V) 

Izt 

(mA) 

i8Bi 

m 

isli 

(Q) 

IBIii 

iiiSli' 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

jifljlt 

Tol. 

{+/.%) 

MLL5940D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



1.5 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 

1 

SMBJ5940B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 




43 

8.7 



1 

32.7 

5 

SMBJ4755 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


KBE9 

im 

43 

6 

mm 

1500 

5 

32.7 

10 

SMBJ4755A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■BQ] 


43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

JAN1N4481US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7319 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANS1N4481US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8434 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 


JANTX1N4481US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9069 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

JANTXV1N4481US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10537 

1.5 

47 

5.5 

50 

1000 

0.05 

37.6 

5 

MLL5941B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

15!^ 


12936 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

MLL5941B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

15!^ 


21500 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

MLL5941C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12937 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

2 

MLL5941C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21531 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

2 

MLL5941D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12938 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

1 

l\/ILL5941D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21562 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

1 

SMBJ5941B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15241 

1.5 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

SMBJ4756 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15175 

1.5 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

10 

SMBJ4756A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15176 

1.5 

47 

5,5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

JAN1N4482US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7321 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANS1N4482US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8436 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 


JANTX1N4482US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9071 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

JANTXV1N4482US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10539 

1.5 

51 

5 

60 

1100 

0.05 

40.8 

5 

MLL5942B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12939 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

MLL5942B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21501 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

MLL5942C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12940 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

2 

MLL5942C-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21532 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 1 

38.8 

2 

MLL5942D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12941 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

1 

MLL5942D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21563 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

1 

SMBJ5942B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15242 

1.5 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 

5 

SMBJ4757 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15177 

1.5 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

SMBJ4757A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15178 

1.5 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

JAN1N4483US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7323 

1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

1 0.25 

44.8 

1 5 

JANS1N4483US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8438 

i 1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

1 0.25 

44.8 


JANTX1N4483US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9073 

1.5 

56 

4.5 

70 

130 

0.25 

44.8 

5 

JANTXV1N4483US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10541 

1.5 

56 

4.5 

70 

1300 

0.25 

44.8 

5 

MLL5943B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12942 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

MLL5943B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21502 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

MLL5943C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12943 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

2 

MLL5943C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21533 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

2 

MLL5943D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12944 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

1 

MLL5943D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21564 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

1 

SMBJ5943B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15243 

1.5 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

SMBJ4758 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15179 

1.5 

56 


110 

2000 

5 

42.6 

10 

SMBJ4758A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15180 

1.5 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Surface Mount Mic rosemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 
; Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

m 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

{+/•%) 

JAN1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7325 

1.5 

62 

4 

80 

1500 


49.6 

5 

JANS1N4484US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8440 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 


JANTX1N4484US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9075 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

■IIHfel 

49.6 

5 

JANTXV1N4484US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10543 

1.5 

62 

4 

80 

1500 

0.25 

49.6 

5 

MLL5944B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12945 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

MLL5944B-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21503 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

MLL5944C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12946 

1.5 

62 

6 


tSM 

1 

47.1 

2 

MLL5944C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21534 

1.5 

62 

6 

KB!il 


1 

Igmi 

2 

MLL5944D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12947 

1.5 

62 

6 

100 

tm 

1 


1 

MLL5944D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21565 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

1 

SMBJ5944B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15244 

1.5 

62 

6 

100 

1500 

1 

47.1 

5 

SMBJ4759 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15181 

1.5 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

SMBJ4759A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15182 

1.5 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

5 

JAN1N4485US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7327 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANS1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8442 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 


JANTX1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9077 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 

0.25 

54.4 

5 

JANTXV1N4485US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10545 

1.5 

68 

3.7 

100 

1700 



5 

MLL5945B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12948 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

5 

MLL5945B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21504 

1.5 

68 

5.5 

■El 

mm 

1 

51.2 

5 

MLL5945C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12949 

1.5 

68 

5.5 

lEEl 

rasiii 

1 

51.2 

2 

MLL5945C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21535 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

2 

MLL5945D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12950 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

1 

MLL5945D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21566 

1.5 

68 


120 

1700 

1 

51.2 

1 

SMBJ5945B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15245 

1.5 

68 

5.5 

120 

1700 

1 

51.2 

5 

SMBJ4760 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15183 ! 

1.5 

68 

ESI 

■wii 


5 

51.7 

10 

SMBJ4760A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15184 

1.5 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

JAN1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JANS1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 


JANTX1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

■EEqE] 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

0.25 

60 

5 

JANTXV1N4486US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

HESEI 

1.5 

75 

3.3 

130 

2000 

■IIKBl 


5 

MLL5946B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

MLL5946B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

MLL5946C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

2 

MLL5946C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21536 

1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

2 

MLL5946D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 

MLL5946D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 

SMBJ5946B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

5 

SMBJ4761 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

10 

SMBJ4761A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


■BUS 

warn 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

5 

JAN1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

HBSn 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

JANS1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 


JANTX1N4487US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9081 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 

JANTXV1N4487US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10549 

1.5 

82 

3 

160 

2500 

0.25 

65.6 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" • Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 


ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

. X 

_ ' 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(fi) 

SZzkX 

(£J) 

IR 

VR 

(V) 

' 

(+'/-%) 

MLL5947B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12954 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

MLL5947B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21506 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

MLL5947C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12955 

1.5 

82 


mM 


1 

62.2 

2 

MLL5947C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

82 

mm 

1^ 

2500 

1 

62.2 

2 

MLL5947D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

WkM 


1 

MLL5947D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21568 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

1 

SMBJ5947B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15247 

1.5 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

SMBJ4762 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15187 

1.5 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

SMBJ4762A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15188 

1.5 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

JAN1N4488US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

7333 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 


72.8 

5 

JANS1N4488US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8448 

1.5 

91 


200 

3000 


72.8 


JANTX1N4488US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

9083 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

EM 

JANTXV1N4488US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

10551 

1.5 

91 

2.8 

200 

3000 

0.25 

72.8 

■M 

MLL5948B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 



12957 

■a 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

IIGli 

MLL5948B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 





91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

EM 

MLL5948C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 



12958 


mm 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

wm 

MLL5948C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 




mm 

91 

4.1 

200 

3000 

1 


EM 

MLL5948D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 



12959 

1.5 

91 

4.1 

200 

3000 

1 


■fl 

MLL5948D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 




1.5 

91 

4.1 

1^ 

IMil 

1 


EE 

SMBJ5948B 

Scottsdale 


SM 


■1^03 

1.5 

91 

4.1 



1 

bb 

5 

SMBJ4763 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


mam 

mmm 

91 

EH 


ICWIHI 

5 

bb 

10 

SMBJ4763A 

Scottsdale 





mm 

91 

mm 


Bililtl 

5 

69.2 

5 

JAN1N4489US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

Era 


1.5 

100 

2.5 


icHiM 


80 

5 

JANS1N4489US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8450 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 


JANTX1N4489US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 


9085 

1.5 

100 

2.5 

250 

3100 

0.25 

80 

5 

JANTXV1N4489US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 


mm 

MVlfM 


250 

3100 


80 

5 

MLL5949B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


■onii 

1.5 

100 

3.7 

250 

■ciltlil 

1 

76 

5 

MLL5949B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

MLL5949C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

2 

MLL5949C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

2 

MLL5949D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


mb 

1.5 

mesm 

ra 



1 

mm 

1 

MLL5949D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21586 

1.5 


miwm 


icIKitii 

1 


1 

SMBJ5949B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15249 

1.5 

100 

mwm 

Immm 

MUM 

1 

mm 

5 

SMBJ4764 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15191 

1.5 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

MM 

10 

SMBJ4764A 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15192 

1.5 

100 


350 

iMn 


76 

5 

JAN1N4490US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

■eeeq 

1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANS1N4490US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 


1.5 

110 

2.3 

300 

4000 

0.25 

88 


JANTX1N4490US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 



iHlbil 


300 

4000 

0.25 

88 

5 

JANTXV1N4490US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

10555 

mm 

MlhM 


300 

400 

liiBa 

88 

5 

MLL5950B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 




IBEI 

mm 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

MLL5950B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


WEEB 

■Ol 

IBIlil 

3.4 

iirrii 

4000 

1 

83.6 

5 

MLL5950C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


Ukklii 

1.5 

110 

3.4 

300 

gfsiiin 

1 

83.6 

2 

MLL5950C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21579 

1.5 

Kllil 


300 

4000 

1 

83.6 

2 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section Is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-38 


http://www.microsemi.com 

































































Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{Q) 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V): 

ToL 

{^;/"%) 

MLL5950D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

1 

MLL5950D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 



1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

1 

SMBJ5950B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



1.5 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

MLL5951B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 



1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

MLL5951B-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21572 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

MLL5951C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12967 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

2 

MLL5951C-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21580 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

2 

MLL5951D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12968 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

1 

MLL5951D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21588 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

1 

SMBJ5951B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15251 

1.5 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 

5 

JAN1N4491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7339 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JANS1N4491US 

Santa Ana 

A SO. MELF 

SM 

406 

8454 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 


JANTX1N4491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

9089 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

JANTXV1N4491US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

10557 

1.5 

120 

2 

400 

4500 

0.25 

96 

5 

IVILL5952B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12969 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

5 

MLL5952B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21573 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

5 

MLL5952C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12970 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

2 

MLL5952C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21581 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

2 

MLL5952D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12971 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

1 

MLL5952D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21589 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.9 

1 

SMBJ5952B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15252 

1.5 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 

5 

JAN1N4492US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7341 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

JANS1N4492US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

8456 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 


JANTX1N4492US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9091 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

Blsgl 

104 

5 

JANTXV1N4492US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10559 

1.5 

130 

1.9 

500 

5000 

0.25 

104 

5 

MLL5953B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12972 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

MLL5953B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21574 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

MLL5953C 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12973 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

2 

MLL5953C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21582 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

2 

MLL5953D 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12974 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

1 

MLL5953D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21590 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

1 

SMBJ5953B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15253 

1.5 

150 

2.5 

600 

6000 

1 

114 

5 

JAN1N4493US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7343 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANS1N4493US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8458 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 


JANTX1N4493US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9093 

1.5 

150 

1.7 

700 

6000 

0.25 

120 

5 

JANTXV1N4493US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10561 

1.5 

150 

1.7 

1 700 

6000 

0.25 

120 

5 

MLL5954B 

Scottsdale 

DO-21 3AB 

SM 


12975 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

121.6 

5 

MLL5954B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21575 

MEM 



! 700 

6500 

1 

121.6 

5 

MLL5954C 

Scottsdale 

DO-213AB 

SM 


12976 

■a 



700 

a 

1 

121.6 

2 

MLL5954C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21583 

mm 



700 

6500 

1 

121.6 

2 

MLL5954D 

Scottsdale 

DO-21 3 AB 

SM 


12977 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

121.6 

1 

MLL5954D-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21591 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

121.6 

1 

SMBJ5954B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15254 

1.5 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

121.6 

5 


Section Organization; Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-39 


http://www.microsemi.com 










Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

i^) 

Zzk 

(«) 

'■'iR''' 

:(uA) 

VR 

(V) 


JAN1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


■US 


1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

JANS1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 


1.6 

1000 

6500 


128 


JANTX1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

■ns 

1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 


128 

5 

JANTXV1N4494US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

160 

1.6 

1000 

6500 

0.25 

128 

5 

MLL5955B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

ESI 



1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

5 

MLL5955B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 

180 

2.1 

900 


1 

136.8 

5 

MLL5955C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 



12979 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

2 

MLL5955C-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



1.5 



900 

7000 

1 

136.8 

2 

MLL5955D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 



1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

1 

MLL5955D-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


mm 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

1 

SMBJ5955B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15255 

1.5 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

5 

JAN1N4495US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

7347 

1.5 

180 

1.4 

1300 

8000 


144 

5 

JANS1N4495US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 


1.5 

180 

1.4 

1300 

BnWtl 

0.25 

144 


JANTX1N4495US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 



180 

1.4 

IBiBl 

n 


144 

HSH 

JANTXV1N4495US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10565 

1.5 

180 

1.4 

1300 

8000 

0.25 

144 


MLL5956B 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12981 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

mim 

MLL5956B-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21577 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

MSM 

MLL5956C 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12982 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 


MLL5956C-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


21585 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

HsH 

MLL5956D 

Scottsdale 

DO-21 SAB 

SM 


12983 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

— 

MLL5956D-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 


21593 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

KH 

SMBJ5956B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


15256 

1.5 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

JAN1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

7349 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANS1N4496US 

Santa Ana 

ASQ. MELF 

SM 

406 

8464 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 


JANTX1N4496US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

9099 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 

0.25 

160 

5 

JANTXV1N4496US 

Santa Ana 

A SQ. MELF 

SM 

406 

10567 

1.5 

200 

1.2 

1500 

8000 


■El 

5 

SMAJ4728 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22286 

2 

3.3 

76 

10 

400 

Bifil 

1 

10 

SMAJ4728A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22249 

2 

3.3 

76 

10 

400 

KBIil 

1 

5 

SMAJ4728C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22323 

2 

3.3 

76 

10 

400 

KB!S1 

1 

2 

SMAJ4728D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22360 

2 

3.3 

76 

10 


Bi!il 

1 

1 

SMAJ4729 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22287 

2 

3.6 

69 

10 

400 

Bilil 

1 

10 

SMAJ4729A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22250 

2 

3.6 

69 

10 

400 

Khiii 

1 

5 

SMAJ4729C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22324 

2 

3.6 

69 

10 

400 

Biltl 

1 

2 

SMAJ4729D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22361 

2 

3.6 

69 

10 

EEI 

BiBl 

1 

1 

SMAJ4730 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22288 

2 

3.9 

64 

9 

gfiTSl 

fcttJ 

1 

10 

SMAJ4730A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22251 

2 

3.9 

64 

9 

gTiTtl 


M 


SMAJ4730C 

Scottsdale 

DO-214AC 



22325 

2 

3.9 

64 

9 



■EH 


SMAJ4730D 

Scottsdale 

DO-214AC 



22362 

2 

3.9 

64 

9 

EESI 

Kn 


■H 

SMAJ4731 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 


58 

9 

400 

mm 

1 

10 

SMAJ4731A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

MB 

58 

9 

gTSItl 

■El 

1 

5 

SMAJ4731C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

mm 


9 


mim 

1 

2 

SMAJ4731D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

wm 

1^ 

9 

400 

■ESI 

1 

1 

SMAJ4732 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

mm 

53 

8 


Wtl 

1 

10 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-40 


http://www.microsemi.com 









































Surface Nount Mic rosemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mli 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(y) 

Izt 

(mA) 

'Zzt'- 

m 

Zzk 

m 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Toi; 

(+/-%) 

SMAJ4732A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

5 

SMAJ4732C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

2 

SMAJ4732D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

4.7 

53 

8 

500 

10 

1 

1 

SMAJ4733 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

10 

SIVIAJ4733A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

5 

SMAJ4733C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

2 

SMAJ4733D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22365 

2 

5.1 

49 

7 

550 

10 

1 

1 

SMAJ4734 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

10 

SMAJ4734A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

■iHSM 

45 

5 

600 

■El 

2 

5 

SMAJ4734C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

5.6 

45 

5 

600 

mm 

2 

2 

SMAJ4734D 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 



2 

5.6 

45 

5 

600 

10 

2 

1 

SMAJ4735 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

10 

SMAJ4735A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

5 

SMAJ4735C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

6.2 

41 

2 

700 

10 

3 

2 

SMAJ4735D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 



2 

6.2 

41 

2 

700 


3 

1 

SMAJ4736 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22294 

2 

6.8 

37 

3.5 

700 

MSB 

4 

10 

SMAJ4736A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 



2 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

5 

SMAJ4736C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

2 

SMAJ4736D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22368 

2 

6.8 

37 

3.5 

700 

10 

4 

1 

SMAJ4737 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22295 

2 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

10 

SMAJ4737A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22258 

2 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 1 

5 

SMAJ4737C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 

1 

22332 

2 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

2 

SMAJ4737D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22369 

2 

7.5 

34 

4 

700 

10 

5 

1 

SMAJ4738 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22296 

2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

10 

SIVIAJ4738A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22259 

2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

5 

SMAJ4738C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22333 

2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

2 

SMAJ4738D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22370 

2 

8.2 

31 

4.5 

700 

10 

6 

1 

SMAJ4739 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22297 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

10 

SMAJ4739A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22260 

2 

9.1 

' 28 

5 

700 

10 

7 

5 

SMAJ4739C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22334 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

2 

SMAJ4739D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22371 

2 

9.1 

28 

5 

700 

10 

7 

1 

SMAJ4740 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22298 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

10 

SMAJ4740A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22261 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

5 

SMAJ4740C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22335 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

2 

SMAJ4740D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22372 

2 

10 

25 

7 

700 

10 

7.6 

1 

SMAJ4741 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22299 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

10 

SMAJ4741A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22262 

2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

5 

SMAJ4741C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

2 

SMAJ4741D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

11 

23 

8 

700 

5 

8.4 

1 

SMAJ4742 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

10 

SMAJ4742A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 



2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

5 

SMAJ4742C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22337 

2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

2 

SMAJ4742D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

12 

21 

9 

700 

5 

9.1 

1 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-41 


http.7/www.microseml.com 












Microsemi 


ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Micrc 

Divi 

)semi 

Sion 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

f 

»ower 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(«) 

Zzk 

(fj) 


VR 

(V) 

Q 

SMAJ4743 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

10 

SMAJ4743A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 



22264 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

MM 

SMAJ4743C 

Scottsdale 

DO-214AC 



22338 

2 

13 

19 

10 

700 

5 

9.9 

M3M 

SMAJ4743D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 




2 

13 

WBM 

■El 


5 

■El 

■■ 

SMAJ4744 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22302 

2 

mm 

17 

14 

700 

5 

11.4 

10 

SMAJ4744A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22265 

2 

15 

17 

14 

700 


ingi 

5 

SMAJ4744C 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22339 

2 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

2 

SMAJ4744D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22376 

2 

15 

17 

14 

700 

5 

11.4 

1 

SMAJ4745 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22303 

2 

16 


mm 

700 

5 

12.2 

10 

SMAJ4745A 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22266 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

rag 

5 

SMAJ4745C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22340 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

2 

SMAJ4745D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22377 

2 

16 

15.5 

16 

700 

5 

12.2 

1 

SMAJ4746 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22304 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

10 

SMAJ4746A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22267 

2 

18 

14 

{[■1 


5 

HcH 


SMAJ4746C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22341 

2 

18 

14 

20 

750 

5 

13.7 

M3M 

SMAJ4746D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22378 

2 

18 

14 




KIcW 


SMAJ4747 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22305 

2 

20 



Rail 

5 


MM 

SMAJ4747A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22268 

2 

20 

12.5 

22 


5 

rag 

rag 

SMAJ4747C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22342 

2 

20 

12.5 

22 


5 

hMKl 

MSM 

SMAJ4747D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22379 

2 

20 



mnm 

5 

rag 

M 

SMAJ4748 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 

1 

22306 

2 

22 

11.5 

23 



16.7 

10 

SMAJ4748A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 



2 

22 

11.5 

23 

Rgil 

5 

Ifsii 

5 

SMAJ4748C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22343 

2 

22 

BQ 


WEm 

5 

rag 

2 

SMAJ4748D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22380 

2 

22 



720 

5 

Ifcisirj 

1 

SMAJ4749 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22307 

2 

24 

lEB 

1^ 

mm 

5 


10 

SMAJ4749A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22270 

2 

24 

■ES 

^m 

HEEi 

5 

18.2 

5 

SMAJ4749C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22344 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

2 

SMAJ4749D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22381 

2 

24 

10.5 

25 

750 

5 

18.2 

1 

SMAJ4750 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22308 

2 

27 

9.5 

35 

750 

5 

20.6 

10 

SMAJ4750A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22271 

2 

27 

E9 

ycidi 

1^ 

5 

20.6 

5 

SMAJ4750C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22345 

2 

27 

ESI 



5 

20.6 

2 

SMAJ4750D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22382 

2 

27 


■c^ 


5 

20.6 

1 

SMAJ4751 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22309 

2 

30 

8.5 

ESI 

ngiTti 

5 

22.8 

10 

SMAJ4751A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22272 

2 

30 

8.5 

■El 

BB!tTg 

5 

22.8 

5 

SMAJ4751C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22346 

2 

30 

8.5 

■El 


5 

22.8 

2 

SMAJ4751D 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22383 

2 

30 

8.5 

■El 

nsTiTn 

5 


■■ 

SMAJ4752 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22310 

2 

33 

7.5 

45 

1000 

5 

ram 

10 

SMAJ4752A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

33 


45 

1000 

5 

ran 

5 

SMAJ4752C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22347 

2 

33 

■a 

45 

1000 

5 

25.1 

2 

SMAJ4752D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22384 

2 

33 


mm 

nsTiTn 

5 

25.1 

1 

SMAJ4753 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



■Bli 

36 

7 

11^ 


5 

27.4 

10 

SMAJ4753A 

Scottsdale 

DO-2MAC 



22274 

2 

36 

7 

1^ 




^^1 

SMAJ4753C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22348 

2 

36 

7 

mm 


5 

27.4 

— 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-42 


http://www.microseml.com 



































Micmsemi 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

W) 

Zzk 

(P) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToK 

{t/r%) 

SMAJ4753D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22385 

2 

36 

7 


KFifiTil 

5 

27.4 

1 

SMAJ4754 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22312 

2 

39 

6.5 

HI 

IHI 

5 

29.7 

10 

SMAJ4754A 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



2 

39 

6.5 

60 

1000 

5 

29.7 

5 

SMAJ4754C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22349 

2 

39 

6.5 

60 

II#1 

5 

29.7 

2 

SMAJ4754D 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22386 

2 

39 

6.5 

MM 

tfifgg 

5 

29.7 

1 

SMAJ4755 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22313 

2 

43 

6 

MM 

[EQ 

5 

32.7 

10 

SMAJ4755A 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22276 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

5 

SMAJ4755C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22350 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

2 

SMAJ4755D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22387 

2 

43 

6 

70 

1500 

5 

32.7 

1 

SMAJ4756 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22314 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

10 

SMAJ4756A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22277 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

5 

SMAJ4756C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22351 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

2 

SMAJ4756D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22388 

2 

47 

5.5 

80 

1500 

5 

35.8 

1 

SMAJ4757 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 



2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

10 

SMAJ4757A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

5 

SMAJ4757C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

2 

SMAJ4757D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22389 

2 

51 

5 

95 

1500 

5 

38.8 

1 

SMAJ4758 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22316 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

10 

SMAJ4758A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22279 

2 


4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

5 

SMAJ4758C 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22353 

2 

MM 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

2 

SMAJ4758D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22390 

2 

56 

4.5 

110 

2000 

5 

42.6 

1 

SMAJ4759 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22317 

2 

62 

4 

125 

2000 

5 

47.1 

10 

SMAJ4759A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22280 

2 

62 

4 

125 

BiBBI 

5 

47.1 

5 

SMAJ4759C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22354 

2 

62 

4 

125 


5 

47.1 

2 

SMAJ4759D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22391 

2 

62 

4 

125 

ni 

5 

47.1 

1 

SMAJ4760 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22318 

2 




mi 

5 

51.7 

10 

SMAJ4760A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22281 

2 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

5 

SMAJ4760C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22355 

2 

68 

3.7 

150 

mi 

5 

51.7 

2 

SMAJ4760D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22392 

2 

68 

3.7 

150 

2000 

5 

51.7 

1 

SMAJ4761 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22319 

2 

75 

3.3 

175 

2000 

5 

56 

10 

SMAJ4761A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22282 

2 

75 

■CiKM 

175 

2000 

5 

56 

5 

SMAJ4761C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22356 

2 

75 


175 

2000 

5 

56 

2 

SMAJ4761D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22393 

2 

75 


175 

2000 

5 

56 

1 

SMAJ4762 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22320 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

10 

SMAJ4762A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22283 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

5 

SMAJ4762C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22357 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

2 

SMAJ4762D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22394 

2 

82 

3 

200 

3000 

5 

62.2 

1 

SMAJ4763 

Scottsdale 

DO-2MAC 

ESI 

HI 


2 

91 

1^ 



K1 

69.2 

10 

SMAJ4763A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

5 

SMAJ4763C 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22358 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

2 

SI\/IAJ4763D 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22395 

2 

91 

2.8 

250 

3000 

5 

69.2 

1 

SMAJ4764 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22322 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

10 

SMAJ4764A 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22285 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


SM-ZEN-43 


http://www.microsemi.com 


































Microsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 


Package 
, Outline 

Type 

’ , 

liiii 

!Spec:: 

: Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

iisii 

;(v) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

Zzk 

(D) 

lifts 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

SMAJ4764C 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22359 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

2 

SMAJ4764D 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22396 

2 

100 

2.5 

350 

3000 

5 

76 

1 

SMAJ5913 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22739 

3 

3.3 

113.6 

10 

wm 

bmi^ 

1 


SMBG5913B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21949 

3 

3.3 

113.6 

10 

i!3a 


1 

5 

SMAJ5914 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 


22740 

3 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 


SMBG5914B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21950 

3 

3.6 

104.2 

9 

500 

75 

1 

5 

SMAJ5915 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22741 

3 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 


SMBG5915B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21951 

3 

3.9 

96.1 

7.5 

500 

25 

1 

5 

SMAJ5916 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22742 

3 

4.3 

87.2 

6 

■a>i« 

5 

1 


SMBG5916B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21952 

3 

4.3 

87.2 

6 


5 

1 

5 

SMAJ5917 

Scottsdale 

DO-214AC 



22743 


ma 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 


SMBG5917B 

Scottsdale 

SMBG 



21953 

3 

4.7 

79.8 

5 

500 

5 

1.5 

5 

SMAJ5918 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22744 

3 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 


SMBG5918B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21954 

3 

5.1 

73.5 

4 

350 

5 

2 

5 

SMAJ5919 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22745 

3 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 


SMBG5919B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21955 

3 

5.6 

66.9 

2 

250 

5 

3 

5 

SMAJ5920 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22746 

3 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 


SMBG5920B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21956 

3 

6.2 

60.5 

2 

200 

5 

4 

5 

SMAJ5921 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22747 

3 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 


SMBG5921B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21957 

3 

6.8 

55.1 

2.5 

200 

5 

5.2 

5 

SMAJ5922 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22748 

3 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 


SMBG5922B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21958 

3 

7.5 

50 

3 

400 

5 

6 

5 

SMAJ5923 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22749 

3 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 


SMBG5923B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21959 

3 

8.2 

45.7 

3.5 

400 

5 

6.5 

5 

SMAJ5924 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22750 

3 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 


SMBG5924B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21960 

3 

9.1 

41.2 

4 

500 

5 

7 

5 

SMAJ5925 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22751 

3 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 


SMBG5925B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21961 

3 

10 

37.5 

4.5 

500 

5 

8 

5 

SMAJ5926 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22752 

3 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 


SMBG5926B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21962 

3 

11 

34.1 

5.5 

550 

1 

8.4 

5 

SMAJ5927 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22753 

3 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 


SMBG5927B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21963 

3 

12 

31.2 

6.5 

550 

1 

9.1 

5 

SMAJ5928 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22754 

3 

13 

28.8 

7 

550 

1 

9.9 


SMBG5928B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21964 

3 

13 

28.8 

7 


1 

9.9 

5 

SMAJ5929 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 

! 


3 

15 

25 

9 


1 

11.4 


SMBG5929B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

15 

25 

9 

E8IS1 

1 

11.4 

5 

SMAJ5930 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 



3 

mm 

Kcgl 

10 


1 

12.2 


SMBG5930B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21966 

3 

16 

Kell 

10 

600 

1 

12.2 

5 

SMAJ5931 

Scottsdale 

DO-2 MAC 

SM 


22757 

3 

mm 

1^0 

12 

650 

1 

13.7 


SMBG5931B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21967 

3 

18 

20.8 

12 

650 

1 

13.7 

5 

SMAJ5932 

Scottsdale 

D0-2MAC 

SM 


22758 

3 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 


SMBG5932B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21968 

3 

20 

18.7 

14 

650 

1 

15.2 

5 

SMAJ5933 

Scottsdale 

DO-2MAC 

SM 


22759 

3 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 



Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

MU 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(n) 

Zzk 

(H) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

SMBG5g33B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21969 

3 

22 

17 

17.5 

650 

1 

16.7 

5 

SI\/IAJ5934 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22760 

3 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 


SMBG5934B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21970 

3 

24 

15.6 

19 

700 

1 

18.2 

5 

SMAJ5935 

Scottsdale 

DO-21 4 AC 

SM 


22761 

3 

27 

13.9 

23 

700 

1 

20.6 


SMBG5935B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21971 

3 

27 

13.9 

23 

700 

1 

K[»kJ 

5 

SMAJ5936 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22762 

3 

30 




1 

22.8 


SMBG5936B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21972 

3 

30 

■ESI 


i^l 

1 


5 

SMAJ5937 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22763 

3 

33 

11.4 

33 

800 

1 

25.1 


SMBG5937B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21973 

3 

33 

11.4 

33 

800 

1 


5 

SMAJ5938 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22764 

3 

36 

10.4 

38 

850 

1 

27.4 


SMBG5938B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21974 

3 

36 

10.4 

38 


■01 

27.4 

5 

SMAJ5939 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22765 

3 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 


SMBG5939B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21975 

3 

39 

9.6 

45 

900 

1 

29.7 

5 

SMAJ5940 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22766 

3 

43 

8.7 

53 

950 

1 

32.7 


SMBG5940B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21976 

3 

43 

8.7 

53 

950 

1 


5 

SMAJ5941 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22767 

3 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 


SMBG5941B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21977 

3 

47 

8 

67 

1000 

1 

35.8 

5 

SMAJ5942 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22768 

3 

51 

7.3 

70 

1100 

1 

38.8 


SMBG5942B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

51 




1 

38.8 

5 

SMAJ5943 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 




56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 


SMBG5943B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21979 

3 

56 

6.7 

86 

1300 

1 

42.6 

5 

SMAJ5944 

Scottsdale 

DO-2 14 AC 

SM 



3 

62 

1^31 

gri!ii 

iMim 

1 

47.1 


SMBG5944B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

62 

6 

lESI 


1 

47.1 

5 

SMAJ5945 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



3 

68 

5.5 

120 

Ihriinj 

1 

51.2 


SMBG5945B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21981 

3 

68 

5.5 

120 

IQQ 

1 

51.2 

1 5 

SMAJ5946 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22772 

3 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 


SMBG5946B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21982 

3 

75 

5 

140 

2000 

1 

56 

1 5 

SMAJ5947 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22773 

3 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 


SMBG5947B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21983 

3 

82 

4.6 

160 

2500 

1 

62.2 

5 

SMAJ5948 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22774 

3 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 


SMBG5948B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21984 

3 

91 

4.1 

200 

3000 

1 

69.2 

5 

SMAJ5949 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22775 

3 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 


SMBG5949B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21985 

3 

100 

3.7 

250 

3100 

1 

76 

5 

SMAJ5950 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22776 

3 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 


SMBG5950B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21986 

3 

110 

3.4 

300 

4000 

1 

83.6 

5 

SMAJ5951 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22777 

3 

120 

3.1 

380 

4500 

1 

91.2 


SIVIBG5951B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21987 

3 

120 

3.1 

380 

1500 

1 

91.2 

5 

SMAJ5952 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



3 

130 

2.9 

450 

5000 

1 

98.8 


SMBG5952B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



3 

130 

2.9 

450 


1 

98.8 

5 

SMAJ5953 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 



3 

150 

2.5 

600 

[#M 

1 

114 


SMBG5953B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


lEMl 

3 

150 


600 

n 

1 

114 

5 

SMAJ5954 

Scottsdale 

DO-214AC 

SM 


22780 

3 

160 

WkMM 

700 

6500 

1 

121.6 


SMBG5954B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21990 

3 

160 

2.3 

700 

6500 

1 

121.6 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microseml Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, ”SM” • Surface Mount, "DIE” - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Microsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

ins 

Sheet ID 

Power 

(W) 

Hill 

111 

Izt 

iliil 

Zzt 

Zzk 

ilii 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

SMAJ5955 

Scottsdaie 

DO-214AC 

SM 


22781 

3 

180 

2.1 

iswa 


1 

136.8 


SMBG5955B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21991 

3 

180 

2.1 

900 

7000 

1 

136.8 

5 

SMAJ5956 

Scottsdale 

DO-21 4AC 

SM 


22782 

3 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 


SMBG5956B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21992 

3 

200 

1.9 

1200 

8000 

1 

152 

5 

SMBG5333B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

3.3 

IcHil 

3 

400 

300 

1 

5 

SMBJ5333B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

3.3 

380 

3 

400 

300 

1 

5 

SMBG5334B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

3.6 

350 

2.5 

500 

150 

1 

5 

SMBJ5334B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21894 

5 

3.6 

350 

2.5 

500 

150 

1 

5 

SMBG5335B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21839 

5 

3.9 

320 

2 

500 

50 

1 

5 

SMBJ5335B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21895 

5 

3.9 

320 

2 

500 

50 

1 

5 

SMBG5336B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21840 

5 

4.3 

290 

2, 

500 

10 

1 

5 

SMBJ5336B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21896 

5 

4.3 

290 


gfitai 

10 

1 

5 

SMBG5337B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21841 

5 

4.7 

260 

wm 

gECT 

5 

1 

5 

SMBJ5337B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 

' 

21897 

5 

4.7 

260 


gE!il 

5 

1 

5 

SMBG5338B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21842 

5 

5.1 

240 


gfS!il 

1 

1 

5 

SMBJ5338B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21898 

5 

5.1 

240 

■B 

Ei!Sl 

1 

1 


1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4118 

5 

5.6 

220 

Bl 


5000 

4.28 

5 

JAN1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7742 

5 

5.6 

220 

1 

EB 

HI 

EH 

5 

JANTX1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9499 

5 

5.6 

220 

1 

400 

HI 

4.28 

5 

JANTXV1N5968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10970 

5 

5.6 

220 

1 

400 

5000 

4.28 

5 

SMBG5339B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21843 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

5 

SMBJ5339B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21899 

5 

5.6 

220 

1 

400 

1 

2 

5 

SMBG5340B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21844 

5 

6 

200 

w 


1 

3 

5 

SMBJ5340B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21900 

5 

6 

200 

HI 


1 

3 

5 

1N5969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


4120 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

1000 

4.74 

5 

JAN1N5969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7744 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

mum 

4.74 

5 

JANTX1N5969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9501 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

■nMii 

4.74 

5 

JANTXV1N5969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10972 

5 

6.2 

220 

1 

1000 

HI 

4.74 

5 

SMBG5341B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21845 

5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

1 5 

SMBJ5341B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21901 

5 

6.2 

200 

1 

200 

1 

3 

5 

JANS1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8486 

5 

6.8 

175 


1000 

150 

5.2 

5 

1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3086 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JAN1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7456 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANTX1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9210 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

JANTXV1N4954US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

' SM 

356 

■UiiiUJ 

5 

6.8 

175 

1 

1000 

150 

5.2 

5 

SMBG5342B 

Scottsdale 

SMBG 

1 SM 





175 

1 

IBI 

10 

5.2 

5 

SMBJ5342B 

Scottsdale 

SMBJ 

[ SM 


21902 

5 

6.8 

175 

1 

200 

10 

5.2 

5 

1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3088 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JAN1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

356 

■EESII 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANS1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

BlEEIll 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTX1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

HESS 

5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

JANTXV1N4955US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

1 SM 

356 


5 

7.5 

175 

1.5 

800 

100 

5.7 

5 

SMBG5343B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21847 

5 

7.5 

175 

1.5 

200 

10 

5.7 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes; 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 
, Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

' 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

;'Zzt 

m 

Zzk 

(H) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

SMBJ5343B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

7.5 

175 

1.5 

200 

10 

5.7 

5 

1N4956US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3090 

5 



1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JAN1N4956US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7460 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANS1N4956US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

HEEIEEI 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTX1N4956US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■eeqs 

5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

JANTXV1N4956US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

8.2 

150 

1.5 

600 

50 

6.2 

5 

SMBG5344B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21848 

5 

8.2 


■01 

Ki!il 

■El 

15M 

5 

SMBJ5344B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21904 

5 

8.2 

150 

1.5 

200 

MM 

MM 

5 

SMBG5345B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

8.7 

150 

2 

200 

10 

^■1 

5 

SMBJ5345B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

8.7 


2 

200 

■El 


5 

1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3092 

5 

9.1 

150 

2 

400 


MM 

5 

JAN1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7462 

5 

9.1 

150 

2 

400 


1^ 

5 

JANS1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8492 

5 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANTX1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9216 

5 

9.1 

150 

2 

400 

25 

6.9 

5 

JANTXV1N4957US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

9.1 

150 


Etiil 

25 

6.9 

5 

SMBG5346B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

9.1 

150 

mm 

KBfil 


6.9 

5 

SMBJ5346B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21906 

5 

9.1 

150 

2 

150 

7.5 

6.9 

5 

1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3094 

5 

10 

125 

2 

125 

25 

7.6 

5 

JAN1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7464 

5 

10 


mu 


25 

7.6 

5 

JANS1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8494 

5 

10 


wm 


25 

7.6 

5 

JANTX1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9218 

5 

10 




25 

7.6 

5 

JANTXV1N4958US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10678 

5 

10 


M 



7.6 

5 

SMBG5347B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21851 

5 

10 

MWM 



5 

7.6 

5 

SMBJ5347B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21907 

5 

10 

125 

2 

125 

5 


5 

1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3096 

5 

11 

125 

2.5 

130 

mm 

MM 

5 

JAN1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7466 

5 

11 

125 





5 

JANS1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8496 

5 

11 

125 

2.5 

130 

10 

8.4 

5 

JANTX1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9220 

5 

MIM 


mmm 


10 

8.4 

5 

JANTXV1N4959US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10680 

5 

11 

125 


1^ 

10 

8.4 

5 

SMBG5348B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21852 

5 

11 

125 

2.5 

125 

— 

mm 

5 

SMBJ5348B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21908 

5 

mm 

■^9 

2.5 

125 

5 

8.4 

5 

1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3098 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JAN1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7468 

5 

12 

100 

2.5 

140 

10 

9.1 

5 

JANS1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8498 

5 

12 

100 

2.5 

REI 

mm 

mm 

5 

JANTX1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9222 

5 

12 


miMsm 

ITOl 

mm 

9.1 

5 

JANTXV1N4960US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10682 

5 

12 

■ESI 

mxm 

ITOl 

10 

9.1 

5 

SMBG5349B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21853 

5 

12 

mmm 

2.5 



9.1 

5 

SMBJ5349B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

12 

■ESI 

2.5 

125 

2 

9.1 

5 

SMBG5350B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


KIMJ 

5 

13 

100 

2.5 

100 

1 

9.9 

5 

SMBJ5350B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21910 

5 

13 

100 

2.5 

100 

1 

9.9 

5 

1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■Eniii] 

5 

13 

■HUM 

3 


■El 

MM 

5 

JAN1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

WESEl 

5 

13 

■Mifl 

3 


MM 


5 

JANS1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

13 

Krifil 

3 

145 

MM 

9.9 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (voits) 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 
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Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

llilSIliiiltl 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W)\ 

'v 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{«) 

Zzk 

{^) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol, 

(+/-%) 

JANTX1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9224 

5 

13 

100 

3 

145 

10 

9.9 

5 

JANTXV1N4961US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10684 

5 

13 

100 

3 

145 

10 


5 

SMBG5351B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21855 

5 

14 

100 

2.5 

75 

1 

lEO 

5 

SIVIBJ5351B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21911 

5 

14 

100 

2.5 

75 

1 

10.6 

5 

SMBG5352B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21856 

5 

15 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 

5 

SMBJ5352B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21912 

5 

15 

75 

2.5 

75 

1 

11.5 

5 

1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3102 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JAN1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7472 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

ingj 

5 

JANS1N4962US 

Santa Ana 

E SQ.^ MELF 

SM 

356 

8502 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

DEI 

5 

JANTX1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9226 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

JANTXV1N4962US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10686 

5 

15 

75 

3.5 

150 

10 

11.4 

5 

SMBG5353B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 

. - 

21857 

5 

16 

75 

2.5 

75 

1 


BWiI 

SMBJ5353B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21913 

5 

16 

75 

2.5 

75 

1 

rag 

5 

1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3104 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

rag 

5 

JAN1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7474 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

rag 

5 

JANS1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8504 

5 

16 

75 

3.5 

55 

10 


5 

JANTX1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9228 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

rag 

5 

JANTXV1N4963US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10688 

5 

16 

75 

3.5 

155 

10 

rag 

5 

SMBG5354B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21858 

5 

17 

70 

2.5 

75 

0.5 

raci 

5 

SMBJ5354B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21914 

5 

17 

70 

2.5 

75 

0.5 


5 

SMBG5355B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21859 

5 

18 

65 

2.5 

75 

0.5 

rag 

5 

SMBJ5355B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21915 

5 

18 

65 

2.5 

75 

0.5 

IBBI 

5 

1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3106 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JAN1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7476 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JANS1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8506 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JANTX1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9230 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

JANTXV1N4964US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10690 

5 

18 

65 

4 

160 

10 

13.7 

5 

SMBG5356B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21860 

5 

19 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

5 

SMBJ5356B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21916 

5 

19 

65 

3 

75 

0.5 

14.4 

5 

SMBG5357B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21861 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

15.2 

5 

SI\/IBJ5357B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21917 

5 

20 

65 

3 

75 

0.5 

15.2 

5 

1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3108 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JAN1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7478 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANS1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8508 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTX1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9232 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

JANTXV1N4965US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10692 

5 

20 

65 

4.5 

165 

4 

15.2 

5 

SMBG5358B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21862 

5 

22 

50 

3.5 

75 

0.5 

16.7 

5 

SMBJ5358B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21918 

5 

22 

50 

3.5 

75 

0.5 

16.7 

5 

1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


KUO! 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JAN1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

Will 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANS1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8510 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTX1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9234 

5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 

JANTXV1N4966US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

22 

50 

5 

170 

4 

16.7 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" ■ Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Surface Mount Mic msemi 

Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

{Cl) 

Zzk 

{^) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

ToL 

(+/.%) 

SMBG5359B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21863 

5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

18.2 

5 

SMBJ5359B 

Scottsdale 


I5!CT 

■1 


5 

24 

50 

3.5 

100 

0.5 

18.2 

5 

1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3112 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JAN1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANS1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8512 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTX1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9236 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

JANTXV1N4967US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10696 

5 

24 

50 

5 

175 

4 

18.2 

5 

SMBG5360B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21864 

5 

25 

50 

4 

110 

0.5 

19 

5 

SMBJ5360B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21920 

5 

25 

50 

4 

110 

0.5 

19 

5 

SMBG5361B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21865 

5 

27 

50 

5 

120 

0.5 

20.6 

5 

SMBJ5361B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21921 

5 

27 

50 

5 

120 

0.5 

20.6 

5 

1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3114 

5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JAN1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7484 

5 

27 

El 


180 

4 

20.6 

5 

JANS1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



27 

■aiM 

— 

180 

4 

20.6 

5 

JANTX1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

27 

50 

6 

180 

4 

20.6 

5 

JANTXV1N4968US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

27 

■aiM 


180 

4 

20.6 

5 

SMBG5362B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

28 

50 

6 

130 

0.5 

21.2 

5 

SMBJ5362B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21922 

5 

28 

50 

6 

130 

0.5 

21.2 

5 

1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3116 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JAN1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7486 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANS1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8516 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANTX1N4969US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9240 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

JANTXV1N4969US 

Santa Ana 

ESQ. MELF 

SM 

356 

10700 

5 

30 

40 

8 

190 

4 

22.8 

5 

SMBG5363B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21867 

5 

30 

40 

8 

140 

0.5 

22.8 

5 

SMBJ5363B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21923 

5 

30 

40 

8 

140 

0.5 

22.8 

5 

1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3118 

5 

33 

40 

MM 

200 

4 

25.1 

5 

JAN1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7488 

5 

33 

40 

MM 

200 

4 

25.1 

5 

JANS1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22009 

5 

33 

40 

mm 

200 

4 

25.1 

5 

JANTX1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9242 

5 

33 

40 

MM 

200 

4 

25.1 

5 

JANTXV1N4970US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10702 

5 

33 

40 

MM 

200 

4 

25.1 

5 

SMBG5364B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21868 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

25.1 

5 

SMBJ5364B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21924 

5 

33 

40 

10 

150 

0.5 

25.1 

5 

1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3120 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JAN1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7490 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANS1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22010 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTX1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9244 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

JANTXV1N4971US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10704 

5 

36 

30 

11 

220 

4 

27.4 

5 

SMBG5365B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21869 

5 

36 

30 

11 

160 

0.5 

27.4 

5 

SMBJ5365B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21925 

5 

36 

30 

11 

160 

0.5 

27.4 

5 

1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3122 

5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JAN1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


1 5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JANS1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

39 

30 

14 

230 

2 

29.7 

5 

JANTX1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

39 

I'M 

14 

230 

2 

29.7 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

spec 

' 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

' 

vz 

Izt 

(mA) 

'Zitt-,; 

W 

Zzk 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Ti)l. 

{+/-%) 

JANTXV1N4972US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

BQHIS 

5 

39 

30 

14 


2 


5 

SMBG5366B 

Scottsdale 

SMBG 

15^ 



5 

39 

30 

14 

170 

0.5 

29.7 

5 

SMBJ5366B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

39 

30 

14 

will 


19.7 

5 

1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

JEM 


■bbi 

5 

43 

30 

20 


2 


5 

JAN1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

ESt 

356 


5 

43 

30 

20 

EH 

2 

32.7 

5 

JANS1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

Eii 

mwm 


5 

43 

30 

KM 

ETil 

2 


5 

JANTX1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

43 

30 



2 

icgg 

M3M\ 

JANTXV1N4973US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10708 

5 

43 

30 

^1 

EH 

wm 

32.7 

5 

SMBG5367B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

43 

30 


KE!tl 


32.7 

5 

SMBJ5367B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

WEM 

McM 


iEH 

0.5 

32.7 

5 

1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


IKIl^ 

5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JAN1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

47 

25 

25 

250 

2 

35.8 

5 

JANS1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

22013 

5 

47 


25 

250 

2 

35.8 

5 

JANTX1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

EE^Hl 

5 

mm 

mm 


El 

2 

35.8 

5 

JANTXV1N4974US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

Minri 

5 

mm 




2 


5 

SMBG5368B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

mm 



Bnsi 

ES 

35.8 

5 

SMBJ5368B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

47 

25 

25 

BEI 

EE 

IKI 

5 

SMBJ5371B 

Scottsdale 

SMBJ 



21931 

5 

50 

20 

40 

350 

Ea 

45.5 

5 

1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■31^ 

5 

51 

25 

27 

270 

2 

38.8 

5 

JAN1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

51 

25 

27 

270 

2 

BO 

5 

JANS1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

51 

25 

27 


MM 

38.8 

5 

JANTX1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

51 

25 

27 

270 

mt 

38.8 

5 

JANTXV1N4975US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

JEBSSS 

5 

51 




2 

38.8 

5 

SMBG5369B 

Scottsdale 

SMBG 




5 

51 

25 



Ikiusd 

38.8 

5 

SMBJ5369B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

51 

25 

27 

230 

0.5 

38.8 

5 

1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■Emil 

5 

56 

El 

35 

320 

2 


5 

JAN1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7500 

5 

56 

20 

35 

320 

2 

42.6 

5 

JANS1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8525 

5 

56 

wm 


El 

2 

42.6 

5 

JANTX1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9254 

5 

56 

El 

mm 

IcHtl 

2 

Bfelsl 

5 

JANTXV1N4976US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

ESI 

10714 

5 

56 

20 

35 

Icgtl 

2 

EVIM 

5 

SMBG5370B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

56 

20 

35 

280 

0.5 

42.6 

5 

SMBJ5370B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

56 

20 

35 

280 

0.5 

42.6 

5 

SMBG5371B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

60 

20 

40 

350 



5 

1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


IKIES 

5 

62 

20 

42 

400 

2 

47.1 

5 

JAN1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 


356 


5 

62 

mm 

KEI 

400 

2 

47.1 

5 

JANS1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


IBI 

62 

20 

42 

400 

2 

IIRCT 

5 

JANTX1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

kee^ 

HKI 

62 

20 

42 

lESH 

in 

ESI 

5 

JANTXV1N4977US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

kihh 

BEK 

62 

20 

42 

400 

2 _ 

47.1 

5 

SMBG5372B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



iBI 

62 

20 

42 

lEEH 

^Q^l 

lESI 

MM 

SMBJ5372B 

Scottsdale 

SMBJ 

15!^ 



HEH 

62 

20 

42 

lEEH 

EK 

ESI 

MM 

SMBG5373B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



IHH 

68 

20 

IKEI 

■aw 

18151 

51.7 

5 

SMBJ5373B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



EBB 

68 

20 

IKEI 

^H 

■IM 

51.7 

5 

1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


BKEI] 

5 

68 

20 

50 

500 

2 

ma 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 


General Notes: 

1. Information on contacting MicrosemI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-50 


http://www.microsemi.com 
































































Microsemi 


Surface Mount 


Zener Regulator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

mi 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V> 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(Q) 

;^k 

(O) 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

JAN1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7504 

5 

68 

20 

50 


2 

51.7 

5 

JANS1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8529 

5 

68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTX1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9258 


68 

20 

50 

500 

2 

51.7 

5 

JANTXV1N4978US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

68 

20 

El 

500 

2 

51.7 

5 

SMBG5374B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21878 

5 

75 

El 

45 

IlsHil 

0.5 

56 

5 

SMBJ5374B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

75 

20 

45 


0.5 

56 

5 

1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■BES 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JAN1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANS1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

IKSQ 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTX1N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9260 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

JANTXV1 N4979US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10720 

5 

75 

20 

55 

620 

2 

56 

5 

SMBG5375B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21879 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

62.2 

5 

SMBJ5375B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21935 

5 

82 

15 

65 

720 

0.5 

62.2 

5 

1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

82 

15 

80 


HI 

62.2 

5 

JAN1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

82 

15 

80 

El 


62.2 

5 

JANS1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 



82 

15 

80 


— 

62.2 

5 

JANTX1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

82 

15 

80 


WKM 

62.2 

5 

JANTXV1N4980US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

82 

15 

80 

El 

lEI 

62.2 

5 

SMBG5376B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21880 

5 

87 

15 

75 

760 



5 

SMBJ5376B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21936 

5 

87 

15 

75 

760 


66 

5 

SMBG5377B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21881 

5 

91 

15 

75 

760 

EO 


5 

SMBJ5377B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21937 

5 

91 

15 

75 

760 


69.2 

5 

1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3140 

5 

91 

15 

90 

760 



5 

JAN1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7510 

5 

91 

15 

90 

760 


isgia 

5 

JANS1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8535 

5 

91 

15 

90 

760 



5 

JANTX1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9264 

5 

91 

15 

90 

760 

IHM 

69.2 

5 

JANTXV1N4981US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10724 

5 

91 

15 

90 

760 

M 

69.2 

5 

SI\/IBG5378B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21882 

5 

100 

12 

90 

800 

0.5 

76 

5 

SMBJ5378B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21938 

5 

100 

12 

90 

800 

0.5 

76 

5 

1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3142 

5 

100 

12 ' 

110 

800 

2 

76 

5 

JAN1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7512 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANS1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8537 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTX1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9266 

5 

100 

12 

110 

800 

2 

76 

5 

JANTXV1N4982US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10726 

5 


12 

110 

800 

2 

76 

5 

1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3144 

5 

DEI 

12 


tfiTSTSI 

2 


5 

JAN1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7514 

5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANS1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8539 

5 

110 

12 

125 

1000 

wm 

83.6 

5 

JANTX1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

110 

12 

125 

1000 

2 

83.6 

5 

JANTXV1N4983US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10728 

5 

110 

12 

125 

KBIgil 

2 

83.6 

5 

SMBG5379B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21883 

5 

110 

12 

125 

1000 

0.5 

83.6 

5 

SMBJ5379B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21939 

5 

110 

12 

125 

1000 

0.5 

83.6 

5 

1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3146 

5 

120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JAN1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7516 

5 

120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


ZEN 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-51 


http.V/www.microsemi.com 




























Micmsemi 


ZEN 


Surface Mount 

Zener Regulator Diodes 



Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Hi 

■1 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

Zzt 

(fi) 

Zzk 

W 



MM 

''''-.y't 

JANS1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

120 

10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

JANTX1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 


10 

rail 

EM 

2 


5 

JANTXV1N4984US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10730 

5 


10 

170 

1150 

2 

91.2 

5 

SMBG5380B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21884 

5 

120 

MUM 

170 

1150 

iDa 

91.2 

5 

SMBJ5380B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21940 

5 


mm 

170 

1150 


91.2 

5 

1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3148 

5 

BMil 

EM 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JAN1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7518 

5 


EM 

190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANS1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8543 

5 

Bc!il 


190 

1250 

2 

98.8 

5 

JANTX1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9272 

5 

■K^il 

mm 



2 

98.8 

5 

JANTXV1N4985US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10732 

5 

mm 

10 

iEEl 

nasii 

2 

98.8 

5 

SMBG5381B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21885 

5 


10 

190 


E9 

98.8 

5 

SMBJ5381B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21941 

5 

ifcMtl 

10 




98.8 

5 

SMBG5382B 

Scottsdale 

SMBG 




5 

140 

8 

230 

1500 

0.5 

106 

5 

SMBJ5382B 

Scottsdale 

SMBJ 




5 


8 

230 



106 

5 

1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JAN1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7520 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JANS1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■ESS 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JANTX1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 



9274 

5 

150 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

JANTXV1N4986US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 



■ESQ 

5 

MEM 

8 

330 

1500 

2 

114 

5 

SMBG5383B 

Scottsdale 

SMBG 

E?n 



5 


8 

330 


HilE 

114 

5 

SMBJ5383B 

Scottsdale 

SMBJ 




5 


8 

330 

1500 

0.5 

114 

5 

1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

E^ 




160 

8 

350 


wm 

121.6 

5 

JAN1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

E5?tl 


■91 

160 

8 

350 


2 

121.6 

5 

JANS1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■ESS 

5 

160 

8 

yckii 

EM 

2 

121.6 

5 

JANTX1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

160 

8 

EM 

nsM 

wm 


EM 

JANTXV1N4987US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■ESS 

5 

160 

8 

■CWIM 


2 

121.6 

5 

SMBG5384B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21888 

5 

160 

8 



ES 


5 

SMBJ5384B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21944 

5 

160 

8 

350 

1650 


1^ 

5 

SMBG5385B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21889 

5 

170 

8 

380 

1750 



5 

SMBJ5385B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 


21945 

5 

170 

8 

380 

1750 

0.5 

129 

5 

SMBG5386B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


21890 

5 

180 

5 

430 

1750 

0.5 

137 

5 

SMBJ5386B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

180 

5 

430 

gEtn 

HilE 

EM 

5 

1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

180 

5 

450 


■1 


EM 

JAN1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

180 

5 


■Mail 

EM 

136.8 

5 

JANS1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

Ei^ 



5 

180 

5 

450 


2 

tMa 


JANTX1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

E^ 



5 

180 

5 

450 


2 

ncfsia 


JANTXV1N4988US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■ESS 

5 


5 



EM 


5 

SMBG5387B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 


MSI;!?!! 

5 


5 

450 

1850 

■iiua 

144 

5 

SMBJ5387B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

190 

5 

450 

1850 

■IM 

WESM 

mw 

SMBG5388B 

Scottsdale 

SMBG 

SM 



5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

152 

5 

SMBJ5388B 

Scottsdale 

SMBJ 

SM 



5 

200 

5 

480 

1850 

0.5 

152 


1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


■B^ 

5 

MUM 

5 

550 

EM 

EM 


B 

JAN1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

200 

5 

550 

EM 

EM 

EM 

B 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" ■ Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-52 


http://www.microsemi.com 






















































Micmsemi 


Soafaice Moorat 


:©ini©r Regyiator Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

(ii) 

Mr?: 

(fi) 

(R 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/.%) 

JANS1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

200 

5 

550 


2 

152 

5 

JANTX1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

■ESH!] 

5 

200 

5 

550 

ikisfll 

2 

152 

5 

JANTXV1N4989US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10740 

5 

200 

5 

550 

1850 

2 

152 

5 

1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3158 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JAN1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7528 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANS1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8553 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANTX1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9282 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

JANTXV1N4990US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10742 

5 

220 

5 

550 

2000 

2 

167 

5 

1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3160 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JAN1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

7530 

5 

240 

5 

650 

MiMil 

2 

182 

5 

JANS1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8555 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JANTX1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9284 

5 

240 

5 

650 

2050 

2 

182 

5 

JANTXV1N4991US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10744 

5 

240 

1^9 

■slrilM 

MiMil 

IQI 

182 

5 

1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 




270 

5 


2100 

2 

206 

5 

JAN1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 


5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANS1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

8557 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTX1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

9286 

5 

270 

5 

800 

2100 

2 

206 

5 

JANTXV1N4992US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 

356 

10746 

5 

270 

5 



IQI 

206 

5 

1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3164 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JAN1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7534 

5 

300 

4 




228 

5 

JANTX1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9288 

5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

JANTXV1N4993US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 



5 

300 

4 

950 

2150 

2 

228 

5 

1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3166 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JAN1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7536 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JANTX1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9290 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

JANTXV1N4994US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10750 

5 

330 

4 

1175 

2200 

2 

251 

5 

1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3168 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

5 

JAN1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7538 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

5 

JANTX1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9292 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

5 

JANTXV1N4995US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10752 

5 

360 

3 

1400 

2300 

2 

274 

5 

1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


3170 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

5 

JAN1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


7540 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

5 

JANTX1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


9294 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

5 

JANTXV1N4996US 

Santa Ana 

E SQ. MELF 

SM 


10754 

5 

390 

3 

1800 

2500 

2 

297 

5 


Section Organization: Surface Mount Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" ■ Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-ZEN-53 


http://www.microsemi.com 
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Micmsemi 


Surface Mount 

Low VoBtage Avalanche Zeners 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

■ :'Zzt ■ 

M 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7556 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTX1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JANTXV1N5518BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10770 

0.5 

3.3 

20 

26 

5 

1 

5 

JAN1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7559 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTX1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

MkkM 

9313 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JANTXV1N5519BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10773 

0.5 

3.6 

20 

24 

3 

1 

5 

JAN1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7562 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTX1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9316 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JANTXV1N5520BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10776 

0.5 

3.9 

20 

22 

1 

1 

5 

JAN1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7565 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JANTX1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9319 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JANTXV1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

mwM 

HEESl 

0.5 

4.3 

20 

18 

3 

1.5 

5 

JAN1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

MkVM 


0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTX1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9322 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JANTXV1N5522BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10782 

0.5 

4.7 

10 

22 

2 

2 

5 

JAN1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7571 

0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTX1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JANTXV1N5523BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

5.1 

5 

26 

2 

2.5 

5 

JAN1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTX1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 


0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JANTXV1N5524BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

■eees 

0.5 

5.6 

3 

30 

2 

3.5 

5 

JAN1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 


0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTX1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■EEEQ 

0.5 

6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JANTXV1N5525BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■EEQ 


6.2 

1 

30 

1 

5 

5 

JAN1N5526BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

6.8 

1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTX1N5526BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

IKESil 

0.5 


1 

30 

1 

6.2 

5 

JANTXV1N5526BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

■eeeq 

0.5 


1 

30 

1 

6.2 

5 

JAN1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTX1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

MEW 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JANTXV1N5527BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

WEMU 

0.5 

7.5 

1 

35 

0.5 

6.8 

5 

JAN1N5528BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTX1N5528BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JANTXV1N5528BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

8.2 

1 

40 

0.5 

7.5 

5 

JAN1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTX1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

^EEEE] 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JANTXV1N5529BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


■eesei 

0.5 

9.1 

1 

45 

0.1 

8.2 

5 

JAN1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

EESi 


0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTX1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■EESO 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JANTXV1N5530BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

KEHHI 

0.5 

10 

1 

45 

0.1 

9.1 

5 

JAN1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

11 

1 

80 

■iiiBa 

9.9 

5 

JANTX1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 

JANTXV1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10809 

0.5 

11 

1 

80 

0.05 

9.9 

5 


Section Organization: Surface Mount Low Voitage Avaianche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), foliowed by ascending Vz (voits) 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" • Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


LVA 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-LVA-1 


http://www.mlcrosemi.com 
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Typo 

iSiiliiil 

Mil 
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Data 

Sheet ID 
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Power 
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(V) 
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(mA) 

Zzt 

(fi) 

' 
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VR 

(V) 

Tol. 
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JAN1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 



12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTX1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JANTXV1N5532BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10812 

0.5 

12 

1 

90 

0.05 

10.8 

5 

JAN1N5533BBUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7601 

0.5 

13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTX1N5533BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9355 


13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JANTXV1N5533BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

BDmQ 


13 

1 

90 

0.01 

11.7 

5 

JAN1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■eiq 

0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTX1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

BOS 

0.5 

14 

1 

100 

0.01 

12.6 

5 

JANTXV1N5534BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

beis 

0.5 

14 

1 


ItMl 

12.6 

5 

JAN1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


EESB 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTX1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

EES 



15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JANTXV1N5535BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10824 

0.5 

15 

1 

100 

0.01 

13.5 

5 

JAN1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

437 

7610 

0.5 


1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JANTX1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

Mk)rM 


0.5 

16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JANTXV1N5536BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


bees 


16 

1 

100 

0.01 

14.4 

5 

JAN1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

mufm 

^B3E1 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JANTX1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

ESI 

Mk)rM 

bees 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JANTXV1N5537BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 


MkkM 

bees 

0.5 

17 

1 

100 

0.01 

15.3 

5 

JAN1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

MkfM 

BE^ 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTX1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

Mk^M 

bees 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JANTXV1N5538BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

bees 

0.5 

18 

1 

100 

0.01 

16.2 

5 

JAN1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTX1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

matm 

^ees 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JANTXV1N5539BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


bees 

0.5 

19 

1 

100 

0.01 

17.1 

5 

JAN1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7622 

0.5 


1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTX1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9376 

0.5 


1 

100 

0.01 

18 

5 

JANTXV1N5540BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10844 

0.5 


1 

100 

0.01 

18 

5 

JAN1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7625 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTX1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

9379 

0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JANTXV1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

22 

1 

100 

0.01 

19.8 

5 

JAN1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

EES 


0.5 

24 

1 

Bail 

■IMIW 

21.6 

5 

JANTX1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

24 

1 

■HUM 

Esn 

21.6 

5 

JANTXV1N5542BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

MM 


bees 

0.5 

24 

1 


■Bl 

21.6 

5 

JAN1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


0.5 

25 

1 

■HUM 

eeh 

22.4 

5 

JANTX1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

bees 

0.5 

25 

1 

EES 

EEH 

22.4 

5 

JANTXV1N5543BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

10856 

0.5 

25 

1 

100 

0.01 

22.4 

5 

JAN1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

7634 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JANTX1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 



28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JANTXV1N5544BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

BniTi 

0.5 

28 

1 

100 

0.01 

25.2 

5 

JAN1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 


BIBi 

30 

1 

100 

0.01 

27 

5 

JANTX1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

■eeed 

0.5 

30 

1 

100 

0.01 

27 

5 

JANTXV1N5545BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

437 

BUiliEU 


30 

-1 

100 

0.01 

27 

5 


Section Organization: Surface Mount Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" • Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demantd (800) 713-4113 


SM-LVA-2 


http://www.microsemi.com 
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(mA) 


(uA) 

VR 
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Tol. 
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JAN1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

437 

7640 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTX1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-213/^ 

SM 

437 

9394 

0.5 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 

JANTXV1N5546BUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3/\A 

SM 

437 

10868 

0.5 1 

33 

1 

100 

0.01 

29.7 

5 


LVA 


Section Organization: Surface Mount Low Voltage Avalanche Zener Parametric Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Mlcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-LVA-3 


http://www.microsemi.com 
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Part Number 
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Outline 
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Mil 
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Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

Vz 

(V) 

Izt 

(mA) 

ovz 

(%/C) 

Zzt 

W 

IR 

(uA) 

VR 

(V) 

Tol. 

(+/-%) 

JAN1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 


K9 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JAN1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.2 

7.5 


15 

2 

3 

5 

JAN1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


21784 

0.5 



0.001 

15 

2 

3 

5 

JAN1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

159 

21785 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 


0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10029 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10034 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10039 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTX1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

10044 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N821UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11495 

0.5 

6.2 

7.5 

0.01 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N823UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11500 

0.5 

6.2 

7.5 

0.005 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N825UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11505 

0.5 

6.2 

7.5 

0.002 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N827UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11510 

0.5 

6.2 

7.5 

0.001 

15 

2 

3 

5 

JANTXV1N829UR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

159 

11515 

0.5 

6.2 

7.5 

0.0005 

15 

2 

3 

5 

JAN1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21676 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21701 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4583AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21677 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21702 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

3 

5 

JANTX1 N4583AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTX1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

BHIrirll 

0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4580AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21678 

0.5 

6.4 

4 

0.01 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4581AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21703 

0.5 

6.4 

4 

0.005 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4582AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21728 

0.5 

6.4 

4 

0.002 

25 

2 

I 3 

5 

JANTXV1N4583AUR-1 

Scottsdale 

‘ DO-213AA 

SM 

452 

21753 

0.5 

6.4 

4 

0.001 

25 

2 

3 

5 

JANTXV1N4584AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

4 

0.0005 

25 

2 

3 

5 

JAN1N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21673 

0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21690 

0.5 

6.4 

2 

0.005 ! 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4577AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21715 

0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21740 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21767 

0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1 N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21674 I 0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTX1N4577AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 



mm 

2 



2 

3 

5 

JANTX1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21741 

0.5 

6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTX1 N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4575AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.4 

2 

0.01 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4576AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21692 

0.5 

6.4 

2 

0.005 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4577AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21717 

0.5 

6.4 

2 

0.002 

50 

2 

3 

5 


Section Organization: Surface Mount Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), followed by ascending Vz (volts), and then by Part Number 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


OTC 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-OTC-1 


http://www.microsemi.com 






















Micmsemi 


OTC 


Surface Mount 

Zero-TC Reference Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Bii 

Mil 

liiSii 

Data 
Sheet ID 

Power 

(W) 

iill 

iiiii 

iiiii 

(mA) 

iiVz 

(%/C) 

Iiiii 

III 

111 

sEffiit 

VR 

Iill 

Tol. 

(+/-%) 

JANTXV1N4578AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 



6.4 

2 

0.001 

50 

2 

3 

5 

JANTXV1N4579AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 


2 

0.0005 

50 

2 

3 

5 

JAN1N4569AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

■UililJ 

IKiUi 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3 AA 

SM 

452 

21611 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 



0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 





1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4573AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21731 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4574AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

21756 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9133 

0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

9136 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 


9139 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4573AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9142 

0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTX1N4574AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

9145 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4570AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

6.4 

1 

0.01 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4571AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

10596 

0.5 

6.4 

1 

0.005 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4572AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


10599 

0.5 

6.4 

1 

0.002 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4573AUR-i 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

6.4 

1 

0.001 

100 

2 

3 

5 

JANTXV1N4574AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

10605 

0.5 

6.4 

1 

0.0005 

100 

2 

3 

5 

JAN1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21596 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 

452 

21599 

0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

1 SM 

452 

21602 

0.5 

6.4 

0.5 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JAN1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

! SM 

452 

21605 

0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

■aisii 

452 

9118 

0.5 

6.4 


0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTX1 N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 


HBI 

0.5 

6.4 

ESI 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-213AA 

SM 



0.5 

6.4 

igEi 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

9127 

0.5 

6.4 

ESI 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTX1N4569AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

■BEEI 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4565AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

msm 

0.5 

6.4 

0.5 

0.01 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4566AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

0.5 

0.005 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4567AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

10584 

0.5 

6.4 

liisl 

0.002 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4568AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 


0.5 

6.4 

0.5 

0.001 

200 

2 

3 

5 

JANTXV1N4569AUR-1 

Scottsdale 

DO-21 3AA 

SM 

452 

BlFfTfl 

0.5 

6.4 

0.5 

0.0005 

200 

2 

3 

5 


Section Organization: Surface Mount Zero-TC Reference Diode Section is organized by ascending Power (watts), foiiowed by ascending Vz (voits), and then by Part Number 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DiE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-OTC-2 


http://www.microsemi.com 



















SuBface Hourit 


Micmsemi 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

<V, 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE{sat) @ IC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

HS2857 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18722 

0.2 

0.04 

30 

15 

E9 




30 

HS918 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18721 

0.2 

0.05 

30 

15 




10 

200 

MMBT2222A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18082 

0.35 

0.01 

75 

40 

6 

0.3 


75 

300 

MMBT3904 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18084 

0.35 

0.01 

60 

40 

6 

0.2 


100 

300 

MMBT4401 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18086 

0.35 

0.01 

60 

40 

6 

0.4 


80 

300 

HS2484 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18724 

0.36 

0.05 

60 

60 

6 



30 

800 

HS2369A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18723 

0.36 

0.2 

40 

15 

4.5 



40 

120 

HS930 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18725 

0.5 

0.03 

45 

45 

5 



150 

600 

HS4401 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18728 

0.5 i 

0.6 

60 

40 

6 



40 

300 

HS5551 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18727 

0.5 ! 

0.6 

180 

160 

6 



80 

250 

HS2222A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18726 

0.5 1 

0.8 

75 

50 

6 



50 

300 


NPN 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard. "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-NPN-1 


http.7/www.microsemi.com 
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Surface Mount Mic rosemi 

PNP Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Mil 

Spec 

Data 

Sheet 

ID 

PD 

(W) 

1C 

(A) 

Vcbo 

(V) 

Vceo 

(V) 

Vebo 

(V) 

VCE(sat) (glC 

(V) (mA) 

HFE 

min 

(dB) 

HFE 

max 

(dB) 

MMBT3906 

Chats worth 

SOT-23 

SM 


18085 

0.35 

0.01 

40 

40 

5 

0.25 


100 

300 

MMBT4403 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18087 

0.35 

0.01 

40 

40 

5 

0.4 


100 

300 

MMBT2907A 

Chatsworth 

SOT-23 

SM 


18083 

0.35 

0.01 

60 

60 

5 

0.4 


100 

300 

HS4208 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18640 

0.36 

0.2 

mm 

mm 

4.5 



15 

120 

HS3013 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18641 

0.36 

0.2 

40 

40 

5 



30 

120 

HS2907A 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18662 

0.4 

0.6 

60 

60 

3 



75 

300 

HS5087 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18663 

; 0.5 

0.05 

50 

50 

3 



250 

800 

HS3904 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18664 

0.5 

0.2 

60 

40 

6 



40 

300 

HS3906 

Sertech Lab 

HSOT 

SM 


18665 

0.5 

0.2 

40 

40 

5 



60 

300 


PNP 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-PNP-1 


http://www.microsemi.com 
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Micms&ni 


IM-Channel MOSFETs 

^ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 

Sheet 

ID 

BVDSS 

(A) 

ID 

(A) 

RDS(on) 

(«) 

VSD@ID 

(V) 

trr 

(nsec) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

PD 

(W) 

R0JC 

(C/W) 

MSAER45N06A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17886 

60 

45 

0.022 

0.75 

30 

105 

4600 

300 

0.4 

MSAEZ58N06A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

24334 

60 

58 

0.018 

1.2 

50 



300 

0.4 

MSAFZ58N06A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

24335 

60 

58 

0.018 

2 

100 



300 

0.4 

MSAFX76N07A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17872 

70 

76 

0.012 

1.5 

150 

120 

4400 

310 

0.25 

MSAEX150N07E 

Santa Ana 

CoolpackS 

SM 

17888 

70 

150 

0.007 

1 

55 

300 

10000 

500 

0.15 

MSAER38N10A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17885 

100 

38 

0.055 

1.2 

50 

65 

3700 

300 

0.4 

MSAFR38N10A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22408 

100 

38 

0.055 

1.8 

500 

65 

3700 

300 

0.4 

MSAEZ50N10A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22402 

100 

50 

0.035 

1.2 

50 

100 

3200 

300 

0.4 

MSAFZ50N10A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22403 

100 

50 

0.035 

1.8 

170 

100 

3200 

300 

0.4 

I\/ISAFX75N10A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17871 

100 

75 

0.02 

1.75 

200 

160 

4500 

310 

0.25 

MSAEX150N10E 

Santa Ana 

CoolpackS 

SM 

17889 

100 

150 

0.012 

1 

55 

380 

10000 

500 

0.15 

MSAER30N20A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17883 

200 

30 

0.085 

1.2 

50 

60 

3500 

300 

0.4 

MSAFR30N20A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22407 

200 

30 

0.085 

1.9 

950 

60 

3500 

300 

0.4 

MSAEZ30N20A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22405 

200 

33 

0.07 

1.2 

50 

70 

3900 

300 

0.4 

MSAFZ30N20A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22406 

200 

33 

0.07 

1.6 

230 

70 

3900 

300 

0.4 

MSAFX50N20A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17870 

200 

50 

0.045 

1.5 

200 

110 

4400 

310 

0.25 

MSAEX100N20E 

Santa Ana 

CoolpackS 

SM 

17887 

200 

100 

0.025 

1 

55 

260 

9300 

500 

0.15 

MSAFX40N30A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17869 

300 

40 

0.085 

1.5 

200 

105 

4800 

310 

0.25 

MSAER14N40A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM i 

17881 

400 

14 1 

0.3 

1.2 

60 

65 

2600 

300 

0.4 

MSAEZ15N40A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM i 

24332 

400 

15 

0.3 

1.2 

50 



300 

0.4 

MSAFZ15N40A i 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

24333 

400 

15 

0.3 

1.5 

120 



300 

0.4 

MSAER12N50A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17880 

500 

12 

0.4 

1.2 

70 

70 

2700 

300 

0.4 

I\/1SAFR12N50A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

22401 

500 

12 

0.4 

1.7 

1600 

70 

2700 

300 

0.4 

MSAFX24N50A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17868 

500 

24 

0.23 

1.5 

250 

85 

4200 

310 

0.25 

MSAER11N60A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17879 

600 1 

; 11 

0.6 

1.3 

75 

70 

2700 

300 

0.4 

MSAFX20N60A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17867 

600 1 

20 

0.35 

1.5 

250 

85 

4500 

310 

0.25 

MSAER07N80A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17878 

800 1 

7.1 

1.2 

1.3 

75 

110 

2800 

300 

0.4 

MSAFX11N80A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17864 

800 

11 

0.95 

1.5 

250 

80 

4200 

310 

0.25 

MSAER06N90A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17877 

900 

6.2 

1.6 

1.3 

75 

110 

2700 

300 

0.4 

MSAFX10N90A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17862 

900 

10 

1.1 

1.5 

250 

80 

4200 

310 

0.25 

MSAER05N100A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17876 

1000 

5.6 

2 

1.5 

100 

110 

2400 

300 

0.4 

MSAFX10N100A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17863 

1000 

10 

1.2 

1.5' 

250 

80 

4000 

310 

0.25 

MSAFX14N100A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17866 

1000 

14 

0.82 

1.5 

850 

85 

5700 

310 

0.25 

MSAFX13N110A 

Santa Ana 

CoolPackI 

SM 

17865 

1100 

13 

0.92 

1.5 

850 

85 

5700 

310 

0.25 


General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-41 1 3 


SM-NFET-1 


http://www.microsemi.com 
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General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Type specifies "STD" - Standard, "SM" - Surface Mount, "DIE" - Die Form 

3. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-PFET-1 


http.7/www.microsemi.com 
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Micmsemi 


Surface Mount 


Insulated Gate Bipolar Transistors 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 

Sheet 

ID 

BVCES 

(V) 

IC 

(A) 

VCE(sat) 

(V) 

Qg(on) 

(nC) 

t(on) 

(nsec) 

t(off) 

(nsec) 

E(off) 

(mJ) 

PD 

(W) 

RGJC 

(“C/W) 

MSAHR55F60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17899 

600 

55 

3 

140 

51 

145 

0.8 

BcfSfil 

0.4 

MSAHX60L60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17893 

600 

60 

2.5 

150 

190 


5 

300 

0.4 

MSAGX60F60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

22397 

600 

60 

2.9 

150 

55 

— 

1.3 

300 

0.4 

MSAHX60F60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17894 

600 

60 

2.9 

150 

55 

300 

1.3 

300 

0.4 

MSAHR70L60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17898 

600 

70 

1.6 

150 

115 

1700 

15 

300 

0.4 

MSAGX75L60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17902 

600 

75 

1.8 

250 

260 

1100 

16 

300 

0.25 

MSAHX75L60C 

Santa Ana 

CoolpackZ 

SM 

22398 

600 

75 

1.8 

250 

260 

1100 

16 

300 

0.25 

MSAGX75F60A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17903 

600 

75 

2.7 

250 

260 

475 

4.8 

300 

0.25 

MSAHR36F120A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17892 

1200 

36 

3.5 

140 

60 

390 

2.5 

300 

0.4 

MSAGZ52F120A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

22399 

1200 

52 

3.2 

160 

120 

465 

2.4 

300 

0.4 

MSAHZ52F120A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

22400 

1200 

52 

3.2 

160 

120 

465 

2.4 

300 

0.4 

MSAHR57L120A 

Santa Ana 

Coolpacki 

SM 

17897 

1200 

57 

2 

110 

140 

2000 

26 

300 

0.4 


IGBT 


Section Organization: Surface Mount IGBT Parametric Section is organized by ascending BVCES (volts), followed by ascending 1C (amps), and then by VCEsat (volts) 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. VCEsat when specified is at the rated IC. 

3. For detailed VCEsat data refer to the product datasheets by using the fax on demand system or contacting the Microsemi manufacturing division. 

4. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-41 1 3 


SM-IGBT-1 


http://wvvw.microsemi.com 
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Surface Mount Microsemi 


PIN Diodes 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Package 

Outline 

Type 

Data 
Sheet ID 

VR 

(Volts) 

CT 

(pF) 

RS @ IF 
(Ohms) (Amps) 

PD 

(Watts) 

T 

(usee) 

UPP9401 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


50 

1 

1 


2.5 

2 

UPP1001 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


100 

1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 

UPP1002 

Watertown 

POWERMITE 

SM 


200 1 

1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 

UPP1004 

Watertown 

POWERMITE 

SM 



1.6 

0.45 

0.05 

2.5 

2 


PIN 


Section Organization: Surface Mount PiN Diode Parametric Section is organized by ascending VR (volts), followed by ascending CT (pF) 
General Notes: 

1. All PIN Diode products are manufactured by Microsemi Watertown, MA. 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

3. Additional infomiation on PIN diode application notes can be obtained from Microsemi's website or Fax on Demand System. 


Fax On Demand (800) 713-4113 


SM-PIN-1 


http://www.microsemi.com 
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QPL Products Mic rosemi 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N1184 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

6899 

JANTX 

1N1184 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8704 

JANTXV 

1N1184 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

10189 

JAN 

1N1186 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

6900 

JANTX 

1N1186 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8705 

JANTXV 

1N1186 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 


10190 

JAN 

1N1188 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

6901 

JANTX 

1N1188 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8706 

JANTXV 

1N1188 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

10191 

JAN 

1N1190 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

6902 

JANTX 

1N1190 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8707 

JANTXV 

1N1190 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

10192 

JAN 

1N1202A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

6903 

JANTX 

1N1202A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

8708 

JANTXV 

1N1202A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

10193 

JAN 

1N1204A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

6904 

JANTX 

1N1204A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

8709 

JANTXV 

1N1204A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

10194 

JAN 

1N1206A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

6905 

JANTX 

1N1206A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

8710 

JANTXV 

1N1206A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

10195 

JAN 

1N1614 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

6906 

JAN 

1N1615 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

6907 

JAN 

1N1616 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

6908 

JAN 

1N1742A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

228 

6909 

JAN 

1N251 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

188 

6910 

JAN 

1N2804B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6911 

JANTX 

1N2804B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8711 

JANTXV 

1N2804B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10196 

JAN 

1N2805B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6912 

JANTX 

1N2805B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8712 

JANTXV 

1N2805B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10197 

JAN 

1N2806B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6913 

JANTX 

1N2806B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8713 

JANTXV 

1N2806B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10198 

JAN 

1N2807B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6914 

JANTX 

1N2807B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8714 

JANTXV 

1N2807B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10199 

JAN 

1N2808B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6915 

JANTX 

1N2808B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8715 

JANTXV 

1N2808B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10200 

JAN 

1N2809B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6916 

JANTX 

1N2809B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8716 

JANTXV 

1N2809B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 ■ 

10201 

JAN 

1N2810B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6917 

JANTX 

1N2810B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8717 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-1 http://www.microsemi.com 
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QPL Products Mic msemi 


JAN 
Level ' 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

1N2810B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10202 

JAN 

1N2811B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6918 

JANTX 

1N2811B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8718 

JANTXV 

1N2811B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10203 

JAN 

1N2812B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6919 

JANTX 

1N2812B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8719 

JANTXV 

1N2812B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10204 

JAN 

1N2813B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6920 

JANTX 

1N2813B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8720 

JANTXV 

1N2813B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10205 

JAN 

1N2814B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6921 

JANTX 

1N2814B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8721 

JANTXV 

1N2814B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10206 

JAN 

1N2815B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6922 

JANTX 

1N2815B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8722 

JANTXV 

1N2815B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10207 

JAN 

1N2816B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6923 

JANTX 

1N2816B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8723 

JANTXV 

1N2816B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10208 

JAN 

1N2817B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6924 

JANTX 

1N2817B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8724 

JANTXV 

1N2817B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10209 

JAN 

1N2818B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6925 

JANTX 

1N2818B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8725 

JANTXV 

1N2818B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10210 

JAN 

1N2819B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6926 

JANTX 

1N2819B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8726 

JANTXV 

1N2819B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10211 

JAN 

1N2820B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6927 

JANTX 

1N2820B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8727 

JANTXV 

1N2820B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10212 

JAN 

1N2821B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 


JANTX 

1N2821B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8728 

JANTXV 

1N2821B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 1 

114 

10213 

JAN 

1N2822B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 


JANTX 

1N2822B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8729 

JANTXV 

1N2822B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10214 

JAN 

1N2823B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6930 

JANTX 

1N2823B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8730 

JANTXV 

1N2823B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10215 

JAN 

1N2824B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6931 

JANTX 

1N2824B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8731 

JANTXV 

1N2824B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10216 

JAN 

1N2825B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6932 

JANTX I 

1N2825B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8732 

JANTXV 

1N2825B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10217 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-2 


http://www.microsemi.com 






Micmsemi 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N2826B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6933 

JANTX 

1N2826B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8733 

JANTXV 

1N2826B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10218 

JAN 

1N2827B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6934 

JANTX 

1N2827B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8734 

JANTXV 

1N2827B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10219 

JAN 

1N2828B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6935 

JANTX 

1N2828B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8735 

JANTXV 

1N2828B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10220 

JAN 

1N2829B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6936 

JANTX 

1N2829B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8736 

JANTXV 

1N2829B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10221 

JAN 

1N2830B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6937 

JANTX 

1N2830B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8737 

JANTXV 

1N2830B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10222 

JAN 

1N2831B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6938 

JANTX 

1N2831B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8738 

JANTXV 

1N2831B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10223 

JAN 

1N2832B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6939 

JANTX 

1N2832B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8739 

JANTXV 

1N2832B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10224 

JAN 

1N2833B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6940 

JANTX 

1N2833B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8740 

JANTXV 

1N2833B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10225 

JAN 

1N2834B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6941 

JANTX 

1N2834B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8741 

JANTXV 

1N2834B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10226 

JAN 

1N2835B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6942 

JANTX 

1N2835B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8742 

JANTXV 

1N2835B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10227 

JAN 

1N2836B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6943 

JANTX 

1N2836B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8743 

JANTXV 

1N2836B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10228 

JAN 

1N2837B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6944 

JANTX 

1N2837B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8744 

JANTXV 

1N2837B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10229 

JAN 

1N2838B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6945 

JANTX 

1N2838B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8745 

JANTXV 

1N2838B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10230 

JAN 

1N2839B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6946 

JANTX 

1N2839B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8746 

JANTXV 

1N2839B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10231 

JAN 

1N2840B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6947 

JANTX 

1N2840B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 ■ 

8747 

JANTXV 

1N2840B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10232 

JAN 

1N2841B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6948 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-3 


http://www.microsemi.com 
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QPL Products 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 


MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N2841B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8748 

JANTXV 

1N2841B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10233 

JAN 

1N2842B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6949 

JANTX 

1N2842B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8749 

JANTXV 

1N2842B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10234 

JAN 

1N2843B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6950 

JANTX 

1N2843B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8750 

JANTXV 

1N2843B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10235 

JAN 

1N2844B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6951 

JANTX 

1N2844B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8751 

JANTXV 

1N2844B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10236 

JAN 

1N2845B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6952 

JANTX 

1N2845B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8752 

JANTXV 

1N2845B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10237 

JAN 

1N2846B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

6953 

JANTX 

1N2846B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

8753 

JANTXV 

1N2846B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10238 

JAN 

1N2970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6954 

JANTX 

1N2970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8754 

JANTXV 

1N2970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10239 

JAN 

1N2971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6955 

JANTX 

1N2971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8755 

JANTXV 

1N2971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10240 

JAN 

1N2972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6956 

JANTX 

1N2972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8756 

JANTXV 

1N2972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10241 

JAN 

1N2973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6957 

JANTX 

1N2973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8757 

JANTXV 

1N2973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10242 

JAN 

1N2974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6958 

JANTX 

1N2974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8758 

JANTXV 

1N2974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10243 

JAN 

1N2975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6959 

JANTX 

1N2975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8759 

JANTXV 

1N2975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10244 

JAN 

1N2976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6960 

JANTX 

1N2976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8760 

JANTXV 

1N2976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10245 

JAN 

1N2977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6961 

JANTX 

1N2977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8761 

JANTXV 

1N2977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10246 

JAN 

1N2978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6962 

JANTX 

1N2978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8762 

JANTXV 

1N2978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10247 

JAN 

1N2979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6963 

JANTX 

1N2979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8763 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Microsemi 
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Part Type 

MIL-PRF-19500 

SlashSheet 

Number 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

1N2979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10248 

JAN 

1N2980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6964 

JANTX 

1N2980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8764 

JANTXV 

1N2980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10249 

JAN 

1N2981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6965 

JANTX 

1N2981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8765 

JANTXV 

1N2981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10250 

JAN 

1N2982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6966 

JANTX 

1N2982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8766 

JANTXV 

1N2982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10251 

JAN 

1N2983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6967 

JANTX 

1N2983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8767 

JANTXV 

1N2983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10252 

JAN 

1N2984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6968 

JANTX 

1N2984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8768 

JANTXV 

1N2984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10253 

JAN 

1N2985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6969 

JANTX 

1N2985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8769 

JANTXV 

1N2985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10254 

JAN 

1N2986B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6970 

JANTX 

1N2986B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8770 

JANTXV 

1N2986B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10255 

JAN 

1N2987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6971 

JANTX 

1N2987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8771 

JANTXV 

1N2987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10256 

JAN 

1N2988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6972 

JANTX 

1N2988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

' 124 

8772 

JANTXV 

1N2988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10257 

JAN 

1N2989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6973 

JANTX 

1N2989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8773 

JANTXV 

1N2989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10258 

JAN 

1N2990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6974 

JANTX 

1N2990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8774 

JANTXV 

1N2990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10259 

JAN 

1N2991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6975 

JANTX 

1N2991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8775 

JANTXV 

1N2991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10260 

JAN 

1N2992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6976 

JANTX 

1N2992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8776 

JANTXV 

1N2992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10261 

JAN 

1N2993B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6977 

JANTX 

1N2993B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8777 

JANTXV 

1N2993B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10262 

JAN 

1N2994B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6978 

JANTX 

1N2994B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8778 

JANTXV 

1N2994B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10263 
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JAN 

1N2995B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 


JANTX 

1N2995B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

■ESEBH 

JANTXV 

1N2995B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10264 

JAN 

1N2996B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6980 

JANTX 

1N2996B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8780 

JANTXV 

1N2996B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10265 

JAN 

1N2997B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6981 

JANTX 

1N2997B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8781 

JANTXV 

1N2997B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10266 

JAN 

1N2998B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6982 

JANTX 

1N2998B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8782 

JANTXV 

z 

lO 

CD 

CD 

C» 

CD 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10267 

JAN 

1N2999B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6983 

JANTX 

1N2999B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8783 

JANTXV 

1N2999B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10268 

JAN 

1N3000B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6984 

JANTX 

1N3000B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8784 

JANTXV 

1N3000B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10269 

JAN 

1N3001B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

to 

6985 

JANTX 

1N3001B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8785 

JANTXV 

1N3001B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10270 

JAN 

1N3002B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6986 

JANTX 

1N3002B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8786 

JANTXV 

1N3002B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10271 

JAN 

1N3003B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6987 

JANTX 

1N3003B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8787 

JANTXV 

1N3003B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10272 

JAN 

1N3004B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6988 

JANTX 

1N3004B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8788 

JANTXV 

1N3004B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10273 

JAN 

1N3005B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6989 

JANTX 

1N3005B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8789 

JANTXV 

1N3005B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10274 

JAN 

1N3006B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6990 

JANTX 

1N3006B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8790 

JANTXV 

1N3006B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10275 

JAN 

1N3007B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6991 

JANTX 

1N3007B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8791 

JANTXV 

1N3007B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10276 

JAN 

1N3008B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6992 

JANTX 

1N3008B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8792 

JANTXV 

1N3008B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10277 

JAN 

1N3009B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6993 

JANTX 

1N3009B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8793 

JANTXV 

1N3009B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10278 

JAN 

1N3010B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6994 
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JANTX 

1N3010B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8794 

JANTXV 

1N3010B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10279 

JAN 

1N3011B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6995 

JANTX 

1N3011B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8795 

JANTXV 

1N3011B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10280 

JAN 

1N3012B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6996 

JANTX 

1N3012B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8796 

JANTXV 

1N3012B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10281 

JAN 

1N3013B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6997 

JANTX 

1N3013B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8797 

JANTXV 

1N3013B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10282 

JAN 

1N3014B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6998 

JANTX 

1N3014B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8798 

JANTXV 

1N3014B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10283 

JAN 

1N3015B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

6999 

JANTX 

1N3015B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8799 

JANTXV 

1N3015B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

10284 

JAN 

1N3016B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7000 

JANTX 

1N3016B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8800 

JANTXV 

1N3016B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10285 

JAN 

1N3017B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7001 

JANTX 

1N3017B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8801 

JANTXV 

1N3017B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10286 

JAN 

1N3018B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7002 

JANTX 

1N3018B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8802 

JANTXV 

1N3018B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10287 

JAN 

1N3019B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 


JANTX 

1N3019B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8803 

JANTXV 

1N3019B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10288 

JAN 

1N3020B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7004 

JANTX 

1N3020B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8804 

JANTXV 

1N3020B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10289 

JAN 

1N3021B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7005 

JANTX 

1N3021B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 


JANTXV 

1N3021B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10290 

JAN 

1N3022B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7006 

JANTX 

1N3022B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8806 

JANTXV 

1N3022B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10291 

JAN 

1N3023B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7007 

JANTX 

1N3023B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8807 

JANTXV 

1N3023B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10292 

JAN 

1N3024B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7008 

JANTX 

1N3024B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8808 

JANTXV 

1N3024B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10293 

JAN 

1N3025B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7009 

JANTX 

1N3025B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8809 
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JANTXV 

1N3025B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10294 

JAN 

1N3026B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7010 

JANTX 

1N3026B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8810 

JANTXV 

1N3026B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10295 

JAN 

1N3027B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7011 

JANTX 

1N3027B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8811 

JANTXV 

1N3027B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10296 

JAN 

1N3028B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7012 

JANTX 

1N3028B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8812 

JANTXV 

1N3028B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10297 

JAN 

1N3029B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7013 

JANTX 

1N3029B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8813 

JANTXV 

1N3029B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10298 

JAN 

1N3030B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7014 

JANTX 

1N3030B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8814 

JANTXV 

1N3030B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10299 

JAN 

1N3031B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7015 

JANTX 

1N3031B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8815 

JANTXV 

1N3031B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10300 

JAN 

1N3032B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7016 

JANTX 

1N3032B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8816 

JANTXV 

1N3032B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10301 

JAN 

1N3033B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7017 

JANTX 

1N3033B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8817 

JANTXV 

1N3033B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10302 

JAN 

1N3034B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7018 

JANTX 

1N3034B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8818 

JANTXV 

1N3034B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10303 

JAN 

1N3035B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7019 

JANTX 

1N3035B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8819 

JANTXV 

1N3035B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10304 

JAN 

1N3036B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7020 

JANTX 

1N3036B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8820 

JANTXV 

1N3036B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10305 

JAN 

1N3037B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7021 

JANTX 

1N3037B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8821 

JANTXV 

1N3037B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10306 

JAN 

1N3038B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7022 

JANTX 

1N3038B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8822 

JANTXV 

1N3038B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10307 

JAN 

1N3039B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7023 

JANTX 

1N3039B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8823 

JANTXV 

1N3039B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10308 

JAN 

1N3040B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7024 

JANTX 

1N3040B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8824 

JANTXV 

1N3040B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

1 115 

1 10309 
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JAN 

1N3041B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7025 

JANTX 

1N3041B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8825 

JANTXV 

1N3041B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10310 

JAN 

1N3042B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7026 

JANTX 

1N3042B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8826 

JANTXV 

1N3042B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10311 

JAN 

1N3043B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7027 

JANTX 

1N3043B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8827 

JANTXV 

1N3043B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10312 

JAN 

1N3044B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7028 

JANTX 

1N3044B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8828 

JANTXV 

1N3044B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10313 

JAN 

1N3045B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7029 

JANTX 

1N3045B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8829 

JANTXV 

1N3045B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10314 

JAN 

1N3046B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 


JANTX 

1N3046B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8830 

JANTXV 

1N3046B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10315 

JAN 

1N3047B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7031 

JANTX 

1N3047B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8831 

JANTXV 

1N3047B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10316 

JAN 

1N3048B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7032 

JANTX 

1N3048B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8832 

JANTXV 

1N3048B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10317 

JAN 

1N3049B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7033 

JANTX 

1N3049B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8833 

JANTXV 

1N3049B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10318 

JAN 

1N3050B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7034 

JANTX 

1N3050B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8834 . 

JANTXV 

1N3050B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10319 

JAN 

1N3051B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7035 

JANTX 

1N3051B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8835 

JANTXV 

1N3051B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10320 

JAN 

1N3064 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

7036 

JANTX 

1N3064 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

8836 

JANTXV 

1N3064 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

10321 

JAN 

1N3070 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

7037 

JANTX 

1N3070 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

8837 

JANTXV 

1N3070 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

10322 

JAN 

1N3154 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7038 

JANTX 

1N3154 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

8838 

JANTXV 

1N3154 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

10323 

JAN 

1N3154-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7039 

JANTX 

1N3154-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

8839 

JANTXV 

1N3154-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

10324 

JAN 

1N3155 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7040 
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Slash Sheet 
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Data 
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JANTX 

1N3155 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

8840 

JANTXV 

1N3155 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

10325 

JAN 

1N3155-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7041 

JANTX 

1N3155-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

8841 

JANTXV 

1N3155-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

10326 

JAN 

1N3156 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7042 

JANTX 

1N3156 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20651 

JANTXV 

1N3156 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N3156-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7043 

JANTX 

1N3156-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20675 

JANTXV 

1N3156-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20674 

JAN 

1N3157 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7044 

JANTX 

1N3157 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N3157 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20677 

JAN 

1N3157-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

158 

7045 

JANTX 

1N3157-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N3157-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N3305B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7046 

JANTX 

1N3305B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20543 

JANTXV 

1N3305B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3306B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7047 

JANTX 

1N3306B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20544 

JANTXV 

1N3306B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20579 

JAN 

1N3307B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7048 

JANTX 

1N3307B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20545 

JANTXV 

1N3307B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20580 

JAN 

1N3308B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7049 

JANTX 

1N3308B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20546 

JANTXV 

1N3308B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20581 

JAN 

1N3309B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7050 

JANTX 

1N3309B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20547 

JANTXV 

1N3309B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20582 

• JAN 

1N3310B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7051 

JANTX 

1N3310B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20548 

JANTXV 

1N3310B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20583 

JAN 

1N3311B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7052 

JANTX 

1N3311B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20549 

JANTXV 

1N3311B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20584 

JAN 

1N3312B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7053 

JANTX 

1N3312B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20550 

JANTXV 

1N3312B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20585 

JAN 

1N3313B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7054 

JANTX 

1N3313B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20551 

JANTXV 

1N3313B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20586 

JAN 

1N3314B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7055 

JANTX 

1N3314B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20552 
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Sheet ID 

JANTXV 

1N3314B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20587 

JAN 

1N3315B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7056 

JANTX 

1N3315B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20553 

JANTXV 

1N3315B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20588 

JAN 

1N3316B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7057 

JANTX 

1N3316B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20554 

JANTXV 

1N3316B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20589 

JAN 

1N3317B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7058 

JANTX 

1N3317B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20555 

JANTXV 

1N3317B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20590 

JAN 

1N3318B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7059 

JANTX 

1N3318B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20556 

JANTXV 

1N3318B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20591 

JAN 

1N3319B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7060 

JANTX 

1N3319B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20557 

JANTXV 

1N3319B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20592 

JAN 

1N3320B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7061 

JANTX 

1N3320B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20558 

JANTXV 

1N3320B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20593 

JAN 

1N3321B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7062 

JANTX 

1N3321B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20559 

JANTXV 

1N3321B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20594 

JAN 

1N3322B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7063 

JANTX 

1N3322B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20560 

JANTXV 

1N3322B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20595 

JAN 

1N3323B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7064 

JANTX 

1N3323B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20561 

JANTXV 

1N3323B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20596 

JAN 

1N3324B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7065 

JANTX 

1N3324B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20562 

JANTXV 

1N3324B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20597 

JAN 

1N3325B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7066 

JANTX 

1N3325B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20563 

JANTXV 

1N3325B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20598 

JAN 

1N3326B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7067 

JANTX 

1N3326B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20564 

JANTXV 

1N3326B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20599 

JAN 

1N3327B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7068 

JANTX 

1N3327B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3327B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

■HHi 

JAN 

1N3328B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7069 

JANTX 

1N3328B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20566 

JANTXV 

1N3328B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20601 

JAN 

1N3329B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7070 

JANTX 

1N3329B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20567 

JANTXV 

1N3329B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20602 
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Sheet ID 

JAN 

1N3330B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7071 

JANTX 

1N3330B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20568 

JANTXV 

1N3330B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3331B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7072 

JANTX 

1N3331B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3331B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3332B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7073 

JANTX 

1N3332B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3332B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3333B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7074 

JANTX 

1N3333B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20571 

JANTXV 

1N3333B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20606 

JAN 

1N3334B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7075 

JANTX 

1N3334B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20572 

JANTXV 

1N3334B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20607 

JAN 

1N3335B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7076 

JANTX 

1N3335B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3335B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20608 

JAN 

1N3336B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7077 

JANTX 

1N3336B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20574 

JANTXV 

1N3336B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20609 

JAN 

1N3337B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7078 

JANTX 

1N3337B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20575 

JANTXV 

1N3337B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20610 

JAN 

1N3338B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7079 

JANTX 

1N3338B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20576 

JANTXV 

I1N3338B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


20611 

JAN 

1N3339B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7080 

JANTX 

1N3339B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20577 

JANTXV 

1N3339B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20612 

JAN 

1N3340B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7081 

JANTX 

1N3340B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3340B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3341B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7082 

JANTX 

1N3341B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20614 

JANTXV 

1N3341B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 ^ 

20625 

JAN 

1N3342B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7083 

JANTX 

1N3342B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20615 

JANTXV 

1N3342B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20626 

JAN 

1N3343B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7084 

JANTX 

1N3343B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20616 

JANTXV 

1N3343B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20627 

JAN 

1N3344B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7085 

JANTX 

1N3344B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20617 

JANTXV 

1N3344B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20628 

JAN 

I 1N3345B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7086 
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JANTX 

1N3345B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20618 

JANTXV 

1N3345B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20629 

JAN 

1N3346B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7087 

JANTX 

1N3346B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20619 

JANTXV 

1N3346B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20630 

JAN 

1N3347B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7088 

JANTX 

1N3347B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTXV 

1N3347B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JAN 

1N3348B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7089 

JANTX 

1N3348B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20621 

JANTXV 

1N3348B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20632 

JAN 

1N3349B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7090 

JANTX 

1N3349B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20622 

JANTXV 

1N3349B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20633 

JAN 

1N3350B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7091 

JANTX 

1N3350B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20623 

JANTXV 

1N3350B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

20634 

JAN 

1N3595-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

7092 

JANTX 

1N3595-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

8842 

JANTXV 

1N3595-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

10327 

JANS 

1N3595-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

8398 

JAN 

1N3595US-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

7093 

JANTX 

1N3595US-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

8843 

JANTXV 

1N3595US-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

241 

10328 

JAN 

1N3600 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

7094 

JANTX 

1N3600 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

8844 

JANTXV 

1N3600 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

10329 

JAN 

1N3611 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

7095 

JANTX 

1N3611 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

8845 

JAN 

1N3612 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

7096 

JANTX 

1N3612 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

8846 

JAN 

1N3613 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

7097 

JANTX 

1N3613 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

8847 

JAN 

1N3614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

7098 

JANTX 

1N3614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

8848 

JAN 

1N3644 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

7099 

JANTX 

1N3644 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

8849 

JAN 

1N3645 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

7100 

JANTX 

1N3645 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

8850 

JAN 

1N3646 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

7101 

JANTX 

1N3646 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

8851 

JAN 

1N3647 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

7102 

JANTX 

1N3647 

Santa Ana 

High Voltage Rectifier 

279 

8852 

JAN 

1N3671A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

7103 

JANTX 

1N3671A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

8853 

JANTXV 

1N3671A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

10330 
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MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N3673A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

7104 

JANTX 

1N3673A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

8854 

JANTXV 

1N3673A 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

260 

10331 

JAN 

1N3766 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

7105 

JANTX 

1N3766 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8855 

JANTXV 

1N3766 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>600ns) 

297 

10332 

JAN 

1N3768 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 


JANTX 

1N3768 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 

8856 

JANTXV 

1N3768 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

297 


JAN 

1N3821A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7107 

JANTX 

1N3821A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8857 

JANTXV 

1N3821A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10334 

JAN 

1N3822A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7108 

JANTX 

1N3822A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8858 

JANTXV 

1N3822A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10335 

JAN 

1N3823A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 


JANTX 

1N3823A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8859 

JANTXV 

1N3823A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10336 

JAN 

1N3824A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7110 

JANTX 

1N3824A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8860 

JANTXV 

1N3824A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10337 

JAN 

1N3825A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7111 

JANTX 

1N3825A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8861 

JANTXV 

1N3825A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10338 

JAN 

1N3826A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7112 

JANTX 

1N3826A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8862 

JANTXV 

1N3826A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10339 

JAN 

1N3827A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7113 

JANTX 

1N3827A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8863 

JANTXV 

1N3827A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10340 

JAN 

1N3828A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

7114 

JANTX 

1N3828A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

8864 

JANTXV 

1N3828A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

115 

10341 

JAN 

1N3890 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

7116 

JAN 

1N3890 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

7115 

JANTX 

1N3890 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8865 

JANTX 

1N3890 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8866 

JANTXV 

1N3890 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

10342 

JANTXV 

1N3890 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

10343 

JAN 

1N3891 

Scottsdale 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

304 

7118 

JAN 

1N3891 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

7117 

JANTX 

1N3891 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8868 

JANTX 

1N3891 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8867 

JANTXV 

1N3891 

Scottsdale 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

304 

10345 

JANTXV 

1N3891 

Colorado 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

304 

10344 

JAN 

1N3893 

Scottsdale 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

304 

7120 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JAN 

1N3893 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

7119 

JANTX 

1N3893 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8869 

JANTX 

1N3893 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

8870 

JANTXV 

1N3893 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

10346 

JANTXV 

1N3893 

Scottsdale 

Fast Rectifier (100-500ns) 

304 

10347 

JAN 

1N3909 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

7121 

JANTX 

1N3909 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

8871 

JANTXV 

1N3909 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

10348 

JAN 

1N3910 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 


JANTX 

1N3910 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 


JANTXV 

1N3910 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

10349 

JAN 

1N3911 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

7123 

JANTX 

1N3911 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

8873 

JANTXV 

1N3911 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

10350 

JAN 

1N3912 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

7124 

JANTX 

1N3912 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

8874 

JANTXV 

1N3912 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

10351 

JAN 

1N3913 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

7125 

JANTX 

1N3913 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

8875 

JANTXV 

1N3913 

Colorado 

Fast Rectifier (100-500ns) 

308 

10352 

JAN 

1N3957 

Santa Ana 

Standard Rectifier {trr>500ns) 

228 

7126 

JANTX 

1N3957 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

228 

8876 

JAN 

1N3993A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7127 

JANTX 

1N3993A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8877 

JAN 

1N3994A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7128 

JANTX 

1N3994A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8878 

JAN 

1N3995A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7129 

JANTX 

1N3995A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8879 

JAN 

1N3996A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7130 

JANTX 

1N3996A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8880 

JAN 

1N3997A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7131 

JANTX 

1N3997A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8881 

JAN 

1N3998A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

7132 

JANTX 

1N3998A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

124 

8882 

JAN 

1N3999A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7133 

JANTX 

1N3999A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8883 

JAN 

1N4000A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7134 

JANTX 

1N4000A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8884 

JAN 

1N4099 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7135 

JANTX 

1N4099 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8885 

JANTXV 

1N4099 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10353 

JAN 

1N4099-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7136 

JANTX 

1N4099-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8886 

JANTXV 

1N4099-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10354 

JAN 

1N4099UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7137 

JANTX 

1N4099UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8887 
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JANTXV 

1N4099UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10355 

JAN 

1N4100 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7138 

JANTX 

1N4100 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8888 

JANTXV 

1N4100 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10356 

JAN 

1N4100-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7139 

JANTX 

1N4100-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8889 

JANTXV 

1N4100-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10357 

JAN 

1N4100UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7140 

JANTX 

1N4100UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8890 

JANTXV 

1N4100UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10358 

JAN 

1N4101 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7141 

JANTX 

1N4101 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8891 

JANTXV 

1N4101 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10359 

JAN 

1N4101-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7142 

JANTX 

1N4101-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8892 

JANTXV 

1N4101-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10360 

JAN 

1N4101UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7143 

JANTX 

1N4101UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8893 

JANTXV 

1N4101UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10361 

JAN 

1N4102 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7144 

JANTX 

1N4102 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8894 

JANTXV 

1N4102 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

1 10362 

JAN 

1N4102-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7145 

JANTX 

1N4102-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8895 

JANTXV 

1N4102-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10363 

JAN 

1N4102UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7146 

JANTX 

1N4102UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8896 

JANTXV 

1N4102UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10364 

JAN 

1N4103 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7147 

JANTX 

1N4103 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8897 

JANTXV 

1N4103 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10365 

JAN 

1N4103-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7148 

JANTX 

1N4103-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8898 

JANTXV 

1N4103-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10366 

JAN 

1N4103UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7149 

JANTX 

1N4103UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8899 

JANTXV 

1N4103UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10367 

JAN 

1N4104 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7150 

JANTX 

1N4104 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8900 

JANTXV 

1N4104 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10368 

JAN 

1N4104-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7151 

JANTX 

1N4104-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8901 

JANTXV 

1N4104-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10369 

JAN 

1N4104UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7152 

JANTX 

1N4104UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8902 

JANTXV 

1N4104UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10370 
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JAN 

1N4105 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7153 

JANTX 

1N4105 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8903 

JANTXV 

1N4105 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10371 

JAN 

1N4105-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7154 

JANTX 

1N4105-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8904 

JANTXV 

1N4105-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10372 

JAN 

1N4105UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7155 

JANTX 

1N4105UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8905 

JANTXV 

1N4105UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10373 

JAN 

1N4106 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7156 

JANTX 

1N4106 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8906 

JANTXV 

1N4106 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10374 

JAN 

1N4106-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7157 

JANTX 

1N4106-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8907 

JANTXV 

1N4106-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10375 

JAN 

1N4106UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7158 

JANTX 

1N4106UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8908 

JANTXV 

1N4106UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10376 

JAN 

1N4107 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7159 

JANTX 

1N4107 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8909 

JANTXV 

1N4107 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10377 

JAN 

1N4 107-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7160 

JANTX 

1N4107-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8910 

JANTXV 

1N4107-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10378 

JAN 

1N4107UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7161 

JANTX 

1N4107UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8911 

JANTXV 

1N4107UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10379 

JAN 

1N4108 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7162 

JANTX i 

1N4108 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8912 

JANTXV 

1N4108 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10380 

JAN 

1N4108-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7163 

JANTX 

1N4108-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8913 

JANTXV 

1N4108-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10381 

JAN 

1N4108UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7164 

JANTX 

1N4108UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8914 

JANTXV 

1N4108UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10382 

JAN 

1N4109 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7165 

JANTX 

1N4109 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8915 

JANTXV 

1N4109 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10383 

JAN 

1N4109-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7166 

JANTX 

1N4109-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8916 

JANTXV 

1N4109-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10384 

JAN 

1N4109UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7167 

JANTX 

1N4109UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8917 

JANTXV 

1N4109UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10385 

JAN 

1N4110 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7168 
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JANTX 

1N4110 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8918 

JANTXV 

1N4110 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10386 

JAN 

1N4110-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7169 

JANTX 

1N4110-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8919 

JANTXV 

1N4110-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10387 

. JAN 

1N4110UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7170 

JANTX 

1N4110UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8920 

JANTXV 

1N4110UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10388 

JAN 

1N4111 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7171 

JANTX 

1N4111 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8921 

JANTXV 

1N4111 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10389 

JAN 

1N4111-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7172 

JANTX 

1N4111-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8922 

JANTXV 

1N4111-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10390 

JAN 

1N4111UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7173 

JANTX 

1N4111UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8923 

JANTXV 

1N4111UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10391 

JAN 

1N4112 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7174 

JANTX 

1N4112 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8924 

JANTXV 

1N4112 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10392 

JAN 

1N4112-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7175 

JANTX 

1N4112-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8925 

JANTXV 

1N4112-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10393 

JAN 

1N4112UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7176 

JANTX 

1N4112UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8926 

JANTXV 

1N4112UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10394 

JAN 

1N4113 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7177 

JANTX 

1N4113 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8927 

JANTXV 

1N4113 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10395 

JAN 

1N4113-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7178 

JANTX 

1N4113-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8928 

JANTXV 

1N4113-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10396 

JAN 

1N4113UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7179 

JANTX 

1N4113UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8929 

JANTXV 

1N4113UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10397 

JAN 

1N4114 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7180 

JANTX 

1N4114 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8930 

JANTXV 

1N4114 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10398 

JAN 

1N4114-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7181 

JANTX 

1N4114-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8931 

JANTXV 

1N4114-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10399 

JAN 

1N4114UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7182 

JANTX 

1N4114UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8932 

JANTXV 

1N4114UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10400 

JAN 

1N4115 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7183 

JANTX 

1N4115 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8933 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JANTXV 

1N4115 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10401 

JAN 

1N4115-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7184 

JANTX 

1N4115-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8934 

JANTXV 

1N4115-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10402 

JAN 

1N4115UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7185 

JANTX 

1N4115UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8935 

JANTXV 

1N4115UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10403 

JAN 

1N4116 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7186 

JANTX 

1N4116 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8936 

JANTXV 

1N4116 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10404 

JAN 

1N4116-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7187 

JANTX 

1N4116-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8937 

JANTXV 

1N4116-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10405 

JAN 

1N4116UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7188 

JANTX 

1N4116UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8938 

JANTXV 

1N4116UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10406 

JAN 

1N4117 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7189 

JANTX 

1N4117 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8939 

JANTXV 

1N4117 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10407 

JAN 

1N4117-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7190 

JANTX 

1N4117-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8940 

JANTXV 

1N4117-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10408 

JAN 

1N4117UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7191 

JANTX 

1N4117UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8941 

JANTXV 

1N4117UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10409 

JAN 

1N4118 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7192 

JANTX 

1N4118 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8942 

JANTXV 

1N4118 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10410 

JAN 

1N4118-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7193 

JANTX 

1N4118-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8943 

JANTXV 

1N4118-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10411 

JAN 

1N4118UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7194 

JANTX 

1N4118UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8944 

JANTXV 

1N4118UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10412 

JAN 

1N4119 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7195 

JANTX 

1N4119 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8945 

JANTXV 

1N4119 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10413 

JAN 

1N4119-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7196 

JANTX 

1N4119-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8946 

JANTXV 

1N4119-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10414 

JAN 

1N4119UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7197 

JANTX 

1N4119UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8947 

JANTXV 

1N4119UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10415 

JAN 

1N4120 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7198 

JANTX 

1N4120 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8948 

JANTXV 

1N4120 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10416 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ail like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 
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JAN 

1N4120-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7199 

JANTX 

1N4120-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8949 

JANTXV 

1N4120-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10417 

JAN 

1N4120UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7200 

JANTX 

1N4120UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8950 

JANTXV 

1N4120UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10418 

JAN 

1N4121 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7201 

JANTX 

1N4121 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8951 

JANTXV 

1N4121 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10419 

JAN 

1N4121-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7202 

JANTX 

1N4121-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8952 

JANTXV 

1N4121-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10420 

JAN 

1N4121UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7203 

JANTX 

1N4121UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8953 

JANTXV 

1N4121UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10421 

JAN 

1N4122 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7204 

JANTX 

1N4122 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8954 

JANTXV 

1N4122 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10422 

JAN 

1N4122-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7205 

JANTX 

1N4122-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8955 

JANTXV 

1N4122-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10423 

JAN 

1N4122UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7206 

JANTX 

1N4122UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8956 

JANTXV 

1N4122UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10424 

JAN 

1N4123 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7207 

JANTX 

1N4123 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8957 

JANTXV 

1N4123 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10425 

JAN 

1N4123-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7208 

JANTX 

[ 1N4123-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8958 

JANTXV 

1N4123-1 

Scottsdale 1 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10426 

JAN 

1N4123UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7209 

JANTX 

1N4123UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8959 

JANTXV 

1N4123UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10427 

JAN 

1N4124 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7210 

JANTX 

1N4124 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8960 

JANTXV 

1N4124 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10428 

JAN 

1N4124-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7211 

JANTX 

1N4124-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8961 

JANTXV 

1N4124-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10429 

JAN 

1N4124UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7212 

JANTX 

1N4124UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8962 

JANTXV 

1N4124UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10430 

JAN 

1N4125 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7213 

JANTX 

1N4125 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8963 

JANTXV 

1N4125 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10431 

JAN 

1N4125-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7214 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JANTX 

1N4125-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8964 

JANTXV 

1N4125-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10432 

JAN 

1N4125UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7215 

JANTX 

1N4125UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8965 

JANTXV 

1N4125UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10433 

JAN 

1N4126 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7216 

JANTX 

1N4126 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8966 

JANTXV 

1N4126 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10434 

JAN 

1N4126-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7217 

JANTX 

1N4126-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8967 

JANTXV 

1N4126-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10435 

JAN 

1N4126UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7218 

JANTX 

1N4126UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8968 

JANTXV 

1N4126UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10436 

JAN 

1N4127 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7219 

JANTX 

1N4127 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8969 

JANTXV 

1N4127 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10437 

JAN 

1N4127-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7220 

JANTX 

1N4127-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8970 

JANTXV 

1N4127-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10438 

JAN 

1N4127UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7221 

JANTX 

1N4127UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8971 

JANTXV 

1N4127UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10439 

JAN 

1N4128 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7222 

JANTX 

1N4128 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8972 

JANTXV 

1N4128 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10440 

JAN 

1N4128-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7223 

JANTX 

1N4128-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8973 

JANTXV 

1N4128-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10441 

JAN 

1N4128UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7224 

JANTX 

1N4128UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8974 

JANTXV 

1N4128UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10442 

JAN 

1N4129 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7225 

JANTX 

1N4129 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8975 

JANTXV 

1N4129 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10443 

JAN 

1N4129-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7226 

JANTX 

1N4129-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8976 

JANTXV 

1N4129-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10444 

JAN 

1N4129UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7227 

JANTX 

1N4129UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8977 

JANTXV 

1N4129UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10445 

JAN 

1N4130 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7228 

JANTX 

1N4130 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8978 

JANTXV 

1N4130 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10446 

JAN 

1N4130-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

i 7229 

JANTX 

1N4130-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

! 8979 
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JANTXV 

1N4130-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10447 

JAN 

1N4130UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7230 

JANTX 

1N4130UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8980 

JANTXV 

1N4130UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10448 

JAN 

1N4131 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7231 

JANTX 

1N4131 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8981 

JANTXV 

1N4131 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10449 

JAN 

1N4131-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7232 

JANTX 

1N4131-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8982 

JANTXV 

1N4131-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10450 

JAN 

1N4131UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7233 

JANTX 

1N4131UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8983 

JANTXV 

1N4131UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10451 

JAN 

1N4132 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7234 

JANTX 

1N4132 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8984 

JANTXV 

1N4132 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10452 

JAN 

1N4132-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7235 

JANTX 

1N4132-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8985 

JANTXV 

1N4132-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10453 

JAN 

1N4132UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7236 

JANTX 

1N4132UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8986 

JANTXV 

1N4132UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10454 

JAN 

1N4133 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7237 

JANTX 

1N4133 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8987 

JANTXV 

1N4133 

I Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10455 

JAN 

1N4133-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7238 

JANTX 

1N4133-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8988 

JANTXV 

1N4133-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10456 

JAN 

1N4133UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7239 

JANTX 

1N4133UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8989 

JANTXV 

1N4133UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10457 

JAN 

1N4134 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7240 

JANTX 

1N4134 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8990 

JANTXV 

1N4134 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10458 

JAN 

1N4134-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7241 

JANTX 

1N4134-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8991 

JANTXV 

1N4134-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10459 

JAN 

1N4134UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7242 

JANTX 

1N4134UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8992 

JANTXV 

1N4134UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10460 

JAN 

1N4135 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7243 

JANTX 

1N4135 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8993 

JANTXV 

1N4135 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10461 

JAN 

1N4135-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7244 

JANTX 

1N4135-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8994 

JANTXV 

1N4135-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10462 
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JAN 

1N4135UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7245 

JANTX 

1N4135UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

8995 

JANTXV 

1N4135UR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10463 

JAN 

1N4148-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 

7247 

JAN 

1N4148-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

7246 

JANTX 

1N4148-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 

8997 

JANTX 

1N4148-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

8996 

JANTXV 

1N4148-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 


JANTXV 

1N4148-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

10464 

ESA 

1N4148-1 

Ireland 

Signal or Computer Diode 


22783 

JAN 

1N4148UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

7248 

JANTX 

1N4148UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

8998 

JANTXV 

1N4148UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

10466 

JAN 

1N4150 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

7249 

JANTX 

1N4150 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

8999 

JANTXV 

1N4150 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

10467 

JAN 

1N4150-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

7250 

JAN 

1N4150-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

7251 

JANTX 

1N4150-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 

9001 

JANTX 

1N4150-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

9000 

JANTXV 

1N4150-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

10468 

JANTXV 

1N4150-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

231 


ESA 

1N4150-1 

Ireland 

Signal or Computer Diode 


22784 

JAN 

1N4150UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

7252 

JANTX 

1N4150UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

9002 

JANTXV 

1N4150UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

231 

10470 

ESA 

1N4151-1 

Ireland 

Signal or Computer Diode 


22785 

JAN 

1N4153 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

7253 

JANTX 

1N4153 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

9003 

JANTXV 

1N4153 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

10471 

JAN 

1N4153-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

337 

7254 

JAN 

1N4153-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

7255 

JANTX 

1N4153-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

337 

9004 

JANTX 

1N4153-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

9005 

JANTXV 

1N4153-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

337 


JANTXV 

1N4153-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

337 

10473 

JAN 

1N4153UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

I 337 

21345 

JANTX 

1N4153UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

337 

21346 

JANTXV 

1N4153UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

337 

21347 

JAN 

1N4245 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

7256 

JANTX 

1N4245 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 


9006 

JANTXV 

1N4245 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

10474 

JAN 

1N4246 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

7257 

JANTX 

1N4246 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

9007 

JANTXV 

1N4246 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

10475 

JAN 

1N4247 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

7258 
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JANTX 

1N4247 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

9008 

JANTXV 

1N4247 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

10476 

JAN 

1N4248 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr> 500ns) 

286 

7259 

JANTX 

1N4248 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

9009 

JANTXV 

1N4248 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

10477 

JAN 

1N4249 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

7260 

JANTX 

1N4249 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

9010 

JANTXV 

1N4249 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

286 

10478 

JANTXV 

1N4370-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10479 

JAN 

1N4370A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

7261 

JANTX 

1N4370A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9011 

JANTXV 

1N4370A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10480 

JAN 

1N4370A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

7262 

JANTX 

1N4370A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9012 

JAN 

1N4370AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

7263 

JANTX 

1N4370AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

9013 

JANTXV 

1N4370AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10481 

JAN 

1N4371A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

7264 

JANTX 

1N4371A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9014 

JANTXV 

1N4371A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10482 

JAN 

1N4371A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 


7265 

JANTX 

1N4371A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9015 

JANTXV 

1N4371A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10483 

JAN 

1N4371AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

7266 

JANTX 

1N4371AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

9016 

JANTXV 

1N4371AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10484 

JAN 

1N4372A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

7267 

JANTX 

1N4372A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9017 

JANTXV 

1N4372A 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10485 

JAN 

1N4372A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

7268 

JANTX 

1N4372A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

9018 

JANTXV 

1N4372A-1 

Scottsdale 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

127 

10486 

JAN 

1N4372AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 


JANTX 

1N4372AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 


JANTXV 

1N4372AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10487 

JAN 

1N4454 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

7270 

JANTX 

1N4454 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

9020 

JANTXV 

1N4454 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

10488 

JAN 

1N4454-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

7271 

JAN 

1N4454-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

7272 

JANTX 

1N4454-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

9021 

JANTX 

1N4454-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

9022 

JANTXV 

1N4454-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

10489 

JANTXV 

1N4454-1 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

144 

10490 

JAN 

1N4454UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

7273 

JANTX 

1N4454UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

9023 
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JANTXV 

1N4454UR-1 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

144 

10491 

JAN 

1N4458 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

7274 

JANTX 

1N4458 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

9024 

JANTXV 

1N4458 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

10492 

JAN 

1N4459 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

7275 

JANTX 

1N4459 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

9025 

JANTXV 

1N4459 

Colorado 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

162 

10493 

JAN 

1N4460 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7276 

JANTX 

1N4460 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9026 

JANTXV 

1N4460 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10494 

JAN 

1N4460US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7277 

JANTX 

1N4460US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9027 

JANTXV 

1N4460US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10495 

JAN 

1N4461 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7278 

JANTX 

1N4461 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9028 

JANTXV 

1N4461 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10496 

JAN 

1N4461US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7279 

JANTX 

1N4461US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9029 

JANTXV 

1N4461US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10497 

JAN 

1N4462 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7280 

JANTX 

1N4462 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9030 

JANTXV 

1N4462 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10498 

JAN 

1N4462US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7281 

JANTX 

1N4462US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9031 

JANTXV 

1N4462US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10499 

JAN 

1N4463 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTX ' 

1N4463 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

HBEEESBi 

JANTXV 

1N4463 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10500 

JAN 

1N4463US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7283 

JANTX 

1N4463US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9033 

JANTXV 

1N4463US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10501 

JAN 

1N4464 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7284 

JANTX 

1N4464 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9034 

JANTXV 

1N4464 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10502 

JANS 

1N4464 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8399 

JAN 

1N4464US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7285 

JANTX 

1N4464US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9035 

JANTXV 

1N4464US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10503 

JANS 

1N4464US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8400 

JAN 

1N4465 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7286 

JANTX 

1N4465 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9036 

JANTXV 

1N4465 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10504 

JANS 

1N4465 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8401 

JAN 

1N4465US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7287 

JANTX 

1N4465US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9037 

JANTXV 

1N4465US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10505 
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JANS 

1N4465US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JAN 

1N4466 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7288 

JANTX 

1N4466 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9038 

JANTXV 

1N4466 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10506 

JANS 

1N4466 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8403 

JAN 

1N4466US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7289 

JANTX 

1N4466US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9039 

JANTXV 

1N4466US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10507 

JANS 

1N4466US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8404 

JAN 

1N4467 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7290 

JANTX 

1N4467 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9040 

JANTXV 

1N4467 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10508 

JANS 

1N4467 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8405 

JAN 

1N4467US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7291 

JANTX 

1N4467US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9041 

JANTXV 

1N4467US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10509 

JANS 

1N4467US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8406 

JAN 

1N4468 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7292 

JANTX 

1N4468 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9042 

JANTXV 

1N4468 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10510 

JANS 

1N4468 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8407 

JAN 

1N4468US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7293 

JANTX 

1N4468US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9043 

JANTXV 

1N4468US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10511 

JANS 

1N4468US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8408 

JAN 

1N4469 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7294 

JANTX 

1N4469 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9044 

JANTXV 

1N4469 

Santa Ana 

1 Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10512 

JANS 

1N4469 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8409 

JAN 

1N4469US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7295 

JANTX 

1N4469US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9045 

JANTXV 

1N4469US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10513 

JANS 

1N4469US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8410 

JAN 

1N4470 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7296 

JANTX 

1N4470 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9046 

JANTXV 

1N4470 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10514 

JANS 

1N4470 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

HHKlCEHHi 

JAN 

1N4470US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTX 

1N4470US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9047 

JANTXV 

1N4470US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10515 

JANS 

1N4470US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8412 

JAN 

1N4471 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7298 

JANTX 

1N4471 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9048 

JANTXV 

1N4471 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10516 

JANS 

1N4471 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8413 

JAN 

1N4471US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7299 
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JANTX 

1N4471US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9049 

JANTXV 

1N4471US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10517 

JANS 

1N4471US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8414 

JAN 

1N4472 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7300 

JANTX 

1N4472 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTXV 

1N4472 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10518 

JANS 

1N4472 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8415 

JAN 

1N4472US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7301 

JANTX 

1N4472US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9051 

JANTXV 

1N4472US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10519 

JANS 

1N4472US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8416 

JAN 

1N4473 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7302 

JANTX 

1N4473 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9052 

JANTXV 

1N4473 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10520 

JANS 

1N4473 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8417 

JAN 

1N4473US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7303 

JANTX 

1N4473US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9053 

JANTXV 

1N4473US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10521 

JANS 

1N4473US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8418 

JAN 

1N4474 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7304 

JANTX 

1N4474 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9054 

JANTXV 

1N4474 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10522 

JANS 

1N4474 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8419 

JAN 

1N4474US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7305 

JANTX 

1N4474US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9055 

JANTXV 

1N4474US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10523 

JANS 

1N4474US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

Sio 

JAN 

1N4475 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7306 

JANTX 

1N4475 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9056 

JANTXV 

1N4475 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10524 

JANS 

1N4475 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8421 

JAN 

1N4475US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7307 

JANTX 

1N4475US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9057 

JANTXV 

1N4475US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10525 

JANS 

1N4475US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8422 

JAN 

1N4476 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7308 

JANTX 

1N4476 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9058 

JANTXV 

1N4476 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10526 

JANS 

1N4476 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8423 

JAN 

1N4476US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7309 

JANTX 

1N4476US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTXV 

1N4476US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10527 

JANS 

1N4476US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8424 

JAN 

1N4477 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7310 

JANTX 

1N4477 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9060 

JANTXV 

1N4477 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10528 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JANS 

1N4477 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8425 

JAN 

1N4477US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7311 

JANTX 

1N4477US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9061 

JANTXV 

1N4477US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10529 

JANS 

1N4477US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8426 

JAN 

1N4478 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7312 

JANTX 

1N4478 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9062 

JANTXV 

1N4478 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10530 

JANS 

1N4478 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8427 

JAN 

1N4478US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7313 

JANTX 

1N4478US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9063 

JANTXV 

1N4478US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10531 

JANS 

1N4478US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8428 

JAN 

1N4479 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7314 

JANTX 

1N4479 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9064 

JANTXV 

1N4479 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10532 

JANS 

1N4479 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8429 

JAN 

1N4479US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7315 

JANTX 

1N4479US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9065 

JANTXV 

1N4479US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10533 

JANS 

1N4479US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8430 

JAN 

1N4480 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7316 

JANTX 

1N4480 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9066 

JANTXV 

1N4480 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10534 

JANS 

1N4480 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8431 

JAN 

1N4480US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7317 

JANTX 

1N4480US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9067 

JANTXV 

1N4480US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10535 

JANS 

1N4480US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8432 

JAN 

1N4481 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7318 

JANTX 

1N4481 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9068 

JANTXV 

1N4481 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10536 

JANS 

1N4481 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8433 

JAN 

1N4481US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7319 

JANTX 

1N4481US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9069 

JANTXV 

1N4481US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10537 

JANS 

1N4481US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8434 

JAN 

1N4482 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7320 

JANTX 

1N4482 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9070 

JANTXV 

1N4482 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10538 

JANS 

1N4482 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8435 

JAN 

1N4482US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7321 

JANTX 

1N4482US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9071 

JANTXV 

1N4482US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10539 

JANS 

1N4482US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8436 

JAN 

1N4483 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7322 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ali like parts will be grouped together. 
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JANTX 

1N4483 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9072 

JANTXV 

1N4483 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10540 

JANS 

1N4483 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8437 

JAN 

1N4483US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7323 

JANTX 

1N4483US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9073 

JANTXV 

1N4483US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10541 

JANS 

1N4483US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8438 

JAN 

1N4484 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7324 

JANTX 

1N4484 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9074 

JANTXV 

1N4484 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10542 

JANS 

1N4484 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

HEESPHH 

JAN 

1N4484US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTX 

1N4484US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTXV 

1N4484US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10543 

JANS 

1N4484US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8440 

JAN 

1N4485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7326 

JANTX 

1N4485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9076 

JANTXV 

1N4485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10544 

JANS 

1N4485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8441 

JAN 

1N4485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7327 

JANTX 

1N4485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9077 

JANTXV 

1N4485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10545 

JANS 

1N4485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8442 

JAN 

1 N4486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7328 

JANTX 

1N4486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9078 

JANTXV 

1N4486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10546 

JANS 

1N4486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8443 

JAN 

1N4486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7329 

JANTX 

1N4486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9079 

JANTXV 

1N4486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10547 

JANS 

1N4486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8444 

JAN 

1N4487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7330 

JANTX 

1N4487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9080 

JANTXV 

1N4487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10548 

JANS 

1N4487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8445 

JAN 

1N4487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7331 

JANTX 

1N4487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9081 

JANTXV 

1N4487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10549 

JANS 

1N4487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8446 

JAN 

1N4488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7332 

JANTX 

1N4488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9082 

JANTXV 

1N4488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10550 

JANS 

1N4488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8447 

JAN 

1N4488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7333 

JANTX 

1N4488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9083 

JANTXV 

1N4488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10551 


Section Organization; QPL Products is sorted by ascending base part number so that ali like parts will be grouped together. 
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JANS 

1N4488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JAN 

1N4489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7334 

JANTX 

1N4489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTXV 

1N4489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10552 

JANS 

1N4489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8449 

JAN 

1N4489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7335 

JANTX 

1N4489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9085 

JANTXV 

1N4489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10553 

JANS 

1N4489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8450 

JAN 

1N4490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7336 

JANTX 

1N4490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9086 

JANTXV 

1N4490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10554 

JANS 

1N4490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8451 

JAN 

1N4490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7337 

JANTX 

1N4490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9087 

JANTXV 

1N4490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10555 

JANS 

1N4490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8452 

JAN 

1N4491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7338 

JANTX 

CD 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9088 

JANTXV 

1N4491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10556 

JANS 

1N4491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8453 

JAN 

1N4491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7339 

JANTX 

1N4491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9089 

JANTXV 

1N4491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10557 

JANS 

1N4491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8454 

JAN 

1N4492 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7340 

JANTX 

1N4492 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9090 

JANTXV 

1N4492 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10558 

JANS 

1N4492 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8455 

JAN 

1N4492US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7341 

JANTX 

1N4492US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9091 

JANTXV 

1N4492US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10559 

JANS 

1N4492US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8456 

JAN 

1N4493 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7342 

JANTX 

1N4493 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9092 

JANTXV 

1N4493 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10560 

JANS 

1N4493 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8457 

JAN 

1N4493US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7343 

JANTX 

1N4493US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9093 

JANTXV 

1N4493US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10561 

JANS 

1N4493US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8458 

JAN 

1N4494 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7344 

JANTX 

1N4494 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9094 

JANTXV 

1N4494 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10562 

JANS 

1N4494 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8459 

JAN 

1N4494US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7345 
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JANTX 

1N4494US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9095 

JANTXV 

1N4494US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10563 

JANS 

1N4494US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8460 

JAN 

1N4495 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7346 

JANTX 

1N4495 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 1 9096 

JANTXV 

1N4495 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10564 

JANS 

1N4495 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8461 

JAN 

1N4495US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7347 

JANTX 

1N4495US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9097 

JANTXV 

1N4495US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10565 

JANS 

1N4495US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8462 

JAN 

1N4496 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7348 

JANTX 

1N4496 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9098 

JANTXV 

1N4496 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10566 

JANS 

1N4496 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8463 

JAN 

1N4496US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

7349 

JANTX 

1N4496US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9099 

JANTXV 

1N4496US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

10567 

JANS 

1N4496US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8464 

JAN 

1N4500 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

403 

7350 

JANTX 

1N4500 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

403 

9100 

JANTXV 

1N4500 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

403 

10568 

JAN 

1N4531 

Watertown 

Zener Voltage Regulator Diode 

116 

7351 

JANTX 

1N4531 

Watertown 

Zener Voltage Regulator Diode 

116 

9101 

JANTXV 

1N4531 

Watertown 

Zener Voltage Regulator Diode 

116 

10569 

JAN 

1N4549B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7352 

JANTX 

1N4549B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9102 

JANTXV 

1N4549B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21348 

JAN 

1N4550B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7353 

JANTX 

1N4550B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9103 

JANTXV 

1N4550B 

Scottsdale I 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21349 

JAN 

1N4551B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7354 

JANTX 

1N4551B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9104 

JANTXV 

1N4551B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21350 

JAN 

1N4552B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7355 

JANTX 

1N4552B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9105 

JANTXV 

1N4552B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21351 

JAN 

1N4553B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

7356 

JANTX 

1N4553B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9106 

JANTXV 

1N4553B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21352 

JAN 

1N4554B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 


JANTX 

1N4554B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

9107 

JANTXV 

1N4554B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

358 

21353 

JAN 

1N4555B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7358 

JANTX 

1N4555B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9108 

JAN 

1N4556B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 
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JANTX 

1N4556B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N4557B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 


JANTX 

1N4557B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 


JANTXV 

1N4557B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10570 

JAN 

1N4558B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

7361 

JANTX 

1N4558B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

9111 

JANTXV 

1N4558B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10571 

JAN 

1N4559B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

7362 

JANTX 

1N4559B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

9112 

JANTXV 

1N4559B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10572 

JAN 

1N4560B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

7363 

JANTX 

1N4560B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

9113 

JANTXV 

1N4560B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10573 

JAN 

1N4561B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

7364 

JANTX 

1N4561B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

9114 

JANTXV 

1N4561B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10574 

JAN 

1N4562B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

7365 

JANTX 

1 N4562B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

9115 

JANTXV 

1N4562B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

114 

10575 

JAN 

1N4565A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7366 

JANTX 

1N4565A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9116 

JANTXV 

1N4565A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10576 

JAN 

1N4565A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7367 

JANTX 

1N4565A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9117 

JANTXV 

1N4565A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10577 

JANS 

1N4565A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8465 

JAN 

1N4565AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21596 

JANTX 

1N4565AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9118 

JANTXV 

1N4565AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10578 

JAN 

1N4566A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7368 

JANTX 

1N4566A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9119 

JANTXV 

1N4566A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10579 

JAN 

1N4566A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7369 

JANTX 

1N4566A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9120 

JANTXV 

1N4566A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10580 

JANS 

1N4566A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8466 

JAN 

1N4566AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21599 

JANTX 

1N4566AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9121 

JANTXV 

1N4566AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10581 

JAN 

1N4567A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7370 

JANTX 

1N4567A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9122 

JANTXV 

1N4567A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10582 

JAN 

1N4567A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7371 

JANTX 

1N4567A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9123 

JANTXV 

1N4567A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10583 

JANS 

1N4567A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8467 
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JAN 

1N4567AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21602 

JANTX 

1N4567AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9124 

JANTXV 

1N4567AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10584 

JAN 

1N4568A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7372 

JANTX 

1N4568A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9125 

JANTXV 

1N4568A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10585 

JAN 

1N4568A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7373 

JANTX 

1N4568A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9126 

JANTXV 

1N4568A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10586 

JANS 

1N4568A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8468 

JAN 

1N4568AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21605 

JANTX 

1N4568AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9127 

JANTXV 

1N4568AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10587 

JAN 

1N4569A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7374 

JANTX 

1N4569A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9128 

JANTXV 

1N4569A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10588 

JAN 

1N4569A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7375 

JANTX 

1N4569A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9129 

JANTXV 

1N4569A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10589 

JANS 

1N4569A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8469 

JAN 

1N4569AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


21608 

JANTX 

1N4569AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9130 

JANTXV 

1N4569AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10590 

JAN 

1N457 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

193 

7376 

JAN 

1N4570A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7377 

JANTX 

1N4570A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9131 

JANTXV 

1N4570A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10591 

JAN 

1N4570A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7378 

JANTX 

1N4570A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9132 

JANTXV 

1N4570A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10592 

JANS 

1N4570A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8470 

JAN 

1N4570AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21611 

JANTX 

1N4570AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9133 

JANTXV 

1N4570AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10593 

JAN 

1N4571A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7379 

JANTX 

1N4571A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9134 

JANTXV 

1N4571A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10594 

JAN 

1N4571A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7380 

JANTX 

1N4571A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9135 

JANTXV 

1N4571A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10595 

JANS 

1N4571A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8471 

JAN 

1N4571AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21681 

JANTX 

1N4571AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9136 

JANTXV 

1N4571AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10596 

JAN 

1N4572A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7381 

JANTX 

1N4572A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9137 
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JANTXV 

1N4572A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10597 

JAN 

1N4572A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7382 

JANTX 

1N4572A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 . 

9138 

JANTXV 

1N4572A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10598 

JANS 

1N4572A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8472 

JAN 

1N4572AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21706 

JANTX 

1N4572AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9139 

JANTXV 

1N4572AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10599 

JAN 

1N4573A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7383 

JANTX 

1N4573A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9140 

JANTXV 

1N4573A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10600 

JAN 

1N4573A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7384 

JANTX 

1N4573A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9141 

JANTXV 

1N4573A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10601 

JANS 

1N4573A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8473 

JAN 

1N4573AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21731 

JANTX 

1N4573AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9142 

JANTXV 

1N4573AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10602 

JAN 

1N4574A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7385 

JANTX 

1N4574A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9143 

JANTXV 

1N4574A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10603 

JAN 

1N4574A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

7386 

JANTX 

1N4574A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9144 

JANTXV 

1N4574A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10604 

JANS 

1N4574A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8474 

JAN 

1N4574AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21756 

JANTX 

1N4574AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

9145 

JANTXV 

1N4574AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

10605 

JAN 

1N4575A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21612 

JANTX 

1N4575A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21613 

JANTXV 

1N4575A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21614 

JAN 

1N4575A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21617 

JANTX 

1N4575A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21618 

JANTXV 

1N4575A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21619 

JANS 

1N4575A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8475 

JAN 

1N4575AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 


JANTX 

1N4575AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21674 

JANTXV 

1N4575AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21675 

JAN 

1N4576A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21682 

JANTX 

1N4576A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21683 

JANTXV 

1N4576A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21684 

JAN 

1N4576A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21687 

JANTX 

1N4576A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21688 

JANTXV 

1N4576A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21689 

JANS 

1N4576A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8476 

JAN 

1N4576AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21690 
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JANTX 

1N4576AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21691 

JANTXV 

1N4576AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21692 

JAN 

1N4577A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 


JANTX 

1N4577A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 


JANTXV 

1N4577A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21709 

JAN 

1N4577A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21712 

JANTX 

1N4577A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 


JANTXV 

1N4577A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21714 

JANS 

1N4577A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8477 

JAN 

1N4577AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21715 

JANTX 

1N4577AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21716 

JANTXV 

1N4577AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21717 

JAN 

1N4578A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21732 

JANTX 

1N4578A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21733 

JANTXV 

1N4578A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21734 

JAN 

1N4578A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21737 

JANTX 

1N4578A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21738 

JANTXV 

1N4578A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21739 

JANS 

1N4578A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8478 

JAN 

1N4578AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21740 

JANTX 

1N4578AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

■■3QQHI 

JANTXV 

1N4578AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

HEEEEHI 

JAN 

1N4579A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

WKEESMtKk 

JANTX 

1N4579A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

■ebihh 

JANTXV 

1N4579A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21761 

JAN 

1N4579A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21764 

JANTX 

1N4579A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21765 

JANTXV 

1N4579A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21766 

JANS 

1N4579A-1 I 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8479 

JAN 

1N4579AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21767 

JANTX 

1N4579AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21768 

JANTXV 

1N4579AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21769 

JAN 

1N458 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

1 193 

7387 

JAN 

1N4580A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21620 

JANTX 

1N4580A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21666 

JANTXV 

1N4580A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21667 

JAN 

1N4580A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21670 

JANTX 

1N4580A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


21671 

JANTXV 

1N4580A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


21672 

JANS 

1N4580A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8480 

JAN 

1N4580AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21676 

JANTX 

1N4580AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21677 

JANTXV 

1N4580AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21678 

JAN 

1N4581A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21693 

JANTX 

1N4581A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21694 

JANTXV 

1N4581A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21695 
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JAN 

1N4581A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21698 

JANTX 

1N4581A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21699 

JANTXV 

1N4581A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21700 

JANS 

1N4581A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8481 

JAN 

1N4581AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21701 

JANTX 

1N4581AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21702 

JANTXV 

1N4581AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21703 

JAN 

1N4582A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21718 

JANTX 

1N4582A 

Scottsdale 

OTC Refe?ence Voltage Zener 

452 

21719 

JANTXV 

1N4582A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21720 

JAN 

1N4582A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21723 

JANTX 

1N4582A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21724 

JANTXV 

1N4582A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21725 

JANS 

1N4582A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8482 

JAN 

1N4582AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21726 

JANTX 

1N4582AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21727 

JANTXV 

1N4582AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21728 

JAN 

1N4583A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21743 

JANTX 

1N4583A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21744 

JANTXV 

1N4583A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21745 

JAN 

1N4583A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21748 

JANTX 

1N4583A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21749 

JANTXV 

1N4583A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21750 

JANS 

1N4583A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8483 

JAN 

1N4583AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21751 

JANTX 

1N4583AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21752 

JANTXV 

1N4583AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21753 

JAN 

1N4584A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21759 

JANTX 

1N4584A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21760 

JANTXV 

1N4584A 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21770 

JAN 

1N4584A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21773 

JANTX 

1N4584A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21774 

JANTXV 

1N4584A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21775 

JANS 

1N4584A-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

8484 

JAN 

1N4584AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21776 

JANTX 

1N4584AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21777 

JANTXV 

1N4584AUR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

452 

21778 

JAN 

1N459 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

193 

7388 

JAN 

1N4614 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7389 

JANTX 

1N4614 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9146 

JANTXV 

1N4614 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10606 

JAN 

1N4614(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7390 

JANTX 

1N4614(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9147 

JANTXV 

1N4614(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10607 

JAN 

1N4614-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7391 

JANTX 

1N4614-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9148 
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JANTXV 

1N4614-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10608 

JAN 

1N4614AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7392 

JANTX 

1N4614AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9149 

JANTXV 

1N4614AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10609 

JAN 

1N4615 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7393 

JANTX 

1N4615 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 


JANTXV 

1N4615 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10610 

JAN 

■IJU.LLn.l.lLLM 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7394 

JANTX 

1N4615(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9151 

JANTXV 

1N4615(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10611 

JAN 

1N4615-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7395 

JANTX 

1N4615-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9152 

JANTXV 

1N4615-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10612 

JAN 

1N4615AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7396 

JANTX 

1N4615AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9153 

JANTXV 

1N4615AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10613 

JAN 

1N4616 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7397 

JANTX 

1N4616 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9154 

JANTXV 

1N4616 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10614 

JAN 

1N4616(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7398 

JANTX 

1N4616(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9155 

JANTXV 

1N4616(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10615 

JAN 

1N4616-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7399 

JANTX 

1N4616-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9156 

JANTXV 

1N4616-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10616 

JAN 

1N4616AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7400 

JANTX 

1N4616AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9157 

JANTXV 

1N4616AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10617 

JAN 

1N4617 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7401 

JANTX 

1N4617 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9158 

JANTXV 

1N4617 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10618 

JAN 

1N4617(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7402 

JANTX 

1N4617(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9159 

JANTXV 

1N4617(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10619 

JAN 

1N4617-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7403 

JANTX 

1N4617-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9160 

JANTXV 

1N4617-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10620 

JAN 

1N4617AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7404 

JANTX 

1N4617AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9161 

JANTXV 

1N4617AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10621 

JAN 

1N4618 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7405 

JANTX 

1N4618 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9162 

JANTXV 

1N4618 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10622 

JAN 

1N4618(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7406 

JANTX 

1N4618(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9163 

JANTXV 

1N4618(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10623 
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JAN 

1N4618-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7407 

JANTX 

1N4618-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9164 

JANTXV 

1N4618-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10624 

JAN 

1N4618AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7408 

JANTX 

1N4618AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9165 

JANTXV 

1N4618AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10626 

JAN 

1N4619 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7409 

JANTX 

1N4619 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9166 

JANTXV 

1N4619 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10626 

JAN 

1N4619(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7410 

JANTX 

1N4619(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9167 

JANTXV 

1N4619(D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10627 

JAN 

1N4619-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7411 

JANTX 

1N4619-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9168 

JANTXV 

1N4619-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10628 

JAN 

1N4619AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7412 

JANTX 

1N4619AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9169 

JANTXV 

1N4619AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10629 

JAN 

1N4620 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

■KBEHi 

JANTX 

1N4620 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 


JANTXV 

1N4620 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10630 

JAN 

1N4620 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7414 

JANTX 

1N4620 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9171 

JANTXV 

1N4620 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10631 

JAN 

1N4620-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7415 

JANTX 

1N4620-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9172 

JANTXV 

1N4620-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10632 

JAN 

1N4620AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7416 

JANTX 

1N4620AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9173 

JANTXV 

1N4620AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10633 

JAN 

1N4621 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7417 

JANTX 

1N4621 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9174 

JANTXV 

1N4621 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10634 

JAN 

1N4621 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7418 

JANTX 

1N4621 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9175 

JANTXV 

1N4621 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10635 

JAN 

1N4621-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7419 

JANTX 

1N4621-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9176 

JANTXV 

1N4621-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10636 

JAN 

1N4621AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7420 

JANTX 

1N4621AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9177 

JANTXV 

1N4621AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10637 

JAN 

1N4622 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7421 

JANTX 

1N4622 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9178 

JANTXV 

1N4622 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10638 

JAN 

1N4622 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7422 
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JANTX 

1N4622 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9179 

JANTXV 

1N4622 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10639 

JAN 

1N4622-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 


JANTX 

1N4622-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9180 

JANTXV 

1N4622-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10640 

JAN 

1N4622AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7424 

JANTX 

1N4622AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9181 

JANTXV 

1N4622AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10641 

JAN 

1N4623 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4623 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


■■EIESHii 

JANTXV 

1N4623 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10642 

JAN 

1N4623 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4623 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9183 

JANTXV 

1N4623 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10643 

JAN 

1N4623-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7427 

JANTX 

1N4623-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9184 

JANTXV 

1N4623-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10644 

JAN 

1N4623AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7428 

JANTX 

1N4623AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9185 

JANTXV 

1N4623AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10645 

JAN 

1N4624 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7429 

JANTX 

1N4624 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9186 

JANTXV 

1N4624 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10646 

JAN 

1N4624 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7430 

JANTX 

1N4624 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9187 

JANTXV 

1N4624 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10647 

JAN 

1N4624-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7431 

JANTX 

1N4624-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9188 

JANTXV 

1N4624-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10648 

JAN 

1N4624AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7432 

JANTX 

1N4624AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9189 

JANTXV 

1N4624AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10649 

JAN 

1N4625 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7433 

JANTX 

1N4625 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9190 

JANTXV 

1N4625 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10650 

JAN 

1N4625 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7434 

JANTX 

1N4625 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9191 

JANTXV 

1N4625 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10651 

JAN 

1N4625-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7435 

JANTX 

1N4625-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9192 

JANTXV 

1N4625-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10652 

JAN 

1N4625AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7436 

JANTX 

1N4625AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21378 

JANTXV 

1N4625AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21379 

JAN 

1N4626 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7437 

JANTX 

1N4626 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9193 
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JANTXV 

1N4626 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10653 

JAN 

1N4626 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7438 

JANTX 

1N4626 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9194 

JANTXV 

1N4626 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10654 

JAN 

1N4626-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 


JANTX 

1N4626-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 


JANTXV 

1N4626-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10655 

JAN 

1N4626AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7440 

JANTX 

1N4626AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21781 

JANTXV 

1N4626AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21380 

JAN 

1N4627 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7441 

JANTX 

1N4627 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9196 

JANTXV 

1N4627 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10656 

JAN 

1N4627 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


7442 

JANTX 

1N4627 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9197 

JANTXV 

1N4627 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10657 

JAN 

1N4627-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7443 

JANTX 

1N4627-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

9198 

JANTXV 

1N4627-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

10658 

JAN 

1N4627AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

7444 

JANTX 

1N4627AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21782 

JANTXV 

1N4627AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

435 

21381 

JAN 

1N483B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7445 

JANTX 

1N483B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9199 

JANTXV 

1N483B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10659 

JAN 

1N485B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7446 

JANTX 

1N485B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9200 

JANTXV 

1N485B 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10660 

JAN 

1N486B 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7447 

JANTX 

1N486B 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9201 

JANTXV 

1N486B 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10661 

JAN 

1N4938 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

7448 

JANTX 

1N4938 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

9202 

JANTXV 

1N4938 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

10662 

JAN 

1N4938-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

7449 

JANTX 

1N4938-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

9203 

JANTXV 

1N4938-1 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

169 

10663 

JAN 

1N4942 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

7450 

JANTX 

1N4942 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

9204 

JANTXV 

1N4942 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

10664 

JAN 

1N4944 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

7451 

JANTX 

1N4944 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

9205 

JANTXV 

1N4944 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

359 

10665 

JAN 

1N4946 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

7452 

JANTX 

1N4946 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

359 

9206 

JANTXV 

1N4946 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

359 

10666 
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JAN 

1N4947 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

7453 

JANTX 

1N4947 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

9207 

JANTXV 

1N4947 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

10667 

JAN 

1N4948 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

7454 

JANTX 

1N4948 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

359 

9208 

JANTXV 

1N4948 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 


10668 

JAN 

1N4954 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7455 

JANTX 

1N4954 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9209 

JANTXV 

1N4954 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10669 

JANS 

1N4954 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8485 

JAN 

1N4954US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7456 

JANTX 

1N4954US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9210 

JANTXV 

1N4954US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10670 

JANS 

1N4954US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8486 

JAN 

1N4955 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7457 

JANTX 

1N4955 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9211 

JANTXV 

1N4955 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10671 

JANS 

1N4955 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8487 

JAN 

1N4955US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7458 

JANTX 

1N4955US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9212 

JANTXV 

1N4955US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10672 

JANS 

1N4955US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8488 

JAN 

1N4956 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7459 

JANTX 

1N4956 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9213 

JANTXV 

1N4956 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10673 

JANS 

1N4956 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8489 

JAN 

1N4956US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7460 

JANTX 

1N4956US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9214 

JANTXV 

1N4956US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10674 

JANS 

1N4956US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8490 

JAN 

1N4957 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7461 

JANTX 

1N4957 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9215 

JANTXV 

1N4957 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode - 

356 

10675 

JANS 

1N4957 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8491 

JAN 

1N4957US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7462 

JANTX 

1N4957US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9216 

JANTXV 

1N4957US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10676 

JANS 

1N4957US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8492 

JAN 

1N4958 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7463 

JANTX 

1N4958 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9217 

JANTXV 

1N4958 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10677 

JANS 

1N4958 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8493 

JAN 

1N4958US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7464 

JANTX 

1N4958US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9218 

JANTXV 

1N4958US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10678 

JANS 

1N4958US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8494 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN 

1N4959 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTX 

1N4959 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTXV 

1N4959 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10679 

JANS 

1N4959 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8495 

JAN 

1N4959US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7466 

JANTX 

1N4959US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9220 

JANTXV 

1N4959US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10680 

JANS 

1N4959US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8496 

JAN 

1N4960 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7467 

JANTX 

1N4960 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9221 

JANTXV 

1N4960 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10681 

JANS 

1N4960 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8497 

JAN 

1N4960US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7468 

JANTX 

1N4960US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9222 

JANTXV 

1N4960US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10682 

JANS 

1N4960US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8498 

JAN 

1N4961 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7469 

JANTX 

1N4961 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9223 

JANTXV 

1N4961 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10683 

JANS 

1N4961 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8499 

JAN 

1N4961US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7470 

JANTX 

1N4961US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9224 

JANTXV 

1N4961US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10684 

JANS 

1N4961US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8500 

JAN 

1N4962 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7471 

JANTX ' 

1N4962 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

1 356 

9225 

JANTXV 

1N4962 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10685 

JANS 

1N4962 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8501 

JAN 

1N4962US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7472 

JANTX 

1N4962US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9226 

JANTXV 

1N4962US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10686 

JANS 

1N4962US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8502 

JAN 

1N4963 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7473 

JANTX 

1N4963 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9227 

JANTXV 

1N4963 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10687 

JANS 

1N4963 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8503 

JAN 

1N4963US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7474 

JANTX 

1N4963US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9228 

JANTXV 

1N4963US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10688 

JANS 

1N4963US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8504 

JAN 

1N4964 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7475 

JANTX 

1N4964 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9229 

JANTXV 

1N4964 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10689 

JANS 

1N4964 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8505 

JAN 

1N4964US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7476 

JANTX 

1N4964US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9230 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JANTXV 

1N4964US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10690 

JANS 

1N4964US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8506 

JAN 

1N4965 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7477 

JANTX 

1N4965 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9231 

JANTXV 

1N4965 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10691 

JANS 

1N4965 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8507 

JAN 

1N4965US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4965US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4965US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10692 

JANS 

1N4965US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8508 

JAN 

1N4966 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7479 

JANTX 

1N4966 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9233 

JANTXV 

1N4966 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10693 

JANS 

1N4966 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8509 

JAN 

1N4966US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7480 

JANTX 

1N4966US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9234 

JANTXV 

1N4966US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10694 

JANS 

1N4966US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8510 

JAN 

1N4967 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7481 

JANTX 

1N4967 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9235 

JANTXV 

1N4967 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10695 

JANS 

1N4967 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8511 

JAN 

1N4967US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7482 

JANTX 

1N4967US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9236 

JANTXV 

1N4967US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10696 

JANS 

1N4967US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


8512 

JAN 

1N4968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7483 

JANTX 

1N4968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9237 

JANTXV 

1N4968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10697 

JANS 

1N4968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8513 

JAN 

1N4968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7484 

JANTX 

1N4968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9238 

JANTXV 

1N4968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10698 

JANS 

1N4968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8514 

JAN 

1N4969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7485 

JANTX 

1N4969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9239 

JANTXV 

1N4969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10699 

JANS 

1N4969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8515 

JAN 

1N4969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7486 

JANTX 

1N4969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9240 

JANTXV 

1N4969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10700 

JANS 

1N4969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8516 

JAN 

1N4970 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7487 

JANTX 

1N4970 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9241 

JANTXV 

1N4970 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10701 

JANS 

1N4970 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8517 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JAN 

1N4970US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7488 

JANTX 

1N4970US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9242 

JANTXV 

1N4970US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10702 

JANS 

1N4970US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

22009 

JAN 

1N4971 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7489 

JANTX 

1N4971 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9243 

JANTXV 

1N4971 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10703 

JANS 

1N4971 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8518 

JAN 

1N4971US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7490 

JANTX 

1N4971US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9244 

JANTXV 

1N4971US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10704 

JANS 

1N4971US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

22010 

JAN 

1N4972 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7491 

JANTX 

1N4972 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9245 

JANTXV 

1N4972 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10705 

JANS 

1N4972 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8519 

JAN 

1N4972US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7492 

JANTX 

1N4972US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9246 

JANTXV 

1N4972US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10706 

JANS 

1N4972US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


22011 

JAN 

1N4973 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7493 

JANTX 

1N4973 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9247 

JANTXV 

1N4973 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10707 

JANS 

1N4973 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8520 

JAN 

1N4973US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7494 

JANTX 

1N4973US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9248 

JANTXV 

1N4973US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10708 

JANS 

1N4973US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

22012 

JAN 

1N4974 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7495 

JANTX 

1N4974 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9249 

JANTXV 

1N4974 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10709 

JANS i 

1N4974 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8521 

JAN 

1N4974US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7496 

JANTX 

1N4974US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9250 

JANTXV 

1N4974US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10710 

JANS 

1N4974US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

22013 

JAN 

1N4975 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7497 

JANTX 

1N4975 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9251 

JANTXV 

1N4975 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10711 

JANS 

1N4975 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8522 

JAN 

1N4975US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7498 

JANTX 

1N4975US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9252 

JANTXV 

1N4975US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10712 

JANS 

1N4975US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JAN 

1N4976 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4976 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 
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JANTXV 

1N4976 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10713 

JANS 

1N4976 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8524 

JAN 

1N4976US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTX 

1N4976US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9254 

JANTXV 

1N4976US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10714 

JANS 

1N4976US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N4977 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4977 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4977 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10715 

JANS 

1N4977 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8526 

JAN 

1N4977US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7502 

JANTX 

1N4977US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9256 

JANTXV 

1N4977US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10716 

JANS 

1N4977US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8527 

JAN 

1N4978 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7503 

JANTX 

1N4978 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9257 

JANTXV 

1N4978 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10717 

JANS 

1N4978 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N4978US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4978US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4978US 

- Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10718 

JANS 

1N4978US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8529 

JAN 

1N4979 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7505 

JANTX 

1N4979 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9259 

JANTXV 

1N4979 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10719 

JANS 

1N4979 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8530 

JAN 

1N4979US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7506 

JANTX 

1N4979US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9260 

JANTXV 

1N4979US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10720 

JANS 

1N4979US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8531 

JAN 

1N4980 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7507 

JANTX 

1N4980 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9261 

JANTXV 

1N4980 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10721 

JANS 

1N4980 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8532 

JAN 

1N4980US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7508 

JANTX 

1N4980US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9262 

JANTXV 

1N4980US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10722 

JANS 

1N4980US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8533 

JAN 

1N4981 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7509 

JANTX 

1N4981 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9263 

JANTXV 

1N4981 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10723 

JANS 

1N4981 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8534 

JAN 

1N4981US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7510 

JANTX 

1N4981US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9264 

JANTXV 

1N4981US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10724 

JANS 

1N4981US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8535 
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JAN 

1N4982 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7511 

JANTX 

1N4982 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9265 

JANTXV 

1N4982 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10725 

JANS 

1N4982 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N4982US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTX 

1N4982US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4982US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10726 

JANS 

1N4982US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8537 

JAN 

1N4983 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7513 

JANTX 

1N4983 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9267 

JANTXV 

1N4983 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10727 

JANS 

1N4983 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8538 

JAN 

1N4983US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7514 

JANTX 

1N4983US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9268 

JANTXV 

1N4983US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10728 

JANS 

1N4983US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8539 

JAN 

1N4984 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7515 

JANTX 

1N4984 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9269 

JANTXV 

1N4984 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10729 

JANS 

1N4984 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8540 

JAN 

1N4984US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7516 

JANTX 

1N4984US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9270 

JANTXV 

1N4984US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10730 

JANS 

1N4984US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


8541 

JAN 

1N4985 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7517 

JANTX 

1N4985 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9271 

JANTXV 

1N4985 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10731 

JANS 

1N4985 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8542 

JAN 

1N4985US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7518 

JANTX 

1N4985US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9272 

JANTXV 

1N4985US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10732 

JANS 

1N4985US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8543 

JAN 

1N4986 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7519 

JANTX 

1N4986 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9273 

JANTXV 

1N4986 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10733 

JANS 

1N4986 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8544 

JAN 

1N4986US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7520 

JANTX 

1N4986US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9274 

JANTXV 

1N4986US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10734 

JANS 

1N4986US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8545 

JAN 

1N4987 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7521 

JANTX 

1N4987 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9275 

JANTXV 

1N4987 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10735 

JANS 

1N4987 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8546 

JAN 

1N4987US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7522 

JANTX 

1N4987US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9276 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ali like parts wili be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 
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JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

1N4987US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10736 

JANS 

1N4987US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8547 

JAN 

1N4988 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7523 

JANTX 

1N4988 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9277 

JANTXV 

1N4988 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10737 

JANS 

1N4988 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8548 

JAN 

1N4988US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7524 

JANTX 

1N4988US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9278 

JANTXV 

1N4988US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10738 

JANS 

1N4988US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JAN 

1N4989 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTX 

1N4989 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 


JANTXV 

1N4989 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10739 

JANS 

1N4989 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8550 

JAN 

1N4989US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7526 

JANTX 

1N4989US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9280 

JANTXV 

1N4989US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10740 

JANS 

1N4989US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8551 

JAN 

1N4990 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7527 

JANTX 

1N4990 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9281 

JANTXV 

1N4990 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10741 

JANS 

1N4990 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8552 

JAN 

1N4990US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7528 

JANTX 

1N4990US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9282 

JANTXV 

1N4990US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10742 

JANS 

1N4990US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8553 

JAN 

1N4991 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7529 

JANTX 

1N4991 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9283 

JANTXV I 

1N4991 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10743 

JANS I 

1N4991 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8554 

JAN 

1N4991US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7530 

JANTX 

1N4991US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9284 

JANTXV 

1N4991US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10744 

JANS 

1N4991US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8555 

JAN 

1N4992 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7531 

JANTX 

1N4992 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9285 

JANTXV 

1N4992 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10745 

JANS 

1N4992 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8556 

JAN 

1N4992US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7532 

JANTX 

1N4992US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9286 

JANTXV 

1N4992US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10746 

JANS 

1N4992US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

8557 

JAN 

1N4993 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7533 

JANTX 

1N4993 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9287 

JANTXV 

1N4993 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10747 

JAN 

1N4993US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7534 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 
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JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

' ' 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N4993US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9288 

JANTXV 

1N4993US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10748 

JAN 

1N4994 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4994 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4994 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10749 

JAN 

1N4994US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4994US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4994US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10750 

JAN 

1N4995 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7537 

JANTX 

1N4995 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9291 

JANTXV 

1N4995 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10751 

JAN 

1N4995US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N4995US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N4995US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10752 

JAN 

1N4996 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7539 

JANTX 

1N4996 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9293 

JANTXV 

1N4996 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10753 

JAN 

1N4996US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


7540 

JANTX 

1N4996US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9294 

JANTXV 

1N4996US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10754 

JAN 

1N5186 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

7541 

JANTX 

1N5186 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

9295 

JANTXV 

1N5186 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

10755 

JAN 

1N5187 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

7542 

JANTX 

1N5187 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

9296 

JANTXV 

1N5187 

Watertown 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

424 

10756 

JAN 

1N5188 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

7543 

JANTX 

1N5188 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

9297 

JANTXV 

1N5188 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

10757 

JAN 

1N5190 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

7544 

JANTX 

1N5190 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

9298 

JANTXV 

1N5190 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

424 

10758 

JAN 

1N5194 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7545 

JANTX 

1N5194 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9299 

JANTXV 

1N5194 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10759 

JAN 

1N5195 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7546 

JANTX 

1N5195 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9300 

JANTXV 

1N5195 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10760 

JAN 

1N5196 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

7547 

JANTX 

1N5196 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

9301 

JANTXV 

1N5196 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

118 

10761 

JAN 

1N5415 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7548 

JANTX 

1N5415 

Watertown 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

411 

9302 

JANTXV 

1N5415 

Watertown ■ 

1 Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

10762 

JANS 

1N5415 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

8566 

JAN 

1N5415US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

20776 


Section Organization; QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes; 
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JANTX 

1N5415US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

20737 

JANTXV 

1N5415US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

20738 

JAN 

1N5416 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7549 

JANTX 

1N5416 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

9303 

JANTXV 

1N5416 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

10763 

JANS 

1N5416 

Santa Ana 

Fast Rectifier {100-500ns) 

^ 411 

8567 

JAN 

1N5416US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21788 

JANTX 

1N5416US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21791 

JANTXV 

1N5416US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21790 

JAN 

1N5417 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7550 

JANTX 

1N5417 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

9304 

JANTXV 

1N5417 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

10764 

JANS 

1N5417 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

8568 

JAN 

1N5417US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21792 

JANTX 

1N5417US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21795 

JANTXV 

1N5417US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21794 

JAN 

1N5418 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7551 

JANTX 

1N5418 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

9305 

JANTXV 

1N5418 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

10765 

JANS 

1N5418 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

8569 

JAN 

1N5418US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21796 

JANTX 

1N5418US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21799 

JANTXV 

1N5418US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21798 

JAN 

1N5419 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7552 

JANTX I 

1N5419 1 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

9306 

JANTXV I 

1N5419 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

10766 

JANS 

1N5419 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

8570 

JAN 

1N5419US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21800 

JANTX 

1N5419US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21803 

JANTXV 

1N5419US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21802 

JAN 

1N5420 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

7553 

JANTX 

1N5420 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

9307 

JANTXV 

1N5420 

Watertown 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

411 

10767 

JANS 

1N5420 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

8571 

JAN 

1N5420US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21804 

JANTX 

1N5420US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21807 

JANTXV 

1N5420US 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

411 

21806 

JAN 

1N5518B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7554 

JANTX 

1N5518B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9308 

JANTXV 

1N5518B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10768 

JAN 

1N5518B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7555 

JANTX 

1N5518B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9309 

JANTXV 

1N5518B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10769 

JAN 

1N5518BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7556 

JANTX 

1N5518BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9310 

JANTXV 

1N5518BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10770 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JAN 

1N5519B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7557 

JANTX 

1N5519B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9311 

JANTXV 

1N5519B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10771 

JAN 

1N5519B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 


JANTX 

1N5519B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9312 

JANTXV 

1N5519B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10772 

JAN 

1N5519BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 


JANTX 

1N5519BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9313 

JANTXV 

1N5519BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10773 

JAN 

1N5520B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7560 

JANTX 

1N5520B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9314 

JANTXV 

1N5520B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10774 

JAN 

1N5520B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7561 

JANTX 

1N5520B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9315 

JANTXV 

1N5520B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10775 

JAN 

1N5520BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7562 

JANTX 

1N5520BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9316 

JANTXV 

1N5520BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10776 

JAN 

1N5521B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7563 

JANTX 

1N5521B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9317 

JANTXV 

1N5521B ' 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10777 

JAN 

1N5521B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7564 

JANTX 

1N5521B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9318 

JANTXV 

1N5521B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10778 

JAN 

1N5521 BUR-1 I 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 



JANTX 

1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 



JANTXV 

1N5521 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 



JAN 

1N5522B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7566 

JANTX 

1N5522B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9320 

JANTXV 

1N5522B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10780 

JAN 

1N5522B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7567 

JANTX 

1N5522B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9321 

JANTXV 

1N5522B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10781 

JAN 

1N5522BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7568 

JANTX 

1N5522BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9322 

JANTXV 

1N5522BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10782 

JAN 

1N5523B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7569 

JANTX 

1N5523B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9323 

JANTXV 

1N5523B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10783 

JAN 

1N5523B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7570 

JANTX 

1N5523B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


9324 

JANTXV 

1N5523B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10784 

JAN 

1N5523BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7571 

JANTX 

1N5523BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9325 

JANTXV 

1N5523BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10785 

JAN 

1N5524B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7572 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 
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JANTX 

1N5524B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9326 

JANTXV 

1N5524B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10786 

JAN 

1N5524B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7573 

JANTX 

1N5524B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 1 9327 

JANTXV 

1N5524B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10787 

JAN 

1N5524BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


7574 

JANTX 

1N5524BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9328 

JANTXV 

1N5524BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10788 

JAN 

1N5525B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7575 

JANTX 

1N5525B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9329 

JANTXV 

1N5525B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10789 

JAN 

1N5525B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7576 

JANTX 

1N5525B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9330 

JANTXV 

1N5525B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10790 

JAN 

1N5525BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7577 

JANTX 

1N5525BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9331 

JANTXV 

1N5525BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10791 

JAN 

1N5526B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7578 

JANTX 

1N5526B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9332 

JANTXV 

1N5526B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10792 

JAN 

1N5526B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7579 

JANTX 

1N5526B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9333 

JANTXV 

1N5526B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10793 

JAN 

1N5526BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7580 

JANTX 

1N5526BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9334 

JANTXV 

1N5526BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10794 

JAN 

1N5527B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7581 

JANTX 

1N5527B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9335 

JANTXV 

1N5527B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10795 

JAN 

1N5527B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7582 

JANTX 

1N5527B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9336 

JANTXV 

1N5527B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10796 

JAN 

1N5527BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7583 

JANTX 

1N5527BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9337 

JANTXV 

1N5527BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10797 

JAN 

1N5528B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7584 

JANTX 

1N5528B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9338 

JANTXV 

1N5528B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10798 

JAN 

1N5528B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7585 

JANTX 

1N5528B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9339 

JANTXV 

1N5528B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10799 

JAN 

1N5528BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7586 

JANTX 

1N5528BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9340 

JANTXV 

1N5528BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10800 

JAN 

1N5529B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7587 

JANTX 

1N5529B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9341 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JANTXV 

1N5529B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10801 

JAN 

1N5529B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7588 

JANTX 

1N5529B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9342 

JANTXV 

1N5529B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10802 

JAN 

1N5529BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


■■ES19HI 

JANTX 

1N5529BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 



JANTXV 

1N5529BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 



JAN 

1N5530B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7590 

JANTX 

1N5530B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9344 

JANTXV 

1N5530B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10804 

JAN 

1N5530B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7591 

JANTX 

1N5530B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9345 

JANTXV 

1N5530B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10805 

JAN 

1N5530BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7592 

JANTX 

1N5530BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9346 

JANTXV 

1N5530BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10806 

JAN 

1N5531B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7593 

JANTX 

1N5531B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9347 

JANTXV 

1N5531B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10807 

JAN 

1N5531B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 


JANTX 

1N5531B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9348 

JANTXV 

1N5531B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10808 

JAN 

1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7595 

JANTX 

1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9349 

JANTXV 

1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10809 

JAN 

1N5532B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7596 

JANTX 

1N5532B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9350 

JANTXV 

1N5532B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10810 

JAN 

1N5532B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7597 

JANTX 

1N5532B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9351 

JANTXV 

1N5532B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10811 

JAN 

1N5532BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7598 

JANTX 

1N5532BUR-1 ' 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9352 

JANTXV 

1N5532BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10812 

JAN 

1N5533B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7599 

JANTX 

1N5533B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9353 

JANTXV 

1N5533B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10813 

JAN 

1N5533B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7600 

JANTX 

1N5533B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9354 

JANTXV 

1N5533B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10815 

JAN 

1N5533BBUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7601 

JANTX 

1N5533BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9355 

JANTXV 

1N5533BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10816 

JAN 

1N5534B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7602 

JANTX 

1N5534B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9356 

JANTXV 

1N5534B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10817 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts wili be grouped together. 
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JAN 

1N5534B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7603 

JANTX 

1N5534B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 


JANTXV 

1N5534B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10819 

JAN 

1N5534BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7604 

JANTX 

1N5534BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9358 

JANTXV 

1N5534BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10820 

JAN 

1N5535B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7605 

JANTX 

1N5535B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9359 

JANTXV 

1N5535B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10821 

JAN 

1N5535B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7606 

JANTX 

1N5535B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9360 

JANTXV 

1N5535B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10823 

JAN 

1N5535BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7607 

JANTX 

1N5535BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9361 

JANTXV 

1N5535BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10824 

JAN 

1N5536B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7608 

JANTX 

1N5536B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9362 

JANTXV 

1N5536B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10825 

JAN 

1N5536B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7609 

JANTX 

1N5536B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9363 

JANTXV 

1N5536B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10827 

JAN 

1N5536BUR-1 | 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7610 

JANTX 

1N5536BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9364 

JANTXV 

1N5536BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10828 

JAN 

1N5537B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7611 

JANTX 

1N5537B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9365 

JANTXV 

1N5537B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10829 

JAN 

1N5537B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7612 

JANTX 

1N5537B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9366 

JANTXV 

1N5537B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10831 

JAN 

1N5537BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7613 

JANTX 

1N5537BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9367 

JANTXV 

1N5537BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10832 

JAN 

1N5538B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7614 

JANTX 

1N5538B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9368 

JANTXV 

1N5538B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10833 

JAN 

1N5538B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7615 

JANTX 

1N5538B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9369 

JANTXV 

1N5538B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10835 

JAN 

1N5538BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7616 

JANTX 

1N5538BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9370 

JANTXV 

1N5538BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10836 

JAN 

1N5539B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7617 

JANTX 

1N5539B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9371 

JANTXV 

1N5539B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10837 

JAN 

1N5539B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7618 
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JANTX 

1N5539B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9372 

JANTXV 

1N5539B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10839 

JAN 

1N5539BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7619 

JANTX 

1N5539BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9373 

JANTXV 

1N5539BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10840 

JAN 

1N5540B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7620 

JANTX 

1N5540B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


9374 

JANTXV 

1N5540B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10841 

JAN 

1N5540B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7621 

JANTX 

1N5540B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9375 

JANTXV 

1N5540B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10843 

JAN 

1N5540BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7622 

JANTX 

1N5540BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9376 

JANTXV 

1N5540BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10844 

JAN 

1N5541B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7623 

JANTX 

1N5541B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9377 

JANTXV 

1N5541B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10845 

JAN 

1N5541B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7624 

JANTX 

1N5541B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9378 

JANTXV 

1N5541B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10847 

JAN 

1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7625 

JANTX 

1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9379 

JANTXV 

1N5541 BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10848 

JAN 

1N5542B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7626 

JANTX 

1N5542B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9380 

JANTXV 

1N5542B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10849 

JAN 

1N5542B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7627 

JANTX 

1N5542B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9381 

JANTXV 

1N5542B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10851 

JAN 

1N5542BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7628 

JANTX 

1N5542BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9382 

JANTXV 

1N5542BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10852 

JAN 

1N5543B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7629 

JANTX 

1N5543B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9383 

JANTXV 

1N5543B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10853 

JAN 

1N5543B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7630 

JANTX 

1N5543B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9384 

JANTXV 

1N5543B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10855 

JAN 

1N5543BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7631 

JANTX 

1N5543BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9385 

JANTXV 

1N5543BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10856 

JAN 

1N5544B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7632 

JANTX 

1N5544B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9386 

JANTXV 

1N5544B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10857 

JAN 

1N5544B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7633 

JANTX 

1N5544B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9387 
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JANTXV 

1N5544B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10859 

JAN 

1N5544BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7634 

JANTX 

1N5544BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9388 

JANTXV 

1N5544BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10860 

JAN 

1N5545B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7635 

JANTX 

1N5545B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9389 

JANTXV 

1N5545B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10861 

JAN 

1N5545B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7636 

JANTX 

1N5545B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9390 

JANTXV 

1N5545B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10863 

JAN 

1N5545BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7637 

JANTX 

1N5545BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9391 

JANTXV 

1N5545BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10864 

JAN 

1N5546B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7638 

JANTX 

1N5546B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9392 

JANTXV 

1N5546B 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10865 

JAN 

1N5546B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7639 

JANTX 

1N5546B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9393 

JANTXV 

1N5546B-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 


10867 

JAN 

1N5546BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

7640 

JANTX 

1N5546BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

9394 

JANTXV 

1N5546BUR-1 

Scottsdale 

Low Voltage Avalanche Zener 

437 

10868 

JAN 

1N5550 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7641 

JANTX 

1N5550 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9395 

JANTXV 

1N5550 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10869 

JANS 

1N5550 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8572 

JAN 

1N5550US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7642 

JANTX 

1N5550US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9396 

JANTXV 

1N5550US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10870 

JANS 

1N5550US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8573 

JAN 

1N5551 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7643 

JANTX 

1N5551 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9397 

JANTXV 

1N5551 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10871 

JANS 

1N5551 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8574 

JAN 

1N5551US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7644 

JANTX 

1N5551US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9398 

JANTXV 

1N5551US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10872 

JANS 

1N5551US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8575 

JAN 

1N5552 

Watertown 

Standard Rectifier {trr>500ns) 

420 

7645 

JANTX 

1N5552 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9399 

JANTXV 

1N5552 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10873 

JANS 

1N5552 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8576 

JAN 

1N5552US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7646 

JANTX 

1N5552US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9400 

JANTXV 

1N5552US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10874 

JANS 

1N5552US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8577 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N5553 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7647 

JANTX 

1N5553 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9401 

JANTXV 

1N5553 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10875 

JANS 

1N5553 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8578 

JAN 

1N5553US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7648 

JANTX 

1N5553US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>600ns) 

420 

9402 

JANTXV 

1N5553US 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 


10876 

JANS 

1N5553US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8579 

JAN 

1N5554 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7649 

JANTX 

1N5554 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9403 

JANTXV 

1N5554 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10877 

JANS 

1N5554 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8580 

JAN 

1N5554US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

7650 

JANTX 

1N5554US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

9404 

JANTXV 

1N5554US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

10878 

JANS 

1N5554US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

420 

8581 

JAN 

1N5555 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7651 

JANTX 

1N5555 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9405 

JANTXV 

1N5555 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10879 

JAN 

1N5556 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

, 500 

7652 

JANTX 

1N5556 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9406 

JANTXV 

1N5556 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10880 

JAN 

1N5557 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7653 

JANTX 

1N5557 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9407 

JANTXV 

1N5557 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10881 

JAN 

1N5558 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7654 

JANTX 

1N5558 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9408 

JANTXV 

1N5558 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10882 

JANTX 

1N5597 

Watertown 

High Voltage Rectifier 

404 

9409 

JANTX 

1N5600 

Watertown 

High Voltage Rectifier 

404 

9410 

JANTX 

1N5603 

Watertown 

High Voltage Rectifier 

404 

9411 

JAN 

1N5610 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

7655 

JANTX 

1N5610 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

9412 

JANTXV 

1N5610 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

10883 

JAN 

1N5611 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

7656 

JANTX 

1N5611 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

9413 

JANTXV 

1N5611 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

10884 

JAN 

1N5612 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

7657 

JANTX 

1N5612 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

9414 

JANTXV 

1N5612 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

10885 

JAN 

1N5613 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

7658 

JANTX 

1N5613 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

9415 

JANTXV 

1N5613 

Watertown 

Transient Voltage Suppressor 

434 

10886 

JAN 

1N5614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7659 

JANTX 

1N5614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9416 

JANTXV 

1N5614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10887 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheef 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANS 

1N5614 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8582 

JAN 

1N5614US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7660 

JANTX 

1N5614US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9417 

JANTXV 

1N5614US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10888 

JANS 

1N5614US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8583 

JAN 

1N5615 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7661 

JANTX 

1N5615 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9418 

JANTXV 

1N5615 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10889 

JANS 

1N5615 

Santa Ana 

FasTRectifier {100-500ns) 

429 

8584 

JAN 

1N5615US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7662 

JANTX 

1N5615US 

Santa Ana 

Fast Rectifier {100-500ns) 

429 

9419 

JANTXV 

1N5615US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10890 

JANS 

1N5615US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

8585 

JAN 

1N5616 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7663 

JANTX 

1N5616 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9420 

JANTXV 

1N5616 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10891 

JANS 

1N5616 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8586 

JAN 

1N5616US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7664 

JANTX 

1N5616US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9421 

JANTXV 

1N5616US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10892 

JANS 

1N5616US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8587 

JAN 

1N5617 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7665 

JANTX 

1N5617 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9422 

JANTXV 

1N5617 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10893 

JANS 

1N5617 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

8588 

JAN 

1N5617US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

429 

7666 

JANTX 

1N5617US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9423 

JANTXV 

1N5617US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10894 

JANS 

1N5617US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

8589 

JAN 

1N5618 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7667 

JANTX 

1N5618 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9424 

JANTXV 

1N5618 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10895 

JANS 

1N5618 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8590 

JAN 

1N5618US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7668 

JANTX 

1N5618US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9425 

JANTXV 

1N5618US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10896 

JANS 

1N5618US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

8591 

JAN 

1N5619 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7669 

JANTX 

1N5619 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9426 

JANTXV 

1N5619 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10897 

JANS 

1N5619 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

8592 

JAN 

1N5619US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7670 

JANTX 

1N5619US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9427 

JANTXV 

1N5619US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10898 

JANS 

1N5619US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

8593 

JAN 

1N5620 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7671 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-57 http.7/www.microsemi.com 
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MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N5620 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 


JANTXV 

1N5620 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10899 

JAN 

1N5620US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7672 

JANTX 

1N5620US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9429 

JANTXV 

1N5620US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10900 

JAN 

1N5621 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7673 

JANTX 

1N5621 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9430 

JANTXV 

1N5621 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

429 

10901 

JANS 

1N5621 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

429 

8594 

JAN 

1N5621US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7674 

JANTX 

1N5621US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9431 

JANTXV 

1N5621US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

429 

10902 

JANS 

1N5621US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (1 00-500ns) 

429 

8595 

JAN 

1N5622 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7675 

JANTX 

1N5622 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9432 

JANTXV 

1N5622 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10903 

JAN 

1N5622US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

7676 

JANTX 

1N5622US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

9433 

JANTXV 

1N5622US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

427 

10904 

JAN 

1N5623 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7677 

JANTX 

1N5623 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9434 

JANTXV 

1N5623 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 


10905 

JANS 

1N5623 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

429 

8596 

JAN 

1N5623US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

7678 

JANTX 

1N5623US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

9435 

JANTXV 

1N5623US 

Santa Ana 

Fast Rectifier (100-500ns) 

429 

10906 

JANS 

1N5623US 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

429 

8597 

JAN 

1N5629A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7679 

JANTX 

1N5629A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9436 

JANTXV 

1N5629A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10907 

JAN 

1N5630A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7680 

JANTX 

1N5630A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9437 

JANTXV 

1N5630A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10908 

JAN 

1N5631A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7681 

JANTX 

1N5631A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9438 

JANTXV 

1N5631A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10909 

JAN 

1N5632A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7682 

JANTX 

1N5632A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9439 

JANTXV 

1N5632A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10910 

JAN 

1N5633A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7683 

JANTX 

1N5633A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9440 

JANTXV 

1N5633A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10911 

JAN 

1N5634A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7684 

JANTX 

1N5634A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9441 

JANTXV 

1N5634A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10912 

JAN 

1N5635A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7685 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N5635A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9442 

JANTXV 

1N5635A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10913 

JAN 

1N5636A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7686 

JANTX 

1N5636A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9443 

JANTXV 

1N5636A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10914 

JAN 

1N5637A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7687 

JANTX 

1N5637A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9444 

JANTXV 

1N5637A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10915 

JAN 

1N5638A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7688 

JANTX 

1N5638A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

500 

9445 

JANTXV 

1N5638A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10916 

JAN 

1N5639A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7689 

JANTX 

1N5639A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9446 

JANTXV 

1N5639A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10917 

JAN 

1N5640A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7690 

JANTX 

1N5640A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9447 

JANTXV 

1N5640A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10918 

JAN 

1N5641A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7691 

JANTX 

1N5641A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9448 

JANTXV 

1N5641A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10919 

JAN 

1N5642A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7692 

JANTX 

1N5642A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

500 

9449 

JANTXV 

1N5642A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10920 

JAN 

1N5643A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7693 

JANTX 

1N5643A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

500 

9450 

JANTXV 

1N5643A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10921 

JAN 

1N5644A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7694 

JANTX 

1N5644A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9451 

JANTXV 

1N5644A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10922 

JAN 

1N5645A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7695 

JANTX 

1N5645A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9452 

JANTXV 

1N5645A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10923 

JAN 

1N5646A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7696 

JANTX 

1N5646A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9453 

JANTXV 

1 N5646A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10924 

JAN 

1N5647A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7697 

JANTX 

1N5647A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9454 

JANTXV 

1N5647A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10925 

JAN 

1N5648A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7698 

JANTX 

1N5648A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9455 

JANTXV 

1N5648A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10926 

JAN 

1N5649A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7699 

JANTX 

1N5649A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9456 

JANTXV 

1N5649A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10927 

JAN 

1N5650A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

500 

7700 

JANTX 

1N5650A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9457 



Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi’s Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

Jill:;:' 

JANTXV 

1N5650A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10928 

JAN 

1N5651A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7701 

JANTX 

1N5651A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 


9458 

JANTXV 

1N5651A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10929 

JAN 

1N5652A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 


JANTX 

1N5652A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9459 

JANTXV 

1N5652A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10930 

JAN 

1N5653A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7703 

JANTX 

1N5653A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9460 

JANTXV 

1N5653A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10931 

JAN 

1N5654A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7704 

JANTX 

1N5654A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9461 

JANTXV 

1N5654A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10932 

JAN 

1N5655A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7705 

JANTX 

1N5655A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9462 

JANTXV 

1N5655A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10933 

JAN 

1N5656A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7706 

JANTX 

1N5656A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9463 

JANTXV 

1N5656A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10934 

JAN 

1N5657A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7707 

JANTX 

1N5657A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9464 

JANTXV 

1N5657A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10935 

JAN 

1N5658A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7708 

JANTX 

1N5658A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9465 

JANTXV 

1N5658A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10936 

JAN 

1N5659A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7709 

JANTX 

1N5659A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9466 

JANTXV 

1N5659A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10937 

JAN 

1N5660A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7710 

JANTX 

1N5660A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9467 

JANTXV 

1N5660A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10938 

JAN 

1N5661A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7711 

JANTX 

1N5661A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9468 

JANTXV 

1N5661A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10939 

JAN 

1N5662A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7712 

JANTX 

1N5662A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9469 

JANTXV 

1N5662A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10940 

JAN 

1N5663A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7713 

JANTX 

1N5663A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9470 

JANTXV 

1N5663A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10941 

JAN 

1N5664A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7714 

JANTX 

1N5664A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9471 

JANTXV 

1N5664A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10942 

JAN 

1N5665A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7715 

JANTX 

1N5665A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9472 

JANTXV 

1N5665A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10943 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts wiii be grouped together. 
Generai Notes: 

1. information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 
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MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N5772 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21808 

JANTXV 

1N5772 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 


JANTX 

1N5774 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

22790 

JANTXV 

1N5774 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

22791 

JAN 

1N5802 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7716 

JANTX 

1N5802 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9473 

JANTXV 

1N5802 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10944 

JANS 

1N5802 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8598 

JAN 

1N5802US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7717 

JANTX 

1N5802US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9474 

JANTXV 

1N5802US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10945 

JANS 

1N5802US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8599 

JAN 

1N5804 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7718 

JANTX 

1N5804 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9475 

JANTXV 

1N5804 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10946 

JANS 

1N5804 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8600 

JAN 

1N5804US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7719 

JANTX 

1N5804US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9476 

JANTXV 

1N5804US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10947 

JANS 

1N5804US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8601 

JAN 

1N5806 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7720 

JANTX 

1N5806 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9477 

JANTXV 

1N5806 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10948 

JANS 

1N5806 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8602 

JAN 

1N5806US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7721 

JANTX 

1N5806US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 1 

9478 

JANTXV 

1N5806US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10949 

JANS 

1N5806US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8603 

JAN 

1N5807 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7722 

JANTX 

1N5807 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9479 

JANTXV 

1N5807 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10950 

JANS 

1N5807 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8604 

JAN 

1N5807US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7723 

JANTX 

1N5807US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9480 

JANTXV 

1N5807US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10951 

JANS 

1N5807US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8605 

JAN 

1N5809 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7724 

JANTX 

1N5809 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9481 

JANTXV 

1N5809 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10952 

JANS 

1N5809 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8606 

JAN 

1N5809US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7725 

JANTX 

1N5809US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9482 

JANTXV 

1N5809US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10953 

JANS 

1N5809US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8607 

JAN 

1N5811 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7726 

JANTX 

1N5811 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9483 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

1N5811 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10954 

JANS 

1N5811 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8608 

JAN 

1N5811US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

7727 

JANTX 

1N5811US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

9484 

JANTXV 

1N5811US 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

10955 

JANS 

1N5811US 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

477 

8609 

JAN 

1N5812 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7728 

JAN 

1N5812 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7729 

JANTX 

1N5812 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9485 

JANTX 

1N5812 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9486 

JANTXV 

1N5812 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10956 

JANTXV 

1N5812 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10957 

JAN 

1N5812R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7730 

JAN 

1N5812R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7731 

JANTX 

1N5812R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9487 

JANTX 

1N5812R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9488 

JANTXV 

1N5812R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10958 

JANTXV 

1N5812R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 1 00ns) 

478 


JAN 

1N5814 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7732 

JAN 

1N5814 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7733 

JANTX 

1N5814 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9490 

JANTX 

1N5814 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9489 

JANTXV 

1N5814 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10961 

JANTXV 

1N5814 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10960 

JAN 

1N5814R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 1 00ns) 

478 

7734 

JAN 

1N5814R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7735 

JANTX 

1N5814R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9491 

JANTX 

1N5814R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9492 

JANTXV 

1N5814R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10962 

JANTXV 

1N5814R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10963 

JAN 

1N5816 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7737 

JAN 

1N5816 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

7736 

JANTX 

1N5816 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9493 

JANTX 

1N5816 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9494 

JANTXV 

1N5816 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10965 

JANTXV 

1N5816 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10964 

JAN 

1N5816R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 


JAN 

1N5816R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 


JANTX 

1N5816R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9496 

JANTX 

1N5816R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

9495 

JANTXV 

1N5816R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10966 

JANTXV 

1N5816R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

478 

10967 

JAN 

1N5907 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

7740 

JANTX 

1N5907 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

9497 

JANTXV 

1N5907 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

500 

10968 

JAN 

1N5968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7741 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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Slash Sheet 
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Data 

Sheet ID 

JANTX 

1N5968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9498 

JANTXV 

1N5968 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10969 

JAN 

1N5968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7742 

JANTX 

1N5968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9499 

JANTXV 

1N5968US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


10970 

JAN 

1N5969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7743 

JANTX 

1N5969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9500 

JANTXV 

1N5969 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10971 

JAN 

1N5969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

7744 

JANTX 

1N5969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

9501 

JANTXV 

1N5969US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

356 

10972 

JAN 

1N6036A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7745 

JANTX 

1N6036A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9502 

JANTXV 

1N6036A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10973 

JAN 

1N6037A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7746 

JANTX 

1N6037A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9503 

JANTXV 

1N6037A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10974 

JAN 

1N6038A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7747 

JANTX 

1N6038A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9504 

JANTXV 

1N6038A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10975 

JAN 

1N6039A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7748 

JANTX 

1N6039A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9505 

JANTXV 

1N6039A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10976 

JAN 

1N6040A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7749 

JANTX 

1N6040A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9506 

JANTXV 

1N6040A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10977 

JAN 

1N6041A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7750 

JANTX 

1N6041A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

507 

9507 

JANTXV 

1N6041A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10978 

JAN 

1N6042A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7751 

JANTX 

1N6042A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9508 

JANTXV 

1N6042A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10979 

JAN 

1N6043A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7752 

JANTX 

1N6043A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9509 

JANTXV 

1N6043A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10980 

JAN 

1N6044A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7753 

JANTX 

1N6044A 

Scottsdale 

T ransient Voltage Suppressor 

507 

9510 

JANTXV 

1N6044A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10981 

JAN 

1N6045A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7754 

JANTX 

1N6045A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9511 

JANTXV 

1N6045A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10982 

JAN 

1N6046A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7755 

JANTX 

1N6046A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9512 

JANTXV 

1N6046A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10983 

JAN 

1N6047A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7756 

JANTX 

1N6047A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9513 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JANTXV 

1N6047A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10984 

JAN 

1N6048A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7757 

JANTX 

1N6048A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9514 

JANTXV 

1N6048A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10985 

JAN 

1N6049A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 


7758 

JANTX 

1N6049A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9515 

JANTXV 

1N6049A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10986 

JAN 

1N6050A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7759 

JANTX 

1N6050A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9516 

JANTXV 

1N6050A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10987 

JAN 

1N6051A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7760 

JANTX 

1N6051A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9517 

JANTXV 

1N6051A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10988 

JAN 

1N6052A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7761 

JANTX 

1N6052A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9518 

JANTXV 

1N6052A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10989 

JAN 

1N6053A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7762 

JANTX 

1N6053A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9519 

JANTXV 

1N6053A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10990 

JAN 

1N6054A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7763 

JANTX 

1N6054A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9520 

JANTXV 

1N6054A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10991 

JAN 

1N6055A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7764 

JANTX 

1N6055A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9521 

JANTXV 

1N6055A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10992 

JAN 

1N6056A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7765 

JANTX 

1N6056A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9522 

JANTXV 

1N6056A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10993 

JAN 

1N6057A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7766 

JANTX 

1N6057A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9523 

JANTXV 

1N6057A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10994 

JAN 

1N6058A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7767 

JANTX 

1N6058A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9524 

JANTXV 

1N6058A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10995 

JAN 

1N6059A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7768 

JANTX 

1N6059A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9525 

JANTXV 

1N6059A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10996 

JAN 

1N6060A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7769 

JANTX 

1N6060A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9526 

JANTXV 

1N6060A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10997 

JAN 

1N6061A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7770 

JANTX 

1N6061A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9527 

JANTXV 

1N6061A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10998 

JAN 

1N6062A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7771 

JANTX 

1N6062A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9528 

JANTXV 

1N6062A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

10999 
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JAN 

1N6063A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7772 

JANTX 

1N6063A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9529 

JANTXV 

1N6063A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11000 

JAN 

1N6064A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7773 

JANTX 

1N6064A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9530 

JANTXV 

1N6064A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11001 

JAN 

1N6065A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7774 

JANTX 

1N6065A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9531 

JANTXV 

1N6065A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11002 

JAN 

1N6066A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7775 

JANTX 

1N6066A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9532 

JANTXV 

1N6066A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11003 

JAN 

1N6067A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7776 

JANTX 

1N6067A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9533 

JANTXV 

1N6067A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11004 

JAN 

1N6068A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7777 

JANTX 

1N6068A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9534 

JANTXV 

1N6068A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11005 

JAN 

1N6069A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7778 

JANTX 

1N6069A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9535 

JANTXV 

1N6069A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11006 

JAN 

1N6070A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7779 

JANTX 

1N6070A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9536 

JANTXV 

1N6070A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11007 

JAN 

1N6071A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7780 

JANTX 

1N6071A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9537 

JANTXV 

1N6071A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11008 

JAN 

1N6072A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

7781 

JANTX 

1N6072A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

9538 

JANTXV 

1N6072A 

Scottsdale 

Transient Voltage Suppressor 

507 

11009 

JAN 

1N6074 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

503 

7783 

JANTX 

1N6074 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

503 

9540 

JANTXV 

1N6074 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

503 

11011 

JAN 

1N6075 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

503 

7784 

JANTX 

1N6075 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 1 00ns) 


9541 

JANTXV 

1N6075 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

503 

11012 

JANTX 

1N6100 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21812 

JANTXV 

1N6100 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21813 

JANTX 

1N6101 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 


JANTXV 

1N6101 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 


JAN 

1N6103 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7785 

JANTX 

1N6103 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9542 

JANTXV 

1N6103 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11013 

JAN 

1N6103A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7786 

JANTX 

1N6103A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9543 

JANTXV 

1N6103A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11014 
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JANS 

1N6103A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8610 

JAN 

1N6103AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7787 

JANTX 

1N6103AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9544 

JANTXV 

1N6103AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11015 

JANS 

1N6103AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8611 

JAN 

1N6103US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7788 

JANTX 

1N6103US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9545 

JANTXV 

1N6103US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11016 

JAN 

1N6104 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7789 

JANTX 

1N6104 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9546 

JANTXV 

1N6104 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11017 

JAN 

1N6104A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7790 

JANTX 

1N6104A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9547 

JANTXV 

1N6104A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11018 

JANS 

1N6104A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

; 8612 

JAN 

1N6104AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7791 

JANTX 

1N6104AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9548 

JANTXV 

1N6104AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11019 

JANS 

1N6104AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8613 

JAN 

1N6104US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7792 

JANTX 

1N6104US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9549 

JANTXV 

1N6104US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11020 

JAN 

1N6105 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7793 

JANTX 

1N6105 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9550 

JANTXV 

1N6105 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11021 

JAN 

1N6105A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7794 

JANTX 

1N6105A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9551 

JANTXV 

1N6105A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11022 

JANS 

1N6105A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8614 

JAN 

1N6105AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7795 

JANTX 

1N6105AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9552 

JANTXV 

1N6105AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11023 

JANS 

1N6105AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8615 

JAN 

1N6105US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7796 

JANTX 

1N6105US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9553 

JANTXV 

1N6105US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11024 

JAN 

1N6106 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7797 

JANTX 

1N6106 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9554 

JANTXV 

1N6106 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11025 

JAN 

1N6106A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7798 

JANTX 

1N6106A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9555 

JANTXV 

1N6106A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

11026 

JANS 

1N6106A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8616 

JAN 

1N6106AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7799 

JANTX 

1N6106AUS 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9556 

JANTXV 

1N6106AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11027 
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JANS 

1N6106AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8617 

JAN 

1N6106US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7800 

JANTX 

1N6106US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9557 

JANTXV 

1N6106US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11028 

JAN 

1N6107 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7801 

JANTX 

1N6107 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9558 

JANTXV 

1N6107 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11029 

JAN 

1N6107A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7802 

JANTX 

1N6107A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9559 

JANTXV 

1N6107A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11030 

JANS 

1N6107A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8618 

JAN 

1N6107AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7803 

JANTX 

1N6107AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9560 

JANTXV 

1N6107AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11031 

JANS 

1N6107AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8619 

JAN 

1N6107US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7804 

JANTX 

1N6107US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9561 

JANTXV 

1N6107US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11032 

JAN 

1N6108 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7805 

JANTX 

1N6108 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9562 

JANTXV 

1N6108 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11033 

JAN 

1N6108A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7806 

JANTX 

1N6108A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9563 

JANTXV 

1N6108A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11034 

JANS 

1N6108A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8620 

JAN 

1N6108AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7807 

JANTX 

1N6108AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9564 

JANTXV 

1N6108AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11035 

JANS 

1N6108AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8621 

JAN 

1N6108US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7808 

JANTX 

1N6108US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9565 

JANTXV 

1N6108US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11036 

JAN 

1N6109 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7809 

JANTX 

1N6109 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9566 

JANTXV 

1N6109 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11037 

JAN 

1N6109A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7810 

JANTX 

1N6109A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9567 

JANTXV 

1N6109A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11038 

JANS 

1N6109A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8622 

JAN 

1N6109AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7811 

JANTX 

1N6109AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9568 

JANTXV 

1N6109AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11039 

JANS 

1N6109AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8623 

JAN 

1N6109US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7812 

JANTX 

1N6109US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9569 

JANTXV 

1N6109US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11040 
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JAN 

1N6110 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTX 

1N6110 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9570 

JANTXV 

1N6110 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11041 

JAN 

1N6110A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7814 

JANTX 

1N6110A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9571 

JANTXV 

1N6110A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11042 

JANS 

1N6110A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8624 

JAN 

1N6110AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7815 

JANTX 

1N6110AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9572 

JANTXV 

1N6110AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11043 

JANS 

1N6110AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8625 

JAN 

1N6110US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7816 

JANTX 

1N6110US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9573 

JANTXV 

1N6110US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11044 

JAN 

1N6111 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7817 

JANTX 

1N6111 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9574 

JANTXV 

1N6111 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11045 

JAN 

1N6111A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7818 

JANTX 

1N6111A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9575 

JANTXV 

1N6111A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11046 

JANS 

1N6111A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8626 

JAN 

1N6111AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7819 

JANTX 

1N6111AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9576 

JANTXV 

1N6111AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11047 

JANS 

1N6111AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8627 

JAN 

1N6111US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7820 

JANTX 

1N6111US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9577 

JANTXV 

1N6111US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11048 

JAN 

1N6112 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7821 

JANTX 

1N6112 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9578 

JANTXV 

1N6112 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11049 

JAN 

1N6112A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7822 

JANTX 

1N6112A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9579 

JANTXV 

1N6112A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11050 

JANS 

1N6112A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8628 

JAN 

1N6112AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7823 

JANTX 

1N6112AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9580 

JANTXV 

1N6112AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11051 

JANS 

1N6112AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8629 

JAN 

1N6112US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7824 

JANTX 

1N6112US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9581 

JANTXV 

1N6112US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11052 

JAN 

1N6113 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7825 

JANTX 

1N6113 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9582 

JANTXV 

1N6113 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11053 

JAN 

1N6113A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7826 
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JANTX 

1N6113A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9583 

JANTXV 

1N6113A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11054 

JANS 

1N6113A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8630 

JAN 

1N6113AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7827 

JANTX 

1N6113AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9584 

JANTXV 

1N6113AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11055 

JANS 

1N6113AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8631 

JAN 

1N6113US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7828 

JANTX 

1N6113US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9585 

JANTXV 

1N6113US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11056 

JAN 

1N6114 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7829 

JANTX 

1N6114 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9586 

JANTXV 

1N6114 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11057 

JAN 

1N6114A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7830 

JANTX 

1N6114A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9587 

JANTXV 

1N6114A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11058 

JANS 

1N6114A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8632 

JAN 

1N6114AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7831 

JANTX 

1N6114AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9588 

JANTXV 

1N6114AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11059 

JANS 

1N6114AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8633 

JAN 

1N6114US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7832 

JANTX 

1N6114US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9589 

JANTXV 

1N6114US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11060 

JAN 

1N6115 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7833 

JANTX 

1N6115 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9590 

JANTXV 

1N6115 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11061 

JAN 

1N6115A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7834 

JANTX 

1N6115A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9591 

JANTXV 

1N6115A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11062 

JANS 

1N6115A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8634 

JAN 

1N6115AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7835 

JANTX 

1N6115AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9592 

JANTXV 

1N6115AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11063 

JANS 

1N6115AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8635 

JAN 

1N6115US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7836 

JANTX 

1N6115US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9593 

JANTXV 

1N6115US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11064 

JAN 

1N6116 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7837 

JANTX 

1N6116 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9594 

JANTXV 

1N6116 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11065 

JAN 

1N6116A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7838 

JANTX 

1N6116A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9595 

JANTXV 

1N6116A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11066 

JANS 

1N6116A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8636 

JAN 

1N6116AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7839 
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JANTX 

1N6116AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9596 

JANTXV 

1N6116AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11067 

JANS 

1N6116AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8637 

JAN 

1N6116US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7840 

JANTX 

1N6116US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9597 

JANTXV 

1N6116US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11068 

JAN 

1N6117 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7841 

JANTX 

1N6117 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9598 

JANTXV 

1N6117 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11069 

JAN 

1N6117A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7842 

JANTX 

1N6117A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9599 

JANTXV 

1N6117A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11070 

JANS 

1N6117A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8638 

JAN 

1N6117AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7843 

JANTX 

1N6117AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9600 

JANTXV 

1N6117AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11071 

JANS 

1N6117AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8639 

JAN 

1N6117US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7844 

JANTX 

1N6117US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9601 

JANTXV 

1N6117US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11072 

JAN 

1N6118 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7845 

JANTX 

1N6118 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9602 

JANTXV 

1N6118 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11073 

JAN 

1N6118A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7846 

JANTX 

1N6118A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9603 

JANTXV 

1N6118A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11074 

JANS 

1N6118A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8640 

JAN 

1N6118AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7847 

JANTX 

1N6118AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9604 

JANTXV 

1N6118AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11075 

JANS 

1N6118AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8641 

JAN 

1N6118US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7848 

JANTX 

1N6118US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9605 

JANTXV 

1N6118US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11076 

JAN 

1N6119 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7849 

JANTX 

1N6119 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9606 

JANTXV 

1N6119 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11077 

JAN 

1N6119A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7850 

JANTX 

1N6119A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9607 

JANTXV 

1N6119A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11078 

JAN 

1N6119AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7851 

JANTX 

1N6119AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9608 

JANTXV 

1N6119AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11079 

JAN 

1N6119US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7852 

JANTX 

1N6119US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9609 

JANTXV 

1N6119US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11080 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JAN 

1N6120 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7853 

JANTX 

1N6120 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9610 

JANTXV 

1N6120 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11081 

JAN 

1N6120A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7854 

JANTX 

1N6120A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9611 

JANTXV 

1N6120A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11082 

JAN 

1N6120AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7855 

JANTX 

1N6120AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9612 

JANTXV 

1N6120AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11083 

JAN 

1N6120US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7856 

JANTX 

1N6120US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9613 

JANTXV 

1N6120US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11084 

JAN 

1N6121 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7857 

JANTX 

1N6121 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9614 

JANTXV 

1N6121 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11085 

JAN 

1N6121A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7858 

JANTX 

1N6121A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9615 

JANTXV 

1N6121A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11086 

JAN 

1N6121AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7859 

JANTX 

1N6121AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9616 

JANTXV 

1N6121AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11087 

JAN 

1N6121US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7860 

JANTX 

1N6121US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9617 

JANTXV 

1N6121US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11088 

JAN 

1N6122 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7861 

JANTX 

1N6122 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9618 

JANTXV 

1N6122 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11089 

JAN 

1N6122A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7862 

JANTX 

1N6122A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9619 

JANTXV 

1N6122A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11090 

JAN 

1N6122AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7863 

JANTX 

1N6122AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9620 

JANTXV 

1N6122AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11091 

JAN 

1N6122US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7864 

JANTX 

1N6122US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9621 

JANTXV 

1N6122US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11092 

JAN 

1N6123 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7865 

JANTX 

1N6123 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9622 

JANTXV 

1N6123 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11093 

JAN 

1N6123A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7866 

JANTX 

1N6123A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9623 

JANTXV 

1N6123A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11094 

JAN 

1N6123AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7867 

JANTX 

1N6123AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9624 

JANTXV 

1N6123AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11095 

JAN 

1N6123US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7868 
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JANTX 

1N6123US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9625 

JANTXV 

1N6123US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11096 

JAN 

1N6124 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7869 

JANTX 

1N6124 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9626 

JANTXV 

1N6124 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11097 

JAN 

1N6124A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7870 

JANTX 

1N6124A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


9627 

JANTXV 

1N6124A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JAN 

1N6124AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7871 

JANTX 

1N6124AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9628 

JANTXV 

1N6124AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11099 

JAN 

1N6124US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7872 

JANTX 

1N6124US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9629 

JANTXV 

1N6124US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11100 

JAN 

1N6125 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7873 

JANTX 

1N6125 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9630 

JANTXV 

1N6125 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11101 

JAN 

1N6125A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTX 

1N6125A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTXV 

1N6125A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11102 

JAN 

1N6125AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7875 

JANTX 

1N6125AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9632 

JANTXV 

1N6125AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11103 

JAN 

1N6125US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7876 

JANTX 

1N6125US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9633 

JANTXV 

1N6125US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11104 

JAN 

1N6126 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7877 

JANTX 

1N6126 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9634 

JANTXV 

1N6126 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11105 

JAN 

1N6126A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7878 

JANTX 

1N6126A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9635 

JANTXV 

1N6126A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11106 

JAN 

1N6126AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7879 

JANTX 

1N6126AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9636 

JANTXV 

1N6126AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11107 

JAN 

1N6126US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7880 

JANTX 

1N6126US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9637 

JANTXV 

1N6126US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11108 

JAN 

1N6127 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7881 

JANTX 

1N6127 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9638 

JANTXV 

1N6127 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11109 

JAN 

1N6127A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7882 

JANTX 

1N6127A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9639 

JANTXV 

1N6127A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11110 

JAN 

1N6127AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7883 

JANTX 

1N6127AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9640 
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JANTXV 

1N6127AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11111 

JAN 

1N6127US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7884 

JANTX 

1N6127US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9641 

JANTXV 

1N6127US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11112 

JAN 

1N6128 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7885 

JANTX 

1N6128 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9642 

JANTXV 

1N6128 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11113 

JAN 

1N6128A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7886 

JANTX 

1N6128A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9643 

JANTXV 

1N6128A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11114 

JAN 

1N6128AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7887 

JANTX 

1N6128AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9644 

JANTXV 

1N6128AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11115 

JAN 

1N6128US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7888 

JANTX 

1N6128US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9645 

JANTXV 

1N6128US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11116 

JAN 

1N6129 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7889 

JANTX 

1N6129 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9646 

JANTXV 

1N6129 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11117 

JAN 

1N6129A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7890 

JANTX 

1N6129A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9647 

JANTXV 

1N6129A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11118 

JAN 

1N6129AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7891 

JANTX 

1N6129AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9648 

JANTXV 

1N6129AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11119 

JAN 

1N6129US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7892 

JANTX 

1N6129US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9649 

JANTXV 

1N6129US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11120 

JAN 

1N6130 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7893 

JANTX 

1N6130 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9650 

JANTXV 

1N6130 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11121 

JAN 

1N6130A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7894 

JANTX 

1N6130A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9651 

JANTXV 

1N6130A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11122 

JAN 

1N6130AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7895 

JANTX 

1N6130AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9652 

JANTXV 

1N6130AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11123 

JAN 

1N6130US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7896 

JANTX 

1N6130US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9653 

JANTXV 

1N6130US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11124 

JAN 

1N6131 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7897 

JANTX 

1N6131 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9654 

JANTXV 

1N6131 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11125 

JAN 

1N6131A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7898 

JANTX 

1N6131A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9655 

JANTXV 

1N6131A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11126 
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MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N6131AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7899 

JANTX 

1N6131AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9656 

JANTXV 

1N6131AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11127 

JAN 

1N6131US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7900 

JANTX 

1N6131US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9657 

JANTXV 

1N6131US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11128 

JAN 

.1N6132 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7901 

JANTX 

1N6132 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9658 

JANTXV 

1N6132 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11129 

JAN 

1N6132A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7902 

JANTX 

1N6132A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9659 

JANTXV 

1N6132A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11130 

JAN 

1N6132AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7903 

JANTX 

1N6132AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9660 

JANTXV 

1N6132AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11131 

JAN 

1N6132US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7904 

JANTX 

1N6132US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9661 

JANTXV 

1N6132US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11132 

JAN 

1N6133 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7905 

JANTX 

1N6133 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9662 

JANTXV 

1N6133 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11133 

JAN 

1N6133A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7906 

JANTX 

1N6133A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9663 

JANTXV 

1N6133A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11134 

JAN 

1N6133AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7907 

JANTX 

1N6133AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9664 

JANTXV 

1N6133AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11135 

JAN 

1N6133US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7908 

JANTX 

1N6133US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9665 

JANTXV 

1N6133US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11136 

JAN 

1N6134 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7909 

JANTX 

1N6134 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9666 

JANTXV 

1N6134 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11137 

JAN 

1N6134A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7910 

JANTX 

1N6134A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9667 

JANTXV 

1N6134A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11138 

JAN 

1N6134AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7911 

JANTX 

1N6134AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9668 

JANTXV 

1N6134AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11139 

JAN 

1N6134US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7912 

JANTX 

1N6134US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9669 

JANTXV 

1N6134US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11140 

JAN 

1N6135 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7913 

JANTX 

1N6135 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9670 

JANTXV 

1N6135 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11141 

JAN 

1N6135A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7914 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 
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JANTX 

1N6135A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9671 

JANTXV 

1N6135A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11142 

JAN 

1N6135AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7915 

JANTX 

1N6135AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9672 

JANTXV 

1N6135AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11143 

JAN 

1N6135US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7916 

JANTX 

1N6135US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9673 

JANTXV 

1N6135US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11144 

JAN 

1N6136 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7917 

JANTX 

1N6136 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9674 

JANTXV 

1N6136 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11145 

JAN 

1N6136A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7918 

JANTX 

1N6136A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9675 

JANTXV 

1N6136A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11146 

JAN 

1N6136AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7919 

JANTX 

1N6136AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9676 

JANTXV 

1N6136AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11147 

JAN 

1N6136US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7920 

JANTX 

1N6136US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9677 

JANTXV 

1N6136US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11148 

JAN 

1N6137 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7921 

JANTX 

1N6137 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9678 

JANTXV 

1N6137 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11149 

JAN 

1N6137A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7922 

JANTX 

1N6137A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9679 

JANTXV 

1N6137A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11150 

JAN 

1N6137AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7923 

JANTX 

1N6137AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9680 

JANTXV 

1N6137AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11151 

JAN 

1N6137US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7924 

JANTX 

1N6137US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9681 

JANTXV 

1N6137US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11152 

JAN 

1N6139 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7925 

JANTX 

1N6139 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9682 

JANTXV 

1N6139 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11153 

JAN 

1N6139A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7926 

JANTX 

1N6139A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9683 

JANTXV 

1N6139A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11154 

JAN 

1N6139AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7927 

JANTX 

1N6139AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9684 

JANTXV 

1N6139AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11155 

JAN 

1N6139US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7928 

JANTX 

1N6139US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9685 

JANTXV 

1N6139US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11156 

JAN 

1N6140 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7929 

JANTX 

1N6140 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9686 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 
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JANTXV 

1N6140 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


11157 

JAN 

1N6140A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7930 

JANTX 

1N6140A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9687 

JANTXV 

1N6140A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11158 

JAN 

1N6140AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7931 

JANTX 

1N6140AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9688 

JANTXV 

1N6140AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11159 

JAN 

1N6140US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7932 

JANTX 

1N6140US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9689 

JANTXV 

1N6140US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11160 

JAN 

1N6141 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7933 

JANTX 

1N6141 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9690 

JANTXV 

1N6141 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11161 

JAN 

1N6141A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7934 

JANTX 

1N6141A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9691 

JANTXV 

1N6141A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11162 

JAN 

1N6141AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7935 

JANTX 

1N6141AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9692 

JANTXV 

1N6141AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11163 

JAN 

1N6141US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7936 

JANTX 

1N6141US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9693 

JANTXV 

1N6141US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11164 

JAN 

1N6142 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7937 

JANTX 

1N6142 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9694 

JANTXV 

1N6142 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11165 

JAN 

1N6142A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7938 

JANTX 

1N6142A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9695 

JANTXV 

1N6142A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11166 

JAN 

1N6142AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7939 

JANTX 

1N6142AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9696 

JANTXV 

1N6142AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11167 

JAN 

1N6142US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7940 

JANTX 

1N6142US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9697 

JANTXV 

1N6142US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11168 

JAN 

1N6143 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7941 

JANTX 

1N6143 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9698 

JANTXV 

1N6143 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11169 

JAN 

1N6143A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7942 

JANTX 

1N6143A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9699 

JANTXV 

1N6143A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11170 

JAN 

1N6143AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7943 

JANTX 

1N6143AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9700 

JANTXV 

1N6143AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11171 

JAN 

1N6143US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7944 

JANTX 

1N6143US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9701 

JANTXV 

1N6143US ; 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11172 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JAN 

1N6144 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7945 

JANTX 

1N6144 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9702 

JANTXV 

1N6144 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11173 

JAN 

1N6144A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7946 

JANTX 

1N6144A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9703 

JANTXV 

1N6144A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11174 

JAN 

1N6144AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTX 

1N6144AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTXV 

1N6144AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11175 

JAN 

1N6144US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7948 

JANTX 

1N6144US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9705 

JANTXV 

1N6144US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11176 

JAN 

1N6145 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7949 

JANTX 

1N6145 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9706 

JANTXV 

1N6145 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11177 

JAN 

1N6145A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7950 

JANTX 

1N6145A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9707 

JANTXV 

1N6145A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11178 

JAN 

1N6145AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7951 

JANTX 

1N6145AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9708 

JANTXV 

1N6145AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11179 

JAN 

1N6145US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7952 

JANTX 

1N6145US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9709 

JANTXV 

1N6145US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11180 

JAN 

1N6146 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7953 

JANTX 

1N6146 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9710 

JANTXV 

1N6146 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11181 

JAN 

1N6146A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7954 

JANTX 

1N6146A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9711 

JANTXV 

1N6146A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11182 

JAN 

1N6146AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7955 

JANTX 

1N6146AUS 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9712 

JANTXV 

1N6146AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11183 

JAN 

1N6146US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7956 

JANTX 

1N6146US 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9713 

JANTXV 

1N6146US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11184 

JAN 

1N6147 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7957 

JANTX 

1N6147 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9714 

JANTXV 

1N6147 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11185 

JAN 

1N6147A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7958 

JANTX 

1N6147A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9715 

JANTXV 

1N6147A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11186 

JAN 

1N6147AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7959 

JANTX 

1N6147AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9716 

JANTXV 

1N6147AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11187 

JAN 

1N6147US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7960 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ali like parts will be grouped together. 
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JANTX 

1N6147US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

616 

9717 

JANTXV 

1N6147US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11188 

JAN 

1N6148 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7961 

JANTX 

1N6148 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9718 

JANTXV 

1N6148 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11189 

JAN 

1N6148A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7962 

JANTX 

1N6148A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9719 

JANTXV 

1N6148A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11190 

JAN 

1N6148AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7963 

JANTX 

1N6148AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9720 

JANTXV 

1N6148AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11191 

JAN 

1N6148US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7964 

JANTX 

1N6148US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTXV 

1N6148US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11192 

JAN 

1N6149 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7965 

JANTX 

1N6149 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9722 

JANTXV 

1N6149 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

^ 11193 

JAN 

1N6149A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7966 

JANTX 

1N6149A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9723 

JANTXV 

1N6149A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11194 

JAN 

1N6149AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7967 

JANTX 

1N6149AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9724 

JANTXV 

1N6149AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11195 

JAN 

1N6149US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7968 

JANTX 

1N6149US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9725 

JANTXV 

1N6149US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11196 

JAN 

1N6150 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7969 

JANTX 

1N6150 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9726 

JANTXV 

1N6150 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11197 

JAN 

1N6150A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7970 

JANTX 

1N6150A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9727 

JANTXV 

1N6150A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11198 

JAN 

1N6150AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7971 

JANTX 

1N6150AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9728 

JANTXV 

1N6150AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11199 

JAN 

1N6150US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7972 

JANTX 

1N6150US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9729 

JANTXV 

1N6150US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11200 

JAN 

1N6151 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTX 

1N6151 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTXV 

1N6151 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11201 

JAN 

1N6151A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7974 

JANTX 

1N6151A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9731 

JANTXV 

1N6151A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11202 

JAN 

1N6151AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

•516 

7975 

JANTX 

1N6151AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9732 
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JANTXV 

1N6151AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11203 

JAN 

1N6151US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7976 

JANTX 

1N6151US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9733 

JANTXV 

1N6151US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11204 

JAN 

1N6152 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7977 

JANTX 

1N6152 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9734 

JANTXV 

1N6152 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11205 

JAN 

1N6152A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7978 

JANTX 

1N6152A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9735 

JANTXV 

1N6152A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11206 

JAN 

1N6152AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7979 

JANTX 

1N6152AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9736 

JANTXV 

1N6152AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11207 

JAN 

1N6152US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7980 

JANTX 

1N6152US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9737 

JANTXV 

1N6152US 

Santa Ana 

, T ransient Voltage Suppressor 

516 

11208 

JAN 

1N6153 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7981 

JANTX 

1N6153 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9738 

JANTXV 

1N6153 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11209 

JAN 

1N6153A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7982 

JANTX 

1N6153A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9739 

JANTXV 

1N6153A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11210 

JAN 

1N6153AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7983 

JANTX 

1N6153AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9740 

JANTXV 

1N6153AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11211 

JAN 

1N6153US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7984 

JANTX 

1N6153US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9741 

JANTXV 

1N6153US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11212 

JAN 

1N6154 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7985 

JANTX 

1N6154 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9742 

JANTXV 

1N6154 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11213 

JAN 

1N6154A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7986 

JANTX 

1N6154A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9743 

JANTXV 

1N6154A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11214 

JAN 

1N6154AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7987 

JANTX 

1N6154AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9744 

JANTXV 

1N6154AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11215 

JAN 

1N6154US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7988 

JANTX 

1N6154US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9745 

JANTXV 

1N6154US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11216 

JAN 

1N6155 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7989 

JANTX 

1N6155 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9746 

JANTXV 

1N6155 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11217 

JAN 

1N6155A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7990 

JANTX 

1N6155A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9747 

JANTXV 

1N6155A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11218 
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JAN 

1N6155AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7991 

JANTX 

1N6155AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9748 

JANTXV 

1N6155AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11219 

JAN 

1N6155US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7992 

JANTX 

1N6155US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9749 

JANTXV 

1N6155US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11220 

JAN 

1N6156 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7993 

JANTX 

1N6156 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9750 

JANTXV 

1N6156 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11221 

JAN 

1N6156A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7994 

JANTX 

1N6156A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9751 

JANTXV 

1N6156A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11222 

JAN 

1N6156AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7995 

JANTX 

1N6156AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9752 

JANTXV 

1N6156AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11223 

JAN 

1N6156US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7996 

JANTX 

1N6156US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9753 

JANTXV 

1N6156US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11224 

JAN 

1N6157 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7997 

JANTX 

1N6157 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9754 

JANTXV 

1N6157 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11225 

JAN 

1N6157A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7998 

JANTX 

1N6157A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9755 

JANTXV 

1N6157A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11226 

JAN 

1N6157AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

7999 

JANTX 

1N6157AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9756 

JANTXV 

1N6157AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11227 

JAN 

1N6157US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8000 

JANTX 

1N6157US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9757 

JANTXV 

1N6157US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11228 

JAN 

1N6158 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8001 

JANTX 

1N6158 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9758 

JANTXV 

1N6158 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11229 

JAN 

1N6158A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8002 

JANTX 

1N6158A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9759 

JANTXV 

1N6158A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11230 

JAN 

1N6158AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8003 

JANTX 

1N6158AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 


JANTXV 

1N6158AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11231 

JAN 

1N6158US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8004 

JANTX 

1N6158US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9761 

JANTXV 

1N6158US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11232 

JAN 

1N6159 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8005 

JANTX 

1N6159 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9762 

JANTXV 

1N6159 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11233 

JAN 

1N6159A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

8006 
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JANTX 

1N6159A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9763 

JANTXV 

1N6159A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11234 

JAN 

1N6159AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8007 

JANTX 

1N6159AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9764 

JANTXV 

1N6159AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11235 

JAN 

1N6159US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8008 

JANTX 

1N6159US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9765 

JANTXV 

1N6159US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11236 

JAN 

1N6160 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8009 

JANTX 

1N6160 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9766 

JANTXV 

1N6160 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11237 

JAN 

1N6160A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8010 

JANTX 

1N6160A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9767 

JANTXV 

1N6160A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11238 

JAN 

1N6160AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8011 

JANTX 

1N6160AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9768 

JANTXV 

1N6160AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11239 

JAN 

1N6160US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8012 

JANTX 

1N6160US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9769 

JANTXV 

1N6160US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11240 

JAN 

1N6161 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8013 

JANTX 

1N6161 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9770 

JANTXV 

1N6161 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11241 

JAN 

1N6161A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8014 

JANTX 

1N6161A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9771 

JANTXV 

1N6161A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11242 

JAN 

1N6161AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8015 

JANTX 

1N6161AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9772 

JANTXV 

1N6161AUS 

Santa Ana 

T ranslent Voltage Suppressor 

516 

11243 

JAN 

1N6161US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8016 

JANTX 

1N6161US 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

9773 

JANTXV 

1N6161US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11244 

JAN 

1N6162 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8017 

JANTX 

1N6162 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9774 

JANTXV 

1N6162 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11245 

JAN 

1N6162A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8018 

JANTX 

1N6162A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9775 

JANTXV 

1N6162A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11246 

JAN 

1N6162AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8019 

JANTX 

1N6162AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9776 

JANTXV 

1N6162AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11247 

JAN 

1N6162US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8020 

JANTX 

1N6162US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9777 

JANTXV 

1N6162US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11248 

JAN 

1N6163 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8021 

JANTX 

1N6163 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9778 
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JANTXV 

1N6163 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11249 

JAN 

1N6163A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8022 

JANTX 

1N6163A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9779 

JANTXV 

1N6163A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11250 

JAN 

1N6163AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8023 

JANTX 

1N6163AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9780 

JANTXV 

1N6163AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11251 

JAN 

1N6163US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8024 

JANTX 

1N6163US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9781 

JANTXV 

1N6163US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11252 

JAN 

1N6164 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8025 

JANTX 

1N6164 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9782 

JANTXV 

1N6164 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11253 

JAN 

1N6164A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8026 

JANTX 

1N6164A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9783 

JANTXV 

1N6164A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11254 

JAN 

1N6164AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8027 

JANTX 

1N6164AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9784 

JANTXV 

1N6164AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11255 

JAN 

1N6164US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8028 

JANTX 

1N6164US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9785 

JANTXV 

1N6164US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11256 

JAN 

1N6165 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8029 

JANTX 

1N6165 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9786 

JANTXV 

1N6165 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11257 

JAN 

1N6165A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8030 

JANTX 

1N6165A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9787 

JANTXV 

1N6165A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11258 

JAN 

1N6165AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8031 

JANTX 

1N6165AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9788 

JANTXV 

1N6165AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11259 

JAN 

1N6165US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8032 

JANTX 

1N6165US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9789 

JANTXV 

1N6165US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11260 

JAN 

1N6166 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8033 

JANTX 

1N6166 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9790 

JANTXV 

1N6166 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11261 

JAN 

1N6166A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8034 

JANTX 

1N6166A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9791 

JANTXV 

1N6166A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11262 

JAN 

1N6166AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8035 

JANTX 

1N6166AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9792 

JANTXV 

1N6166AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11263 

JAN 

1N6166US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8036 

JANTX 

1N6166US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9793 

JANTXV 

1N6166US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11264 
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JAN 

1N6167 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8037 

JANTX 

1N6167 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9794 

JANTXV 

1N6167 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11265 

JAN 

1N6167A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8038 

JANTX 

1N6167A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9795 

JANTXV 

1N6167A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11266 

JAN 

1N6167AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8039 

JANTX 

1N6167AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9796 

JANTXV 

1N6167AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11267 

JAN 

1N6167US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8040 

JANTX 

1N6167US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9797 

JANTXV 

1N6167US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11268 

JAN 

1N6168 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8041 

JANTX 

1N6168 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9798 

JANTXV 

1N6168 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11269 

JAN 

1N6168A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8042 

JANTX 

1N6168A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9799 

JANTXV 

1N6168A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11270 

JAN 

1N6168AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8043 

JANTX 

1N6168AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9800 

JANTXV 

1N6168AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11271 

JAN 

1N6168US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8044 

JANTX 

1N6168US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9801 

JANTXV 

1N6168US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11272 

JAN 

1N6169 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

8045 

JANTX 

1N6169 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9802 

JANTXV 

1N6169 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11273 

JAN 

1N6169A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8046 

JANTX 

1N6169A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9803 

JANTXV 

1N6169A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11274 

JAN 

1N6169AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8047 

JANTX 

1N6169AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9804 

JANTXV 

1N6169AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11275 

JAN 

1N6169US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8048 

JANTX 

1N6169US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9805 

JANTXV 

1N6169US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11276 

JAN 

1N6170 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8049 

JANTX 

1N6170 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9806 

JANTXV 

1N6170 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11277 

JAN 

1N6170A 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

516 

8050 

JANTX 

1N6170A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9807 

JANTXV 

1N6170A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11278 

JAN 

1N6170AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8051 

JANTX 

1N6170AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9808 

JANTXV 

1N6170AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11279 

JAN 

1N6170US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8052 
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JANTX 

1N6170US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9809 

JANTXV 

1N6170US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11280 

JAN 

1N6171 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8053 

JANTX 

1N6171 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9810 

JANTXV 

1N6171 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11281 

JAN 

1N6171A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8054 

JANTX 

1N6171A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


9811 

JANTXV 

1N6171A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11282 

JAN 

1N6171AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8055 

JANTX 

1N6171AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9812 

JANTXV 

1N6171AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11283 

JAN 

1N6171US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8056 

JANTX 

1N6171US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9813 

JANTXV 

1N6171US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11284 

JAN 

1N6172 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8057 

JANTX 

1N6172 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9814 

JANTXV 

1N6172 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11285 

JAN 

1N6172A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8058 

JANTX 

1N6172A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9815 

JANTXV 

1N6172A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11286 

JAN 

1N6172AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8059 

JANTX 

1N6172AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9816 

JANTXV 

1N6172AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11287 

JAN 

1N6172US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8060 

JANTX 

1N6172US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9817 

JANTXV 

1N6172US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11288 

JAN 

1N6173 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8061 

JANTX 

1N6173 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9818 

JANTXV 

1N6173 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11289 

JAN 

1N6173A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8062 

JANTX 

1N6173A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9819 

JANTXV 

1N6173A 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11290 

JAN 

1N6173AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8063 

JANTX 

1N6173AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9820 

JANTXV 

1N6173AUS 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11291 

JAN 

1N6173US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

8064 

JANTX 

1N6173US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

9821 

JANTXV 

1N6173US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

516 

11292 

JAN 

1N6304 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8065 

JAN 

1N6304 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8066 

JANTX 

1N6304 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9823 

JANTX 

1 N6304 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9822 

JANTXV 

1N6304 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11293 

JANTXV 

1N6304 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11294 

JAN 

1N6304R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8067 

JAN 

1N6304R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8068 
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JANTX 

1N6304R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9824 

JANTX 

1N6304R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9825 

JANTXV 

1N6304R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11296 

JANTXV 

1N6304R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11295 

JAN 

1N6305 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8069 

JAN 

1N6305 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8070 

JANTX 

1N6305 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9827 

JANTX 

1N6305 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9826 

JANTXV 

1N6305 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11297 

JANTXV 

1N6305 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11298 

JAN 

1N6305R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8072 

JAN 

1N6305R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8071 

JANTX 

1N6305R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9829 

JANTX 

1N6305R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9828 

JANTXV 

1N6305R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11299 

JANTXV 

1N6305R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11300 

JAN 

1N6306 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8073 

JAN 

1N6306 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8074 

JANTX 

1N6306 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9831 

JANTX 

1N6306 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9830 

JANTXV 

1N6306 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11302 

JANTXV 

1N6306 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11301 

JAN 

1N6306R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


8075 

JAN 

1N6306R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

8076 

JANTX 

1N6306R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9833 

JANTX 

1N6306R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

9832 

JANTXV 

1N6306R 

Watertown 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11304 

JANTXV 

1N6306R 

Colorado 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

550 

11303 

JAN 

1N6309 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8077 

JANTX 

1N6309 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9834 

JANTXV 

1N6309 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11305 

JAN 

1N6309US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8078 

JANTX 

1N6309US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9835 

JANTXV 

1N6309US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11306 

JAN 

1N6310 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8079 

JANTX 

1N6310 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9836 

JANTXV 

1N6310 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11307 

JAN 

1N6310US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8080 

JANTX 

1N6310US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9837 

JANTXV 

1N6310US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11308 

JAN 

1N6311 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8081 

JANTX 

1N6311 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9838 

JANTXV 

1N6311 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11309 

JAN 

1N6311US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8082 

JANTX 

1N6311US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9839 

JANTXV 

1N6311US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11310 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-85 


http://www.microsemi.com 


QPL PRODUCTS 





QPL PRODUCTS 


QPL Products Mic rosemi 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N6312 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8083 

JANTX 

1N6312 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9840 

JANTXV 

1N6312 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11311 

JAN 

1N6312US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8084 

JANTX 

1N6312US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9841 

JANTXV 

1N6312US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11312 

JAN 

1N6313 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8085 

JANTX 

1N6313 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9842 

JANTXV 

1N6313 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11313 

JAN 

1N6313US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8086 

JANTX 

1N6313US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9843 

JANTXV 

1N6313US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11314 

JAN 

1N6314 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8087 

JANTX 

1N6314 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9844 

JANTXV 

1N6314 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11315 

JAN 

1N6314US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8088 

JANTX 

1N6314US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9845 

JANTXV 

1N6314US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11316 

JAN 

1N6315 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8089 

JANTX 

1N6315 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9846 

JANTXV 

1N6315 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11317 

JAN 

1N6315US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8090 

JANTX 

1N6315US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9847 

JANTXV 

1N6315US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11318 

JAN 

1N6316 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8091 

JANTX 

1N6316 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9848 

JANTXV 

1N6316 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11319 

JAN 

1N6316US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8092 

JANTX 

1N6316US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9849 

JANTXV 

1N6316US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11320 

JAN 

1N6317 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8093 

JANTX 

1N6317 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9850 

JANTXV 

1N6317 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11321 

JAN 

1N6317US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


8094 

JANTX 

1N6317US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9851 

JANTXV 

1N6317US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


11322 

JAN 

1N6318 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8095 

JANTX 

1N6318 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9852 

JANTXV 

1N6318 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11323 

JAN 

1N6318US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8096 

JANTX 

1N6318US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9853 

JANTXV 

1N6318US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11324 

JAN 

1N6319 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8097 

JANTX : 

1N6319 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9854 

JANTXV 

1N6319 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11325 

JAN 

1N6319US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8098 
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JANTX 

1N6319US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


9855 

JANTXV 

1N6319US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11326 

JAN 

1N6320 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8099 

JANTX 

1N6320 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9856 

JANTXV 

1N6320 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11327 

JANS 

1N6320 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8642 

JAN 

1N6320US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8100 

JANTX 

1N6320US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9857 

JANTXV 

1N6320US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11328 

JANS 

1N6320US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8643 

JAN 

1N6321 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8101 

JANTX 

1N6321 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9858 

JANTXV 

1N6321 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11329 

JANS 

1N6321 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8644 

JAN 

1N6321US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8102 

JANTX 

1N6321US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9859 

JANTXV 

1N6321US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11330 

JANS 

1N6321US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8645 

JAN 

1N6322 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8103 

JANTX 

1N6322 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9860 

JANTXV 

1N6322 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11331 

JANS 

1N6322 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8646 

JAN 

1N6322US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8104 

JANTX 

1N6322US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9861 

JANTXV 

1N6322US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11332 

JANS 

1N6322US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8647 

JAN 

1N6323 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8105 

JANTX 

1N6323 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9862 

JANTXV 

1N6323 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11333 

JANS 

1N6323 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8648 

JAN 

1N6323US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8106 

JANTX 

1N6323US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9863 

JANTXV 

1N6323US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


11334 

JANS 

1N6323US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


8649 

JAN 

1N6324 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8107 

JANTX 

1N6324 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9864 

JANTXV 

1N6324 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 


11335 

JANS 

1N6324 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8650 

JAN 

1N6324US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8108 

JANTX 

1N6324US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9865 

JANTXV 

1N6324US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11336 

JANS 

1N6324US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8651 

JAN 

1N6325 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8109 

JANTX 

1N6325 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9866 

JANTXV 

1N6325 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11337 

JANS 

1N6325 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8652 
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JAN 

1N6325US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8110 

JANTX 

1N6325US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9867 

JANTXV 

1N6325US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11338 

JANS 

1N6325US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8653 

JAN 

1N6326 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8111 

JANTX 

1N6326 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9868 

JANTXV 

1N6326 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11339 

JANS 

1N6326 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8654 

JAN 

1N6326US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8112 

JANTX 

1N6326US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9869 

JANTXV 

1N6326US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11340 

JANS 

1N6326US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8655 

JAN 

1N6327 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8113 

JANTX 

1N6327 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9870 

JANTXV 

1N6327 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11341 

JANS 

1N6327 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8656 

JAN 

1N6327US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8114 

JANTX 

1N6327US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9871 

JANTXV 

1N6327US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11342 

JANS 

1N6327US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8657 

JAN 

1N6328 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8115 

JANTX 

1N6328 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9872 

JANTXV 

1N6328 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11343 

JANS 

1N6328 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8658 

JAN 

1N6328US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8116 

JANTX 

1N6328US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9873 

JANTXV 

1N6328US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11344 

JANS 

1N6328US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8659 

JAN 

1N6329 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8117 

JANTX 

1N6329 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9874 

JANTXV 

1N6329 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11345 

JANS 

1N6329 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8660 

JAN 

1N6329US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8118 

JANTX 

1N6329US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9875 

JANTXV 

1N6329US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11346 

JANS 

1N6329US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8661 

JAN 

1N6330 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8119 

JANTX 

1N6330 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9876 

JANTXV 

1N6330 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11347 

JANS 

1N6330 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8662 

JAN 

1N6330US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8120 

JANTX 

1N6330US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9877 

JANTXV 

1N6330US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11348 

JANS 

1N6330US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8663 

JAN 

1N6331 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8121 

JANTX 

1N6331 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9878 
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JANTXV 

1N6331 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 1 11349 

JANS 

1N6331 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8664 

JAN 

1N6331US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8122 

JANTX 

1N6331US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9879 

JANTXV 

1N6331US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11350 

JANS 

1N6331US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8665 

JAN 

1N6332 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8123 

JANTX 

1N6332 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9880 

JANTXV 

1N6332 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11351 

JANS 

1N6332 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8666 

JAN 

1N6332US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8124 

JANTX 

1N6332US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9881 

JANTXV 

1N6332US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11352 

JANS 

1N6332US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8667 

JAN 

1N6333 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8125 

JANTX 

1N6333 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9882 

JANTXV 

1N6333 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11353 

JANS 

1N6333 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8668 

JAN 

1N6333US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8126 

JANTX 

1N6333US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9883 

JANTXV 

1N6333US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11354 

JANS 

1N6333US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8669 

JAN 

1N6334 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8127 

JANTX 

1N6334 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9884 

JANTXV 

1N6334 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11355 

JANS 

1N6334 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8670 

JAN 

1N6334US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8128 

JANTX 

1N6334US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9885 

JANTXV 

1N6334US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11356 

JANS 

1N6334US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8671 

JAN 

1N6335 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8129 

JANTX 

1N6335 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9886 

JANTXV 

1N6335 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11357 

JANS 

1N6335 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8672 

JAN 

1N6335US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8130 

JANTX 

1N6335US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9887 

JANTXV 

1N6335US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11358 

JANS 

1N6335US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8673 

JAN 

1N6336 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8131 

JANTX 

1N6336 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9888 

JANTXV 

1N6336 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11359 

JANS 

1N6336 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8674 

JAN 

1N6336US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8132 

JANTX 

1N6336US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

9889 

JANTXV 

1N6336US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

11360 

JANS 

1N6336US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

533 

8675 
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JAN 

1N6391 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

8133 

JAN 

1N6391 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

8134 

JANTX 

1N6391 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

9890 

JANTX 

1N6391 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

9891 

JANTXV 

1N6391 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

11361 

JANTXV 

1N6391 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

11362 

JAN 

1N6392 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

8135 

JAN 

1N6392 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

8136 

JANTX 

1N6392 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

9892 

JANTX 

1N6392 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

9893 

JANTXV 

1N6392 

Colorado 

Schottky Rectifier 

553 

11363 

JANTXV 

1N6392 

Watertown 

Schottky Rectifier 

553 

11364 

JAN 

1N643 

Watertown 

Fast Rectifier (100-500ns) 

256 

8137 

JAN 

1N645-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8138 

JANTX 

1N645-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

9894 

JANTXV 

1N645-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

11365 

JANS 

1N645-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8676 

JAN 

1N6461 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8139 

JANTX 

1N6461 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9895 

JANTXV 

1N6461 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11366 

JAN 

1N6461US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8140 

JANTX 

1N6461US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9896 

JANTXV 

1N6461US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11367 

JAN 

1N6462 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8141 

JANTX 

1N6462 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


9897 

JANTXV 

1N6462 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11368 

JAN 

1N6462US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8142 

JANTX 

1N6462US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9898 

JANTXV 

1N6462US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11369 

JAN 

1N6463 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8143 

JANTX 

1N6463 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9899 

JANTXV 

1N6463 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11370 

JAN 

1N6463US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8144 

JANTX 

1N6463US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9900 

JANTXV 

1N6463US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11371 

JAN 

1N6464 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8145 

JANTX 

1N6464 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9901 

JANTXV 

1N6464 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11372 

JAN 

1N6464US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8146 

JANTX 

1N6464US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9902 

JANTXV 

1N6464US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11373 

JAN 

1N6465 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 


JANTX 

1N6465 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9903 

JANTXV 

1N6465 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11374 

JAN 

1N6465US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8148 

JANTX 

1N6465US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9904 
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JANTXV 

1N6465US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11375 

JAN 

1N6466 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8149 

JANTX 

1N6466 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9905 

JANTXV 

1N6466 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11376 

JAN 

1N6466US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8150 

JANTX 

1N6466US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9906 

JANTXV 

1N6466US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11377 

JAN 

1N6467 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8151 

JANTX 

1N6467 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9907 

JANTXV 

1N6467 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11378 

JAN 

1N6467US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8152 

JANTX 

1N6467US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9908 

JANTXV 

1N6467US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11379 

JAN 

1N6468 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8153 

JANTX 

1N6468 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9909 

JANTXV 

1N6468 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11380 

JAN 

1N6468US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

8154 

JANTX 

1N6468US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

9910 

JANTXV 

1N6468US 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

551 

11381 

JAN 

1N6469 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8155 

JANTX 

1N6469 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9911 

JANTXV 

1N6469 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11382 

JAN 

1N647-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8156 

JANTX 

1N647-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

9912 

JANTXV 

1N647-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

11383 

JANS 

1N647-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8677 

JAN 

1N6470 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8157 

JANTX 

1N6470 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9913 

JANTXV 

1N6470 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11384 

JAN 

1N6471 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8158 

JANTX 

1N6471 

Santa Ana 

T ransient Voltage Suppressor 

552 

9914 

JANTXV 

1N6471 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11385 

JAN 

1N6472 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8159 

JANTX 

1N6472 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9915 

JANTXV 

1N6472 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11386 

JAN 

1N6473 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8160 

JANTX 

1N6473 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9916 

JANTXV 

1N6473 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


11387 

JAN 

1N6474 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 


8161 

JANTX 

1N6474 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9917 

JANTXV 

1N6474 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11388 

JAN 

1N6475 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8162 

JANTX 

1N6475 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9918 

JANTXV 

1N6475 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11389 

JAN 

1N6476 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

8163 

JANTX 

1N6476 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

9919 
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JANTXV 

1N6476 

Santa Ana 

Transient Voltage Suppressor 

552 

11390 

JAN 

1N6485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8164 

JANTX 

1N6485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9920 

JANTXV 

1N6485 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11391 

JAN 

1N6485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8165 

JANTX 

1N6485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9921 

JANTXV 

1N6485US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11392 

JAN 

1N6486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8166 

JANTX 

1N6486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9922 

JANTXV 

1N6486 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11393 

JAN 

1N6486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8167 

JANTX 

1N6486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9923 

JANTXV 

1N6486US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11394 

JAN 

1N6487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTX 

1N6487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 


JANTXV 

1N6487 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11395 

JAN 

1N6487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8169 

JANTX 

1N6487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9925 

JANTXV 

1N6487US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11396 

JAN 

1N6488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8170 

JANTX 

1N6488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9926 

JANTXV 

1N6488 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11397 

JAN 

1N6488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8171 

JANTX 

1N6488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9927 

JANTXV 

1N6488US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11398 

JAN 

1N6489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8172 

JANTX 

1N6489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9928 

JANTXV 

1N6489 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11399 

JAN 

1N6489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8173 

JANTX 

1N6489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9929 

JANTXV 

1N6489US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11400 

JAN 

1N649-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8174 

JANTX 

1N649-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

9930 

JANTXV 

1N649-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

11401 

JANS 

1N649-1 

Santa Ana 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

240 

8678 

JAN 

1N6490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8175 

JANTX 

1N6490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9931 

JANTXV 

1N6490 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11402 

JAN 

1N6490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8176 

JANTX 

1N6490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9932 

JANTXV 

1N6490US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11403 

JAN 

1N6491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8177 

JANTX 

1N6491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9933 

JANTXV 

1N6491 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11404 

JAN 

1N6491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

8178 

JANTX 

1N6491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

9934 
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JANTXV 

1N6491US 

Santa Ana 

Zener Voltage Regulator Diode 

406 

11405 

JANTX 

1N6492 

Watertown 

Schottky Rectifier 

567 

9935 

JANTXV 

1N6492 

Watertown 

Schottky Rectifier 

567 

11406 

JANTX 

1N6508 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21816 

JANTXV 

1N6508 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21817 

JANTX 

1N6509 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21818 

JANTXV 

1N6509 

Sertech Labs 

Diode Array 

474 

21819 

JAN 

1N662 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

256 

8179 

JANTX 

1N6620 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9936 

JANTXV 

1N6620 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11407 

JANTX 

1N6620U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9937 

JANTXV 

1N6620U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11408 

JANTX 

1N6621 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9938 

JANTXV 

1N6621 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11409 

JANTX 

1N6621U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9939 

JANTXV 

1N6621U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11410 

JANTX 

1N6622 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9940 

JANTXV 

1N6622 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11411 

JANTX 

1N6622U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


9941 

JANTXV 

1N6622U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11412 

JANTX 

1N6623 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9942 

JANTXV 

1N6623 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11413 

JANTX 

1N6623U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9943 

JANTXV 

1N6623U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11414 

JANTX 

1N6624 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9944 

JANTXV 

1N6624 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11415 

JANTX 

1N6624U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9945 

JANTXV 

1N6624U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11416 

JANTX 

1N6625 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9946 

JANTXV 

1N6625 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11417 

JANTX 

1N6625U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

9947 

JANTXV 

1N6625U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

585 

11418 

JANTX 

1N6626 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9948 

JANTXV 

1N6626 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11419 

JANTX 

1N6626U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9949 

JANTXV 

1N6626U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11420 

JANTX 

1N6627 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9950 

JANTXV 

1N6627 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11421 

JANTX 

1N6627U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9951 

JANTXV 

1N6627U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11422 

JANTX 

1N6628 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9952 

JANTXV 

1N6628 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11423 

JANTX 

1N6628U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


9953 

JANTXV 

1N6628U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


11424 

JANTX 

1N6629 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9954 

JANTXV 

1N6629 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11425 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that aii iike parts wiil be grouped together. 
General Notes: 
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JANTX 

1N6629U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9955 

JANTXV 

1N6629U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11426 

JAN 

1N663 

Watertown 

Standard Rectifier (trr>500ns) 

256 

8180 

JANTX 

1N6630 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 1 00ns) 

590 

9956 

JANTXV 

1N6630 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11427 

JANTX 

1N6630U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


9957 

JANTXV 

1N6630U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


11428 

JANTX 

1N6631 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 


9958 

JANTXV 

1N6631 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11429 

JANTX 

1N6631U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

9959 

JANTXV 

1N6631U 

Santa Ana 

Ultra Fast Rectifier (less than 100ns) 

590 

11430 

JANTX 

1N6638 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9960 

JANTXV 

1N6638 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

11431 

JANS 

1N6638 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

8679 

JANTX 

1N6638U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9961 

JANTXV 

1N6638U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

11432 

JANS 

1N6638US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

8680 

JANTX 

1N6639 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9962 

JANTXV 

1N6639 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11433 

JANS 

1N6639 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

8681 

JANTX 

1N6639US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9963 

JANTXV 

1N6639US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11434 

JANS 

1N6639US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

8682 

JANTX 

1N6640 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9964 

JANTXV 

1N6640 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11435 

JANS 

1N6640 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

8683 

JANTX 

1N6640US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9965 

JANTXV 

1N6640US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11436 

JANS 

1N6640US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

8684 

JANTX 

1N6641 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9966 

JANTXV 

1N6641 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11437 

JANTX 

1N6641US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

9967 

JANTXV 

1N6641US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

609 

11438 

JANTX 

1N6642 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9968 

JANTXV 

1N6642 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

11439 

JANS 

1N6642 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

8685 

JANTX 

1N6642U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9969 

JANTXV 

1N6642U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

11440 

JANS 

1N6642U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

8686 

JANTX 

1N6643 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9970 

JANTXV 

1N6643 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

11441 

JANTX 

1N6643U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 

9971 

JANTXV 

1N6643U 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

578 


JANTX 

1N6660 

Sertech Labs 

Schottky Rectifier 

608 


JANTXV 

1N6660 

Sertech Labs 

Schottky Rectifier 

608 

22064 

JAN 

1N6661 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8181 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 
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JANTX 

1N6661 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9972 

JANTXV 

1N6661 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11443 

JANS 

1N6661 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8687 

JAN 

1N6661US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8182 

JANTX 

1N6661US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9973 

JANTXV 

1N6661US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11444 

JANS 

1N6661US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8688 

JAN 

1N6662 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8183 

JANTX 

1N6662 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9974 

JANTXV 

1N6662 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11445 

JANS 

1N6662 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8689 

JAN 

1N6662US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8184 

JANTX 

1N6662US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9975 

JANTXV 

1N6662US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11446 

JANS 

1N6662US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8690 

JAN 

1N6663 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8185 

JANTX 

1N6663 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9976 

JANTXV 

1N6663 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11447 

JANS 

1N6663 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8691 

JAN 

1N6663US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 


8186 

JANTX 

1N6663US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

9977 

JANTXV 

1N6663US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

11448 

JANS 

1N6663US 

Santa Ana 

Signal or Computer Diode 

587 

8692 

JAN 

1N746A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8187 

JANTX 

1N746A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9978 

JANTXV 

1N746A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11449 

JAN 

1N746A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8188 

JANTX 

1N746A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

9979 

JANTXV 

1N746A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11450 

JAN 

1N746AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8189 

JANTX 

1N746AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

9980 

JANTXV 

1N746AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11451 

JAN 

1N747A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8190 

JANTX 

1N747A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

1 

9981 

JANTXV 

1N747A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11452 

JAN 

1N747A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8191 

JANTX 

1N747A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9982 

JANTXV 

1N747A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11453 

JAN 

1N747AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

1 

8192 

JANTX 

1N747AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9983 

JANTXV 

1N747AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11454 

JAN 

1N748A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8193 

JANTX 

1N748A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9984 

JANTXV 

1N748A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11455 

JAN 

1N748A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8194 

JANTX 

1N748A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9985 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
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JANTXV 

1N748A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11456 

JAN 

1N748AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8195 

JANTX 

1N748AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9986 

JANTXV 

1N748AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11457 

JAN 

1N749A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8196 

JANTX 

1N749A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9987 

JANTXV 

1N749A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11458 

JAN 

1N749A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8197 

JANTX 

1N749A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9988 

JANTXV 

1N749A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11459 

JAN 

1N749AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8198 

JANTX 

1N749AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9989 

JANTXV 

1N749AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11460 

JAN 

1N750A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8199 

JANTX 

1N750A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9990 

JANTXV 

1N750A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11461 

JAN 

1N750A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8200 

JANTX 

1N750A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9991 

JANTXV 

1N750A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11462 

JAN 

1N750AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8201 

JANTX 

1N750AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9992 

JANTXV 

1N750AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11463 

JAN 

1N751A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8202 

JANTX 

1N751A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9993 

JANTXV 

1N751A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11464 

JAN 

1N751A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8203 

JANTX 

1N751A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9994 

JANTXV 

1N751A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11465 

JAN 

1N751AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8204 

JANTX 

1N751AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9995 

JANTXV 

1N751AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11466 

JAN 

1N752A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8205 

JANTX 

1N752A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9996 

JANTXV 

1N752A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11467 

JAN 

1N752A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8206 

JANTX 

1N752A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9997 

JANTXV 

1N752A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11468 

JAN 

1N752AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8207 

JANTX 

1N752AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9998 

JANTXV 

1N752AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11469 

JAN 

1N753A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8208 

JANTX 

1N753A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


9999 

JANTXV 

1N753A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11470 

JAN 

1N753A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8209 

JANTX 

1N753A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10000 

JANTXV 

1N753A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11471 
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JAN 

1N753AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8210 

JANTX 

1N753AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10001 

JANTXV 

1N753AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11472 

JAN 

1N754A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8211 

JANTX 

1N754A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N754A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11473 

JAN 

1N754A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8212 

JANTX 

1N754A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10003 

JANTXV 

1N754A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11474 

JAN 

1N754AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8213 

JANTX 

1N754AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10004 

JANTXV 

1N754AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11475 

JAN 

1N755A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8214 

JANTX 

1N755A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10005 

JANTXV 

1N755A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11476 

JAN 

1N755A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8215 

JANTX 

1N755A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10006 

JANTXV 

1N755A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11477 

JAN 

1N755AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8216 

JANTX 

1N755AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10007 

JANTXV 

1N755AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11478 

JAN 

1N756A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8217 

JANTX 

1N756A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10008 

JANTXV 

1N756A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11479 

JAN 

1N756A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8218 

JANTX 

1N756A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10009 

JANTXV 

1N756A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11480 

JAN 

1N756AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8219 

JANTX 

1N756AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10010 

JANTXV 

1N756AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11481 

JAN 

1N757A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8220 

JANTX 

1N757A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10011 

JANTXV 

1N757A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11482 

JAN 

1N757A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8221 

JANTX 

1N757A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10012 

JANTXV 

1N757A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11483 

JAN 

1N757AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8222 

JANTX 

1N757AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10013 

JANTXV 

1N757AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11484 

JAN 

1N758A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8223 

JANTX 

1N758A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10014 

JANTXV 

1N758A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11485 

JAN 

1N758A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8224 

JANTX 

1N758A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10015 

JANTXV 

1N758A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11486 

JAN 

1N758AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8225 
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JANTX 

1N758AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N758AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11487 

JAN 

1N759A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8226 

JANTX 

1N759A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10017 

JANTXV 

1N759A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11488 

JAN 

1N759A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8227 

JANTX 

1N759A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

10018 

JANTXV 

1N759A-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

11489 

JAN 

1N759AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8228 

JANTX 

1N759AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10019 

JANTXV 

1N759AUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11490 

JAN 

1N821 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8229 

JANTX 

1N821 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10020 

JANTXV 

1N821 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11491 

JAN 

1N821 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8230 

JANTX 

1N821 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10021 

JANTXV 

1N821 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11492 

JAN 

1N821-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8231 

JANTX 

1N821-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10022 

JANTXV 

1N821-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11493 

JANS 

1N821-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8693 

JAN 

1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8232 

JANTX 

1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10023 

JANTXV ' 

1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11494 

JANS 

1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8695 

JAN 

1N821UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

21779 

JANTX 

1N821UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10024 

JANTXV 

1N821UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11495 

JAN 

1N823 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8233 

JANTX 

1N823 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10025 

JANTXV 

1N823 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11496 

JAN 

1N823(D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8234 

JANTX 

1N823 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10026 

JANTXV 

1N823(D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11497 

JAN 

1N823-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8235 

JANTX 

1N823-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10027 

JANTXV 

1N823-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11498 

JANS 

1N823-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8696 

JAN 

1N823-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 



JANTX 

1N823-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 



JANTXV 

1N823-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 



JAN 

1N823UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 



JANTX 

1N823UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10029 

JANTXV 

1N823UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11500 

JAN 

1N825 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8237 

JANTX 

1N825 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10030 
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JANTXV 

1N825 

Scottsdale 

OTG Reference Voltage Zener 

159 

11501 

JAN 

1N825 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8238 

JANTX 

1N825 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10031 

JANTXV 

1N825 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11502 

JAN 

1N825-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8239 

JANTX 

1N825-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10032 

JANTXV 

1N825-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11503 

JANS 

1N825-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8698 

JAN 

1N825-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8240 

JANTX 

1N825-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10033 

JANTXV 

1N825-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11504 

JAN 

1N825UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


21783 

JANTX 

1N825UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10034 

JANTXV 

1N825UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11505 

JAN 

1N827 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8241 

JANTX 

1N827 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10035 

JANTXV 

1N827 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11506 

JAN 

1N827 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8242 

JANTX 

1N827 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10036 

JANTXV 

1N827 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11507 

JAN 

1N827-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8243 

JANTX 

1N827-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10037 

JANTXV 

1N827-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11508 

JANS 

1N827-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8700 

JAN 

1N827-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8244 

JANTX 

1N827-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10038 

JANTXV 

1N827-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11509 

JAN 

1N827UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


21784 

JANTX 

1N827UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10039 

JANTXV 

1N827UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11510 

JAN 

1N829 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8245 

JANTX 

1N829 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10040 

JANTXV 

1N829 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11511 

JAN 

1N829 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8246 

JANTX 

1N829 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10041 

JANTXV 

1N829 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11512 

JAN 

1N829-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8247 

JANTX 

1N829-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10042 

JANTXV 

1N829-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11513 

JANS 

1N829-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

8702 

JAN 

1N829-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


8248 

JANTX 

1N829-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


10043 

JANTXV 

1N829-1 (D035) 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 


11514 

JAN 

1N829UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

21785 

JANTX 

1N829UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

10044 

JANTXV 

1N829UR-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

159 

11515 
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JAN 

1N914 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

8249 

JAN 

1N914 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 

8250 

JANTX 

1N914 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

10045 

JANTX 

1N914 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 

10046 

JANTXV 

1N914 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

11516 

JANTXV 

1N914 

Watertown 

Signal or Computer Diode 

116 

11517 

JANTX 

1N914UR 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

10047 

JANTXV 

1N914UR 

Scottsdale 

Signal or Computer Diode 

116 

11518 

JAN 

1N935B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8251 

JANTX 

1N935B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10048 

JANTXV 

1N935B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11519 

JAN 

1N935B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8252 

JANTX 

1N935B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10049 

JANTXV 

1N935B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11520 

JAN 

1N937B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8253 

JANTX 

1N937B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 


JANTXV 

1N937B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11521 

JAN 

1N937B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8254 

JANTX 

1N937B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10051 

JANTXV 

1N937B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11522 

JAN 

1N938B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8255 

JANTX 

1N938B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10052 

JANTXV 

1N938B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11523 

JAN 

1N938B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8256 

JANTX 

1N938B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10053 

JANTXV 

1N938B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11524 

JAN 

1N939B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8257 

JANTX 

1N939B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10054 

JANTXV 

1N939B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11525 

JAN 

1N939B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8258 

JANTX 

1N939B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10055 

JANTXV 

1N939B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11526 

JAN 

1N940B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8259 

JANTX 

1N940B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 


JANTXV 

1N940B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11527 

JAN 

1N940B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

8260 

JANTX 

1N940B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

10057 

JANTXV 

1N940B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

156 

11528 

JAN 

1N941B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8261 

JANTX 

1N941B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10058 

JANTXV 

1N941B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 


JAN 

1N941B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8262 

JANTX 

1N941B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10059 

JANTXV 

1N941B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11530 

JAN 

1N943B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8263 

JANTX 

1N943B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10060 
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JANTXV 

1N943B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11531 

JAN 

1N943B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8264 

JANTX 

1N943B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10061 

JANTXV 

1N943B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11532 

JAN 

1N944B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8265 

JANTX 

1N944B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10062 

JANTXV 

1N944B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 


JAN 

1N944B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8266 

JANTX 

1N944B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10063 

JANTXV 

1N944B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11534 

JAN 

1N945B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8267 

JANTX 

1N945B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10064 

JANTXV 

1N945B 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11535 

JAN 

1N945B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

8268 

JANTX 

1N945B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

10065 

JANTXV 

1N945B-1 

Scottsdale 

OTC Reference Voltage Zener 

157 

11536 

JAN 

1N962B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8269 

JANTX 

1N962B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10066 

JANTXV 

1N962B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11537 

JAN 

1N962B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8270 

JANTX 

1N962B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10067 

JANTXV 

1N962B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11538 

JAN 

1N962BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8271 

JANTX 

1N962BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10068 

JANTXV 

1N962BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11539 

JAN 

1N963B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8272 

JANTX 

1N963B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10069 

JANTXV 

1N963B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11540 

JAN 

1N963B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8273 

JANTX 

1N963B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10070 

JANTXV 

1N963B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11541 

JAN 

1N963BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8274 

JANTX 

1N963BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10071 

JANTXV 

1N963BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11542 

JAN 

1N964B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8275 

JANTX 

1N964B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10072 

JANTXV 

1N964B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11543 

JAN 

1N964B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8276 

JANTX 

1N964B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10073 

JANTXV 

1N964B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11544 

JAN 

1N964BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8277 

JANTX 

1N964BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10074 

JANTXV 

1N964BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11545 

JAN 

1N965B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8278 

JANTX 

1N965B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10075 

JANTXV 

1N965B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 
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JAN 

1N965B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8279 

JANTX 

1N965B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10076 

JANTXV 

1N965B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11547 

JAN 

1N965BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8280 

JANTX 

1N965BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTXV 

1N965BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

■BOSH 

JAN 

1N966B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8281 

JANTX 

1N966B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10078 

JANTXV 

1N966B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11549 

JAN 

1N966B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8282 

JANTX 

1N966B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10079 

JANTXV 

1N966B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11550 

JAN 

1N966BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8283 

JANTX 

1N966BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10080 

JANTXV 

1N966BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11551 

JAN 

1N967B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8284 

JANTX 

1N967B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10081 

JANTXV 

1N967B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11552 

JAN 

1N967B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8285 

JANTX 

1N967B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10082 

JANTXV 

1N967B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11553 

JAN 

1N967BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8286 

JANTX 

1N967BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10083 

JANTXV 

1N967BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11554 

JAN 

1N968B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8287 

JANTX 

1N968B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10084 

JANTXV 

1N968B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11555 

JAN 

1N968B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8288 

JANTX 

1N968B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10085 

JANTXV 

1N968B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11556 

JAN 

1N968BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8289 

JANTX 

1N968BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10086 

JANTXV 

1N968BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11557 

JAN 

1N969B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8290 

JANTX 

1N969B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10087 

JANTXV 

1N969B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11558 

JAN 

1N969B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8291 

JANTX 

1N969B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10088 

JANTXV 

1N969B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11559 

JAN 

1N969BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8292 

JANTX 

1N969BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTXV 

1N969BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JAN 

1N970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8293 

JANTX 

1N970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N970B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N970B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode - 

117 

8294 
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JANTX 

1N970B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10091 

JANTXV 

1N970B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11562 

JAN 

1N970BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8295 

JANTX 

1N970BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTXV 

1N970BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11563 

JAN 

1N971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8296 

JANTX 

1N971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10093 

JANTXV 

1N971B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11564 

JAN 

1N971B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8297 

JANTX 

1N971B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10094 

JANTXV 

1N971B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11565 

JAN 

1N971 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8298 

JANTX 

1N971 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10095 

JANTXV 

1N971 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11566 

JAN 

1N972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8299 

JANTX 

1N972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10096 

JANTXV 

1N972B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11567 

JAN 

1N972B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8300 

JANTX 

1N972B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10097 

JANTXV 

1N972B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JAN 

1N972BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8301 

JANTX 

1N972BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10098 

JANTXV 

1N972BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11569 

JAN 

1N973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8302 

JANTX 

1N973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10099 

JANTXV 

1N973B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11570 

JAN 

1N973B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8303 

JANTX 

1N973B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10100 

JANTXV 

1N973B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11571 

JAN 

1N973BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8304 

JANTX 

1N973BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10101 

JANTXV 

1N973BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11572 

JAN 

1N974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8305 

JANTX 

1N974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10102 

JANTXV 

1N974B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11573 

JAN 

1N974B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8306 

JANTX 

1N974B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10103 

JANTXV 

1N974B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11574 

JAN 

1N974BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8307 

JANTX 

1N974BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10104 

JANTXV 

1N974BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11575 

JAN 

1N975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8308 

JANTX 

1N975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10105 

JANTXV 

1N975B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11576 

JAN 

1N975B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8309 

JANTX 

1N975B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10106 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from IVlicrosemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-103 http://www.microsemi.com 


QPL PRODUCTS 




QPL PRODUCTS 


QPL Products Mic msemi 


JAN 

Levei 

Part Number , 

Microsemi 
' Division^^ 

/ V'' Part Type. ' V::;?.' ^ 

MlL-PRF-19500 
. Slash Sheet 
vV H Number » 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

1N975B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTX 

1N975BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10107 

JANTXV 

1N975BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11578 

JAN 

1N976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8311 

JANTX 

1N976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N976B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N976B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8312 

JANTX 

1N976B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10109 

JANTXV 

1N976B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11580 

JAN 

1N976BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8313 

JANTX 

1N976BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10110 

JANTXV 

1N976BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11581 

JAN 

1N977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8314 

JANTX 

1N977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10111 

JANTXV 

1N977B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11582 

JAN 

1N977B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8315 

JANTX 

1N977B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10112 

JANTXV 

1N977B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11583 

JAN 

1N977BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8316 

JANTX 

1N977BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10113 

JANTXV 

1N977BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11584 

JAN 

1N978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8317 

JANTX 

1N978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10114 

JANTXV 

1N978B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11585 

JAN 

1N978B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8318 

JANTX 

1N978B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10115 

JANTXV 

1N978B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11586 

JAN 

1N978BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8319 

JANTX 

1N978BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10116 

JANTXV 

1N978BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11587 

JAN 

1N979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8320 

JANTX 

1N979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTXV 

1N979B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11588 

JAN 

1N979B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8321 

JANTX 

1N979B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10118 

JANTXV 

1N979B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11589 

JAN 

1N979BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8322 

JANTX 

1N979BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10119 

JANTXV 

1N979BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11590 

JAN 

1N980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8323 

JANTX 

1N980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10120 

JANTXV 

1N980B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11591 

JAN 

1N980B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8324 

JANTX 

1N980B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10121 

JANTXV 

1N980B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11592 

JAN 

1N980BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8325 
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JANTX 

1N980BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10122 

JANTXV 

1N980BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11593 

JAN 

1N981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8326 

JANTX 

1N981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10123 

JANTXV 

1N981B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11594 

JAN 

1N981B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8327 

JANTX 

1N981B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10124 

JANTXV 

1N981B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11595 

JAN 

1N981 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8328 

JANTX 

1N981 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10125 

JANTXV 

1N981 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11596 

JAN 

1N982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8329 

JANTX 

1N982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10126 

JANTXV 

1N982B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11597 

JAN 

1N982B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8330 

JANTX 

1N982B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10127 

JANTXV 

1N982B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11598 

JAN 

1N982BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8331 

JANTX 

1N982BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10128 

JANTXV 

1N982BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JAN 

1N983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8332 

JANTX 

1N983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10129 

JANTXV 

1N983B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11600 

JAN 

1N983B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8333 

JANTX 

1N983B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10130 

JANTXV 

1N983B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11601 

JAN 

1N983BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8334 

JANTX 

1N983BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10131 

JANTXV 

1N983BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11602 

JAN 

1N984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8335 

JANTX 

1N984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10132 

JANTXV 

1N984B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11603 

JAN 

1N984B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8336 

JANTX 

1N984B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10133 

JANTXV 

1N984B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11604 

JAN 

1N984BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8337 

JANTX 

1N984BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10134 

JANTXV 

1N984BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11605 

JAN 

1N985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8338 

JANTX 

1N985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10135 

JANTXV 

1N985B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11606 

JAN 

1N985B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8339 

JANTX 

1N985B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10136 

JANTXV 

1N985B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11607 

JAN 

1N985BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8340 

JANTX 

1N985BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10137 
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JANTXV 

1N985BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11608 

JAN 


Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8341 

JANTX 

1N986B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10138 

JANTXV 

1N986B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11609 

JAN 

1N986B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8342 

JANTX 

1N986B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTXV 

1N986B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JAN 

1N986BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 



JANTX 

1N986BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10140 

JANTXV 

1N986BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11611 

JAN 

1N987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8344 

JANTX 

1N987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10141 

JANTXV 

1N987B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11612 

JAN 

1N987B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8345 

JANTX 

1N987B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10142 

JANTXV 

1N987B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11613 

JAN 

1N987BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8346 

JANTX 

1N987BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10143 

JANTXV 

1N987BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11614 

JAN 

1N988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8347 

JANTX 

1N988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10144 

JANTXV 

1N988B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11615 

JAN 

1N988B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8348 

JANTX 

1N988B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10145 

JANTXV 

1N988B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11616 

JAN 

1N988BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8349 

JANTX 

1N988BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10146 

JANTXV 

1N988BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11617 

JAN 

1N989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8350 

JANTX 

1N989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10147 

JANTXV 

1N989B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11618 

JAN 

1N989B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8351 

JANTX 

1N989B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10148 

JANTXV 

1N989B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11619 

JAN 

1N989BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8352 

JANTX 

1N989BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10149 

JANTXV 

1N989BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11620 

JAN 

1N990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8353 

JANTX 

1N990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10150 

JANTXV 

1N990B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11621 

JAN 

1N990B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8354 

JANTX 

1N990B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10151 

JANTXV 

1N990B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11622 

JAN 

1N990BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8355 

JANTX 

1N990BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 


JANTXV 

1N990BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

1N991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8356 

JANTX 

1N991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10153 

JANTXV 

1N991B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11624 

JAN 

1N991B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8357 

JANTX 

1N991B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10154 

JANTXV 

1N991B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11625 

JAN 

1N991 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8358 

JANTX 

1N991 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10155 

JANTXV 

1N991 BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11626 

JAN 

1N992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8359 

JANTX 

1N992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


10156 

JANTXV 

1N992B 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


11627 

JAN 

1N992B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

8360 

JANTX 

1N992B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10157 

JANTXV 

1N992B-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11628 

JAN 

1N992BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 


8361 

JANTX 

1N992BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

10158 

JANTXV 

1N992BUR-1 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

117 

11629 

JAN 

2N0328A 

Watertown 

PNP Transistor 

110 

19681 

JAN 

2N0328AS 

Watertown 

PNP Transistor 

110 

19682 

JAN 

2N0329A 

Watertown 

PNP Transistor 

110 

19684 

JAN 

2N0329AS 

Watertown 

PNP Transistor 

110 

19685 

JAN 

2N0497 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19687 

JAN 

2N0497S 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19688 

JAN 

2N0498 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19690 

JAN 

2N0498S 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19691 

JAN 

2N0656 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19693 

JAN 

2N0656S 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19694 

JAN 

2N0657 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19698 

JAN 

2N0657S 

Watertown 

NPN Transistor 

74 

19699 

JAN 

2N0696 

Watertown 

NPN Transistor 

99 

19701 

JAN 

2N0696S 

Watertown 

NPN Transistor 

99 

19702 

JAN 

2N0697 

Watertown 

NPN Transistor 

99 

19704 

JAN 

2N0697S 

Watertown 

NPN Transistor 

99 

19705 

JAN 

2N0706 

Watertown 

NPN Transistor 

120 

19709 

JAN 

2N0718A 

Watertown 

NPN Transistor 

181 

19711 

JANTX 

2N0718A 

Watertown 

NPN Transistor 

181 

22450 

JANTXV 

2N0718A 

Watertown 

NPN Transistor 

181 

19712 

JAN 

2N0720A 

Watertown 

NPN Transistor 

182 

19716 

JANTX 

2N0720A 

Watertown 

NPN Transistor 

182 

19717 

JAN 

2N0744 

Watertown 

NPN Transistor 

273 


JAN 

2N0759A 

Watertown 

NPN Transistor 

218 

19721 

JAN 

2N0760A 

Watertown 

NPN Transistor 

218 

19723 

JAN 

2N0910 

Watertown 

NPN Transistor 

274 

19725 

JANTX 

2N0910 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JAN 

2N0910S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 



Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet iD 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-107 


http://www.microsemi.com 
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QPL Products Micmsemi 


illKii 

Level 

/Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

2N0910S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JAN 

2N0911 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JANTX 

2N0911 

Watertown 

NPN Transistor 

274 

HKESQHl 

JAN 

2N0911S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 

19731 

JANTX 

2N0911S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JAN 

2N0912 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JANTX 

2N0912 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JAN 

2N0912S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 

19735 

JANTX 

2N0912S 

Watertown 

NPN Transistor 

274 


JAN 

2N0918 

Watertown 

NPN Transistor 

301 

19738 

JANTX 

2N0918 

Watertown 

NPN Transistor 

301 


JANTXV 

2N0918 

Watertown 

NPN Transistor 

301 


JAN 

2N0930 

Watertown 

NPN Transistor 

253 


JANTX 

2N0930 

Watertown 

NPN Transistor 

253 


JAN 

2N1131 

Watertown 

PNP Transistor 

177 


JAN 

2N1131L 

Watertown 

PNP Transistor 

177 


JAN 

2N1132 

Watertown 

PNP Transistor 

177 


JAN 

2N1132L 

Watertown 

PNP Transistor 

177 

19752 

JAN 

2N1613 

Watertown 

NPN Transistor 

181 

19753 

JANTX 

2N1613 

Watertown 

NPN Transistor 

181 


JANTXV 

2N1613 

Watertown 

NPN Transistor 

181 


JAN 

2N1613L 

Watertown 

NPN Transistor 

181 


JANTX 

2N1613L 

Watertown 

NPN Transistor 

181 


JANTXV 

2N1613L 

Watertown 

NPN Transistor 

181 


JAN 

2N1711 

Watertown 

NPN Transistor 

225 


JANTX 

2N1711 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

19760 

JAN 

2N1711S 

Watertown 

NPN Transistor 

! 225 

19761 

JANTX 

2N1711S 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

22451 

JAN 

2N1870A 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

198 

8362 

JAN 

2N1871A 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

198 

8363 

JAN 

2N1872A 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

198 

8364 

JAN 

2N1874A 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

198 

8365 

JAN 

2N1890 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

19763 

JANTX 

2N1890 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

19764 

JAN 

2N1890S 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

19765 

JANTX 

2N1890S 

Watertown 

NPN Transistor 

225 

19766 

JAN 

2N1893 

Watertown 

NPN Transistor 

182 

19767 

JANTX 

2N1893 

Watertown 

NPN Transistor 

182 


JAN 

2N1893S 

Watertown 

NPN Transistor 

182 


JANTX 

2N1893S 

Watertown 

NPN Transistor 

182 

19770 

JAN 

2N2060 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19771 

JANTX 

2N2060 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19772 

JANTXV 

2N2060 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19773 

JAN 

2N2060L 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19774 

JANTX 

2N2060L I 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19775 

JANTXV 

2N2060L I 

Watertown 

NPN Transistor 

270 

19776 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ail like parts will be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-108 


http://www.microsemi.com 



























OPL Products 

I I : :.l ^ 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

IVIIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

2N2150 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

277 

22987 

JANTX 

2N2150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

277 

22988 

JANTXV 

2N2150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

277 

22989 

JAN 

2N2151 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

277 

22991 

JANTX 

2N2151 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

277 

22992 

JANTXV 

2N2151 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

277 

22993 

JAN 

2N2219A 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19777 

JANTX 

2N2219A 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19778 

JANTXV 

2N2219A 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19779 

JAN 

2N2219AL 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19780 

JANTX 

2N2219AL 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19781 

JANTXV 

2N2219AL 

Watertown 

NPN Transistor 

251 

19782 

JAN 

2N2221A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 

19786 

JANTX 

2N2221A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 

19787 

JANTXV 

2N2221A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 

19788 

JAN 

2N2222A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 


JANTX 

2N2222A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 

19790 

JANTXV 

2N2222A 

Watertown 

NPN Transistor 

255 

19791 

JAN 

2N2323 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 


8366 

JANTX 

2N2323 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2323 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2323A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8367 

JANTX 

2N2323A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10160 

JANTXV 

2N2323A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 


11631 

JAN 

2N2323AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8368 

JANTX 

2N2323AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10161 

JANTXV 

2N2323AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11632 

JAN 

2N2323S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8369 

JANTX 

2N2323S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10162 

JANTXV 

2N2323S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11633 

JAN 

2N2324 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8370 

JANTX 

2N2324 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10163 

JANTXV 

2N2324 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11634 

JAN 

2N2324A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8371 

JANTX 

2N2324A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10164 

JANTXV 

2N2324A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11635 

JAN 

2N2324AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8372 

JANTX 

2N2324AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10165 

JANTXV 

2N2324AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11636 

JAN 

2N2324S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8373 

JANTX 

2N2324S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10166 

JANTXV 

2N2324S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11637 

JAN 

2N2326 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

S74 

JANTX 

2N2326 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10167 

JANTXV 

2N2326 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11638 

JAN 

2N2326A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8375 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from MIcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-109 http://www.microsemi.com 
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QPL Products 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

ililliiiiiiiiitiii 

MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

2N2326A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2326A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2326AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8376 

JANTX 

2N2326AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2326AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2326S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8377 

JANTX 

2N2326S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10170 

JANTXV 

2N2326S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11641 

JAN 

2N2328 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8378 

JANTX 

2N2328 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

10171 

JANTXV 

2N2328 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

11642 

JAN 

2N2328A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8379 

JANTX 

2N2328A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2328A 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2328AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8380 

JANTX 

2N2328AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2328AS 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2328S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8381 

JANTX 

2N2328S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2328S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2329 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8382 

JANTX 

2N2329 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier i 

276 

10175 

JANTXV 

2N2329 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2329S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 

8383 

JANTX 

2N2329S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JANTXV 

2N2329S 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

276 


JAN 

2N2369A 

I Watertown 

NPN Transistor 

317 


JANTX 

2N2369A 

Watertown 

NPN Transistor 

317 


JANTXV 

2N2369A 

Watertown 

NPN Transistor 

317 


JAN 

2N2481 

Watertown 

NPN Transistor 

268 


JANTX 

2N2481 

Watertown 

NPN Transistor 

268 

■■EEE3H 

JAN 

2N2484 

Watertown 

NPN Transistor 

376 

19799 

JANTX 

2N2484 

Watertown 

NPN Transistor 

376 

19800 

JANTXV 

2N2484 

Watertown I 

NPN Transistor 

376 

19801 

JAN 

2N2604 

Watertown 

PNP Transistor 

354 

19802 

JANTX 

2N2604 

Watertown I 

PNP Transistor 

354 

19803 

JANTXV 

2N2604 

Watertown 

PNP Transistor 

354 

19804 

JAN 

2N2605 

Watertown 

PNP Transistor 

354 

19805 

JANTX 

2N2605 

Watertown 

PNP Transistor 

354 

19806 

JANTXV 

2N2605 

Watertown 

PNP Transistor 

354 

19807 

JAN 

2N2708 

Watertown 

NPN Transistor 

302 


JAN 

2N2880 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 


JANTX 

2N2880 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

315 


JANTXV 

2N2880 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 

HHricTiTnHI 

JANS 

2N2880 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 


JAN 

2N2905 

Watertown 

PNP Transistor 

290 



Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microsemi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-110 http://www.microsemi.com 

































QPL Products Mic rosemi 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

, MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

2N2905 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19817 

JANTXV 

2N2905 

Watertown 

PNP Transistor 


19818 

JAN 

2N2905A 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19810 

JANTX 

2N2905A 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19811 

JANTXV 

2N2905A 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19812 

JAN 

2N2905AL 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19813 

JANTX 

2N2905AL 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19814 

JANTXV 

2N2905AL 

Watertown 

PNP Transistor 

290 

19815 

JAN 

2N2907A 

Watertown 

PNP Transistor 

291 

19819 

JANTX 

2N2907A 

Watertown 

PNP Transistor 

291 

19820 

JANTXV 

2N2907A 

Watertown 

PNP Transistor 

291 

19821 

JAN 

2N2919 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19824 

JANTX 

2N2919 

Watertown 

NPN Transistor 

355 


JANTXV 

2N2919 

Watertown 

NPN Transistor 

355 


JAN 

2N2919L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19827 

JANTX 

2N2919L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19828 

JANTXV 

2N2919L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19829 

JAN 

2N2920 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19830 

JANTX 

2N2920 

Watertown 

NPN Transistor 

355 


JANTXV 

2N2920 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19832 

JAN 

2N2920L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19833 

JANTX 

2N2920L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 

19834 

JANTXV 

2N2920L 

Watertown 

NPN Transistor 

355 


JAN 

2N2945A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 

■HEESSH 

JANTX 

2N2945A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 

19837 

JANTXV 

2N2945A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 

19838 

JAN 

2N2946A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 


JANTX 

2N2946A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 

19840 

JANTXV 

2N2946A 

Watertown 

PNP Transistor 

382 

19841 

JAN 

2N3019 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19842 

JANTX 

2N3019 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19843 

JANTXV 

2N3019 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19844 

JAN 

2N3019S 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19845 

JANTX 

2N3019S 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19846 

JANTXV 

2N3019S 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19847 

JAN 

2N3027 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8384 

JANTX 

2N3027 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

10177 

JAN 

2N3028 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8385 

JANTX 

2N3028 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

10178 

JAN 

2N3029 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8386 

JANTX 

2N3029 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

10179 

JAN 

2N3030 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8387 

JANTX 

2N3030 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

10180 

JAN 

2N3031 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8388 

JANTX 

2N3031 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

10181 

JAN 

2N3032 

Watertown 

Silicon Controlled Rectifier 

419 

8389 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that aii iike parts wiil be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from MIcrose mi's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 

Fax On Demand (800) 713-4113 QPL-111 http://www.microsemi.com 
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QPL Products 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

' , Part Type 


MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
. Number 

Data 

Sheet ID 

JANTX 

2N3032 

Watertown 

Silicon Gontrolled Rectifier 

419 

10182 

JAN 

2N3057A 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19849 

JANTX 

2N3057A 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19850 

JANTXV 

2N3057A 

Watertown 

NPN Transistor 

391 

19851 

JAN 

2N3250A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19852 

JANTX 

2N3250A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19853 

JANTXV 

2N3250A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19854 

JAN 

2N3251A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19855 

JANTX 

2N3251A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19856 

JANTXV 

2N3251A 

Watertown 

PNP Transistor 

323 

19857 

JAN 

2N3418 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23035 

JANTX 

2N3418 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23036 

JANTXV 

2N3418 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23037 

JANS 

2N3418 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23038 

JAN 

2N3418S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23040 

JANTX 

2N3418S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 


JANTXV 

2N3418S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23042 

JANS 

2N3418S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23043 

JAN 

2N3419 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23045 

JANTX 

2N3419 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 


JANTXV 

2N3419 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23047 

JANS 

2N3419 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23048 

JAN 

2N3419S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23050 

JANTX 

2N3419S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23051 

JANTXV 

2N3419S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23052 

JANS 

2N3419S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23053 

JAN 

2N3420 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23055 

JANTX 

2N3420 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23056 

JANTXV 

2N3420 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23057 

JANS 

2N3420 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23058 

JAN 

2N3420S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23060 

JANTX 

2N3420S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23061 

JANTXV 

2N3420S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23062 

JANS 

2N3420S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23063 

JAN 

2N3421 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23065 

JANTX 

2N3421 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23066 

JANTXV 

2N3421 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23067 

JANS 

2N3421 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23068 

JAN 

2N3421S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 

23070 

JANTX 

2N3421S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 

23071 

JANTXV 

2N3421S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

393 


JANS 

2N3421S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

393 


JAN 

2N3439 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 


JANTX 

2N3439 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 


JANTXV 

2N3439 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23077 

JANS 

2N3439 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23078 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that all like parts wili be grouped together. 
General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Microseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 


Fax On Demand (800) 713-4113 


QPL-112 


http://www.microsemi.com 




















QPL Products Mic msemJ 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JAN 

2N3439L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23080 

JANTX 

2N3439L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23081 

JANTXV 

2N3439L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23082 

JANS 

2N3439S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23083 

JAN 

2N3440 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23085 

JANTX 

2N3440 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23086 

JANTXV 

2N3440 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23087 

JANS 

2N3440 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23088 

JAN 

2N3440L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23090 

JANTX 

2N3440L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23091 

JANTXV 

2N3440L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

368 

23092 

JANS 

2N3440S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

368 

23093 

JAN 

2N3467 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19858 

JANTX 

2N3467 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19859 

JANTXV 

2N3467 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19860 

JAN 

2N3467L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19861 

JANTX 

2N3467L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19862 

JANTXV 

2N3467L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19863 

JAN 

2N3468 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19864 

JANTX 

2N3468 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19865 

JANTXV 

2N3468 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19866 

JAN 

2N3468L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19867 

JANTX 

2N3468L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19868 

JANTXV 

2N3468L 

Watertown 

PNP Transistor 

348 

19869 

JANTX 

2N3485A 

Watertown 

PNP Transistor 

392 

19870 

JAN 

2N3498 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19872 

JANTX 

2N3498 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19873 

JANTXV 

2N3498 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19874 

JAN 

2N3499 

Watertown 

NPN Transistor 

366 


JANTX 

2N3499 

Watertown 

NPN Transistor 

366 


JANTXV 

2N3499 

Watertown 

NPN Transistor 

366 


JAN 

2N3501 

Watertown 

NPN Transistor 

366 


JANTX 

2N3501 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19879 

JANTXV 

2N3501 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19880 

JAN 

2N3501L 

Watertown 

NPN Transistor 

366 


JANTX 

2N3501L 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19883 

JANTXV 

2N3501L 

Watertown 

NPN Transistor 

366 

19884 

JAN 

2N3634 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19885 

JANTX 

2N3634 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19886 

JANTXV 

2N3634 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19887 

JAN 

2N3634L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19889 

JANTX 

2N3634L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19890 

JANTXV 

2N3634L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JAN 

2N3637 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JANTX 

2N3637 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JANTXV 

2N3637 

Watertown 

PNP Transistor 

357 

19894 
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JAN 

2N3637L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JANTX 

2N3637L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JANTXV 

2N3637L 

Watertown 

PNP Transistor 

357 


JAN 

2N3700 

Watertown 

NPN Transistor 

391 


JANTX 

2N3700 

Watertown 

NPN Transistor 

391 


JANTXV 

2N3700 

Watertown 

NPN Transistor 

391 


JAN 

2N3735 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JANTX 

2N3735 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JANTXV 

2N3735 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JAN 

2N3735L 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JANTX 

2N3735L 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JANTXV 

2N3735L 

Watertown 

NPN Transistor 

395 


JAN 

2N3737 

Watertown 

NPN Transistor 

395 

19909 

JANTX 

2N3737 

Watertown 

NPN Transistor 

395 

19910 

JANTXV 

2N3737 

Watertown 

NPN Transistor 

395 

19911 

JAN 

2N3740 

PPG. inc. 

PNP Transistor 

441 

23692 

JANTX 

2N3740 

PPG, inc. 

PNP Transistor 

441 

23693 

JANTXV 

2N3740 

PPG. inc. 

PNP Transistor 

441 


JANS 

2N3740 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

441 


JAN 

2N3741 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

441 

23698 

JANTX 

2N3741 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

441 

23699 

JANTXV 

2N3741 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

441 


JANS 

2N3741 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

441 


JAN 

2N3749 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 

23132 

JANTX 

2N3749 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 

23133 

JANTXV 

2N3749 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

315 


JANS 

2N3749 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

315 


JAN 

2N3762 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTX 

2N3762 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTXV 

2N3762 

Watertown 

PNP Transistor 

396 

19914 

JAN 

2N3762L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTX 

2N3762L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 

19917 

JANTXV 

2N3762L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 

19918 

JAN 

2N3763 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTX 

2N3763 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTXV 

2N3763 

Watertown 

PNP Transistor 

396 

19921 

JAN 

2N3763L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTX 

2N3763L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTXV 

2N3763L 

Watertown 

PNP Transistor 

396 


JANTX 

2N3810 

Watertown 

PNP Transistor 

336 


JANTXV 

2N3810 

Watertown 

PNP Transistor 

336 


JANTX 

2N3810L 

Watertown 

PNP Transistor 

336 

19927 

JANTXV 

2N3810L 

Watertown 

PNP Transistor 

336 


JANTX 

2N381 1 

Watertown 

PNP Transistor 

336 


JANTXV 

2N381 1 

Watertown 

PNP Transistor 

336 


JANTX 

2N3811L 

Watertown 

PNP Transistor 

336 
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JANTXV 

2N3811L 

Watertown 

PNP Transistor 

336 

19933 

JAN 

2N3866 

Watertown 

NPN Transistor 

398 


JANTX 

2N3866 

Watertown 

NPN Transistor 

398 


JANTXV 

2N3866 

Watertown 

NPN Transistor 

398 

19939 

JAN 

2N3866A 

Watertown 

NPN Transistor 

398 

19934 

JANTX 

2N3866A 

Watertown 

NPN Transistor 

398 

19935 

JANTXV 

2N3866A 

Watertown 

NPN Transistor 

398 

19936 

JAN 

2N3867 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23717 

JANTX 

2N3867 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23718 

JANTXV 

2N3867 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23719 

JANS 

2N3867 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23720 

JAN 

2N3867S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23722 

JANTX 

2N3867S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23723 

JANTXV 

2N3867S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23724 

JANS 

2N3867S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23725 

JAN 

2N3868 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23727 

JANTX 

2N3868 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23728 

JANTXV 

2N3868 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23729 

JANS 

2N3868 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 


JAN 

2N3868S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23732 

JANTX 

2N3868S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23733 

JANTXV 

2N3868S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23734 

JANS 

2N3868S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

350 

23735 

JAN 

2N3879 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

526 

23152 

JANTX 

2N3879 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

526 

23153 

JANTXV 

2N3879 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

526 

23154 

JAN 

2N3902 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

371 

23156 

JANTX 

2N3902 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

371 

23157 

JANTXV 

2N3902 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

371 


JAN 

2N3996 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 


JANTX 

2N3996 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 


JANTXV 

2N3996 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23167 

JANS 

2N3996 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23168 

JAN 

2N3997 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23170 

JANTX 

2N3997 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 


23171 

JANTXV 

2N3997 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23172 

JANS 

2N3997 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23173 

JAN 

2N3998 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23175 

JANTX 

2N3998 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23176 

JANTXV 

2N3998 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23177 

JANS 

2N3998 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23178 

JAN 

2N3999 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23180 

JANTX 

2N3999 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23181 

JANTXV 

2N3999 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23182 

JANS 

2N3999 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

374 

23183 

JAN 

2N4029 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19940 
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JANTX 

2N4029 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19941 

JANTXV 

2N4029 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19942 

JAN 

2N4033 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19943 

JANTX 

2N4033 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19944 

JANTXV 

2N4033 

Watertown 

PNP Transistor 

512 

19945 

JAN 

2N4150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23196 

JANTX 

2N4150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANTXV 

2N4150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANS 

2N4150 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23199 

JAN 

2N4150S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANTX 

2N4150S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23202 

JANTXV 

2N4150S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANS 

2N4150S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23204 

JAN 

2N4449 

Watertown 

NPN Transistor 

317 


JANTX 

2N4449 

Watertown 

NPN Transistor 

317 

19947 

JANTXV 

2N4449 

Watertown 

NPN Transistor 

317 

19948 

JAN 

2N4854 

Watertown 

NPN/PNP Gomplimentary 

421 


JANTX 

2N4854 

Watertown 

NPN/PNP Gomplimentary 

421 


JANTXV 

2N4854 

Watertown 

NPN/PNP Gomplimentary 

421 

19950 

JAN 

2N5002 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

534 

23239 

JANTX 

2N5002 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

534 

23240 

JANTXV 

2N5002 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

534 

23241 

JANS 

2N5002 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

534 

23242 

JAN 

2N5003 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

535 

23758 

JANTX 

2N5003 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

535 

23759 

JANTXV 

2N5003 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

535 


JANS 

2N5003 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

535 


JAN 

2N5004 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

534 

23244 

JANTX 

2N5004 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

534 

23245 

JANTXV 

2N5004 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 


23246 

JANS 

2N5004 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

534 


JAN 

2N5005 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

535 

23763 

JANTX 

2N5005 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

535 

23764 

JANTXV 

2N5005 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

535 

23765 

JANS 

2N5005 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

535 

23766 

JAN 

2N5038 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

439 

23257 

JANTX 

2N5038 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

439 

23258 

JANTXV 

2N5038 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

439 


JANS 

2N5038 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

439 


JAN 

2N5039 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

439 


JANTX 

2N5039 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

439 


JANTXV 

2N5039 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

439 


JANS 

2N5039 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

439 

23265 

JAN 

2N5109 

Watertown 

NPN Transistor 

453 

19951 

JANTX 

2N5109 

Watertown 

NPN Transistor 

453 


JANTXV 

2N5109 

Watertown 

NPN Transistor 

453 
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JAN 

2N5151 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23776 

JANTX 

2N5151 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23777 

JANTXV 

2N5151 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23778 

JANS 

2N5151 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23779 

JAN 

2N5151L 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23781 

JANTX 

2N5151L 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23782 

JANTXV 

2N5151L 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23783 

JANS 

2N5151L 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 


JAN 

2N5152 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23289 

JANTX 

2N5152 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23290 

JANTXV 

2N5152 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23291 

JANS 

2N5152 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23292 

JAN 

2N5152L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23294 

JANTX 

2N5152L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23295 

JANTXV 

2N5152L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23296 

JANS 

2N5152L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23297 

JAN 

2N5153 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23786 

JANTX 

2N5153 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23787 

JANTXV 

2N5153 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23788 

JANS 

2N5153 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23789 

JAN 

2N5153L 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23791 

JANTX 

2N5153L 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23792 

JANTXV 

2N5153L 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

545 

23793 

JANS 

2N5153L 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

545 

23794 

JAN 

2N5154 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 

23299 

JANTX 

2N5154 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 

23300 

JANTXV 

2N5154 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 


JANS 

2N5154 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 

■EESiSHi 

JAN 

2N5154L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 


JANTX 

2N5154L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 


JANTXV 

2N5154L 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

544 

23306 

JANS 

2N5154L 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

544 

23307 

JAN 

2N5157 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

371 

23309 

JANTX 

2N5157 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

371 

23310 

JANTXV 

2N5157 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

371 

23311 

JAN 

2N5237 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23315 

JANTX 

2N5237 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23316 

JANTXV 

2N5237 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23317 

JANS 

2N5237 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23318 

JAN 

2N5237S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23320 

JANTX 

2N5237S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

394 

23321 

JANTXV 

2N5237S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

394 

23322 

JANS 

2N5237S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23323 

JAN 

2N5238 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23325 

JANTX 

2N5238 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23326 

JANTXV 

2N5238 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 


23327 


Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that aii iike parts will be grouped together. 
General Notes: 
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QPL Products n/Bc msemi 


JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 


MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANS 

2N5238 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JAN 

2N5238S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANTX 

2N5238S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 

23331 

JANTXV 

2N5238S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

394 

23332 

JANS 

2N5238S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

394 


JANS 

2N5239 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

560 

23334 

JAN 

2N5339 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

560 

23365 

JANTX 

2N5339 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

560 

23366 

JANTXV 

2N5339 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

560 

23367 

JAN 

2N5415 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23818 

JANTX 

2N5415 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23819 

JANTXV 

2N5415 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

485 

23820 

JANS 

2N5415 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23821 

JANS 

2N5415S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23822 

JAN 

2N5416 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23824 

JANTX 

2N5416 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23825 

JANTXV 

2N5416 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23826 

JANS 

2N5416 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23827 

JANS 

2N5416S 

PPG, Inc. 

PNP Transistor 

485 

23828 

JAN 

2N5660 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23416 

JANTX 

2N5660 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23417 

JANTXV 

2N5660 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23418 

JAN 

2N5661 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

454 

23420 

JANTX 

2N5661 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23421 

JANTXV 

2N5661 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23422 

JAN 

2N5662 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23424 

JANTX 

2N5662 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23425 

JANTXV 

2N5662 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23426 

JAN 

2N5663 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

454 

23428 

JANTX 

2N5663 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23429 

JANTXV 

2N5663 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

454 

23430 

JAN 

2N5664 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23432 

JANTX 

2N5664 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23433 

JANTXV 

2N5664 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23434 

JANS 

2N5664 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23435 

JAN 

2N5665 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23437 

JANTX 

2N5665 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23438 

JANTXV 

2N5665 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23439 

JANS 

2N5665 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23440 

JAN 

2N5666 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23442 

JANTX 

2N5666 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23443 

JANTXV 

2N5666 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23444 

JANS 

2N5666 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23445 

JAN 

2N5666S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23447 

JANTX 

2N5666S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23448 

JANTXV 

2N5666S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23449 


Section Organization: QPL Products Is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting MIcrosomI Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Mlcroseml's Website or Fax on Demand System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN 

Level 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type 

MIL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANS 

2N5666S 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23450 

JAN 

2N5667 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

455 

23452 

JANTX 

2N5667 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23453 

JANTXV 

2N5667 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23454 

JANS 

2N5667 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23455 

JAN 

2N5667S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23457 

JANTX 

2N5667S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23458 

JANTXV 

2N5667S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23459 

JANS 

2N5667S 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

455 

23460 

JANTX 

2N5793 

Watertown 

NPN Transistor 

495 

19954 

JANTXV 

2N5793 

Watertown 

NPN Transistor 

495 

19955 

JANTX 

2N5794 

Watertown 

NPN Transistor 

495 

19956 

JANTXV 

2N5794 

Watertown 

NPN Transistor 

495 

19957 

JAN 

2N5795 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19958 

JANTX 

2N5795 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19959 

JANTXV 

2N5795 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19960 

JAN 

2N5796 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19961 

JANTX 

2N5796 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19962 

JANTXV 

2N5796 

Watertown 

PNP Transistor 

496 

19963 

JAN 

2N6193 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

561 

23900 

JANTX 

2N6193 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

561 

23901 

JANTXV 

2N6193 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

561 1 

23902 

JANS 

2N6193 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

561 

23903 

JAN 

2N6211 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23905 

JANTX 

2N6211 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23906 

JANTXV 

2N6211 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23907 

JAN 

2N6212 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23909 

JANTX 

2N6212 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23910 

JANTXV 

2N6212 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23911 

JAN 

2N6213 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23913 

JANTX 

2N6213 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 


23914 

JANTXV 

2N6213 

PPG. Inc. 

PNP Transistor 

461 

23915 

JAN 

2N6249 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23518 

JANTX 

2N6249 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23519 

JANTXV 

2N6249 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23520 

JANS 

2N6249 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23521 

JAN 

2N6250 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23523 

JANTX 

2N6250 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

510 

23524 

JANTXV 

2N6250 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

510 


JANS 

2N6250 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 


JAN 

2N6251 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23528 

JANTX 

2N6251 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

510 

23529 

JANTXV 

2N6251 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

510 

23530 

JANS 

2N6251 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

510 

23531 

JAN 

2N6338 

PPG. Inc. 

NPN Transistor 

509 

23554 

JANTX 

2N6338 

PPG, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23555 


Section Organization: QPL Products Is sorted by ascending base part number so that all like parts will be grouped together. 

General Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this catalog 

2. Datasheets can be obtained from Mlcroseml’s Website or Fax on Dem and System by specifying the Data Sheet ID 
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JAN 

Level 

: Part Number 

Microsemi 

Division 

Part Type . 

MlL-PRF-19500 
Slash Sheet 
Number 

Data 

Sheet ID 

JANTXV 

2N6338 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23556 

JANS 

2N6338 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23557 

JAN 

2N6339 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23559 

JANTX 

2N6339 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23560 

JANTXV 

2N6339 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23561 

JANS 

2N6339 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 


JAN 

2N6340 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23564 

JANTX 

2N6340 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23565 

JANTXV 

2N6340 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23566 

JANS 

2N6340 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23567 

JAN 

2N6341 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 


JANTX 

2N6341 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23570 

JANTXV 

2N6341 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23571 

JANS 

2N6341 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

509 

23572 

JAN 

2N6378 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 

23933 

JANTX 

2N6378 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 

23934 

JANTXV 

2N6378 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 

23935 

JAN 

2N6379 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 

23937 

JANTX 

2N6379 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 

23938 

JANTXV 

2N6379 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

515 


JAN 

2N6437 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23951 

JANTX 

2N6437 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23952 

JANTXV 

2N6437 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23953 

JAN 

2N6438 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23955 

JANTX 

2N6438 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23956 

JANTXV 

2N6438 

PPC, Inc. 

PNP Transistor 

508 

23957 

JAN 

2N6546 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JANTX 

2N6546 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JANTXV 

2N6546 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JAN 

2N6547 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JANTX 

2N6547 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JANTXV 

2N6547 

PPC, Inc. 

NPN Transistor 

525 


JAN 

469-1 

Watertown 

Single Phase Bridge 

469 

8390 

JANTX 

469-1 

Watertown 

Single Phase Bridge 

469 

10183 

JAN 

469-2 

Watertown 

Single Phase Bridge 


8391 

JANTX 

469-2 

Watertown 

Single Phase Bridge 

469 

10184 

JAN 

469-3 

Watertown 

Single Phase Bridge 

469 

8392 

JANTX 

469-3 

Watertown 

Single Phase Bridge 

469 

HBrnnsHi 

JANTX 

483-1 

Watertown 

3 Phase Bridge 

483 


JANTX 

483-2 

Watertown 

3 Phase Bridge 

483 

10187 

JANTX 

483-3 

Watertown 

3 Phase Bridge 

483 

10188 

JANHC 

B1N746A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127. 

8393 

JANHC 

B1N747A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8394 

JANHC 

B1N748A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 

8395 

JANHC 

B1N749A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 


JANHC 

B1N750A 

Scottsdale 

Zener Voltage Regulator Diode 

127 



Section Organization: QPL Products is sorted by ascending base part number so that ail like parts wiil be grouped together. 

Generai Notes: 

1. Information on contacting Microsemi Divisions can be obtained on the back cover of this cataiog 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

03902GPF 

Colorado 

16 

03902GRF 

Colorado 

17 

03902GUF 

Colorado 

18 

03904GPF 

Colorado 

19 

03904GRF 

Colorado 

20 

03904GUF 

Colorado 

21 

03906GPF 

Colorado 

22 

03906GRF 

Colorado 

23 

03906GUF 

Colorado 

24 

04006GOF 

Colorado 

25 

0401 OGOF 

Colorado 

26 

0401 2GOF 

Colorado 

27 

05001 GOF 

Colorado 

28 

05002GOF 

Colorado 

29 

05004GOF 

Colorado 

30 

05006GOF 

Colorado 

31 

05008GOF 

Colorado 

32 

05010GOF 

Colorado 

33 

05012GOF 

Colorado 

34 

05201 GOB 

Colorado 

35 

05202GOB 

Colorado 

36 

05204GOB 

Colorado 

37 

05206GOB 

Colorado 

38 

071 01 GOB 

Colorado 

39 

07102GOB 

Colorado 

40 

07104GOB 

Colorado 

41 

07106GOB 

Colorado 

42 

08001 GOB 

Colorado 

43 

08002GOB 

Colorado 

44 

08004GOB 

Colorado 

45 

08006GOB 

Colorado 

46 

1.0KE10 

Scottsdale 

47 

1.0KE100 

Scottsdale 

48 

1.0KE100A 

Scottsdale 

49 

1.0KE100C 

Scottsdale 

50 

1.0KE100CA 

Scottsdale 

51 

1.0KE10A 

Scottsdale 

52 

1.0KE10C 

Scottsdale 

53 

1.0KE10CA 

Scottsdale 

54 

1.0KE11 

Scottsdale 

55 

1.0KE110 

Scottsdale 

56 

1.0KE110A 

Scottsdale 

57 

1.0KE110C 

Scottsdale 

58 

1.0KE110CA 

Scottsdale 

59 

1.0KE11A 

Scottsdale 

60 

1.0KE11C 

Scottsdale 

61 

1.0KE11CA 

Scottsdale 

62 

1.0KE120 

Scottsdale 

2 

1.0KE120A 

Scottsdale 

3 

1.0KE120C 

Scottsdale 

4 

1.0KE120CA 

Scottsdale 

5 

1.0KE12A 


6 

1.0KE12asd 

Scottsdale 

1^^ 



7 

1.0KE12CA 1 

Scottsdale 

8 



mm 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.0KE130 

Scottsdale 

10 

1.0KE130A 

Scottsdale 

11 

1.0KE130C 

Scottsdale 

12 

1.0KE130CA 

Scottsdale 

13 

1.0KE13A 

Scottsdale 

14 

1.0KE13C 

Scottsdale 

15 

1.0KE13CA 

Scottsdale 

63 

1.0KE14 

Scottsdale 

64 

1.0KE14A 

Scottsdale 

65 

1.0KE14C 

Scottsdale 

66 

1.0KE14CA 

Scottsdale 

67 

1.0KE15 

Scottsdale 

68 

1.0KE150 

Scottsdale 

69 

1.0KE150A 

Scottsdale 

70 

1.0KE150C 

Scottsdale 

71 

1.0KE150CA 

Scottsdale 

72 

1.0KE15A 

Scottsdale 

73 

1.0KE15C 

Scottsdale 

74 

1.0KE15CA 

Scottsdale 

75 

1.0KE16 

Scottsdale 

76 

1.0KE160 

Scottsdale 

77 

1.0KE160A 

Scottsdale 

78 

1.0KE160C 

Scottsdale 

79 

1.0KE160CA 

Scottsdale 

80 

1.0KE16A 

Scottsdale 

81 

1.0KE16C 

Scottsdale 

82 

1.0KE16CA 

Scottsdale 

83 

1.0KE17 

Scottsdale 

84 

1.0KE170 

Scottsdale 

85 

1.0KE170A 

Scottsdale 

86 

1.0KE170C 

Scottsdale 

87 

1.0KE170CA 

Scottsdale 

88 

1.0KE17A 

Scottsdale 

89 

1.0KE17C 

Scottsdale 

90 

1.0KE17CA 

Scottsdale 

91 

1.0KE18 

Scottsdale 

92 

1.0KE18A 

Scottsdale 

93 

1.0KE18C 

Scottsdale 

94 

1.0KE18CA 

Scottsdale 

95 

1.0KE20 

Scottsdale 

96 

1.0KE20A 

Scottsdale 

97 

1.0KE20C 

Scottsdale 

98 

1.0KE20CA 

Scottsdale 

99 

1.0KE22 

Scottsdale 

100 

1.0KE22A 


101 

1.0KE22C 

mmm 

102 

1.0KE22CA 

Scottsdale 

■IHc 

1.0KE24 

Scottsdale 

■TiE 

1.0KE24A 



1.0KE24C 



1.0KE24CA 

Hwsfia 

■EE 

1.0KE26 

KW5HHI 

■T^ 

1.0KE26A 



1.0KE26C 


■ns 

1.0KE26CA 


■R 

1.0KE28 

Scottsdale . 

112 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.0KE28A 

Scottsdale 

113 

1.0KE28C 

Scottsdale 

114 

1.0KE28CA 

Scottsdale 

115 

1.0KE30 

Scottsdale 

116 

1.0KE30A 

Scottsdale 

117 

1.0KE30C 

Scottsdale 

118 

1.0KE30CA 

Scottsdale 

119 

1.0KE33 

Scottsdale 

120 

1.0KE33A 

Scottsdale 

121 

1.0KE33C 

Scottsdale 

122 

1.0KE33CA 

Scottsdale 

123 

1.0KE36 

Scottsdale 

124 

1.0KE36A 

Scottsdale 

125 

1.0KE36C 

Scottsdale 

126 

1.0KE36CA 

Scottsdale 

127 

1.0KE40 

Scottsdale 

128 

1.0KE40A 

Scottsdale 

129 

1.0KE40C 

Scottsdale 

130 

1.0KE40CA 

Scottsdale 

131 

1.0KE43 

Scottsdale 

132 

1.0KE43A 

Scottsdale 

133 

1.0KE43C 

Scottsdale 

134 

1.0KE43CA 

Scottsdale 

135 

1.0KE45 

Scottsdale 

136 

1.0KE45A 

Scottsdale 

137 

1.0KE45C 

Scottsdale 

138 

1.0KE45CA 

Scottsdale 

130 

1.0KE48 

Scottsdale 

140 

1.0KE48A 

1 Scottsdale 

141 

1.0KE48C 

.Scottsdale 

142 

1.0KE48CA 

_ScottsdaIe 

1 .1.43. 

1.0KE5.0 

Scottsdale 

144 

1.0KE5.0A 

Scottsdale 

145 

1.0KE5.0C 

Scottsdale 

146 

1.0KE5.0CA 

Scottsdale 

147 

1.0KE51 

Scottsdale 

148 

1.0KE51A 

Scottsdale 

149 

1.0KE51C 

Scottsdale 

150 

1.0KE51CA 

Scottsdale 

151 

1.0KE54 

Scottsdale 

152 

1.0KE54A 

Scottsdale 

153 

1.0KE54C 

Scottsdale 

154 

1.0KE54CA 

Scottsdale 

155 

1.0KE58 

Scottsdale 

156 

1.0KE58A 

Scottsdale 

157 

1.0KE58C 

Scottsdale 

158 

1.0KE58CA 

Scottsdale 

159 

1.0KE6.0 

Scottsdale 

160 

1.0KE6.0A 

Scottsdale 

161 

1.0KE6.0C 

Scottsdale 




■MR 

1.0KE6.5 

Scottsdale 

164 

1.0KE6.5A 


165 

1.0KE6.5C 


166 

1.0KE6.5CA 


167 


Scottsdale 

168 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-1 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Ucmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.0KE60A 

Scottsdale 

169 

1.0KE60C 

Scottsdale 

170 

1.0KE60CA 

Scottsdale 

171 

1.0KE64 

Scottsdale 

172 

1.0KE64A 

Scottsdale 

173 

1.0KE64C 

Scottsdale 

174 

1.0KE64CA 

Scottsdale 

BR3 

1.0KE7.0 

Scottsdale 


1.0KE7.0A 

Scottsdale 


1.0KE7.0C 

Scottsdale 


1.0KE7.0CA 

Scottsdale 

179 

1.0KE7.5 

Scottsdale 

180 

1.0KE7.5A 

Scottsdale 

181 

1.0KE7.5C 

Scottsdale 

182 

1.0KE7.5CA 

Scottsdale 

183 

1.0KE70 

Scottsdale 

184 

1.0KE70A 

Scottsdale 

185 

1.0KE70C 

Scottsdale 

186 

1.0KE70CA 

Scottsdale 

187 

1.0KE75 

Scottsdale 

188 

1.0KE75A 

Scottsdale 

189 

1.0KE75C 

Scottsdale 

190 

1.0KE75CA 

Scottsdale 

191 

1.0KE78 

Scottsdale 

192 

1.0KE78A 

Scottsdale 

193 

1.0KE78C 

Scottsdale 

194 

1.0KE78CA 

Scottsdale 

195 

1.0KE8.0 

Scottsdale 

196 

1.0KE8.0A 

Scottsdale 

197 

1.0KE8.0C 

Scottsdale 

198 

1.0kE8.0CA 

Scottsdale 

199 

1.0KE8.5 

Scottsdale 

200 

1.0KE8.5A 

Scottsdale 

201 

1.0KE8.5C 

Scottsdale 

202 

1.0KE8.5CA 

Scottsdale 

203 

1.0KE85 

Scottsdale 

204 

1.0KE85A 

Scottsdale 

205 

1.0KE85C 

Scottsdale 

206 

1.0KE85CA 

Scottsdale 

207 

1.0KE9.0 

Scottsdale 

208 

1.0KE9.0A 

Scottsdale 

209 

1.0KE9.0C 

Scottsdale 

210 

1.0KE9.0CA 

Scottsdale 

211 

1.0KE90 

Scottsdale 

212 

1.0KE90A 

Scottsdale 

213 

1.0KE90C 

Scottsdale 

214 

1.0KE90CA 

Scottsdale 

215 

1.2KE10 

Scottsdale 

216 

1.2KE100 

Scottsdale 

217 

1.2KE100A 

Scottsdale 

218 

1.2KE100C 

Scottsdale 

219 

1.2KE100CA 

Scottsdale 

220 

1.2KE10A 

Scottsdale 

221 

1.2KE10C 

Scottsdale 

222 

1.2KE10CA 

Scottsdale 

223 

1.2KE11 

Scottsdale 

224 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.2KE110 

Scottsdale 

225 

1.2KE110A 

Scottsdale 

226 

1.2KE110C 

Scottsdale 

227 

1.2KE110CA 

Scottsdale 

228 

1.2KE11A 

Scottsdale 

229 

1.2KE11C 

Scottsdale 

230 

1.2KE11CA 

Scottsdale 

231 

1.2KE12 

Scottsdale 

232 

1.2KE120 

Scottsdale 

233 

1.2KE120A 

Scottsdale 

234 

1.2KE120C 

Scottsdale 

235 

1.2KE120CA 

Scottsdale 

236 

1.2KE12A 

Scottsdale 

237 

1.2KE12C 

Scottsdale 

238 

1.2KE12CA 

Scottsdale 

239 

1.2KE13 

Scottsdale 

240 

1.2KE130 

Scottsdale 

241 

1.2KE130A 

Scottsdale 

242 

1.2KE130C 

Scottsdale 

243 

1.2KE130CA 

Scottsdale 

244 

1.2KE13A 

Scottsdale 

245 

1.2KE13C 

Scottsdale 

246 

1.2KE13CA 

Scottsdale 

247 

1.2KE14 

Scottsdale 

248 

1.2KE14A 

Scottsdale 

249 

1.2KE14C 

Scottsdale 

250 

1.2KE14CA 

Scottsdale 

251 

1.2KE15 

Scottsdale 

252 

1.2KE150 

Scottsdale 

253 

1.2KE150A 

Scottsdale 

254 

1.2KE150C 

Scottsdale 

255 

1.2KE150CA 

Scottsdale 

256 

1.2KE15A 

Scottsdale 

257 

1.2KE15C 

Scottsdale 

258 

1.2KE15CA 

Scottsdale 

259 

1.2KE16 

Scottsdale 

260 

1.2KE160 

Scottsdale 

261 

1.2KE160A 

Scottsdale 

262 

1.2KE160C 

Scottsdale 

263 

1.2KE160CA 

Scottsdale 

264 

1.2KE16A 

Scottsdale 

265 

1.2KE16C 

Scottsdale 

266 

1.2KE16CA 

Scottsdale 

267 

1.2KE17 

Scottsdale 

268 

1.2KE170 

Scottsdale 

269 

1.2KE170A 

Scottsdale 

270 

1.2KE170C 

Scottsdale 

271 

1.2KE170CA 

Scottsdale 

272 

1.2KE17A 

Scottsdale 

273 

1.2KE17C 

Scottsdale 

274 

1.2KE17CA 

Scottsdale 

275 

1.2KE18 

Scottsdale 

276 

1.2KE18A 

Scottsdale 

277 

1.2KE18C 

Scottsdale 

278 

1.2KE18CA 

Scottsdale 

279 

1.2KE20 

Scottsdale 

280 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.2KE20A 

Scottsdale 

281 

1.2KE20C 

Scottsdale 

282 

1.2KE20CA 

Scottsdale 

283 

1.2KE22 

Scottsdale 

284 

1.2KE22A 

Scottsdale 

285 

1.2KE22C 

Scottsdale 


1.2KE22CA 

Scottsdale 


1.2KE24 

Scottsdale 


1.2KE24A 

Scottsdale 

289 

1.2KE24C 



1.2KE24CA 

Scottsdale 

wsm 

1.2KE26 

Scottsdale 

wiim 

1.2KE26A 

Scottsdale 

WJuism 

1.2KE26C 

Scottsdale 


1.2KE26CA 

Scottsdale 


1.2KE28 

Scottsdale 


1.2KE28A 

Scottsdale 

KM 

1.2KE28C 

Scottsdale 

298 

1.2KE28CA 

Scottsdale 

299 

1.2KE30 

Scottsdale 

300 

1.2KE30A 

Scottsdale 

301 

1.2KE30C 

Scottsdale 

302 

1.2KE30CA 

Scottsdale 


1.2KE33 

Scottsdale 


1.2KE33A 

Scottsdale 


1.2KE33C 

Scottsdale 


1.2KE33CA 

Scottsdale 


1.2KE36 

Scottsdale 


1.2KE36A 

Scottsdale 


1.2KE36C 

Scottsdale 




■cm 

1.2KE40 

Scottsdale 

Km 

1.2KE40A 

Scottsdale 

313 

1.2KE40C 

Scottsdale 

314 

1.2KE40CA 

Scottsdale 

315 

1.2KE43 

Scottsdale 

316 

1.2KE43A 

Scottsdale 

317 

1.2KE43C 

Scottsdale 

318 

1.2KE43CA 

Scottsdale 

319 

1.2KE45 

Scottsdale 

320 

1.2KE45A 

Scottsdale 

321 

1.2KE45C 

Scottsdale 

322 

1.2KE45CA 

Scottsdale 

323 

1.2KE48 

Scottsdale 

324 

1.2KE48A 

Scottsdale 

325 

1.2KE48C 

Scottsdale 

326 

1.2KE48CA 

Scottsdale 

327 

1.2KE5.0 

Scottsdale 

328 

1.2KE5.0A 

Scottsdale 

329 

1.2KE5.0C 

Scottsdale 

330 

1.2KE5.0CA 

Scottsdale 

331 

1.2KE51 

Scottsdale 

332 

1.2KE51A 

Scottsdale 

333 

1.2KE51C 

Scottsdale 

334 

1.2KE51CA 

Scottsdale 


1.2KE54 

Scottsdale 

11^ 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.2KE9.0A 

Scottsdale 

393 

1.2KE9.0C 

Scottsdale 

394 

1.2KE9.0CA 

Scottsdale 

395 

1.2KE90 

Scottsdale 

396 

1.2KE90A 

Scottsdale 

397 

1.2KE90C 

Scottsdale 

398 

1.2KE90CA 

Scottsdale 

399 

1.4KESD10 

Scottsdale 

400 

1.4KESD100 

Scottsdale 

'wmm 

1.4KESD100A 

Scottsdale 


1.4KESD100C 

Scottsdale 

403 

1.4KESD10A 

Scottsdale 

404 

1.4KESD10C 

Scottsdale 

405 

1.4KESD11 

Scottsdale 

406 

1.4KESD110 

Scottsdale 

407 

1.4KESD110A 

Scottsdale 

408 

1.4KESD110C 

Scottsdale 

409 

1.4KESD11A 

Scottsdale 

410 

1.4KESD11C 

Scottsdale 

411 

1.4KESD12 

Scottsdale 

412 

1.4KESD120 

Scottsdale 

413 

1.4KESD120A 

Scottsdale 

414 

1.4KESD120C 

Scottsdale 

415 

1.4KESD12A 

Scottsdale 

416 

1.4KESD12C 

Scottsdale 

417 

1.4KESD13 

Scottsdale 

418 

1.4KESD130 

Scottsdale 

419 

1.4KESD130A 

Scottsdale 

420 

1.4KESD130C 

Scottsdale 

421 

1.4KESD13A 

Scottsdale 

422 

1.4KESD13C 

Scottsdale 

423 

1.4KESD14 

Scottsdale 

424 

1.4KESD14A 

Scottsdale 

425 

1.4KESD14C 

Scottsdale 


1.4KESD15 

Scottsdale 

427 

1.4KESD150 

Scottsdale 

428 

1.4KESD150A 

Scottsdale 


1.4KESD150C 

Scottsdale 


1.4KESD15A 

Scottsdale 

431 

1.4KESD15C 

Scottsdale 

432 

1.4KESD16 

Scottsdale 

433 

1.4KESD160 

Scottsdale 

434 

1.4KESD160A 

Scottsdale 

435 

1.4KESD160C 

Scottsdale 

436 

1.4KESD16A 

Scottsdale 

437 

1.4KESD16C 

Scottsdale 

438 

1.4KESD17 

Scottsdale 

439 

1.4KESD170 

Scottsdale 

440 

1.4KESD170A 

Scottsdale 

441 

1.4KESD170C 

Scottsdale 

442 

1.4KESD17A 

Scottsdale 

mm 

1.4KESD17C 

Scottsdale 

444 

1.4KESD18 

Scottsdale 


1.4KESD18A 

Scottsdale 


1.4KESD18C 

Scottsdale 

mm 

1.4KESD20 

Scottsdale 

448 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.4KESD20A 

Scottsdale 

449 

1.4KESD20C 

Scottsdale 

450 

1.4KESD22 

Scottsdale 

451 

1.4KESD22A 

Scottsdale 

452 

1.4KESD22C 

Scottsdale 

453 

1.4KESD24 

Scottsdale 

454 

1.4KESD24A 

Scottsdale 

455 

1.4KESD24C 

Scottsdale 

456 

1.4KESD26 

Scottsdale 

1 ^ 



458 

1.4KESD26C 

Scottsdale 

459 

1.4KESD28 

Scottsdale 

460 

1.4KESD28A 

Scottsdale 

461 

1.4KESD28C 

Scottsdale 

462 

1.4KESD30 

Scottsdale 

463 

1.4KESD30A 

Scottsdale 

464 

1.4KESD30C 

Scottsdale 

465 

1.4KESD33 

Scottsdale 

466 

1.4KESD33A 

Scottsdale 

467 

1.4KESD33C 

Scottsdale 

468 

1.4KESD36 

Scottsdale 

469 

1.4KESD36A 

Scottsdale 

470 

1.4KESD36C 

Scottsdale 

471 

1.4KESD40 

Scottsdale 

472 

1.4KESD40A 

Scottsdale 

473 

1.4KESD40C 

Scottsdale 

474 

1.4KESD43 

Scottsdgle 

475 

1.4KESD43A 

Scottsdale 

476 

1.4KESD43C 

Scottsdale 

477 

1.4KESD45 

Scottsdale 

.478 

1.4KESD45A 

Scottsdale 

479 

1.4KESD45C 

Scottsdale 

48Q_ 

1.4KESD48 

Scottsdale 

481 

1.4KESD48A 

Scottsdale 

482 

1.4KESD48C 

Scottsdale 

483 

1.4KESD5.0 

Scottsdale 

484 

1.4KESD5.0A 

Scottsdale 

485 

1.4KESD5.0C 

Scottsdale 

486 

1.4KESD51 

Scottsdale 

487 

1.4KESD51A 

Scottsdale 

488 

1.4KESD51C 

Scottsdale 

489 

1.4KESD54 

Scottsdale 

490 

1.4KESD54A 

Scottsdale 

491 

1.4KESD54C 

Scottsdale 

492 

1.4KESD58 

Scottsdale 

493 

1.4KESD58A 

Scottsdale 

494 

1.4KESD58C 

Scottsdale 


1.4KESD6.0 

Scottsdale 

496 

1.4KESD6.0A 

Scottsdale 

497 

1.4KESD6.0C 

Scottsdale 

498 



499 

1.4KESD6.5A 

Scottsdale 

500 

1.4KESD6.5C 

Scottsdale 

501 



502 

1.4KESD60A 

Scottsdale 

503 

1.4KESD60C 

Scottsdale 

504 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.2KE54A 

Scottsdale 

337 

1.2KE54C 

Scottsdale 

338 

1.2KE54CA 

Scottsdale 

339 

1.2KE58 

Scottsdale 

340 

1.2KE58A 

Scottsdale 

341 

1.2KE58C 

Scottsdale 

342 

1.2KE58CA 

Scottsdale 

343 

1.2KE6.0 

Scottsdale 

344 

1.2KE6.0A 

Scottsdale 

345 

1.2KE6.0C 

Scottsdale 

346 

1.2KE6.0CA 

Scottsdale 

347 

1.2KE6.5 

Scottsdale 

348 

1.2KE6.5A 

Scottsdale 

349 

1.2KE6.5C 

Scottsdale 

350 

1.2KE6.5CA 

Scottsdale 

351 

1.2KE60 

Scottsdale 

352 

1.2KE60A 

Scottsdale 

353 

1.2KE60C 

Scottsdale 

354 

1.2KE60CA 

Scottsdale 

355 

1.2KE64 

Scottsdale 

356 

1.2KE64A 

Scottsdale 

357 

1.2KE64C 

Scottsdale 

358 

1.2KE64CA 

Scottsdale 

359 

1.2KE7.0 

Scottsdale 

360 

1.2KE7.0A 

Scottsdale 

361 

1.2KE7.0C 

Scottsdale 

362 

1.2KE7.0CA 

Scottsdale 

363 

1.2KE7.5 

Scottsdale 

364 

1.2KE7.5A 

Scottsdale 

365 

1.2KE7.5C 

Scottsdale 

366 

1.2KE7.5CA 

Scottsdale 

367 

1.2KE70 

Scottsdale 

368 

1.2KE70A 

Scottsdale 

369 

1.2KE70C 

Scottsdale 

370 

1.2KE70CA 

Scottsdale 

371 

1.2KE75 

Scottsdale 

372 

1.2KE75A 

Scottsdale 

373 

1.2KE75C 

Scottsdale 

374 

1.2KE75CA 

Scottsdale 

375 

1.2KE78 

Scottsdale 

376 

1.2KE78A 

Scottsdale 

377 

1.2KE78C 

Scottsdale 

378 

1.2KE78CA 

Scottsdale 

379 

1.2KE8.0 

Scottsdale 

380 

1.2KE8.0A 

Scottsdale 

381 

1.2KE8.0C 

Scottsdale 

382 

1.2KE8.0CA 

Scottsdale 

383 

1.2KE8.5 

Scottsdale 

384 

1.2KE8.5A 

Scottsdale 

385 

1.2KE8.5C 

Scottsdale 

386 

1.2KE8.5CA 

Scottsdale 

387 

1.2KE85 

Scottsdale 

388 

1.2KE85A 

Scottsdale 

389 

1.2KE85C 

Scottsdale 

390 

1.2KE85CA 

Scottsdale 

391 

1.2KE9.0 

Scottsdale 

392 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


n/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 


1.4KESD64 

Scottsdale 


1.4KESD64A 

Scottsdale 


1.4KESD64C 

Scottsdale 

507 

1.4KESD7.0 

Scottsdale 

508 

1.4KESD7.0A 

Scottsdale 


1.4KESD7.0C 

Scottsdale 

510 

1.4KESD7.5 

Scottsdale 

511 

1.4KESD7.5A 

Scottsdale 

512 

1.4KESD7.5C 

Scottsdale 

513 

1.4KESD70 

Scottsdale 

514 

1.4KESD70A 

Scottsdale 

515 

1.4KESD70C 

Scottsdale 

516 

1.4KESD75 


517 

1.4KESD75A 

Scottsdale 

518 

1.4KESD75C 

Scottsdale 

519 

1.4KESD78 

Scottsdale 

520 

1.4KESD78A 


521 

1.4KESD78C 

Scottsdale 

522 

1.4KESD8.0 

Scottsdale 

523 

1.4KESD8.0A 

Scottsdale 

524 

1.4KESD8.0C 

Scottsdale 

525 

1.4KESD8.5 

Scottsdale 

526 

1.4KESD8.5A 

Scottsdale 

527 

1.4KESD8.5C 

Scottsdale 

528 

1.4KESD85 

Scottsdale 

529 

1.4KESD85A 

Scottsdale 

530 

1.4KESD85C 

Scottsdale 

531 

1.4KESD9.0 

Scottsdale 

532 

1.4KESD9.0A 

Scottsdale 

533 

1.4KESD9.0C 

Scottsdale 

534 

1.4KESD90 

Scottsdale 

535 

1.4KESD90A 

Scottsdale 

536 

1.4KESD90C 

Scottsdale 

537 

1.5KCD10 

Scottsdale 

538 

1.5KCD100 

Scottsdale 

539 

1.5KCD100A 

Scottsdale 

540 

1.5KCD100C 

Scottsdale 

541 

1.5KCD100CA 

Scottsdale 

542 

1.5KCD10A 

Scottsdale 

543 

1.5KCD10C 

Scottsdale 

544 

1.5KCD10CA 

Scottsdale 

545 

1.5KCD11 

Scottsdale 

546 

1.5KCD110 

Scottsdale 

547 

1.5KCD110A 

Scottsdale 

548 

1.5KCD110C 

Scottsdale 

549 

1.5KCD110CA 

Scottsdale 

550 

1.5KCD11A 

Scottsdale 

551 

1.5KCD11C 

Scottsdale 

552 

1.5KCD11CA 

Scottsdale 

553 

1.5KCD12 

Scottsdale 

554 

1.5KCD120 

1 Scottsdale 

555 

1.5KCD120A 


556 

1.5KCD120C 

Scottsdale 

557 

1.5KCD120CA 

Scottsdale 

558 

1.5KCD12A 

Scottsdale 


1.5KCD12C 

Scottsdale 

■mil 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.5KCD12CA 

Scottsdale 

561 

1.5KCD13 

Scottsdale 

562 

1.5KCD130 

Scottsdale 

563 

1.5KCD130A 


564 

1.5KCD130C 

Scottsdale 

565 

1.5KCD130CA 

Scottsdale 

566 

1.5KCD13A 

Scottsdale 

567 

1.5KCD13C 

Scottsdale 

568 

1.5KCD13CA 

Scottsdale 

569 

1.5KCD15 

Scottsdale 

570 

1.5KCD150 

Scottsdale 

571 

1.5KCD150A 

Scottsdale 

572 

1.5KCD150C 

Scottsdale 

573 

1.5KCD150CA 

Scottsdale 

574 

1.5KCD15A 

Scottsdale 

mum 

1.5KCD15C 

Scottsdale 

576 

1.5KCD15CA 

Scottsdale 

577 

1.5KCD16 

Scottsdale 

578 

1.5KCD160 I 

Scottsdale 

M3rSM 




1.5KCD160C 

Scottsdale 

581 

1.5KCD160CA 

Scottsdale 

582 

1.5KCD16A 

Scottsdale 

583 

1.5KCD16C 

Scottsdale 

584 

1.5KCD16CA 

Scottsdale 

585 

1.5KCD170 

Scottsdale 

586 

1.5KCD170A 

Scottsdale 

587 

1.5KCD170C 

Scottsdale 

588 

1.5KCD170CA 

Scottsdale 

589 

1.5KCD18 

Scottsdale 

590 

1.5KCD180 

Scottsdale 

591 

1.5KCD180A 

Scottsdale 

592 

1.5KCD180C 

Scottsdale 

593 

1.5KCD180CA 

Scottsdale 

594 

1.5KCD18A 

Scottsdale 

595 

1.5KCD18C 

Scottsdale 

596 

1.5KCD18CA 

Scottsdale 

597 

1.5KCD20 

Scottsdale 

598 

1.5KCD200 

Scottsdale 

599 

1.5KCD200A 

Scottsdale 

600 

1.5KCD200C 

Scottsdale 

601 

1.5KCD200CA 

Scottsdale 

602 

1.5KCD20A 

Scottsdale 

603 

1.5KCD20C 

Scottsdale 

604 

1.5KCD20CA 

Scottsdale 

605 

1.5KCD22 

Scottsdale 

606 

1.5KCD22A 

Scottsdale 

607 

1.5KCD22C 

Scottsdale 

608 

1.5KCD22CA 

Scottsdale 

609 

1.5KCD24 

Scottsdale 

610 

1.5KCD24A 

Scottsdale 

611 

1.5KCD24C 

Scottsdale 

612 

1.5KCD24CA 

Scottsdale 

613 

1.5KCD27 

Scottsdale 

614 

1.5KCD27A 

Scottsdale 

615 

1.5KCD27C 

Scottsdale 

616 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.5KCD27CA 

Scottsdale 

617 

1.5KCD30 

Scottsdale 

618 

1.5KCD30A 

Scottsdale 

619 

1.5KCD30C 

Scottsdale 

620 

1.5KCD30CA 

Scottsdale 

621 

1.5KCD33 

Scottsdale 


1.5KCD33A 

Scottsdale 

623 

1.5KCD33C 

Scottsdale 

624 

1.5KCD33CA 

Scottsdale 

625 

1.5KCD36 

Scottsdale 

626 

1.5KCD36A 

Scottsdale 

627 

1.5KCD36C 

Scottsdale 

628 

1.5KCD36CA 

Scottsdale 

629 

1.5KCD39 

Scottsdale 

630 

1.5KCD39A 

Scottsdale 

631 

1.5KCD39C 



1.5KCD39CA 

Scottsdale 

633 

1.5KCD43 

Scottsdale 

634 

1.5KCD43A 

Scottsdale 

635 

1.5KCD43C 

Scottsdale 

636 

1.5KCD43CA 

Scottsdale 

637 

1.5KCD47 

Scottsdale 

638 

1.5KCD47A 

Scottsdale 

639 

1.5KCD47C 

Scottsdale 

640 

1.5KCD47CA 

Scottsdale 

641 

1.5KCD51 

Scottsdale 

642 

1.5KCD51A 

Scottsdale 

643 

1.5KCD51C 

Scottsdale 

644 

1.5KCD51CA 

Scottsdale 

645 

1.5KCD56 

Scottsdale 

646 

1.5KCD56A 

Scottsdale 

647 

1.5KCD56C 

Scottsdale 

648 

1.5KCD56CA 

Scottsdale 

649 

1.5KCD6.8 

Scottsdale 

650 

1.5KCD6.8A 

Scottsdale 

651 

1.5KCD62 

Scottsdale 

652 

1.5KCD62A 

Scottsdale 

653 

1.5KCD62C 

Scottsdale 

654 

1.5KCD62CA 

Scottsdale 

655 

1.5KCD68 

Scottsdale 

656 

1.5KCD68A 

Scottsdale 

657 

1.5KCD68C 

Scottsdale 

658 

1.5KCD68CA 

Scottsdale 

659 

1.5KCD7.5 

Scottsdale 

660 

1.5KCD7.5A 

Scottsdale 

661 

1.5KCD7.5C 

Scottsdale 

662 

1.5KCD7.5CA 

Scottsdale 

663 

1.5KCD75 

Scottsdale 

664 

1.5KCD75A 

Scottsdale 

665 

1.5KCD75C 

Scottsdale 

666 

1.5KCD75CA 

Scottsdale 

667 

1.5KCD8.2 

Scottsdale 

668 

1.5KCD8.2A 

Scottsdale 


1.5KCD8.2C 

Scottsdale 

670 

1.5KCD8.2CA 

Scottsdale 

671 

1.5KCD82 

Scottsdale 

672 


Section Organization: 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-4 


http://www.microsemi.com 


















Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.5KCD82A 

Scottsdale 

673 

1.5KCD82C 

Scottsdale 

674 

1.5KCD82CA 

Scottsdale 

675 

1.5KCD9.1 

Scottsdale 

676 

1.5KCD9.1A 

Scottsdale 

677 

1.5KCD9.1C 


_678 




1.5KCD91 



1.5KCD91A 



1.5KCD91C 



1.5KCD91CA 

Scottsdale 

683 

1.5KE10 

Scottsdale 


1.5KE100 



1.5KE100A 

Scottsdale 




1^ 

1.5KE100CA 

Scottsdale 

688 

1.5KE10A 


\W^ 

1.5KE10C 

Scottsdale 

690 

1.5KE10CA 

Scottsdale 

691 

1.5KE11 

Scottsdale 


1.5KE110 

Scottsdale 



Scottsdale 

mm 

1.5KE110C 

Scottsdale 

695 

1.5KE110CA 

Scottsdale 

iMMm 

1.5KE11A 

Scottsdale 

697 

1.5KE11C 

Scottsdale 

698 

1.5KE11CA 

Scottsdale 

699 

1.5KE12 

Scottsdale 

700 

1.5KE120 

Scottsdale 

701 

1.5KE120A 

Scottsdale 

702 

1.5KE120C 

Scottsdale 

703 

1.5KE120CA 

Scottsdale 

704 

1.5KE12A 

Scottsdale 


1.5KE12C 

Scottsdale 

706 ! 

1.5KE12CA 


MISM\ 

1.5KE13 


liiila 

1.5KE130 

Scottsdale 

709 

1.5KE130A 

Scottsdale 

710 

1.5KE130C 

Scottsdale 

711 

1.5KE130CA 

Scottsdale 

712 

1.5KE13A 

Scottsdale 

713 

1.5KE13C 

Scottsdale 

714 

1.5KE13CA 

Scottsdale 

715 

1.5KE15 

Scottsdale 

716 

1.5KE150 

Scottsdale 

717 

1.5KE150A 

Scottsdale 

718 

1.5KE150C 

Scottsdale 

719 

1.5KE150CA 

Scottsdale 

720 

1.5KE15A 

Scottsdale 

721 

1.5KE15C 

Scottsdale 

722 

1.5KE15CA 

Scottsdale 

723 

1.5KE16 

Scottsdale 

724 

1.5KE160 

Scottsdale 

725 

1.5KE160A 

Scottsdale 

726 




1.5KE160CA 1 




Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.5KE16A 

Scottsdale 

729 

1.5KE16C 

Scottsdale 

730 

1.5KE16CA 

Scottsdale 

731 

1.5KE170 

Scottsdale 

732 

1.5KE170A 

Scottsdale 


1.5KE170C 

Scottsdale 

734 

1.5KE170CA 

Scottsdale 

735 

1.5KE18 

Scottsdale 

736 

'L5KE180 

.Scottsdale 

737 

m Kd M 


lilMdl 

Li^keisoc ^ 


739 



740 

1.5KE18A 


741 

1.5KE18C 

Scottsdale 

742 

1.5KE18CA 

Scottsdale 

743 

1.5KE20 

Scottsdale 

744 

1.5KE200 

Scottsdale 

745 

1.5KE200A 

Scottsdale 

746 

1.5KE200C 

Scottsdale 

747 

1.5KE200CA 

Scottsdale 

748 

1.5KE20A 

Scottsdale 

749 

1.5KE20C 

Scottsdale 

750 

1.5KE20CA 

Scottsdale 

751 

1.5KE22 

Scottsdale 

752 

1.5KE220 

Scottsdale 


1.5KE220A 

Scottsdale 

754 

1.5KE220C 

Scottsdale 

755 

1.5KE220CA 

Scottsdale 

756 

1.5KE22A 

Scottsdale 

757 

1.5KE22C 

Scottsdale 

758 

1.5KE22CA 

Scottsdale 

759 

1.5KE24 

Scottsdale 

760 

1.5KE24A 

Scottsdale 

761 

1.5KE24C 

Scottsdale 

762 

1.5KE24CA 

Scottsdale 

763 

1.5KE250 

Scottsdale 

764 

1.5KE250A 

Scottsdale 

765 

1.5KE250C 

Scottsdale 

mism 

1.5KE250CA 

Scottsdale 

767 

1.5KE27 

Scottsdale 

768 

1.5KE27A 

Scottsdale 

769 

1.5KE27C 

Scottsdale 

770 

1.5KE27CA 

Scottsdale 

771 

1.5KE30 

Scottsdale 

772 

1.5KE300 

Scottsdale 

773 

1.5KE300A 

Scottsdale 

774 

1.5KE300C 

Scottsdale 

775 

1.5KE300CA 

Scottsdale 

warn 

1.5KE30A 

Scottsdale 

777 

1.5KE30C 

Scottsdale 

msm 

1.5KE30CA 

Scottsdale 


1.5KE33 

Scottsdale 


1.5KE33A 

Scottsdale 

mnm 

1.5KE33C 

Scottsdale 

782 

1.5KE33CA 

Scottsdale 

783 



784 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1.5KE350A 

Scottsdale 

785 

1.5KE350C 

Scottsdale 

786 

1.5KE350CA 

Scottsdale 

787 

1.5KEJ6 

Scottsdale 

788 



789 

1.5KE36C 

Scottsdale 

790 

1.5KE36CA 

Scottsdale 

791 

1.5KE39 

Scottsdale 

792 

1.5KE39A 

Scottsdale 

793 

1.5KE39C 

Scottsdale 

794 

1.5KE39CA 

Scottsdale 

795 

1.5KE400 

Scottsdale 

796 

1.5KE400A 


797 

1.5KE400C 

Scottsdale 

798 

1.5KE400CA 

Scottsdale 

799 

1.5KE43 

Scottsdale 

800 

1.5KE43A 

Scottsdale 

801 

1.5KE43C 

Scottsdale 

802 

1.5KE43CA 

Scottsdale 


1.5KE47 

Scottsdale 

■Ml 

1.5KE47A 

Scottsdale 

Kllkfl 

1.5KE47C 

Scottsdale 

Kiiisa 

1.5KE47CA 


mm 

1.5KE51 

Scottsdale 

■;W;a 

1.5KE51A 

Scottsdale 

809 

1.5KE51C 

Scottsdale 

810 

1.5KE51CA 

Scottsdale 

811 

1.5KE56 

Scottsdale 

^812. 

1.5KE56A 

Scottsdale 

813 

1.5KE56C 

Scottsdale 

814 

1.5KE56CA 

Scottsdale 

815 

1.5KE6.8 

Scottsdale 

1816 

1.5KE6.8A 

Scottsdale 

wrm 

1.5KE6.8C 



1.5KE6.8CA 



1.5KE62 

jMsgai 

Ena 

1.5KE62A 

Scottsdale 

819 

1.5KE62C 

Scottsdale 

820 

1.5KE62CA 

Scottsdale 

821 

1.5KE68 

Scottsdale 

822 

1.5KE68A 

Scottsdale 

823 

1.5KE68C 

Scottsdale 

824 

1.5KE68CA 

Scottsdale 

825 

1.5KE7.5 

Scottsdale 

826 

1.5KE7.5A 

Scottsdale 

827 

1.5KE7.5C 

Scottsdale 

828 

1.5KE7.5CA 

Scottsdale 

829 

1.5KE75 

Scottsdale 

830 

1.5KE75A 

Scottsdale 

831 

1.5KE75C 

Scottsdale 

832 

1.5KE75CA 

Scottsdale 

833 

1.5KE8.2 

Scottsdale 

mm 

1.5KE8.2A 


mfsm 

1.5KE8.2C 

Scottsdale 

msm 


Scottsdale 


li5KE82 

Scottsdale 

mm 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-5 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


AKcrroem/ 


Part Number 



14KESD10A 

Scottsdale 

853 

14KESD11 

Scottsdale 

854 

14KESD110 

Scottsdale 

855 

14KESD110A 


856 

14KESD11A 

Scottsdale 

857 

14KESD12 

Scottsdale 

858 

14KESD120 

Scottsdale 

859 

14KESD120A 

Scottsdale 

860 

14KESD12A 


861 

14KESD13 

Scottsdale, 

862 



863 

14KESD130A 


864 

14KESD13A 

Scottsdale 

865 

14KESD14 

Scottsdale 

866 

14KESD14A 

Scottsdale 

867 

14KESD15 

Scottsdale 

868 

14KESD150 

Scottsdale 

869 

14KESD150A 

Scottsdale 

870 

14KESD15A 

Scottsdale 

871 

14KESD16 

Scottsdale 

872 

14KESD160 

Scottsdale 

873 

14KESD160A 

Scottsdale 

874 

14KESD16A 

Scottsdale 

875 

14KESD17 

Scottsdale 

876 

14KESD170 

Scottsdale 

877 

14KESD170A 

Scottsdale 

878 

14KESD17A 

Scottsdale 

879 

14KESD18 



14KESD18A 

Scottsdale 


14KESD20 

Scottsdale 

882 

14KESD20A 

Scottsdale 

883 

14KESD22 

Scottsdale 

884 

14KESD22A 

Scottsdale 

885 

14KESD24 

Scottsdale 

886 

14KESD24A 

Scottsdale 

887 

14KESD26 

Scottsdale 

888 

14KESD26A 

Scottsdale 

889 

14KESD28 

Scottsdale 

890 

14KESD28A 

Scottsdale 

891 

14KESD30 

Scottsdale 

mmml 

14KESD30A 


ftkidi 

14KESD33 


894 

14KESD33A 

Scottsdale 

895 

14KESD36 

Scottsdale 

896 

14KESD36A 

Scottsdale 

897 

14KESD40 



14KESD40A 


899 

14KESD43 

Scottsdale 

900 

14KESD43A 

Scottsdale 

901 

14KESD45 

Scottsdale 

902 

14KESD45A 

Scottsdale 

903 

14KESD48 

Scottsdale 

904 

14KESD48A 

Scottsdale 

905 

14KESD5.0 

Scottsdale 

906 

14KESD5.0A 

Scottsdale 

907 

14KESD51 

Scottsdale 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

14KESD51A 

Scottsdale 

909 

14KESD54 

Scottsdale 

910 

14KESD54A 


wsn 

14KESD58 

Scottsdale 

Esa 

14KESD58A 

Scottsdale 

Eva 

14KESD6.0 

Scottsdale 

Em 

14KESD6.0A 

Scottsdale 

915 

14KESD6.5 

Scottsdale 

916 

14KESD6.5A 

Scottsdale 

917 

14KESD60 

Scottsdale 

918 

14KESD60A 

Scottsdale 

919 

14KESD64 

Scottsdale 

920 

14KESD64A 

Scottsdale 

921 

14KESD7.0 

Scottsdale 

922 

14KESD7.0A 

Scottsdale 

923 

14KESD7.5 

Scottsdale 

924 

14KESD7.5A 

Scottsdale 

925 

14KESD70 

Scottsdale 

926 

14KESD70A 

Scottsdale 

927 

14KESD75 

Scottsdale 

928 

14KESD75A 

Scottsdale 

929 

14KESD78 



14KESD78A 

mmm 

Em 

14KESD8.0 

Scottsdale 

932 

14KESD8.0A 

Scottsdale 

933 

14KESD8.5 

Scottsdale 

934 

14KESD8.5A 

Scottsdale 

935 

14KESD85 

Scottsdale 

Em 

14KESD85A 

Scottsdale 

937 

14KESD9.0 

Scottsdale 

938 

14KESD9.0A 

Scottsdale 

939 

14KESD90 

Scottsdale 

940 

14KESD90A 

Scottsdale 

941 

150C100BIL 

Colorado 

942 

150C120BIL 

Colorado 

943 

150C80BIL 

Colorado 

944 

15101GOB 

Colorado 

945 

15102GOB 

Colorado 

946 

15104GOB 

Colorado 

947 

15106GOB 

Colorado 

948 

15KP100 

Scottsdale 

949 

15KP100A 

Scottsdale 

950 

15KP100C 

Scottsdale 

951 

15KP100CA 

Scottsdale 

952 

15KP110 

Scottsdale 

953 

15KP110A 

Scottsdale 

954 

15KP110C 

Scottsdale 

955 

15KP110CA 

Scottsdale 

956 

15KP120 

Scottsdale 

957 

15KP120A 

Scottsdale 

958 

15KP120C 

Scottsdale 

959 

15KP120CA 

Scottsdale 

960 

15KP130 

Scottsdale 

961 

15KP130A 

Scottsdale 

962 

15KP130C 

Scottsdale 

963 

15KP130CA 

Scottsdale 

964 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

1.5KE82A 

Scottsdale 

Em 

1.5KE82C 

Scottsdale 

840 1 

1.5KE82CA 

Scottsdale 

Em 

1.5KE9.1 

Scottsdale 

Emi 

1.5KE9.1A 

Scottsdale 

843 

1.5KE9.1C 

Scottsdale 

844 

1.5KE9.1CA 

Scottsdale 

Em 

1.5KE91 

Scottsdale 

846 1 

1.5KE91A 

Scottsdale 

Em 

1.5KE91C 

Scottsdale 

Em 

1.5KE91CA 

mmmi 

EEI 

10EZ10 

Scottsdale 

24211 

10EZ100 

Scottsdale 

24242 

10EZ11 

Scottsdale 

24212 

10EZ12 

Scottsdale 

24213 

10EZ13 

Scottsdale 

24214 

10EZ14 

Scottsdale 

24215 

10EZ15 

Scottsdale 

24216 

10EZ16 

Scottsdale 

24217 

10EZ17 

Scottsdale 


10EZ18 

Scottsdale 


10EZ19 

Scottsdale 

24220 

10EZ20 

Scottsdale 

24221 

10EZ22 

Scottsdale 

24222 

10EZ24 

Scottsdale 

24223 

10EZ25 

Scottsdale 

24224 

10EZ27 

Scottsdale 

24225 

10EZ3.9 

Scottsdale 

kgwtil 

10EZ30 

Scottsdale 

24226 

10EZ33 

Scottsdale 

24227 

10EZ36 

Scottsdale 

24228 

10EZ39 

Scottsdale 

24229 

10EZ4.3 

Scottsdale 

24202 

10EZ4.7 

Scottsdale 

24203 

10EZ43 

Scottsdale 

24230 

10EZ45 

Scottsdale 

24231 

10EZ47 

Scottsdale 

24232 

10EZ5.1 

Scottsdale 

24204 

10EZ5.6 

Scottsdale 

24205 

10EZ50 

Scottsdale 

24233 

10EZ51 

Scottsdale 


10EZ52 

Scottsdale 


10EZ56 

Scottsdale 

24236 

10EZ6.2 

Scottsdale 

24206 

10EZ6.8 


24207 

10EZ62 


iegHcVJ 

10EZ68 



10EZ7.5 

Scottsdale 

24208 

10EZ75 

Scottsdale 

24239 

10EZ8.2 

Scottsdale 

24209 

10EZ82 

Scottsdale 

24240 

10EZ9.1 

Scottsdale 

24210 

10EZ91 

Scottsdale 

24241 

14KESD10 

Scottsdale 

850 

14KESD100 

Scottsdale 

851 


EHSBSISSi 

EkMI 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPG, Inc. (581)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-6 


http://www.microsemi.com 







































Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

i 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

15KP70 

Scottsdale 

1077 

15KP70A 

Scottsdale 

1078 

15KP70C 

Scottsdale 

1079 

15KP70CA 

Scottsdale 

1080 

15KP75 

Scottsdale 

1081 

15KP75A 

Scottsdale 

1082 

15KP75C 

Scottsdale 

1083 

15KP75CA 

Scottsdale 

1084 

15KP78 

Scottsdale 

1085 

15KP78A 

Scottsdale 

1086 

15KP78C 

Scottsdale 

1087 

15KP78CA 

Scottsdale 

1088 

15KP85 

Scottsdale 

1089 

15KP85A 

Scottsdale 

1090 

15KP85C 

Scottsdale 

1091 

15KP85CA 

Scottsdale 

1092 

15KP90 

Scottsdale 

1093 

15KP90A 

Scottsdale 

1094 

15KP90C 

Scottsdale 

1095 

15KP90CA 

Scottsdale 

1096 

16F100 

PPC. Inc. 

24078 

16F120 

PPC. Inc. 

24071 

175C100B 

Colorado 

1097 

175C120B 

Colorado 

1098 

175C60B 

Colorado 

1099 

175C80B 

Colorado 

1100 

11.0.1 

1102 

1103 

.1104 

.J.1Q.5. 

1106 

1EZ110D5 

Scottsdale 

1EZ120D5 

Scottsdale 

1EZ130D5 

_Scottsdale 

1EZ140D5 

Scottsdale 

1EZ150D5 

Scottsdale 

1EZ160D5 

Scottsdale 

1EZ170D5 

Scottsdale 

1107 

1EZ180D5 

Scottsdale 

1108 

1EZ190D5 

Scottsdale 

1109 

1EZ200D5 

Scottsdale 

1110 

INI 064 

Colorado 

1111 

1N1065 

Colorado 

1112 

1N1066 

Colorado 

1113 

INI 067 

Colorado 

1114 

1N1068 

Colorado 

BREI 

1N1069 

Colorado 

snisi 

1N1124 

Colorado 


1N1125 

Colorado 

■liUI 

1N1126 

Colorado 

1119 

1N1127 

Colorado 

1120 

1N1128 

Colorado 

1121 

1N1183 

Colorado 

1122 

1N1183A 

PPC. Inc. 

24064 

1N1183A 

Colorado 

1123 

1N1184 

Colorado 

1124 

JAN1N1184 

Colorado 

6899 

JANTX1N1184 

Colorado 

8704 

JANTXV1N1184 

Colorado 

10189 

1N1184A 

PPC. Inc. 


1N1184A 

Colorado 

112 ^ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

15KP150 

Scottsdale 

965 

15KP150A 

Scottsdale 

966 

15KP150C 

Scottsdale 

967 

15KP150CA 

Scottsdale 

968 

15KP160 

Scottsdale 

969 

15KP160A 

Scottsdale 

970 

15KP160C 

Scottsdale 

971 


Scottsdale 

972 

15KP17 

Scottsdale 

973 

15KP170 

Scottsdale 

974 

15KP170A 

Scottsdale 

975 

15KP170C 

Scottsdale 

976 

15KP170CA 

Scottsdale 

977 

15KP17A 

Scottsdale 

978 

15KP17C 

Scottsdale 

979 

15KP17CA 

Scottsdale 

980 

15KP18 

Scottsdale 

981 

15KP180 

Scottsdale 

982 

15KP180A 

Scottsdale 


15KP180C 

Scottsdale 

984 

15KP180CA 

Scottsdale 


15KP18A 

Scottsdale 

986 

15KP18C 

Scottsdale 

987 

15KP18CA 

Scottsdale 

mm 

15KP20 

Scottsdale 

989 

15KP200 

Scottsdale 

990 

15KP200A 

Scottsdale 

991 

15KP200C 

Scottsdale 

992 

15KP200CA 

Scottsdale 

993 

15KP20A 

Scottsdale 

994 

15KP20C 

Scottsdale 

995 

15KP20CA 

Scottsdale 

996 

15KP22 

Scottsdale 

997 

15KP220 

Scottsdale 

998 

15KP220A 

Scottsdale 

999 

15KP220C 

Scottsdale 

1000 

15KP220CA 

Scottsdale 

1001 

15KP22A 

Scottsdale 

1002 

15KP22C 

Scottsdale 

1003 

15KP22CA 

Scottsdale 

1004 

15KP24 

Scottsdale 

1005 

15KP240 

Scottsdale 

1006 

15KP240A 

Scottsdale 

1007 

15KP240C 

Scottsdale 

1008 

15KP240CA 

Scottsdale 

1009 

15KP24A 

Scottsdale 

1010 

15KP24C 

Scottsdale 

1011 

15KP24CA 

Scottsdale 

1012 

15KP26 

Scottsdale 

1013 

15KP260 

Scottsdale 

1014 

15KP260A 

Scottsdale 

1015 

15KP260C 

Scottsdale 

1016 

15KP260CA 

Scottsdale 

1017 

15KP26A 

Scottsdale 

1018 

15KP26C 

Scottsdale 

1019 

15KP26CA 

Scottsdale 

1020 



Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

15KP28 

Scottsdale 

1021 

15KP280 

Scottsdale 

1022 

15KP280A 

Scottsdale 

1023 

15KP280C 

Scottsdale 

1024 

15KP280CA 

Scottsdale 

1025 

15KP28A 

Scottsdale 

1026 

15KP28C 

Scottsdale 

1027 

15KP28CA 

Scottsdale 

1028 

15KP30 

Scottsdale 

1029 

15KP30A 

Scottsdale 

1030 

15KP30C 

Scottsdale 

1031 

15KP30CA 

Scottsdale 

1032 

15KP33 

Scottsdale 

1033 

15KP33A 

Scottsdale 

1034 

15KP33C 

Scottsdale 

1035 

15KP33CA 

Scottsdale 

1036 

15KP36 

Scottsdale 

1037 

15KP36A 

Scottsdale 

1038 

15KP36C 

Scottsdale 

1039 

15KP36CA 

Scottsdale 

1040 

15KP40 

Scottsdale 

1041 

15KP40A 

Scottsdale 

BfS^ 

15KP40C 


Eum 

15KP40CA 

Scottsdale 

1044 

15KP43 

Scottsdale 

1045 

15KP43A 

Scottsdale 

1046 

15KP43C 

Scottsdale 

1047 

15KP43CA 

Scottsdale 

1048 

15KP45 

Scottsdale 

1049 

15KP45A 

Scottsdale 

1050 

15KP45C 

Scottsdale 

1051 

15KP45CA 

Scottsdale 

1052 

15KP48 

Scottsdale 

1053 

15KP48A 

Scottsdale 

1054 

15KP48C 

Scottsdale 

1055 

15KP48CA 

Scottsdale 

1056 

15KP51 

Scottsdale 

1057 

15KP51A 

Scottsdale 

1058 

15KP51C 

Scottsdale 

1059 

15KP51CA 

Scottsdale 

1060 

15KP54 

Scottsdale 

1061 

15KP54A 

Scottsdale 

1062 

15KP54C 

Scottsdale 

1063 

15KP54CA 

Scottsdale 

1064 

15KP58 

Scottsdale 

1065 

15KP58A 

Scottsdale 

1066 

15KP58C 

Scottsdale 

1067 

15KP58CA 

Scottsdale 

1068 

15KP60 

Scottsdale 

1069 

15KP60A 

Scottsdale 

1070 

15KP60C 

Scottsdale 

1071 

15KP60CA 

Scottsdale 

1072 

15KP64 

Scottsdale 

1073 

15KP64A 

Scottsdale 

1074 

15KP64C 

Scottsdale 

1075 

15KP64CA 

Scottsdale 

1076 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Aiphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701^933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-7 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Mfcrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1185 

Colorado 

1126 

1N1185A 

PPC. Inc. 

24062 

1N1185A 

Colorado 

1127 

1N1186 

PPC. Inc. 

24061 

1N1186 

Colorado 

1128 



6900 

JANTX1N1186 

Colorado 

■smu 

JANTXV1N1186 

Colorado 

10190 

1N1186A 

PPC. Inc. 

24060 

1N1186A 

Colorado 

1129 

1N1187 

PPC. Inc. 

24058 

1N1187 

Colorado 

1130 

1N1187A 

PPC. Inc. 

24057 

1N1187A 

Colorado 

1131 

1N1188 

PPC. Inc. 

24055 

1N1188 

Colorado 

1132 

JAN1N1188 

Colorado 

6901 

JANTX1N1188 

Colorado 

8706 

JANTXV1N1188 

Colorado 

10191 

1N1188A 

PPC. Inc. 

24054 

1N1188A 

Colorado 

1133 

1N1189 

PPC. Inc. 

24052 

1N1189 

Colorado 

1134 

1N1189A 

PPC. Inc. 

24051 

1N1189A 

Colorado 

1135 

1N1190 

PPC. Inc. 

24048 

1N1190 

Colorado 

1136 

JAN1N1190 

Colorado 

6902 

JANTX1N1190 

Colorado 

8707 

JANTXV1N1190 

Colorado 

10192 

1N1190A 

PPC. Inc. 

24047 

1N1190A 

Colorado 

1137 

1N1191 

Colorado 

1138 

1N1191A 

Colorado 

1139 

1N1192 

Colorado 

1140 

1N1192A 

Colorado 

1141 

1N1193 

Colorado 

1142 

1N1193A 

Colorado 

1143 

1N1194 

Colorado 

1144 

1N1194A 

Colorado 

1145 

1N1195 

Colorado 

1146 

1N1195A 

Colorado 

1147 

1N1196 

Colorado 

1148 

1N1196A 

Colorado 

1149 

1N1197 

Colorado 

1150 

1N1197A 

Colorado 

1151 

1N1198 

Colorado 

1152 

1N1198A 

Colorado 

1153 

1N1199 

Colorado 

1154 

1N1199A 

Colorado 

1155 

1N1199B 

Colorado 

1156 

1N1200 

Colorado 

1157 

1N1200A 

Colorado 

1158 

1N1200B 

Colorado 

1159 

1N1201 

Colorado 

1160 

1N1201A 

Colorado 

1161 


Part Number 

Microsemi 

Division 

M 

1N1201B 

Colorado 

1162 

1N1202 

Colorado 

1163 

1N1202A 

Colorado 

1164 

JAN1N1202A 

Colorado 

6903 

JANTX1N1202A 

Colorado 

8708 

JANTXV1N1202A 

Colorado 

10193 

1N1202B 

Colorado 

1165 

1N1203 

Colorado 

1166 

1N1203A 

Colorado 

1167 

1N1203B 

Colorado 

1168 

1N1204 

Colorado 

1169 

1N1204A 

Colorado 

1170 

JAN1N1204A 

Colorado 

6904 

JANTX1N1204A 

Colorado 

8709 

JANTXV1N1204A 

Colorado 

10194 

1N1204B 

PPC. Inc. 

24094 

1N1204B 

Colorado 

1171 

1N1205 

Colorado 

1172 

1N1205B 

PPC. Inc. 

24092 

1N1205B 

Colorado 

1174 

1N1206 

Colorado 

1175 

1N1206A 

Colorado 

1176 

JAN1N1206A 

Colorado 

6905 

JANTX1N1206A 

Colorado 

8710 

JANTXV1N1206A 

Colorado 

10195 

1N1206B 

PPC. Inc. 

24089 

1N1206B 

Colorado 

1177 

1N1301 

Colorado 

1178 

1N1302 

Colorado 

1179 

1N1304 

Colorado 

1180 

1N1306 

Colorado 

1181 

INI 341 

Colorado 

1182 

1N1341A 

Colorado 

1183 

1N1341B 

Colorado 

1184 

1N1342 

Colorado 

1185 

1N1342A 

Colorado 

1186 

1N1342B 

Colorado 

1187 

INI 343 

Colorado 

1188 

1N1343A 

Colorado 

1189 

1N1343B 

Colorado 

1190 

1N1344 

Colorado 

1191 

1N1344A 

Colorado 

1192 

1N1344B 

Colorado 

1193 

1N1345 

Colorado 

1194 

1N1345A 

Colorado 

1195 

1N1345B 

Colorado 

1196 

INI 346 

Colorado 

1197 

1N1346A 

Colorado 

1198 

1N1346B 

Colorado 

1199 

1N1347 

Colorado 

1200 

1N1347A 

Colorado 

1201 

1N1347B 

Colorado 

1202 

1N1348 

Colorado 

1203 

1N1348A 

Colorado 

1204 

1N1348B 

Colorado 

1205 

1N1351 

Scottsdale 

1206 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1351A 

Scottsdale 

1207 

1N1352 

Scottsdale 

1208 

INI 352 A 

Scottsdale 

1209 

1N1353 

Scottsdale 

1210 

1N1353A 

Scottsdale 

1211 

INI 354 

Scottsdale 

1212 

1N1354A 

Scottsdale 

1213 

1N1355 

Scottsdale 

1214 

1N1355A 


1215 

1N1356 

Scottsdale 

1216 

1N1356A 

Scottsdale 

1217 

1N1357 

Scottsdale 

1218 

1N1357A 

Scottsdale 

1219 

1N1358 

Scottsdale 

1220 

1N1358A 

Scottsdale 

1221 

1N1359 

Scottsdale 

1222 

1N1359A 

Scottsdale 

1223 

1N1360 

Scottsdale 

1224 

1N1360A 

Scottsdale 

1225 

1N1361 

Scottsdale 

1226 

1N1361A 

Scottsdale 

1227 

1N1362 

Scottsdale 

1228 

1N1362A 

Scottsdale 

1229 

1N1363 

Scottsdale 

1230 

1N1363A 

Scottsdale 

1231 

INI 364 

Scottsdale 

1232 

1N1364A 

Scottsdale 

1233 

1N1365 

Scottsdale 

1234 

1N1365A 

Scottsdale 

1235 

1N1366 

Scottsdale 

1236 

1N1366A 

Scottsdale 

1237 

1N1367 

Scottsdale 

1238 

1N1367A 

Scottsdale 

1239 

INI 368 

Scottsdale 

1240 

1N1368A 

Scottsdale 

1241 

INI 369 

Scottsdale 

1242 

1N1369A 

Scottsdale 

1243 

INI 370 

Scottsdale 

1244 

1N1370A 

Scottsdale 

1245 

1N1371 

Scottsdale 

1246 

1N1371A 

Scottsdale 

1247 

1N1372 

Scottsdale 

1248 

1N1372A 

Scottsdale 

1249 

INI 373 

Scottsdale 

1250 

1N1373A 

Scottsdale 

1251 

1N1374 

Scottsdale 

1252 

1N1374A 

Scottsdale 

1253 

INI 375 

Scottsdale 

1254 

1N1375A 

Scottsdale 

1255 

1N1396 

Colorado 

1256 

1N1397 

Colorado 

1257 

1N1398 

Colorado 

1258 

1N1399 

Colorado 

1259 

1N1400 

Colorado 

1260 

1N1401 

Colorado 

1261 

1N1402 

Colorado 

1262 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-8 


http://www.mlcrosemi.com 












Alphanumeric Index 


Mlcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1609A 

Scottsdale 

1319 

1N1612 

Colorado 

1320 

1N1613 

Colorado 

1321 

1N1614 

Colorado 

1322 

JAN1N1614 

Colorado 

6906 

1N1615 

Colorado 

1323 

JAN1N1615 

Colorado 

6907 

1N1616 

Colorado 

JA24_ 

JAN1N1616 

Colorado 

6908 

1N1660 

Colorado 

1325 

1N1661 

Colorado 

1326 

INI 662 

Colorado 

1327 

1N1663 

Colorado 

1328 

INI 664 

Colorado 

1329 

1N1665 

Colorado 

1330 

INI 666 

Colorado 

1331 

1N1670 

Colorado 

1332 

INI 671 

Colorado 

1333 

INI 672 

Colorado 

1334 

INI 673 

Colorado 

1335 

1N1674 

Colorado 

1336 

1N1675 

Colorado 

1337 

1N1676 

Colorado 

1338 

JAN1N1742A 

Scottsdale 

6909 

1N1803 

Scottsdale 

mimM 

1N1803A 

Scottsdale 

1340 

1N1804 

Scottsdale 

1341 

1N1804A 

Scottsdale 

1342 

1N1805 

Scottsdale 

1343 

1N1805A 

Scottsdale 

1344 

1N1806 

Scottsdale 

1345 

1N1806A 

Scottsdale 

1346 

1N1807 

Scottsdale 

1347 

1N1807A 

Scottsdale 

1348 

1N1808 

Scottsdale 

1349 

1N1808A 

Scottsdale 

1350 

INI 809 

Scottsdale 

1351 

1N1809A 

Scottsdale 

1352 

1N1810 

Scottsdale 

1353 

1N1810A 

Scottsdale 

1354 

1N1811 

Scottsdale 

1355 

1N1811A 

Scottsdale 

1356 

1N1812 

Scottsdale 

1357 

1N1812A 

Scottsdale 

1358 

1N1813 

Scottsdale 

1359 

1N1813A 

Scottsdale 

1360 

1N1814 

Scottsdale 

1361 

1N1814A 

Scottsdale 

1362 

1N1815 


1363 

1N1815A 

Scottsdale 

1364 

1N1816 

Scottsdale 

1365 

1N1816A 

Scottsdale 

1366 

1N1816C 

Scottsdale 

1367 

1N1816CA 

Scottsdale 

1368 

1N1817 

Scottsdale 

1369 

1N1817A 

Scottsdale 

1370 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1817C 

Scottsdale 

1371 

1N1817CA 

Scottsdale 

1372 

1N1818 

Scottsdale 

1373 

1N1818A 

Scottsdale 

1374 

1N1818C 

Scottsdale 

1375 

1N1818CA 

Scottsdale 

1376 

1N1819 

Scottsdale 

1377 

1N1819A 

Scottsdale 

1378 

1N1819C 

Scottsdale 

1379 

1N1819CA 

Scottsdale 

1380 

INI 820 

Scottsdale 

1381 

1N1820A 

Scottsdale 

1382 

1N1820C 

Scottsdale 

1383 

1N1820CA 

Scottsdale 

1384 

INI 821 

Scottsdale 

1385 

1N1821A 

Scottsdale 

1386 

1N1821C 

Scottsdale 

1387 

INI 821 CA 

Scottsdale 

1388 

INI 822 

Scottsdale 

1389 

1N1822A 

Scottsdale 

1390 

1N1822C 

Scottsdale 

1391 

1N1822CA 

Scottsdale 

1392 

INI 823 

Scottsdale 

1393 

1N1823A 

Scottsdale 

1394 

1N1823C 

Scottsdale 

1395 

1N1823CA 

Scottsdale 

1396 

INI 824 

Scottsdale 

1397 

1N1824A 

Scottsdale 

1398 

J399 

1N1824C 

Scottsdale 

1N1824CA 

Scottsdale 

_1400 

1401 

INI 825 

Scottsdale 

1N1825A 

Scottsdale 

1402 

1N1825C 

Scottsdale 

1403 

1N1825CA 

Scottsdale 

1404 

INI 826 

Scottsdale 

1405 

1N1826A 

Scottsdale 

1406 

1N1826C 

Scottsdale 

1407 

1N1826CA 

Scottsdale 

1408 

INI 827 

Scottsdale 

1409 

1N1827A 

Scottsdale 

1410 

1N1827C 

Scottsdale 

1411 

1N1827CA 

Scottsdale 

1412 

INI 828 

Scottsdale 

1413 

1N1828A 

Scottsdale 

1414 

1N1828C 

Scottsdale 

1415 

1N1828CA 

Scottsdale 

1416 

INI 829 

Scottsdale 

1417 

1N1829A 

Scottsdale 

1418 

1N1829C 

Scottsdale 

UlIHi 

1N1829CA 

Scottsdale 

1420 

1N1830 

Scottsdale 

1421 

1N1830A 

Scottsdale 

iBaai 

1N1830C 

Scottsdale 


1N1830CA 

Scottsdale 

KERn 

1N1831 

Scottsdale 


1N1831A 

Scottsdale 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1403 

Colorado 

1263 

1N1434 

Colorado 

1264 

1N1435 

Colorado 

1265 

1N1436 

Colorado 

1266 

1N1437 

Colorado 

1267 

1N1438 

Colorado 

1268 

1N1581 

Colorado 

1269 

1N1582 

Colorado 

1270 

INI 583 

Colorado 

1271 

1N1584 

Colorado 

1272 

1N1585 

Colorado 

1273 

1N1586 

Colorado 

1274 

INI 587 

Colorado 

1275 

1N1588 

Scottsdale 

1276 

1N1588A 

Scottsdale 

1277 

INI 589 

Scottsdale 

1278 

1N1589A 

Scottsdale 

1279 

1N1590 

Scottsdale 

1280 

1N1590A 

Scottsdale 

1281 

1N1591 

Scottsdale 

1282 

1N1591A 

Scottsdale 

1283 

1N1592 

Scottsdale 

1284 

1N1592A 

Scottsdale 

1285 

INI 593 

Scottsdale 

1286 

1N1593A 

Scottsdale 

1287 

1N1594 

Scottsdale 

1288 

1N1594A 

Scottsdale 

1289 

1N1595 

Scottsdale 

1290 

1N1595A 

Scottsdale 

1291 

INI 596 

Scottsdale 

1292 

1N1596A 

Scottsdale 

1293 

INI 597 

Scottsdale 

1294 

1N1597A 

Scottsdale 

1295 

1N1598 

Scottsdale 

1296 

1N1598A 

Scottsdale 

1297 

INI 599 

Scottsdale 

1298 

1N1599A 

Scottsdale 

1299 

1N1600 

Scottsdale 

1300 

1N1600A 

Scottsdale 

1301 

INI 601 

Scottsdale 

1302 

1N1601A 

Scottsdale 

1303 

INI 602 

Scottsdale 

1304 

1N1602A 

Scottsdale 

1305 

1N1603 

Scottsdale 

1306 

1N1603A 

Scottsdale 

1307 

1N1604 

Scottsdale 

1308 

1N1604A 

Scottsdale 

1309 

1N1605 

Scottsdale 

1310 

1N1605A 

Scottsdale 

1311 

1N1606 

Scottsdale 

1312 

1N1606A 

Scottsdale 

1313 

1N1607 

Scottsdale 

1314 

1N1607A 

Scottsdale 

1315 

INI 608 

Scottsdale 

1316 

1N1608A 

Scottsdale 

1317 

INI 609 

Scottsdale 

1318 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-9 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Afficrosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N1831C 

Scottsdale 

1427 

1N2054 

Colorado 

IE!;kl 

1N2236A 

Colorado 

1536 

1N1831CA 

Scottsdale 

1428 

1N2055 

Colorado 


1N2238 

Colorado 
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1N1832 

Scottsdale 

1429 


1N2056 

Colorado 

1485 


1N2238A 

Colorado 

■^1 

1N1832A 

Scottsdale 

1430 


1N2057 

Colorado 

1486 


1N2240 

Colorado 

1539 

1N1832C 

Scottsdale 

1431 


1N2058 

Colorado 



1N2240A 

liRrantTSM 

mm 

1N1832CA 

Scottsdale 

1432 


1N2059 

Colorado 



1N2242 


E^Si 

1N1833 

Scottsdale 

1433 


1N2060 

Colorado 



1N2242A 

Colorado 


1N1833A 

Scottsdale 

1434 


1N2061 

Colorado 

■El^ 


1 N2244 

Colorado 

KEEKI 

1N1833C 
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IE!1I 




IMEl 

1N1833CA 

Scottsdale 

1436 


1N2063 




1N2246 


1545 

1N1834 

Scottsdale 

1437 


1N2064 

Colorado 

EE^ 


1N2246A 

Colorado 

1546 

1N1834A 

Scottsdale 

1438 


1N2065 

Colorado 

KE^ 




1547 

1N1834C 

Scottsdale 

1439 


1N2066 

Colorado 

1495 


1N2248A 


isni 

1N1834CA 

Scottsdale 

1440 


1N2067 

Colorado 

1496 


1N2250 

Colorado 

E^i 

1N1835 

Scottsdale 

1441 


1N2068 

Colorado 

1497 


1N2250A 

Colorado 


1N1835A 

Scottsdale 

1442 


1N2128 

Colorado 

1498 


1N2252 

Colorado 

mm 

1N1835C 

Scottsdale 

1443 


1N2128A 

Colorado 

1499 


1N2252A 

Colorado 

1552 

1N1835CA 

Scottsdale 

1444 


1N2129 

Colorado 



1N2254 

Colorado 

1553 

1N1836 
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1N2254A 

Colorado 

1554 

1N1836A 

Scottsdale 

1446 


1N2130 

Colorado 

1502 


1N2256 

Colorado 


1N1836C 

Scottsdale 

1447 


1N2130A 

Colorado 

1503 


1N2256A 

Colorado 

1556 

1N1836CA 

Scottsdale 

1448 


1N2131 

Colorado 

1504 


1N2258 

Colorado 

1557 

1N2008 

Scottsdale 



1N2131A 

Colorado 

1505 


1N2258A 

PPC. Inc. 

24091 

1N2008A 

Scottsdale 

1450 


1N2132 

Colorado 

1506 


1N2258A 

Colorado 

1558 

1N2008C 

Scottsdale 

1451 


1N2132A 

Colorado 

1507 


1N2260 

Colorado 

1559 

1N2008CA 

Scottsdale 

1452 


1N2133 

Colorado 

1508 


1N2260A 

PPC. Inc. 

24085 

1N2009 

Scottsdale 

1453 


1N2133A 

Colorado 

1509 


1N2260A 

Colorado 

1560 

1N2009A 

Scottsdale 

1454 


1N2134 

Colorado 

1510 


1N2262 

Colorado 

1561 

1N2009C 

Scottsdale 

1455 


1N2134A 

Colorado 

1511 


1N2262A 

PPC. Inc. 

24076 

1N2009CA 

Scottsdale 

1456 


1N2135 

Colorado 

1512 


1N2262A 

Colorado 

1562 

1N2010 

Scottsdale 

1457 


1N2135A 

Colorado 

1513 


1N2264 

Colorado 

1563 

1N2010A 

Scottsdale 

1458 


1N2136 

Colorado 

1514 


1N2264A 

PPC. Inc. 

24070 

1N2010C 

Scottsdale 

1459 


1N2136A 

Colorado 

1515 


1N2264A 

Colorado 

1564 

1N2010CA 

Scottsdale 

1460 


1N2137 

Colorado 

1516 


1N2272 

Colorado 

1565 

1N2011 

Scottsdale 

1461 


1N2137A 

Colorado 

1517 


1N2273 

Colorado 

1566 

1N2011A 

Scottsdale 

1462 


1N2138 

PPC. Inc. 

24049 


1N2274 

Colorado 

1567 

1N2011C 

Scottsdale 

1463 


1N2138 

Colorado 

1518 


1N2275 

Colorado 

1568 

1N2011CA 

Scottsdale 

1464 


1N2138A 

Colorado 

1519 


1N2276 

Colorado 

1569 

1N2012 

Scottsdale 

1465 


1N2154 

Colorado 

1520 


1N2277 

Colorado 

1570 

1N2012A 

Scottsdale 

1466 


1N2155 

Colorado 

1521 


1N2278 

Colorado 

1571 

1N2012C 

Scottsdale 

1467 


1N2156 

Colorado 

1522 


1N2279 

Colorado 

1572 

1N2012CA 

Scottsdale 

1468 


1N2157 

Colorado 

1523 


1N2280 

Colorado 

1573 

1N2021 

Colorado 

1469 


1N2158 

Colorado 

1524 


1N2281 

Colorado 

1574 

1N2022 

Colorado 

1470 


1N2159 

Colorado 

1525 


1N2282 

Colorado 

1575 

1N2023 

Colorado 

1471 


1N2160 

Colorado 

1526 


1N2283 

Colorado 

1576 

1N2024 

Colorado 

1472 


1N2224A 

PPC. Inc. 

24075 


1N2284 

Colorado 

1577 

1N2025 

Colorado 

1473 


1N2226A 

PPC. Inc. 

24069 


1N2285 

Colorado 

1578 

1N2041 

Scottsdale 

1474 


1N2228 

Colorado 

1527 


1N2286 

Colorado 

1579 

1N2042 

Scottsdale 

1475 


1N2228A 

Colorado 

1528 
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Colorado 

1580 

1N2043 

Scottsdale 

1476 


1N2230 

Colorado 
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Colorado 

1581 
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Scottsdale 

1477 
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Colorado 
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1478 
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1479 
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1532 


1N2428 
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1480 


1N2234 
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1N2429 
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1585 

1N2048 
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1481 
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Colorado 
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1N2430 
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1586 

1N2049 

Scottsdale 

1482 


1N2236 



1 

1N2431 

Colorado 

1587 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-10 


http://www.microsemi.com 
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Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 

8719 

JANTXV1N2812B 

Scottsdale 

10204 

1N2813A 

Scottsdale 

1676 

1N2813B 

Scottsdale 

1677 

JAN1N2813B 

Scottsdale 

6920 

JANTX1N2813B 

Scottsdale 

8720 

JANTXV1N2813B 

Scottsdale 

10205 

1N2814A 

Scottsdale 

1678 

1N2814B 

Scottsdale 

1679 

JAN1N2814B 

Scottsdale 

6921 

JANTX1N2814B 

Scottsdale 

8721 

JANTXV1N2814B 

Scottsdale 

10206 

1N2815A 

Scottsdale 

1680 

1N2815B 

Scottsdale 

1681 

JAN1N2815B 

Scottsdale 

6922 

JANTX1N2815B 

Scottsdale 

8722 

JANTXV1N2815B 

Scottsdale 

10207 

1N2816A 

Scottsdale 

1682 

1N2816B 

Scottsdale 

1683 

JAN1N2816B 

Scottsdale 

6923 

JANTX1N2816B 

Scottsdale 

8723 

JANTXV1N2816B 

Scottsdale 

10208 

1N2817A 

Scottsdale 

1684 

1N2817B 

Scottsdale 

1685 

JAN1N2817B 

Scottsdale 

6924 

JANTX1N2817B 

Scottsdale 

8724 

JANTXV1N2817B 

Scottsdale 

10209 

1N2818A 

Scottsdale 

1686 

1N2818B 

Scottsdale 

1687 

JAN1N2818B 

Scottsdale 

6925 

JANTX1N2818B 

Scottsdale 

8725 

JANTXV1N2818B 

Scottsdale 

10210 

1N2819A 

Scottsdale 

1688 

1N2819B 

Scottsdale 

1689 

JAN1N2819B 

Scottsdale 

6926 

JANTX1N2819B 

Scottsdale 

8726 

JANTXV1N2819B 

Scottsdale 

10211 

1N2820A 

Scottsdale 

1690 

1N2820B 

Scottsdale 

1691 

JAN1N2820B 

Scottsdale 

6927 

JANTX1N2820B 

Scottsdale 

8727 

JANTXV1N2820B 

Scottsdale 

10212 

1N2821A 

Scottsdale 

1692 

1N2821B 

Scottsdale 

1693 

JAN1N2821B 

Scottsdale 

6928 

JANTX1N2821B 

Scottsdale 

8728 

JANTXV1N2821B 

Scottsdale 

10213 

1N2822A 

Scottsdale 

1694 

1N2822B 

Scottsdale 
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JAN1N2822B 

Scottsdale 
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Scottsdale 

8729 

JANTXV1N2822B 

Scottsdale 

10214 

1N2823A 
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Colorado 

1643 

1N2784 

Colorado 

1644 

1N2785 

Colorado 

1645 

1N2786 

Colorado 

1646 

1N2787 

Colorado 

1647 

1N2788 

Colorado 

1648 

1N2789 

Colorado 

1649 

1N2793 

Colorado 

1650 

1N2794 

Colorado 

1651 

1N2795 

Colorado 

1652 

1N2796 

Colorado 

1653 

1N2797 

Colorado 

1654 

1N2798 

Colorado 

1655 

1N2799 

Colorado 

1656 

1N2800 

Colorado 

1657 

1N2804A 

Scottsdale 

1658 

1N2804B 

Scottsdale 

1659 

JAN1N2804B 

Scottsdale 

6911 

JANTX1N2804B 

Scottsdale 

8711 

JANTXV1N2804B 

Scottsdale 

10196 

1N2805A 

Scottsdale 

1660 

1N2805B 

Scottsdale 

1661 

JAN1N2805B 

Scottsdale 

6912 

JANTX1N2805B 

Scottsdale 

8712 

JANTXV1N2805B 

Scottsdale 

10197 

1N2806A 

Scottsdale 

1662 

1N2806B 

Scottsdale 

1663 

JAN1N2806B 

Scottsdale 

6913 

JANTX1N2806B 

Scottsdale 

8713 

JANTXV1N2806B 

Scottsdale 

10198 

1N2807A 

Scottsdale 

1664 

1N2807B 

Scottsdale 

1665 

JAN1N2807B 

Scottsdale 

6914 

JANTX1N2807B 

Scottsdale 

8714 

JANTXV1N2807B 


10199 

1N2808A 

Scottsdale 


1N2808B 

Scottsdale 

1667 

JAN1N2808B 

Scottsdale 

6915 

JANTX1N2808B 

Scottsdale 

8715 

JANTXV1N2808B 

Scottsdale 

10200 

1N2809A 

Scottsdale 

1668 

1N2809B 


1669 

JAN1N2809B 


6916 

JANTX1N2809B 


8716 

JANTXV1N2809B 

Scottsdale 

10201 

1N2810A 

Scottsdale 

1670 

1N2810B 

Scottsdale 

1671 

JAN1N2810B 

Scottsdale 

6917 

JANTX1N2810B 

Scottsdale 

8717 

JANTXV1N2810B 



1N2811A 

Scottsdale 

1672 

1N2811B 

Scottsdale 

1673 

JAN1N2811B 

Scottsdale 

6918 

JANTX1N2811B 

Scottsdale 

8718 

JANTXV1N2811B 

Scottsdale 
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Scottsdale 
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1N2432 

Colorado 

1588 

1N2433 

Colorado 

1589 

1N2434 

Colorado 

1590 

1N2435 

Colorado 

1591 

1N2436 

Colorado 

1592 

1N2437 

Colorado 

1593 

1N2438 

Colorado 

1594 

1N2439 

Colorado 

1595 

1N2440 

Colorado 

1596 

1N2441 

Colorado 

1597 

1N2442 

Colorado 

1598 

1N2443 

Colorado 

1599 

1N2444 

Colorado 

1600 

1N2445 

Colorado 

1601 

1N2458 

Colorado 

1602 

1N2459 

Colorado 

1603 

1N2460 

Colorado 

1604 

1N2461 

Colorado 

1605 

1N2462 

Colorado 

1606 

1N2463 

Colorado 

1607 

1N2464 

Colorado 

1608 

1N2465 

Colorado 

1609 

1N2466 

Colorado 

1610 

1N2467 

Colorado 

1611 

1N248 

Colorado 

1612 

1N248A 

Colorado 

1613 

1N248B 

Colorado 

1614 

1N248C 

Colorado 

1615 

1N249 

Colorado 

1616 

1N2491 

Colorado 

1617 

1N2492 

Colorado 

1618 

1N2493 

Colorado 

1619 

1N2494 

Colorado 

1620 

1N2495 

Colorado 

1621 

1N2496 

Colorado 

1622 

1N2497 

Colorado 

1623 

1N2498 

Scottsdale 

1^1 

1N2498A 

Scottsdale 

ESMM 

1N2498C 

Scottsdale 

1626 

1N2498CA 

Scottsdale 

1627 

1N2499 

Scottsdale 

1628 

1N2499A 

Scottsdale 

1629 

1N2499C 

Scottsdale 

1630 

1N2499CA 

Scottsdale 

1631 

1N249A 

Colorado 

1632 

1N249B 

Colorado 

1633 

1N249C 

Colorado 

1634 

1N250 

Colorado 

1635 

1N2500 

Scottsdale 

1636 

1N2500A 

Scottsdale 

1637 

1N2500C 

Scottsdale 

1638 

1N2500CA 

Scottsdale 

1639 

1N250A 

Colorado 

1640 

1N250B 

Colorado 

1641 

1N250C 

Colorado 

1642 

JAN1N251 

Watertown 

6910 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search wiil place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-11 


http://www.microsemi.com 
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Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 

8731 
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Scottsdale 

10216 

1N2825A 

Scottsdale 
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1N2825B 

Scottsdale 
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JAN1N2825B 

Scottsdale 

6932 

JANTX1N2825B 

Scottsdale 

8732 

JANTXV1N2825B 

Scottsdale 

10217 

1N2826A 

Scottsdale 

1702 

1N2826B 

Scottsdale 

1703 

JAN1N2826B 

Scottsdale 

6933 

JANTX1N2826B 

Scottsdale 

8733 

JANTXV1N2826B 

Scottsdale 

10218 

1N2827A 

Scottsdale 

1704 

1N2827B 

Scottsdale 

1705 

JAN1N2827B 

Scottsdale 

6934 

JANTX1N2827B 

Scottsdale 

8734 

JANTXV1N2827B 

Scottsdale 

10219 

1N2828A 

Scottsdale 

1706 

1N2828B 

Scottsdale 

1707 

JAN1N2828B 

Scottsdale 

6935 

JANTX1N2828B 

Scottsdale 

8735 

JANTXV1N2828B 

Scottsdale 

10220 

1N2829A 

Scottsdale 

1708 

1N2829B 

Scottsdale 

1709 

JAN1N2829B 

Scottsdale 

6936 

JANTX1N2829B 

Scottsdale 

8736 

JANTXV1N2829B 

Scottsdale 

10221 

1N2830A 

Scottsdale 

1710 

1N2830B 

Scottsdale 

1711 

JAN1N2830B 

Scottsdale 

6937 

JANTX1N2830B 

Scottsdale 

8737 

JANTXV1N2830B 

Scottsdale 

10222 

1N2831A 

Scottsdale 

1712 

1N2831B 

Scottsdale 

1713 

JAN1N2831B 

Scottsdale 

6938 

JANTX1N2831B 

Scottsdale 

8738 

JANTXV1N2831B 

Scottsdale 

10223 

1N2832A 

Scottsdale 

1714 

1N2832B 

Scottsdale 

1715 

JAN1N2832B 

Scottsdale 

6939 

JANTX1N2832B 

Scottsdale 

8739 

JANTXV1N2832B 

Scottsdale 

10224 

1N2833A 

Scottsdale 

1716 

1N2833B 

Scottsdale 

1717 

JAN1N2833B 

Scottsdale 

6940 

JANTX1N2833B 

Scottsdale 

8740 

JANTXV1N2833B 

Scottsdale 

10225 

1N2834A 

Scottsdale 

1718 

1N2834B 

Scottsdale 

1719 

JAN1N2834B 

Scottsdale 

6941 




M 

JANTX1N2834B 

Scottsdale 

8741 

JANTXV1N2834B 

Scottsdale 

10226 

1N2835A 

Scottsdale 

1720 

1N2835B 

Scottsdale 

1721 

JAN1N2835B 

Scottsdale 

6942 

JANTX1N2835B 

Scottsdale 

8742 

JANTXV1N2835B 

Scottsdale 

10227 

1N2836A 

Scottsdale 

1722 

1N2836B 

Scottsdale 

1723 

JAN1N2836B 

Scottsdale 

6943 

JANTX1N2836B 

Scottsdale 

8743 

JANTXV1N2836B 

Scottsdale 

10228 

1N2837A 

Scottsdale 

1724 

1N2837B 

Scottsdale 

1725 

JAN1N2837B 

Scottsdale 


JANTX1N2837B 

Scottsdale 


JANTXV1N2837B 

Scottsdale 

10229 

1N2838A 

Scottsdale 

1726 

1N2838B 

Scottsdale 

1727 

JAN1N2838B 

Scottsdale 

6945 

JANTX1N2838B 

Scottsdale 
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JANTXV1N2838B 

Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 

6946 

JANTX1N2839B 

Scottsdale 

8746 

JANTXV1N2839B 

Scottsdale 

10231 

1N2840A 

Scottsdale 

1730 

1N2840B 

Scottsdale 

1731 

JAN1N2840B 

Scottsdale 


JANTX1N2840B 

Scottsdale 

8747 

JANTXV1N2840B 

Scottsdale 

10232 

1N2841A 

Scottsdale 

1732 

1N2841B 

Scottsdale 

1733 

JAN1N2841B 

Scottsdale 

6948 

JANTX1N2841B 

Scottsdale 

8748 

JANTXV1N2841B 

Scottsdale 

10233 

1N2842A 

Scottsdale 

1734 

1N2842B 

Scottsdale 
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JAN1N2842B 

Scottsdale 
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Scottsdale 
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Scottsdale 
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1N2843A 
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Scottsdale 
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JAN1N2843B 

Scottsdale 

6950 

JANTX1N2843B 

Scottsdale 
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JANTXV1N2843B 

Scottsdale 

10235 

1N2844A 

Scottsdale 

1738 

1N2844B 

Scottsdale 

1739 

JAN1N2844B 

Scottsdale 
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JANTX1N2844B 

Scottsdale 
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Scottsdale 
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JANTXV1N2845B 

Scottsdale 

10237 

1N2846A 

Scottsdale 

1742 

1N2846B 

Scottsdale 

1743 

JAN1N2846B 

Scottsdale 

6953 

JANTX1N2846B 

Scottsdale 

8753 

JANTXV1N2846B 

Scottsdale 

10238 

1N2970A 

Scottsdale 

1744 

1N2970B 

Scottsdale 

1745 

JAN1N2970B 

Scottsdale 

6954 

JANTX1N2970B 

Scottsdale 

8754 

JANTXV1N2970B 

Scottsdale 

10239 

1N2971A 

Scottsdale 

1746 

1N2971B 

Scottsdale 

1747 

JAN1N2971B 

Scottsdale 

6955 

JANTX1N2971B 

Scottsdale 

8755 

JANTXV1N2971B 

Scottsdale 

10240 

1N2972A 

Scottsdale 

1748 

1N2972B 

Scottsdale 

1749 

JAN1N2972B 

Scottsdale 

6956 

JANTX1N2972B 

Scottsdale 

8756 

JANTXV1N2972B 

Scottsdale 

10241 

1N2973A 

Scottsdale 

1750 

1N2973B 

Scottsdale 

1751 

JAN1N2973B 

Scottsdale 

6957 

JANTX1N2973B 

Scottsdale 

8757 

JANTXV1N2973B 

Scottsdale 

10242 

1N2974A 

Scottsdale 

1752 

1N2974B 

Scottsdale 

1753 

JAN1N2974B 

Scottsdale 

6958 

JANTX1N2974B 

Scottsdale 

8758 

JANTXV1N2974B 

Scottsdale 

10243 

1N2975A 

Scottsdale 

1754 

1N2975B 

Scottsdale 

1755 

JAN1N2975B 

Scottsdale 

6959 

JANTX1N2975B 

Scottsdale 

8759 

JANTXV1N2975B 

Scottsdale 

10244 

1N2976A 

Scottsdale 

1756 

1N2976B 

Scottsdale 

1757 

JAN1N2976B 

Scottsdale 

6960 

JANTX1N2976B 

Scottsdale 

8760 

JANTXV1N2976B 

Scottsdale 

10245 

1N2977A 

Scottsdale 

1758 

1N2977B 

Scottsdale 

1759 

JAN1N2977B 

Scottsdale 

6961 

JANTX1N2977B 

Scottsdale 

8761 

JANTXV1N2977B 

Scottsdale 

10246 

1N2978A 

Scottsdale 

1760 

1N2978B 

Scottsdale 

1761 

JAN1N2978B 

Scottsdale 

6962 

JANTX1N2978B 

Scottsdale 

8762 

JANTXV1N2978B 

Scottsdale 

10247 

1N2979A 

Scottsdale 

1762 

1N2979B 

Scottsdale 

1763 

JAN1N2979B 

Scottsdale 

6963 

JANTX1N2979B 

Scottsdale 

8763 

JANTXV1N2979B 

Scottsdale 

10248 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-12 


http://www.microsemi.com 








Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N3002B 

Scottsdale 

6986 

JANTX1N3002B 

Scottsdale 

8786 

JANTXV1N3002B 

Scottsdale 

10271 

1810 

1N3003A 

Scottsdale 

1N3003B 

Scottsdale 

1811 

JAN1N3003B 

Scottsdale 

6987 

JANTX1N3003B 

Scottsdale 

8787 

JANTXV1N3003B 

Scottsdale 

10272 

1N3004A 

Scottsdale 

1812 

1N3004B 

Scottsdale 

1813 

JAN1N3004B 

Scottsdale 

6988 

JANTX1N3004B 

Scottsdale 

8788 

JANTXV1N3004B 

Scottsdale 

10273 

1N3005A 

Scottsdale 

1814 

1N3005B 

Scottsdale 

1815 

JAN1N3005B 

Scottsdale 

6989 

JANTX1N3005B 

Scottsdale 

8789 

JANTXV1N3005B 

Scottsdale 

10274 

1N3006A 

Scottsdale 

1816 

1N3006B 

Scottsdale 

1817 

JAN1N3006B 

Scottsdale 

6990 

JANTX1N3006B 

Scottsdale 

8790 

JANTXV1N3006B 

Scottsdale 

10275 

1N3007A 

Scottsdale 

1818 

1N3007B 

Scottsdale 

1819 

JAN1N3007B 

Scottsdale 

6991 

JANTX1N3007B 

Scottsdale 

8791 

JANTXV1N3007B 

Scottsdale 

10276 

1N3008A 

Scottsdale 

1820 

1N3008B 

Scottsdale 

1821 

JAN1N3008B 

Scottsdale 

6992 

JANTX1N3008B 

Scottsdale 

8792 

JANTXV1N3008B 

Scottsdale 

10277 

1N3009A 

Scottsdale 

1822 

1N3009B 

Scottsdale 

1823 

JAN1N3009B 

Scottsdale 

6993 

JANTX1N3009B 

Scottsdale 

8793 

JANTXV1N3009B 

Scottsdale 

10278 

1N3010A 

Scottsdale 

1824 

1N3010B 

Scottsdale 

1825 

JAN1N3010B 

Scottsdale 

6994 

JANTX1N3010B 

Scottsdale 

8794 

JANTXV1N3010B 

Scottsdale 

10279 

1N3011A 

Scottsdale 

1826 

1N3011B 

Scottsdale 

1827 

JAN1N3011B 

Scottsdale 

6995 

JANTX1N3011B 

Scottsdale 

8795 

JANTXV1N3011B 

Scottsdale 

10280 

1N3012A 

Scottsdale 

1828 

1N3012B 

Scottsdale 

1829 

JAN1N3012B 

Scottsdale 

6996 

JANTX1N3012B 

Scottsdale 

8796 

JANTXV1N3012B 

Scottsdale 

10281 

1N3013A 

Scottsdale 

1830 

1N3013B 

Scottsdale 

1831 

JAN1N3013B 

Scottsdale 

6997 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N2g91B 

Scottsdale 

1787 

JAN1N2ggiB 

Scottsdale 

6975 

JANTX1N2ggiB 

Scottsdale 

8775 

JANTXV1N2ggiB 

Scottsdale 

10260 

iN2gg2A 

Scottsdale 

1788 

iN2gg2B 

Scottsdale 

1789 

JAN1N2gg2B 

Scottsdale 

6976 

JANTX1N2992B 

Scottsdale 

8776 

JANTXV1N2gg2B 

Scottsdale 

10261 

iN2gg3A 

Scottsdale 

1790 

iN2gg3B 

Scottsdale 

1791 

JAN1N2gg3B 

Scottsdale 

6977 

JANTX1N2gg3B 

Scottsdale 

8777 

JANTXV1N2gg3B 

Scottsdale 

10262 

iN2gg4A 

Scottsdale 

1792 

iN2gg4B 

Scottsdale 

1793 

JAN1N2gg4B 

Scottsdale 

6978 

JANTX1N2gg4B 

Scottsdale 

8778 

JANTXV1N2gg4B 

Scottsdale 

10263 

iN2gg5A 

Scottsdale 

1794 

iN2gg5B 

Scottsdale 

1795 

JAN1N2gg5B 

Scottsdale 

6979 

JANTX1N2gg5B 


8779 

JANTXV1N2995B 

BBgn!ga!ii 

10264 

iN2gg6A 


1796 

iN2gg6B 

Scottsdale 

1797 

JAN1N2gg6B 

Scottsdale 

6980 

JANTX1N2gg6B 

Scottsdale 

8780 

JANTXV1N2gg6B 

Scottsdale 

10265 

iN2gg7A 

Scottsdale 

1798 

iN2gg7B 

Scottsdale 

1799 

JAN1N2997B 

Scottsdale 

6981 

JANTX1N2gg7B 

Scottsdale 

8781 

JANTXV1N2gg7B 

Scottsdale 

10266 

iN2gg8A 

Scottsdale 

1800 

iN2gg8B 

Scottsdale 

1801 

JAN1N2gg8B 

Scottsdale 

6982 

JANTX1N2gg8B 

Scottsdale 

8782 

JANTXV1N2gg8B 

Scottsdale 

10267 

iN2gggA 

Scottsdale 

1802 

iN2gggB 

Scottsdale 

1803 

jANiN2gggB 

Scottsdale 

6983 

JANTXiN2gggB 

Scottsdale 

8783 

JANTXV1N2gg9B 

Scottsdale 

10268 

1N3000A 

Scottsdale 

1804 

1N3000B 

Scottsdale 

1805 

JAN1N3000B 

Scottsdale 

6984 

JANTX1N3000B 

Scottsdale 

8784 

JANTXV1N3000B 

Scottsdale 

10269 

1N3001A 

Scottsdale 

1806 

1N3001B 

Scottsdale 

1807 

JAN1N3001B 

Scottsdale 

6985 

JANTX1N3001B 

Scottsdale 

8785 

JANTXV1N3001B 

Scottsdale 

10270 

1N3002A 

Scottsdale 

1808 

1N3002B 

Scottsdale 

1809 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N2980A 

Scottsdale 

1764 

1N2980B 

Scottsdale 

1765 

JAN1N2980B 

Scottsdale 

6964 

JANTX1N2980B 

Scottsdale 

8764 

JANTXV1N2980B 

Scottsdale 

10249 

1N2981A 

Scottsdale 

1766 

1N2981B 

Scottsdale 

1767 

JAN1N2981B 

Scottsdale 

6965 

JANTX1N2981B 

Scottsdale 

8765 

JANTXV1N2981B 

Scottsdale 

10250 

1N2982A 

Scottsdale 

1768 

1N2g82B 

Scottsdale 

1769 

JAN1N2982B 

Scottsdale 

6966 

JANTX1N2982B 

Scottsdale 

8766 

JANTXV1N2982B 

Scottsdale 

10251 

1N2983A 

Scottsdale 

1770 

1N2983B 

Scottsdale 

1771 

JAN1N2983B 

Scottsdale 

6967 

JANTX1N2983B 

Scottsdale 

8767 

JANTXV1N2983B 

Scottsdale 

10252 

1N2984A 

Scottsdale 

1772 

1N2984B 

Scottsdale 

1773 

JAN1N2984B 

Scottsdale 

6968 

JANTX1N2984B 

Scottsdale 

8768 

JANTXV1N2g84B 

Scottsdale 

10253 

1N2g85A 

Scottsdale 

1774 

1N2g85B 

Scottsdale 

1775 

JAN1N2g85B 

Scottsdale 

6969 

JANTX1N2g85B 

Scottsdale 

8769 

JANTXV1N2985B 

Scottsdale 

10254 

1N2g86A 

Scottsdale 

1776 

1N2g86B 

Scottsdale 

1777 

JAN1N2g86B 

Scottsdale 

6970 

JANTX1N2g86B 

Scottsdale 

8770 

JANTXV1N2986B 

Scottsdale 

10255 

1N2g87A 

Scottsdale 

1778 

1N2g87B 

Scottsdale 

1779 

JAN1N2g87B 

Scottsdale 

6971 

JANTX1N2g87B 

Scottsdale 

8771 

JANTXV1N2987B 

Scottsdale 

10256 

1780 

1N2g88A 

Scottsdale 

1N2g88B 

Scottsdale 

1781 

JAN1N2g88B 

Scottsdale 

6972 

JANTX1N2g88B 

Scottsdale 

8772 

JANTXV1N2g88B 

Scottsdale 

10257 

1N2g8gA 

Scottsdale 

1782 

iN2g8gB 

Scottsdale 

1783 

JAN1N2g89B 

Scottsdale 

6973 

JANTX1N2g8gB 

Scottsdale 

8773 

JANTXV1N2g8gB 

Scottsdale 

10258 

iN2ggoA 

Scottsdale 

1784 

iN2ggoB 

Scottsdale 

1785 

JAN1N2ggOB 

Scottsdale 

6974 

JANTX1N2ggOB 

Scottsdale 

8774 

JANTXV1N2ggOB 

Scottsdale 

10259 

iN2ggiA 

Scottsdale 

1786 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index Is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-13 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N3024B 

Scottsdale 

10293 

1N3025A 

Scottsdale 

1854 

1N3025B 

Scottsdale 

1855 

JAN1N3025B 

Scottsdale 

7009 

JANTX1N3025B 

Scottsdale 

8809 

JANTXV1N3025B 

Scottsdale 

10294 

1N3026A 

Scottsdale 

1856 

1N3026B 

Scottsdale 

1857 

JAN1N3026B 

Scottsdale 

7010 

JANTX1N3026B 

Scottsdale 

8810 

JANTXV1N3026B 

Scottsdale 

10295 

1N3027A 

Scottsdale 

1858 

1N3027B 

Scottsdale 

1859 

JAN1N3027B 

Scottsdale 

7011 

JANTX1N3027B 

Scottsdale 

8811 

JANTXV1N3027B 

Scottsdale 

10296 

1N3028A 

Scottsdale 

1860 

1N3028B 

Scottsdale 

1861 

JAN1N3028B 

Scottsdale 

7012 

JANTX1N3028B 

Scottsdale 

8812 

JANTXV1N3028B 

Scottsdale 

10297 

1N3029A 

Scottsdale 

1862 

1N3029B 

Scottsdale 

1863 

JAN1N3029B 

Scottsdale 

7013 

JANTX1N3029B 

Scottsdale 

8813 

JANTXV1N3029B 

Scottsdale 

10298 

1N3030A 

Scottsdale 

1864 

1N3030B 

Scottsdale 

1865 

JAN1N3030B 

Scottsdale 

7014 

JANTX1N3030B 

Scottsdale 

8814 

JANTXV1N3030B 

Scottsdale 

10299 

1N3031A 

Scottsdale 

1866 

1N3031B 

Scottsdale 

1867 

JAN1N3031B 

Scottsdale 

7015 

JANTX1N3031B 

Scottsdale 

8815 

JANTXV1N3031B 

Scottsdale 

10300 

1N3032A 

Scottsdale 

1868 

1N3032B 

Scottsdale 

1869 

JAN1N3032B 

Scottsdale 

7016 

JANTX1N3032B 

Scottsdale 

8816 

JANTXV1N3032B 

Scottsdale 

10301 

1N3033A 

Scottsdale 

1870 

1N3033B 

Scottsdale 

1871 

JAN1N3033B 

Scottsdale 

7017 

JANTX1N3033B 

Scottsdale 

8817 

JANTXV1N3033B 

Scottsdale 

10302 

1N3034A 

Scottsdale 

1872 

1N3034B 

Scottsdale 

1873 

JAN1N3034B 

Scottsdale 

7018 

JANTX1N3034B 

Scottsdale 

8818 

JANTXV1N3034B 

Scottsdale 

10303 

1N3035A 

Scottsdale 

1874 

1N3035B 

Scottsdale 

1875 

JAN1N3035B 

Scottsdale 

7019 

JANTX1N3035B 

Scottsdale 

8819 

JANTXV1N3035B 

Scottsdale 

10304 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3036A 

Scottsdale 

1876 

1N3036B 

Scottsdale 

1877 

JAN1N3036B 

Scottsdale 

7020 

JANTX1N3036B 

Scottsdale 

8820 

JANTXV1N3036B 

Scottsdale 

10305 

1N3037A 

Scottsdale 

1878 

1N3037B 

Scottsdale 

1879 

JAN1N3037B 

Scottsdale 

7021 

JANTX1N3037B 

Scottsdale 

8821 

JANTXV1N3037B 

Scottsdale 

10306 

1N3038A 

Scottsdale 

1880 

1N3038B 

Scottsdale 

1881 

JAN1N3038B 

Scottsdale 

7022 

JANTX1N3038B 

Scottsdale 

8822 

JANTXV1N3038B 

Scottsdale 

10307 

1N3039A 

Scottsdale 

1882 

1N3039B 

Scottsdale 

1883 

JAN1N3039B 

Scottsdale 

7023 

JANTX1N3039B 

Scottsdale 

8823 

JANTXV1N3039B 

Scottsdale 

10308 

1N3040A 

Scottsdale 

1884 

1N3040B 

Scottsdale 

1885 

JAN1N3040B 

Scottsdale 

7024 

JANTX1N3040B 

Scottsdale 

8824 

JANTXV1N3040B 

Scottsdale 

10309 

1N3041A 

Scottsdale 

1886 

1N3041B 

Scottsdale 

1887 

JAN1N3041B 

Scottsdale 

7025 

JANTX1N3041B 

Scottsdale 

8825 

JANTXV1N3041B 

Scottsdale 

10310 

1N3042A 

Scottsdale 

1888 

1N3042B 

Scottsdale 

1889 

JAN1N3042B 

Scottsdale 

7026 

JANTX1N3042B 

Scottsdale 

8826 

JANTXV1N3042B 

Scottsdale 

10311 

1N3043A 

Scottsdale 

1890 

1N3043B 

Scottsdale 

1891 

JAN1N3043B 

Scottsdale 

7027 

JANTX1N3043B 

Scottsdale 

8827 

JANTXV1N3043B 

Scottsdale 

10312 

1N3044A 

Scottsdale 

1892 

1N3044B 

Scottsdale 

1893 

JAN1N3044B 

Scottsdale 

7028 

JANTX1N3044B 

Scottsdale 

8828 

JANTXV1N3044B 

Scottsdale 

10313 

1N3045A 

Scottsdale 

1894 

1N3045B 

Scottsdale 

1895 

JAN1N3045B 

Scottsdale 

7029 

JANTX1N3045B 

Scottsdale 

8829 

JANTXV1N3045B 

Scottsdale 

10314 

1N3046A 

Scottsdale 

1896 

1N3046B 

Scottsdale 

1897 

JAN1N3046B 

Scottsdale 

7030 

JANTX1N3046B 

Scottsdale 

8830 

JANTXV1N3046B 

Scottsdale 

10315 

1N3047A 

Scottsdale 

1898 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N3013B 

Scottsdale 

8797 

JANTXV1N3013B 

Scottsdale 

10282 

1N3014A 

Scottsdale 

1832 

1N3014B 

Scottsdale 

1833 

JAN1N3014B 

Scottsdale 

6998 

JANTX1N3014B 

Scottsdale 

8798 

JANTXV1N3014B 

Scottsdale 

10283 

1N3015A 

Scottsdale 

1834 

1N3015B 

Scottsdale 

1835 

JAN1N3015B 

Scottsdale 

6999 

JANTX1N3015B 

Scottsdale 

8799 

JANTXV1N3015B 

Scottsdale 

10284 

1N3016A 

Scottsdale 

1836 

1N3016B 

Scottsdale 

1837 

JAN1N3016B 

Scottsdale 

7000 

JANTX1N3016B 

Scottsdale 

8800 

JANTXV1N3016B 

Scottsdale 

10285 

1N3017A 

Scottsdale 

1838 

1N3017B 

Scottsdale 

1839 

JAN1N3017B 

Scottsdale 

7001 

JANTX1N3017B 

Scottsdale 

8801 

JANTXV1N3017B 

Scottsdale 

10286 

1N3018A 

Scottsdale 

1840 

1N3018B 

Scottsdale 

1841 

JAN1N3018B 

Scottsdale 

7002 

JANTX1N3018B 

Scottsdale 

8802 

JANTXV1N3018B 

Scottsdale 

10287 

1N3019A 

Scottsdale 

1842 

1N3019B 

Scottsdale 

1843 

JAN1N3019B 

Scottsdale 

7003 

JANTX1N3019B 

Scottsdale 

8803 

JANTXV1N3019B 

Scottsdale 

10288 

1N3020A 

Scottsdale 

1844 

1N3020B 

Scottsdale 

1845 

JAN1N3020B 

Scottsdale 

7004 

JANTX1N3020B 

Scottsdale 

8804 

JANTXV1N3020B 

Scottsdale 

10289 

1N3021A 

Scottsdale 

1846 

1N3021B 

Scottsdale 

1847 

JAN1N3021B 

Scottsdale 

7005 

JANTX1N3021B 

Scottsdale 

8805 

JANTXV1N3021B 

Scottsdale 

10290 

1N3022A 

Scottsdale 

1848 

1N3022B 

Scottsdale 

1849 

JAN1N3022B 

Scottsdale 

7006 

JANTX1N3022B 

Scottsdale 

8806 

JANTXV1N3022B 

Scottsdale 

10291 

1N3023A 

Scottsdale 

1850 

1N3023B 

Scottsdale 

1851 

JAN1N3023B 

Scottsdale 

7007 

JANTX1N3023B 

Scottsdale 

8807 

JANTXV1N3023B 

Scottsdale 

10292 

1N3024A 

Scottsdale 

1852 

1N3024B 

Scottsdale 

1853 

JAN1N3024B 

Scottsdale 

7008 

JANTX1N3024B 

Scottsdale 

8808 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714) 979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3047B 

Scottsdale 

1899 

JAN1N3047B 

Scottsdale 

7031 

JANTX1N3047B 

Scottsdale 

8831 

JANTXV1N3047B 

Scottsdale 

10316 

1N3048A 

Scottsdale 

1900 

1N3048B 

Scottsdale 

1901 

JAN1N3048B 

Scottsdale 

7032 

JANTX1N3048B 

Scottsdale 

8832 

JANTXV1N3048B 

Scottsdale 

10317 

1N3049A 

Scottsdale 

1902 

1N3049B 

Scottsdale 

1903 

JAN1N3049B 

Scottsdale 

7033 

JANTX1N3049B 

Scottsdale 

8833 

JANTXV1N3049B 

Scottsdale 

10318 

1N3050A 

Scottsdale 

1904 

1N3050B 

Scottsdale 

1905 

JAN1N3050B 

Scottsdale 

7034 

JANTX1N3050B 

Scottsdale 

8834 

JANTXV1N3050B 

Scottsdale 

10319 

1N3051A 

Scottsdale 

1906 

1N3051B 

Scottsdale 

1907 

JAN1N3051B 

Scottsdale 

7035 

JANTX1N3051B 

Scottsdale 

8835 

JANTXV1N3051B 

Scottsdale 

10320 

1N3064 

Watertown 

1908 

JAN1N3064 

Watertown 

7036 

JANTX1N3064 

Watertown 

8836 

JANTXV1N3064 

Watertown 

10321 

1N3064M 

Santa Ana 

1909 

1N3069M 

Santa Ana 

1910 

1N3070 

Santa Ana 

1911 

JAN1N3070 

Santa Ana 

7037 

JANTX1N3070 

Santa Ana 

8837 

JANTXV1N3070 

Santa Ana 

10322 

1N3139 

Colorado 

1912 

1N3140 

Colorado 

1913 

1N3141 

Colorado 

1914 

1N3142 

Colorado 

1915 

1N3154 

Scottsdale 

1916 

JAN1N3154 

Scottsdale 

7038 

JANTX1N3154 

Scottsdale 

8838 

JANTXV1N3154 

Scottsdale 

10323 

JAN1N3154-1 

Scottsdale 

7039 

JANTX1N3154-1 

Scottsdale 

8839 

JANTXV1N3154-1 

Scottsdale 

10324 

1N3154A 

Scottsdale 

1917 

1N3155 

Scottsdale 

1918 

JAN1N3155 

Scottsdale 

7040 

JANTX1N3155 

Scottsdale 

8840 

JANTXV1N3155 

Scottsdale 

10325 

JAN1N3155-1 

Scottsdale 

7041 

JANTX1N3155-1 

Scottsdale 

8841 

JANTXV1N3155-1 

Scottsdale 

10326 

1N3155A 

Scottsdale 

1919 

1N3156 

Scottsdale 

1920 

JAN1N3156 

Scottsdale 

7042 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N3156 

Scottsdale 

20651 

JANTXV1N3156 

Scottsdale 

20673 

JAN1N3156-1 

Scottsdale 

7043 

JANTX1N3156-1 

Scottsdale 

20675 

JANTXV1N3156-1 

Scottsdale 

20674 

1N3156A 

Scottsdale 

1921 

1N3157 

Scottsdale 

1922 

JAN1N3157 

Scottsdale 

7044 

JANTX1N3157 

Scottsdale 

20676 

JANTXV1N3157 

Scottsdale 

20677 

JAN1N3157-1 

Scottsdale 

7045 

JANTX1N3157-1 

Scottsdale 

20679 

JANTXV1N3157-1 

Scottsdale 

20678 

1N3157A 

Scottsdale 

1923 

1N3161 

Colorado 

1924 

1N3162 

Colorado 

1925 

1N3163 

Colorado 

1926 

1N3164 

Colorado 

1927 

1N3165 

Colorado 

1928 

1N3166 

Colorado 

1929 

1N3167 

Colorado 

1930 

1N3168 

Colorado 

1931 

1N3169 

Colorado 

1932 

1N3170 

Colorado 

1933 

1N3171 

Colorado 

1934 

1N3171A 

Colorado 

1935 

1N3172 

Colorado 

1936 

1N3172A 

Colorado 

1937 

1N3173 

Colorado 

1938 

1N3173A 

Colorado 

1939 

1N3174 

Colorado 

1940 

1N3174A 

Colorado 

1941 

1N3206 

Santa Ana 

1942 

1N3207 

Santa Ana 

1943 

1N3208 

Colorado 

1944 

1N3209 

Colorado 

1945 

1N3210 

Colorado 

1946 

1N3211 

Colorado 

1947 

1N3212 

Colorado 

1948 

1N3213 

Colorado 

1949 

1N3214 

Colorado 

1950 

1N3260 

Colorado 

1951 

1N3261 

Colorado 

1952 

1N3262 

Colorado 

1953 

1N3263 

Colorado 

1954 

1N3264 

Colorado 

1955 

1N3265 

Colorado 

1956 

1N3266 

Colorado 

1957 

1N3267 

Colorado 

1958 

1N3268 

Colorado 

1959 

1N3269 

Colorado 

1960 

1N3270 

Colorado 

1961 

1N3271 

Colorado 

1962 

1N3272 

Colorado 

1963 

1N3273 

Colorado 

1964 

1N3274 

Colorado 

1965 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3288 

Colorado 

1966 

1N3288A 

Colorado 

1967 

1N3289 

Colorado 

1968 

1N3289A 

Colorado 

1969 

1N3290 

Colorado 

1970 

1N3290A 

Colorado 

1971 

1N3291 

Colorado 

1972 

1N3291A 

Colorado 

1973 

1N3292 

Colorado 

1974 

1N3292A 

Colorado 

1975 

1N3293 

Colorado 

1976 

1N3293A 

Colorado 

1977 

1N3294 

Colorado 

1978 

1N3294A 

Colorado 

1979 

1N3295 

Colorado 

1980 

1N3295A 

Colorado 

1981 

1N3296 

Colorado 

1982 

1N3296A 

Colorado 

1983 

1N3297 

Colorado 

1984 

1N3297A 

Colorado 

1985 

1N3305A 

Scottsdale 

1986 

1N3305B 

Scottsdale 

1987 

JAN1N3305B 

Scottsdale 

7046 

JANTX1N3305B 

Scottsdale 

20543 

JANTXV1N3305B 

Scottsdale 

20578 

1N3306A 

Scottsdale 

1988 

1N3306B 

Scottsdale 

1989 

JAN1N3306B 

Scottsdale 

7047 

JANTX1N3306B 

Scottsdale 

20544 

JANTXV1N3306B 

Scottsdale 

20579 

1N3307A 

Scottsdale 

1990 

1N3307B 

Scottsdale 

1991 

JAN1N3307B 

Scottsdale 

7048 

JANTX1N3307B 

Scottsdale 

20545 

JANTXV1N3307B 

Scottsdale 

20580 

1N3308A 

Scottsdale 

1992 

1N3308B 

Scottsdale 

1993 

JAN1N3308B 

Scottsdale 

7049 

JANTX1N3308B 

Scottsdale 

20546 

JANTXV1N3308B 

Scottsdale 

20581 

1N3309A 

Scottsdale 

1994 

1N3309B 

Scottsdale 

1995 

JAN1N3309B 

Scottsdale 

7050 

JANTX1N3309B 

Scottsdale 

20547 

JANTXV1N3309B 

Scottsdale 

20582 

1N3310A 

Scottsdale 

1996 

1N3310B 

Scottsdale 

1997 

JAN1N3310B 

Scottsdale 

7051 

JANTX1N3310B 

Scottsdale 

20548 

JANTXV1N3310B 

Scottsdale 

20583 

1N3311A 

Scottsdale 

1998 

1N3311B 

Scottsdale 

1999 

JAN1N3311B 

Scottsdale 

7052 

JANTX1N3311B 

Scottsdale 

20549 

JANTXV1N3311B 

Scottsdale 

20584 

1N3312A 

Scottsdale 

2000 



Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-15 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N3334B 

Scottsdale 

20572 

JANTXV1N3334B 

Scottsdale 

20607 

1N3335A 

Scottsdale 

2046 

1N3335B 

Scottsdale 

2047 

JAN1N3335B 

Scottsdale 

7076 

JANTX1N3335B 

Scottsdale 

20573 

JANTXV1N3335B 

Scottsdale 

20608 

1N3336A 

Scottsdale 

2048 

1N3336B 

Scottsdale 

2049 

JAN1N3336B 

Scottsdale 

7077 

JANTX1N3336B 

Scottsdale 

20574 

JANTXV1N3336B 

Scottsdale 

20609 

1N3337A 

Scottsdale 

2050 

1N3337B 

Scottsdale 

2051 

JAN1N3337B 

Scottsdale 

7078 

JANTX1N3337B 

Scottsdale 

20575 

JANTXV1N3337B 

Scottsdale 

20610 

1N3338A 

Scottsdale 

2052 

1N3338B 

Scottsdale 

2053 

JAN1N3338B 

Scottsdale 

7079 

JANTX1N3338B 

Scottsdale 

20576 

JANTXV1N3338B 

Scottsdale 

20611 

1N3339A 

Scottsdale 

2054 

1N3339B 

Scottsdale 

2055 

JAN1N3339B 

Scottsdale 

7080 

JANTX1N3339B 

Scottsdale 

20577 

JANTXV1N3339B 

Scottsdale 

20612 

1N3340A 

Scottsdale 

2056 

1N3340B 

Scottsdale 

2057 

JAN1N3340B 

Scottsdale 

7081 

JANTX1N3340B 

Scottsdale 

20613 

JANTXV1N3340B 

Scottsdale 

20624 

1N3341A 

Scottsdale 

2058 

1N3341B 

Scottsdale 

2059 

JAN1N3341B 

Scottsdale 

7082 

JANTX1N3341B 

Scottsdale 

20614 

JANTXV1N3341B 

Scottsdale 

20625 

1N3342A 

Scottsdale 

2060 

1N3342B 

Scottsdale 

2061 

JAN1N3342B 

Scottsdale 

7083 

JANTX1N3342B 

Scottsdale 

20615 

JANTXV1N3342B 

Scottsdale 

20626 

1N3343A 

Scottsdale 

2062 

1N3343B 

Scottsdale 

2063 

JAN1N3343B 

Scottsdale 

7084 

JANTX1N3343B 

Scottsdale 

20616 

JANTXV1N3343B 

Scottsdale 

20627 

1N3344A 

Scottsdale 

2064 

1N3344B 

Scottsdale 

2065 

JAN1N3344B 

Scottsdale 

7085 

JANTX1N3344B 

Scottsdale 

20617 

JANTXV1N3344B 

Scottsdale 

20628 

1N3345A 

Scottsdale 

2066 

1N3345B 

Scottsdale 

2067 

JAN1N3345B 

Scottsdale 

7086 

JANTX1N3345B 

Scottsdale 

20618 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N3323B 

Scottsdale 

7064 

JANTX1N3323B 

Scottsdale 

20561 

JANTXV1N3323B 

Scottsdale 

20596 

1N3324A 

Scottsdale 

2024 

1N3324B 

Scottsdale 

2025 

JAN1N3324B 

Scottsdale 

7065 

JANTX1N3324B 

Scottsdale 

20562 

JANTXV1N3324B 

Scottsdale 

20597 

1N3325A 

Scottsdale 

2026 

1N3325B 

Scottsdale 

2027 

JAN1N3325B 

Scottsdale 

7066 

JANTX1N3325B 

Scottsdale 

20563 

JANTXV1N3325B 

Scottsdale 

20598 

1N3326A 

Scottsdale 

2028 

1N3326B 

Scottsdale 

2029 

JAN1N3326B 

Scottsdale 

7067 

JANTX1N3326B 

Scottsdale 

20564 

JANTXV1N3326B 

Scottsdale 

20599 

1N3327A 

Scottsdale 

2030 

1N3327B 

Scottsdale 

2031 

JAN1N3327B 

Scottsdale 

7068 

JANTX1N3327B 

Scottsdale 

20565 

JANTXV1N3327B 

Scottsdale 

20600 

1N3328A 

Scottsdale 

2032 

1N3328B 

Scottsdale 

2033 

JAN1N3328B 

Scottsdale 

7069 

JANTX1N3328B 

Scottsdale 

20566 

JANTXV1N3328B 

Scottsdale 

20601 

1N3329A 

Scottsdale 

2034 

1N3329B 

Scottsdale 

2035 

JAN1N3329B 

Scottsdale 

7070 

JANTX1N3329B 

Scottsdale 

20567 

JANTXV1N3329B 

Scottsdale 

20602 

1N3330A 

Scottsdale 

2036 

1N3330B 

Scottsdale 

2037 

JAN1N3330B 

Scottsdale 

7071 

JANTX1N3330B 

Scottsdale 

20568 

JANTXV1N3330B 

Scottsdale 

20603 

1N3331A 

Scottsdale 

2038 

1N3331B 

Scottsdale 

2039 

JAN1N3331B 

Scottsdale 

7072 

JANTX1N3331B 

Scottsdale 

20569 

JANTXV1N3331B 

Scottsdale 

20604 

1N3332A 

Scottsdale 

2040 

1N3332B 

Scottsdale 

2041 

JAN1N3332B 

Scottsdale 

7073 

JANTX1N3332B 

Scottsdale 

20570 

JANTXV1N3332B 

Scottsdale 

20605 

1N3333A 

Scottsdale 

2042 

1N3333B 

Scottsdale 

2043 

JAN1N3333B 

Scottsdale 

7074 

JANTX1N3333B 

Scottsdale 

20571 

JANTXV1N3333B 

Scottsdale 

20606 

1N3334A 

Scottsdale 

2044 

1N3334B 

Scottsdale 

2045 

JAN1N3334B 

Scottsdale I 

7075 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3312B 

Scottsdale 

2001 

JAN1N3312B 

Scottsdale 

7053 

JANTX1N3312B 

Scottsdale 

20550 

JANTXV1N3312B 

Scottsdale 

20585 

1N3313A 

Scottsdale 

2002 

1N3313B 

Scottsdale 

2003 

JAN1N3313B 

Scottsdale 

7054 

JANTX1N3313B 

Scottsdale 

20551 

JANTXV1N3313B 

Scottsdale 

20586 

1N3314A 

Scottsdale 

2004 

1N3314B 

Scottsdale 

2005 

JAN1N3314B 

Scottsdale 

7055 

JANTX1N3314B 

Scottsdale 

20552 

JANTXV1N3314B 

Scottsdale 

20587 

1N3315A 

Scottsdale 

2006 

1N3315B 

Scottsdale 

2007 

JAN1N3315B 

Scottsdale 

7056 

JANTX1N3315B 

Scottsdale 

20553 

JANTXV1N3315B 

Scottsdale 

20588 

1N3316A 

Scottsdale 

2008 

1N3316B 

Scottsdale 

2009 

JAN1N3316B 

Scottsdale 

7057 

JANTX1N3316B 

Scottsdale 

20554 

JANTXV1N3316B 

Scottsdale 

20589 

1N3317A 

Scottsdale 

2010 

1N3317B 

Scottsdale 

2011 

JAN1N3317B 

Scottsdale 

7058 

JANTX1N3317B 

Scottsdale 

20555 

JANTXV1N3317B 

Scottsdale 

20590 

1N3318A 

Scottsdale 

2012 

1N3318B 

Scottsdale 

2013 

JAN1N3318B 

Scottsdale 

7059 

JANTX1N3318B 

Scottsdale 

20556 

JANTXV1N3318B 

Scottsdale 

20591 

1N3319A 

Scottsdale 

2014 

1N3319B 

Scottsdale 

2015 

JAN1N3319B 

Scottsdale 

7060 

JANTX1N3319B 

Scottsdale 

20557 

JANTXV1N3319B 

Scottsdale 

20592 

1N3320A 

Scottsdale 

2016 

1N3320B 

Scottsdale 

2017 

JAN1N3320B 

Scottsdale 

7061 

JANTX1N3320B 

Scottsdale 

20558 

JANTXV1N3320B 

Scottsdale 

20593 

1N3321A 

Scottsdale 

2018 

1N3321B 

Scottsdale 

2019 

JAN1N3321B 

Scottsdale 

7062 

JANTX1N3321B 

Scottsdale 

20559 

JANTXV1N3321B 

Scottsdale 

20594 

1N3322A 

Scottsdale 

2020 

1N3322B 

Scottsdale 

2021 

JAN1N3322B 

Scottsdale 

7063 

JANTX1N3322B 

Scottsdale 

20560 

JANTXV1N3322B 

Scottsdale 

20595 

1N3323A 

Scottsdale 

2022 

1N3323B 

Scottsdale 

2023 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-16 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


K/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N3612 

Santa Ana 

7096 

JANTX1N3612 

Santa Ana 

8846 

1N3613 

Santa Ana 

2152 

JAN1N3613 

Santa Ana 

7097 

JANTX1N3613 

Santa Ana 

8847 

1N3614 

Santa Ana 

2153 

JAN1N3614 

Santa Ana 

7098 

JANTX1N3614 

Santa Ana 

8848 

1N3615 

Colorado 

2154 

1N3616 

Colorado 

2155 

1N3617 

Colorado 

2156 

1N3618 

Colorado 

2157 

1N3619 

Colorado 

2158 

1N3620 

Colorado 

2159 

1N3621 

Colorado 

2160 

1N3622 

Colorado 

2161 

1N3623 

PPC. Inc. 

24082 

1N3623 

PPC. Inc. 

24090 

1N3623 

Colorado 

2162 

1N3624 

PPC. Inc. 

24077 

1N3624 

Colorado 

2163 

1N3644 

Santa Ana 

2164 

JAN1N3644 

Santa Ana 

7099 

JANTX1N3644 

Santa Ana 

8849 

1N3645 

Santa Ana 

2165 

JAN1N3645 

Santa Ana 

7100 

JANTX1N3645 

Santa Ana 

8850 

1N3646 

Santa Ana 

2166 

JAN1N3646 

Santa Ana 

7101 

JANTX1N3646 

Santa Ana 

8851 

1N3647 

Santa Ana 

2167 

JAN1N3647 

Santa Ana 

7102 

JANTX1N3647 

Santa Ana 

8852 

1N3659 

Colorado 

2168 

1N3660 

Colorado 

2169 

1N3661 

Colorado 

2170 

1N3663 

Colorado 

2171 

1N3670 

Colorado 

2172 

1N3670A 

PPC. Inc. 

24086 

1N3670A 

Colorado 

2173 

1N3671 

Colorado 

2174 

1N3671A 

PPC. Inc. 

24083 

1N3671A 

Colorado 

2175 

JAN1N3671A 

Colorado 

7103 

JANTX1N3671A 

Colorado 

8853 

JANTXV1N3671A 

Colorado 

10330 

1N3672 

Colorado 

2176 

1N3672A 

PPC. Inc. 

24079 

1N3672A 

Colorado 

2177 

1N3673 

Colorado 

2178 

1N3673A 

PPC. Inc. 

24073 

1N3673A 

Colorado 

2179 

JAN1N3673A 

Colorado 

7104 

JANTX1N3673A 

Colorado 

8854 

JANTXV1N3673A 

Colorado 

10331 

1N3735 

Colorado 

2180 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

!D 

1N3516 

Scottsdale 

2108 

1N3516A 

Scottsdale 

2109 

1N3517 

Scottsdale 

2110 

1N3517A 

Scottsdale 

2111 

1N3518 

Scottsdale 

2112 

1N3518A 

Scottsdale 

2113 

1N3519 

Scottsdale 

2114 

1N3519A 

Scottsdale 

2115 

1N3520 

Scottsdale 

2116 

1N3520A 

Scottsdale 

2117 

1N3521 

Scottsdale 

2118 

1N3521A 

Scottsdale 

2119 

1N3522 

Scottsdale 

2120 

1N3522A 

Scottsdale 

2121 

1N3523 

Scottsdale 

2122 

1N3523A 

Scottsdale 

2123 

1N3524 

Scottsdale 

2124 

1N3524A 

Scottsdale 

2125 

1N3525 

Scottsdale 

2126 

1N3525A 

Scottsdale 

2127 

1N3526 

Scottsdale 

2128 

1N3526A 

Scottsdale 

2129 

1N3527 

Scottsdale 

2130 

1N3527A 

Scottsdale 

2131 

1N3528 

Scottsdale 

2132 

1N3528A 

Scottsdale 

2133 

1N3529 

Scottsdale 

2134 

1N3529A 

Scottsdale 

2135 

1N3530 

Scottsdale 

2136 

1N3530A 

Scottsdale 

2137 

1N3531 

Scottsdale 

2138 

1N3531A 

Scottsdale 

2139 

1N3532 

Scottsdale 

2140 

1N3532A 

Scottsdale 

2141 

1N3533 

Scottsdale 

2142 

1N3533A 

Scottsdale 

2143 

1N3534 

Scottsdale 

2144 

1N3534A 

Scottsdale 

2145 

1N3595-1 

Santa Ana 

2146 

JAN1N3595-1 

Santa Ana 

7092 

JANTX1N3595.1 

Santa Ana 

8842 

JANTXV1N3595-1 

Santa Ana 

10327 

JANS1N3595-1 

Santa Ana 

8398 

1N3595US 

Santa Ana 

2147 

1N3595US-1 

Santa Ana 

2148 

JAN1N3595US-1 

Santa Ana 

7093 

JANTX1N3595US-1 

Santa Ana 

8843 

JANTXV1N3595US-1 

Santa Ana 

10328 

1N3600 

Watertown 

2149 

JAN1N3600 



JANTX1N3600 

mmmM 

8844 

JANTXV1N3600 

Watertown 

10329 

1N3611 

Santa Ana 

2150 

JAN1N3611 

Santa Ana 

7095 

JANTX1N3611 

Santa Ana 

8845 

1N3612 

Santa Ana 

2151 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N3345B 

Scottsdale 

20629 

1N3346A 

Scottsdale 

2068 

1N3346B 

Scottsdale 

2069 

JAN1N3346B 

Scottsdale 

7087 

JANTX1N3346B 

Scottsdale 

20619 

JANTXV1N3346B 

Scottsdale 

20630 

1N3347A 

Scottsdale 

2070 

1N3347B 

Scottsdale 

2071 

JAN1N3347B 

Scottsdale 

7088 

JANTX1N3347B 

Scottsdale 

20620 

JANTXV1N3347B 

Scottsdale 

20631 

1N3348A 

Scottsdale 

2072 

1N3348B 

Scottsdale 

2073 

JAN1N3348B 

Scottsdale 

7089 

JANTX1N3348B 

Scottsdale 

20621 

JANTXV1N3348B 

Scottsdale 

20632 

1N3349A 

Scottsdale 

2074 

1N3349B 

Scottsdale 

2075 

JAN1N3349B 

Scottsdale 

7090 

JANTX1N3349B 

Scottsdale 

20622 

JANTXV1N3349B 

Scottsdale 

20633 

1N3350A 

Scottsdale 

2076 

1N3350B 

Scottsdale 

2077 

JAN1N3350B 

Scottsdale 

7091 

JANTX1N3350B 

Scottsdale 

20623 

JANTXV1N3350B 

Scottsdale 

20634 

1N3477 

Scottsdale 

2078 

IN 3477 A 

Scottsdale 

2079 

1N3491 

Colorado 

2080 

1N3492 

Colorado 

2081 

1N3493 

Colorado 


1N3495 

Colorado 


1N3501 

Scottsdale 

2084 

1N3502 

Scottsdale 

2085 

1N3503 

Scottsdale 

2086 

1N3504 

Scottsdale 

2087 

1N3506 

Scottsdale 

2088 

1N3506A 

Scottsdale 

2089 

1N3507 

Scottsdale 

2090 

1N3507A 

Scottsdale 

2091 

1N3508 

Scottsdale 

2092 

1N3508A 

Scottsdale 

2093 

1N3509 

Scottsdale 

2094 

1N3509A 

Scottsdale 

2095 

1N3510 

Scottsdale 

2096 

1N3510A 

Scottsdale 

2097 

1N3511 

Scottsdale 

2098 

1N3511A 

Scottsdale 

2099 

1N3512 

Scottsdale 

2100 

1N3512A 

Scottsdale 

2101 

1N3513 

Scottsdale 

2102 

1N3513A 

Scottsdale 

KriSi 

1N3514 

Scottsdale 

2104 

1N3514A 

Scottsdale 

2105 

1N3515 

Scottsdale 

2106 

1N3515A 

Scottsdale 

2107 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-17 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 







ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 


1N3900 

Colorado 

2241 

1N3901 

Colorado 

2242 

1N3902 

Colorado 

2243 

1N3903 

Colorado 

2244 

1N3909 

Colorado 

2245 

JAN1N3909 

Colorado 

7121 

JANTX1N3909 

Colorado 

8871 

JANTXV1N3909 

Colorado 

10348 

1N3910 

Colorado 

2246 

JAN1N3910 

Colorado 

7122 

JANTX1N3910 

Colorado 

8872 

JANTXV1N3910 

Colorado 

Hi 0349 

1N3911 

Colorado 

2247 

JAN1N3911 

Colorado 

7123 

JANTX1N3911 

Colorado 

8873 

JANTXV1N3911 

Colorado 

10350 

1N3912 

Colorado 

2248 

JAN1N3912 

Colorado 

7124 

JANTX1N3912 

Colorado 

8874 

JANTXV1N3912 

Colorado 

10351 

1N3913 

Colorado 

2249 

JAN1N3913 

Colorado 

7125 

JANTX1N3913 

Colorado 

8875 

JANTXV1N3913 

Colorado 

10352 

1N3925 

PPC. Inc. 

24065 

1N3949 

Scottsdale 

2250 

1N3957 

Santa Ana 

2251 

JAN1N3957 

Santa Ana 

7126 

JANTX1N3957 

Santa Ana 

8876 

1N3984 

Scottsdale 

2252 

1N3985 

Scottsdale 

2253 

1N3986 

Scottsdale 

2254 

1N3993 

Scottsdale 

2255 

1N3993A 

Scottsdale 

2256 

JAN1N3993A 

Scottsdale 

7127 

JANTX1N3993A 

Scottsdale 

8877 

1N3994 

Scottsdale 

2257 

1N3994A 

Scottsdale 

2258 

JAN1N3994A 

Scottsdale 

7128 

JANTX1N3994A 

Scottsdale 

8878 

1N3995 

Scottsdale 

2259 

1N3995A 

Scottsdale 

2260 

JAN1N3995A 

Scottsdale 

7129 

JANTX1N3995A 

Scottsdale 

8879 

1N3996 

Scottsdale 

2261 

1N3996A 

Scottsdale 

2262 

JAN1N3996A 

Scottsdale 

7130 

JANTX1N3996A 

Scottsdale 

8880 

1N3997 

Scottsdale 

2263 

1N3997A 

Scottsdale 

2264 

JAN1N3997A 

Scottsdale 

7131 

JANTX1N3997A 

Scottsdale 

8881 

1N3998 

Scottsdale 

2265 

1N3998A 

Scottsdale 

2266 

JAN1N3998A 

Scottsdale 

7132 

JANTX1N3998A 

Scottsdale 

8882 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N3826A 

Scottsdale 

7112 

JANTX1N3826A 

Scottsdale 

8862 

JANTXV1N3826A 

Scottsdale 

10339 

1N3827 

Scottsdale 

2212 

1N3827A 

Scottsdale 

2213 

JAN1N3827A 

Scottsdale 

7113 

JANTX1N3827A 

Scottsdale 

8863 

JANTXV1N3827A 

Scottsdale 


1N3828 

Scottsdale 

2214 

1N3828A 

Scottsdale 

2215 

JAN1N3828A 

Scottsdale 

7114 

JANTX1N3828A 

Scottsdale 

8864 

JANTXV1N3828A 

Scottsdale 

10341 

1N3829 

Scottsdale 

2216 

1N3829A 

Scottsdale 

2217 

1N3830 

Scottsdale 

2218 

1N3830A 

Scottsdale 

2219 

1N3879 

Scottsdale 

2221 

1N3879 

Colorado 

2220 

1N3880 

Scottsdale 

2223 

1N3880 

Colorado 

2222 

1N3881 

Colorado 

2224 

1N3881 

Scottsdale 

2225 

1N3882 

Colorado 

2226 

1N3882 

Scottsdale 

2227 

1N3883 

Colorado 

2228 

1N3883 

Scottsdale 

2229 

1N3889 

Scottsdale 

2231 

1N3889 

Colorado 

2230 

1N3890 

Colorado 

2232 

1N3890 

Scottsdale 

2233 

JAN1N3890 

Scottsdale 

7116 

JAN1N3890 

Colorado 

7115 

JANTX1N3890 

Scottsdale 

8866 

JANTX1N3890 

Colorado 

8865 

JANTXV1N3890 

Colorado 

10342 

JANTXV1N3890 

Scottsdale 

10343 

1N3891 

Colorado 

2234 

1N3891 

Scottsdale 

2235 

JAN1N3891 

Scottsdale 

7118 

JAN1N3891 

Colorado 

7117 

JANTX1N3891 

Scottsdale 

8868 

JANTX1N3891 

Colorado 

8867 

JANTXV1N3891 

Scottsdale 

10345 

JANTXV1N3891 

Colorado 

10344 

1N3892 

Colorado 

2236 

1N3892 

Scottsdale 

2237 

1N3893 

Colorado 

2238 

1N3893 

Scottsdale 

2239 

JAN1N3893 

Colorado 

7119 

JAN1N3893 

Scottsdale 

7120 

JANTX1N3893 

Colorado 

8869 

JANTX1N3893 

Scottsdale 

8870 

JANTXV1N3893 

Colorado 

10346 

JANTXV1N3893 

Scottsdale 

10347 

1N3899 

Colorado 

2240 



Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3736 

Colorado 

2181 

1N3737 

Colorado 

2182 

1N3738 

Colorado 

2183 

1N3739 

Colorado 

2184 

1N3740 

Colorado 

2185 

1N3741 

Colorado 

2186 

1N3742 

Colorado 

2187 

1N3743 

Colorado 

2188 

1N3744 

Colorado 

2189 

1N3765 

PPC. Inc. 

24045 

1N3765 

Colorado 

2190 

1N3766 

PPC. Inc. 

24042 

1N3766 

Colorado 

2191 

JAN1N3766 

Colorado 

7105 

JANTX1N3766 

Colorado 

8855 

JANTXV1N3766 

Colorado 

10332 

1N3767 

PPC. Inc. 

24041 

1N3767 

Colorado 

2192 

1N3768 

PPC. Inc. 

24039 

1N3768 

Colorado 

2193 

JAN1N3768 

Colorado 

7106 

JANTX1N3768 

Colorado 

8856 

JANTXV1N3768 

Colorado 

10333 

1N3779 

Scottsdale 

2194 

1N3780 

Scottsdale 

2195 

1N3781 

Scottsdale 

2196 

1N3782 

Scottsdale 

2197 

1N3783 

Scottsdale 

2198 

1N3784 

Scottsdale 

2199 

1N3821 

Scottsdale 

2200 

1N3821A 

Scottsdale 

2201 

JAN1N3821A 

Scottsdale 

7107 

JANTX1N3821A 

Scottsdale 

8857 

JANTXV1N3821A 

Scottsdale 

10334 

1N3822 

Scottsdale 

2202 

1N3822A 

Scottsdale 

2203 

JAN1N3822A 

Scottsdale 

7108 

JANTX1N3822A 

Scottsdale 

8858 

JANTXV1N3822A 

Scottsdale 

10335 

1N3823 

Scottsdale 

2204 

1N3823A 

Scottsdale 

2205 

JAN1N3823A 

Scottsdale 

7109 

JANTX1N3823A 

Scottsdale 

8859 

JANTXV1N3823A 

Scottsdale 

10336 

1N3824 

Scottsdale 

2206 

1N3824A 

Scottsdale 

2207 

JAN1N3824A ^ 

Scottsdale 

7110 

JANTX1N3824A 

Scottsdale 

8860 

JANTXV1N3824A 

Scottsdale 

10337 

1N3825 

Scottsdale 

2208 

1N3825A 

Scottsdale 

2209 

JAN1N3825A 

Scottsdale 

7111 

JANTX1N3825A 

Scottsdale 

8861 

JANTXV1N3825A 

Scottsdale 

10338 

1N3826 

Scottsdale 

2210 

1N3826A 

Scottsdale 

2211 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-18 


http://www.microsemi.com 






Alphanumeric Index 


n/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N3999 

Scottsdale 

2267 

1N3999A 

Scottsdale 

2268 

JAN1N3999A 

Scottsdale 

7133 

JANTX1N3999A 

Scottsdale 

8883 

1N4000 

Scottsdale 

2269 

1N4000A 

Scottsdale 

2270 

JAN1N4000A 

Scottsdale 

7134 

JANTX1N4000A 

Scottsdale 

8884 

1N4001 

Chatsworth 

2271 

1N4001GP 

Chatsworth 

2272 

1N4002 

Chatsworth 

2273 

1N4002GP 

Chatsworth 

2274 

1N4003 

Chatsworth 

2275 

1N4003GP 

Chatsworth 

2276 

1N4004 

Chatsworth 

2277 

1N4004GP 

Chatsworth 

2278 

1N4005 

Chatsworth 

2279 

1N4005GP 

Chatsworth 

2280 

1N4006 

Chatsworth 

2281 

1N4006GP 

Chatsworth 

2282 

1N4007 

Chatsworth 

2283 

1N4007GP 

Chatsworth 

2284 

1N4010 

Scottsdale 

2285 

1N4012 

PPC. Inc. 

24087 

1N4013 

PPC. Inc. 

24084 

1N4014 

PPC. Inc. 

24080 

1N4015 

PPC. Inc. 

24074 

1N4044 

Colorado 

2286 

1N4045 

Colorado 

2287 

1N4046 

Colorado 

2288 

1N4047 

Colorado 

2289 

1N4048 

Colorado 

2290 

1N4049 

Colorado 

2291 

1N4050 

Colorado 

2292 

1N4051 

Colorado 

2293 

1N4052 

Colorado 

2294 

1N4053 

Colorado 

2295 

1N4054 

Colorado 

2296 

1N4055 

Colorado 

2297 

1N4056 

Colorado 

2298 

1N4057 

Scottsdale 

2299 

1N4057A 

Scottsdale 

2300 

1N4058 

Scottsdale 

2301 

1N4058A 

Scottsdale 

2302 

1N4059 

Scottsdale 

2303 

1N4059A 

Scottsdale 

2304 

1N4060 

Scottsdale 

2305 

1N4060A 

Scottsdale 

2306 

1N4061 

Scottsdale 

2307 

1N4061A 

Scottsdale 

2308 

1N4062 

Scottsdale 

2309 

1N4062A 

Scottsdale 

2310 

1N4063 

Scottsdale 

2311 

1N4063A 


2312 

1N4064 

Scottsdale 

2313 

1N4064A 

Scottsdale 

2314 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4065 

Scottsdale 

2315 

1N4065A 

Scottsdale 

2316 

1N4066 

Scottsdale 

2317 

1N4066A 

Scottsdale 

2318 

1N4067 

Scottsdale 

2319 

1N4067A 

Scottsdale 

2320 

1N4068 

Scottsdale 

2321 

1N4068A 

Scottsdale 

2322 

1N4069 

Scottsdale 

2323 

1N4069A 

Scottsdale 

2324 

1N4070 

Scottsdale 

2325 

1N4070A 

Scottsdale 

2326 

1N4071 

Scottsdale 

2327 

1N4071A 

Scottsdale 

2328 

1N4072 

Scottsdale 

2329 

1N4072A 

Scottsdale 

2330 

1N4073 

Scottsdale 

2331 

1N4073A 

Scottsdale 

2332 

1N4074 

Scottsdale 

2333 

1N4074A 

Scottsdale 

2334 

1N4075 


2335 

1N4075A 


2336 

1N4076 

Scottsdale 

2337 

1N4076A 

Scottsdale 

2338 

1N4077 

Scottsdale 

2339 

1N4077A 

Scottsdale 

2340 

1N4078 

Scottsdale 

2341 

1N4078A 

Scottsdale 

2342 

1N4079 

Scottsdale 

2343 

1N4079A 

Scottsdale 

2344 

1N4080 

Scottsdale 

2345 

1N4080A 

Scottsdale 

2346 

1N4081 

Scottsdale 

2347 

1N4081A 

Scottsdale 

2348 

1N4082 

Scottsdale 

2349 

1N4082A 

Scottsdale 

2350 

1N4083 

Scottsdale 

2351 

1N4083A 

Scottsdale 

2352 

1N4084 

Scottsdale 

2353 

1N4084A 

Scottsdale 

2354 

1N4085 

Scottsdale 

2355 

1N4085A 

Scottsdale 

2356 

1N4095 

Scottsdale 

2357 

1N4095 (D07) 

Scottsdale 

2358 

1N4096 

Watertown 

2359 

1N4097 

Watertown 

2360 

1N4098 

Watertown 

2361 

1N4099 

Scottsdale 

2362 

JAN1N4099 

Scottsdale 

7135 

JANTX1N4099 

Scottsdale 

8885 

JANTXV1N4099 

Scottsdale 

10353 

1N4099 (D035) 

Scottsdale 

2363 

JAN1N4099-1 

Scottsdale 

7136 

JANTX1N4099-1 

Scottsdale 

8886 

JANTXV1N4099-1 

Scottsdale 

lUKWI 

JAN1N4099UR-1 

Scottsdale 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4099UR-1 

Scottsdale 

8887 

JANTXV1N4099UR-1 

Scottsdale 

10355 

1N4100 

Scottsdale 

2364 

JAN1N4100 

Scottsdale 

7138 

JANTX1N4100 

Scottsdale 

8888 

JANTXV1N4100 

Scottsdale 

10356 

1N4100(D035) 

Scottsdale 

2365 

JAN1N4100-1 

Scottsdale 

7139 

JANTX1N4100-1 

Scottsdale 

8889 

JANTXV1N4100-1 

Scottsdale 

10357 

JAN1N4100UR-1 

Scottsdale 

7140 

JANTX1N4100UR-1 

Scottsdale 

8890 

JANTXV1N4100UR-1 

Scottsdale 

10358 

1N4101 

Scottsdale 

2366 

JAN1N4101 

Scottsdale 

7141 

JANTX1N4101 

Scottsdale 

8891 

JANTXV1N4101 

Scottsdale 

10359 

1N4101 (D035) 

Scottsdale 

2367 

JAN1N4101-1 

Scottsdale 

7142 

JANTX1N4101.1 

Scottsdale 

8892 

JANTXV1N4101-1 

Scottsdale 

10360 

JAN1N4101UR-1 

Scottsdale 

7143 

JANTX1N4101UR-1 

Scottsdale 

8893 

JANTXV1N4101UR-1 

Scottsdale 

10361 

1N4102 

Scottsdale 

2368 

JAN1N4102 

Scottsdale 

7144 

JANTX1N4102 

Scottsdale 

8894 

JANTXV1N4102 

Scottsdale 

10362 

1N4102 (D035) 

Scottsdale 

2369 

JAN1N4102-1 

Scottsdale 

7145 

JANTX1N4102-1 

Scottsdale 

8895 

JANTXV1N4102.1 

Scottsdale 

10363 

JAN1N4102UR-1 

Scottsdale 

7146 

JANTX1N4102UR-1 

Scottsdale 

8896 

JANTXV1N4102UR.1 

Scottsdale 

10364 

1N4103 

Scottsdale 

2370 

JAN1N4103 

Scottsdale 

7147 

JANTX1N4103 

Scottsdale 

8897 

JANTXV1N4103 

Scottsdale 

10365 

1N4103 (D035) 

Scottsdale 

2371 

JAN1N4103-1 

Scottsdale 

7148 

JANTX1N4103-1 

Scottsdale 

8898 

JANTXV1N4103-1 

Scottsdale 

10366 

JAN1N4103UR-1 

Scottsdale 

7149 

JANTX1N4103UR-1 

Scottsdale 

8899 

JANTXV1N4103UR-1 

Scottsdale 

10367 

1N4104 

Scottsdale 

2372 

JAN1N4104 

Scottsdale 

7150 

JANTX1N4104 

Scottsdale 

ISSIilil 

JANTXV1N4104 

Scottsdale 

BbkT^:1 

1N4104 (D035) 

Scottsdale 

HeVicI 

JAN1N4104-1 

Scottsdale 

REn 

JANTX1N4104-1 

Scottsdale 

mm 

JANTXV1N4104-1 

Scottsdale 

10369 

JAN1N4104UR-1 

Scottsdale 

7152 

JANTX1N4104UR-1 

Scottsdale 

8902 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-19 


http://www.microsemi.com 


ALPHAINDEX 







ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4115 

Scottsdale 

7183 

JANTX1N4115 

Scottsdale 

8933 

JANTXV1N4115 

Scottsdale 

10401 

1N4115(D035) 

Scottsdale 

2395 

JAN1N4115-1 

Scottsdale 

7184 

JANTX1N4115-1 

Scottsdale 

8934 

JANTXV1N4115-1 

Scottsdale 

10402 

JAN1N4115UR-1 

Scottsdale 

7185 

JANTX1N4115UR-1 

JANTXV1N4115UR-1 

Scottsdale 

Scottsdale 

8935 

10403 

1N4116 

Scottsdale 

2396 

JAN1N4116 

Scottsdale 

7186 

JANTX1N4116 

Scottsdale 

8936 

JANTXV1N4116 

Scottsdale 

10404 

1N4116(D035) 

Scottsdale 

2397 

JAN1N4116-1 

Scottsdale 

7187 

JANTX1N4116-1 

Scottsdale 

8937 

JANTXV1N4116-1 

Scottsdale 

10405 

JAN1N4116UR-1 

Scottsdale 

7188 

JANTX1N4116UR-1 

Scottsdale 

8938 

JANTXV1N4116UR-1 

Scottsdale 

10406 

1N4117 

Scottsdale 

2398 

JAN1N4117 

Scottsdale 

7189 

JANTX1N4117 

Scottsdale 

8939 

JANTXV1N4117 

Scottsdale 

10407 

1N4117(D035) 

Scottsdale 

2399 

JAN1N4117-1 

Scottsdale 

7190 

JANTX1N4117-1 

Scottsdale 

8940 

JANTXV1N4117-1 

Scottsdale 

10408 

JAN1N4117UR-1 

Scottsdale 

7191 

JANTX1N4117UR-1 

Scottsdale 

8941 

JANTXV1N4117UR-1 

Scottsdale 

10409 

1N4118 

Scottsdale 

2400 

JAN1N4118 

Scottsdale 

7192 

JANTX1N4118 

Scottsdale 

8942 

JANTXV1N4118 

Scottsdale 

10410 

1N4118(D035) 

Scottsdale 

2401 

JAN1N4118-1 

Scottsdale 

7193 

JANTX1N4118-1 

Scottsdale 

8943 

JANTXV1N4118-1 

Scottsdale 

10411 

JAN1N4118UR-1 

Scottsdale 

7194 

JANTX1N4118UR-1 

Scottsdale 

8944 

JANTXV1N4118UR-1 

Scottsdale 

10412 

1N4119 

Scottsdale 

2402 

JAN1N4119 

Scottsdale 

7195 

JANTX1N4119 

Scottsdale 

8945 

JANTXV1N4119 

Scottsdale 

10413 

1N4119(D035) 

Scottsdale 

2403 

JAN1N4119-1 

Scottsdale 

7196 

JANTX1N4119-1 

Scottsdale 

8946 

JANTXV1N4119-1 

Scottsdale 

10414 

JAN1N4119UR-1 

Scottsdale 

7197 

JANTX1N4119UR-1 

Scottsdale 

8947 

JANTXV1N4119UR-1 

Scottsdale 

10415 

1N411B 

Colorado 

2404 

1N4120 

Scottsdale 

2405 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4110 

Scottsdale 

2384 

JAN1N4110 

Scottsdale 

7168 

JANTX1N4110 

Scottsdale 

8918 

JANTXV1N4110 

Scottsdale 

10386 

1N4110(DO35) 

Scottsdale 

2385 

JAN1N4110-1 

Scottsdale 

7169 

JANTX1N4110.1 

Scottsdale 

8919 

JANTXV1 N4110-1 

Scottsdale 

10387 

JAN1N4110UR.1 

Scottsdale 

7170 

JANTX1N4110UR-1 

Scottsdale 

8920 

JANTXV1N4110UR-1 

1N4111 

Scottsdale 

Scottsdale 

10388 

2386 

JAN1N4111 

Scottsdale 

7171 

JANTX1N4111 

Scottsdale 

8921 

JANTXV1N4111 

Scottsdale 

10389 

1N4111 (D035) 

Scottsdale 

2387 

JAN1N4111-1 

Scottsdale 

7172 

JANTX1N4111-1 

Scottsdale 

8922 

JANTXV1N4111-1 

Scottsdale 

10390 

JAN1N4111UR-1 

Scottsdale 

7173 

JANTX1N4111UR-1 

Scottsdale 

8923 

JANTXV1N4111UR-1 

Scottsdale 

10391 

1N4112 

Scottsdale 

2388 

JAN1N4112 

Scottsdale 

7174 

JANTX1N4112 

Scottsdale 

8924 

JANTXV1N4112 

Scottsdale 

10392 

1N4112 (D035) 

Scottsdale 

2389 

JAN1N4112-1 

Scottsdale 

7175 

JANTX1N4112-1 

Scottsdale 

8925 

JANTXV1N4112-1 

Scottsdale 

10393 

JAN1N4112UR-1 

Scottsdale 

7176 

JANTX1N4112UR-1 

Scottsdale 

8926 

JANTXV1N4112UR-1 

Scottsdale 

10394 

1N4113 

Scottsdale 

2390 

JAN1N4113 

Scottsdale 

7177 

JANTX1N4113 

Scottsdale 

8927 

JANTXV1N4113 

Scottsdale 

10395 

1N4113 (D035) 

Scottsdale 

2391 

JAN1N4113-1 

Scottsdale 

7178 

JANTX1N4113-1 

Scottsdale 

8928 

JANTXV1 N4113-1 

Scottsdale 

10396 

JAN1N4113UR-1 

Scottsdale 

7179 

JANTX1N4113UR-1 

Scottsdale 

8929 

JANTXV1N4113UR-1 

Scottsdale 

10397 

1N4114 

Scottsdale 

2392 

JAN1N4114 

Scottsdale 

7180 

JANTX1N4114 

Scottsdale 

8930 

JANTXV1N4114 

Scottsdale 

10398 

1N4114(D035> 

Scottsdale 

2393 

JAN1N4114-1 

Scottsdale 

7181 

JANTX1N4114-1 

Scottsdale 

8931 

JANTXV1N4114-1 

Scottsdale 

10399 

JAN1N4114UR-1 

Scottsdale 

7182 

JANTX1N4114UR-1 

Scottsdale 

8932 

JANTXV1N4114UR-1 

Scottsdale 

10400 

1N4115 

Scottsdale 

2394 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N4104UR-1 

Scottsdale 

10370 

1N4105 

Scottsdale 

2374 

JAN1N4105 

Scottsdale 

7153 

JANTX1N4105 

Scottsdale 

8903 

JANTXV1N4105 

Scottsdale 

10371 

1N4105 (D035) 

Scottsdale 

2375 

JAN1N4105-1 

Scottsdale 

7154 

JANTX1N4105.1 

Scottsdale 

8904 

JANTXV1N4105-1 

Scottsdale 

10372 

JAN1N4105UR-1 

Scottsdale 

7155 

JANTX1N4105UR-1 

Scottsdale 

8905 

JANTXV1N4105UR-1 

Scottsdale 

10373 

1N4106 

Scottsdale 

2376 

JAN1N4106 

Scottsdale 

7156 

JANTX1N4106 

Scottsdale 

8906 

JANTXV1N4106 

Scottsdale 

10374 

1N4106 (D035) 

Scottsdale 

2377 

JAN1N4106-1 

Scottsdale 

7157 

JANTX1N4106-1 

Scottsdale 

8907 

JANTXV1N4106-1 

Scottsdale 

10375 

JAN1N4106UR-1 

Scottsdale 

7158 

JANTX1N4106UR-1 

Scottsdale 

8908 

JANTXV1N4106UR-1 

Scottsdale 

10376 

1N4107 

Scottsdale 

2378 

JAN1N4107 

Scottsdale 

7159 

JANTX1N4107 

Scottsdale 

8909 

JANTXV1N4107 

Scottsdale 

10377 

1N4107 (D035) 

Scottsdale 

2379 

JAN1N4107-1 

Scottsdale 

7160 

JANTX1N4107-1 

Scottsdale 

8910 

JANTXV1N4107-1 

Scottsdale 

10378 

JAN1N4107UR-1 

Scottsdale 

7161 

JANTX1N4107UR-1 

Scottsdale 

8911 

JANTXV1N4107UR-1 

Scottsdale 

10379 

1N4108 

Scottsdale 

2380 

JAN1N4108 

Scottsdale 

7162 

JANTX1N4108 

Scottsdale 

8912 

JANTXV1N4108 

Scottsdale 

10380 

1N4108(DO35) 

Scottsdale 

2381 

JAN1N4108-1 

Scottsdale 

7163 

JANTX1N4108-1 

Scottsdale 

8913 

JANTXV1N4108-1 

Scottsdale 

10381 

JAN1N4108UR-1 

Scottsdale 

7164 

JANTX1N4108UR-1 

Scottsdale 

8914 

JANTXV1N4108UR-1 

Scottsdale 

10382 

1N4109 

Scottsdale 

2382 

JAN1N4109 

Scottsdale 

7165 

JANTX1N4109 

Scottsdale 

8915 

JANTXV1N4109 

Scottsdale 

10383 

1N4109 (D035) 

Scottsdale 

2383 

JAN1N4109-1 

Scottsdale 

7166 

JANTX1N4109-1 

Scottsdale 

8916 

JANTXV1N4109-1 

Scottsdale 

10384 

JAN1N4109UR-1 

Scottsdale 

7167 

JANTX1N4109UR.1 

Scottsdale 

8917 

JANTXV1N4109UR-1 

Scottsdale 

10385 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4130 

Scottsdale 

8978 

JANTXV1N4130 

Scottsdale 

10446 

1N4130 (D035) 

Scottsdale 

2427 

JAN1N4130.1 

Scottsdale 

7229 

JANTX1N4130-1 

Scottsdale 

8979 

JANTXV1N4130-1 

Scottsdale 

10447 

JAN1N4130UR-1 

Scottsdale 

7230 

JANTX1N4130UR-1 

Scottsdale 

8980 

JANTXV1N4130UR-1 

Scottsdale 

10448 

1N4131 

Scottsdale 

2428 

JAN1N4131 

Scottsdale 

7231 

JANTX1N4131 

Scottsdale 

8981 

JANTXV1N4131 

Scottsdale 

10449 

1N4131 (D035) 

Scottsdale 

2429 

JAN1N4131-1 

Scottsdale 

7232 

JANTX1N4131-1 

Scottsdale 

8982 

JANTXV1N4131-1 

Scottsdale 

10450 

JAN1N4131UR.1 

Scottsdale 

7233 

JANTX1N4131UR-1 

Scottsdale 

8983 

JANTXV1N4131UR-1 

Scottsdale 

10451 

1N4132 

Scottsdale 

2430 

JAN1N4132 

Scottsdale 

7234 

JANTX1N4132 

Scottsdale 

8984 

JANTXV1N4132 

Scottsdale 

10452 

1N4132 (D035) 

Scottsdale 

2431 

JAN1N4132-1 

Scottsdale 

7235 

JANTX1N4132-1 

Scottsdale 

8985 

JANTXV1N4132-1 

Scottsdale 

10453 

JAN1N4132UR-1 

Scottsdale 

7236 

JANTX1N4132UR-1 

Scottsdale 

8986 

JANTXV1N4132UR-1 

Scottsdale 

10454 

1N4133 

Scottsdale 

2432 

JAN1N4133 

Scottsdale 

7237 

JANTX1N4133 

Scottsdale 

8987 

JANTXV1N4133 

Scottsdale 

10455 

1N4133 (D035) 

Scottsdale 

2433 

JAN1N4133.1 

Scottsdale 

7238 

JANTX1N4133-1 

Scottsdale 

8988 

JANTXV1N4133-1 

Scottsdale 

10456 

JAN1N4133UR-1 

Scottsdale 

7239 

JANTX1N4133UR-1 

Scottsdale 

8989 

JANTXV1N4133UR-1 

Scottsdale 

10457 

1N4134 

Scottsdale 

2434 

JAN1N4134 

Scottsdale 

7240 

JANTX1N4134 

Scottsdale 

8990 

JANTXV1N4134 

Scottsdale 

10458 

1N4134 (D035) 

Scottsdale 

2435 

JAN1N4134.1 

Scottsdale 

7241 

JANTX1N4134-1 

Scottsdale 

8991 

JANTXV1N4134-1 

Scottsdale 

10459 

JAN1N4134UR-1 

Scottsdale 

7242 

JANTX1N4134UR-1 

Scottsdale 

8992 

JANTXV1N4134UR-1 

Scottsdale 

10460 

1N4135 

Scottsdale 

2436 

JAN1N4135 

Scottsdale 

7243 

JANTX1N4135 

Scottsdale 

8993 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4125 

Scottsdale 

8963 

JANTXV1N4125 

Scottsdale 

10431 

1N4125(D035) 

Scottsdale 

2416 

JAN1N4125-1 

Scottsdale 

7214 

JANTX1N4125-1 

Scottsdale 

8964 

JANTXV1N4125-1 

Scottsdale 

10432 

JAN1N4125UR-1 

Scottsdale 

7215 

JANTX1N4125UR-1 

Scottsdale 

8965 

JANTXV1N4125UR.1 

Scottsdale 

10433 

1N4126 

Scottsdale 

2417 

JAN1N4126 

Scottsdale 

7216 

JANTX1N4126 

Scottsdale 

8966 

JANTXV1N4126 

Scottsdale 

10434 

1N4126 (D035) 

Scottsdale 

2418 

JAN1N4126-1 

Scottsdale 

7217 

JANTX1N4126-1 

Scottsdale 

8967 

JANTXV1N4126-1 

Scottsdale 

10435 

JAN1N4126UR-1 

Scottsdale 

7218 

JANTX1N4126UR-1 

Scottsdale 

8968 

JANTXV1N4126UR-11 

Scottsdale 

10436 

1N4127 I 

Scottsdale 

2419 

JAN1N4127 

Scottsdale 

7219 

JANTX1N4127 

Scottsdale 

8969 

JANTXV1N4127 

Scottsdale 

10437 

1N4127 (D035) 

Scottsdale 

2420 

JAN1N4127-1 

Scottsdale 

7220 

JANTX1N4127-1 

Scottsdale 

8970 

JANTXV1N4127-1 

Scottsdale 

10438 

JAN1N4127UR-1 

Scottsdale 

7221 

JANTX1N4127UR-1 

Scottsdale 

8971 

JANTXV1N4127UR-1 

Scottsdale 

10439 

1N4128 

Scottsdale 

2421 

JAN1N4128 

Scottsdale 

7222 

JANTX1N4128 

Scottsdale 

8972 

JANTXV1N4128 

Scottsdale 

10440 

1N4128 (D035) 

Scottsdale 

2422 

JAN1N4128.1 

Scottsdale 

7223 

JANTX1N4128-1 

Scottsdale 

8973 

JANTXV1N4128-1 

Scottsdale 

10441 

JAN1N4128UR-1 

Scottsdale 

7224 

JANTX1N4128UR-1 

Scottsdale 

8974 

JANTXV1N4128UR-1 

Scottsdale 

10442 

1N4129 

Scottsdale 

2423 

JAN1N4129 

Scottsdale 

7225 

JANTX1N4129 

Scottsdale 

8975 

JANTXV1N4129 

Scottsdale 

10443 

1N4129 (D035) 

Scottsdale 

2424 

JAN1N4129-1 

Scottsdale 

7226 

JANTX1N4129.1 

Scottsdale 

8976 

JANTXV1N4129-1 

Scottsdale 

10444 

JAN1N4129UR-1 

Scottsdale 

7227 

JANTX1N4129UR-1 

Scottsdale 

8977 

JANTXV1N4129UR-1 

Scottsdale 

10445 

1N412B 

Colorado 

2425 

1N4130 

Scottsdale 

2426 

JAN1N4130 

Scottsdale 

7228 


Part Number 
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Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4120 

Scottsdale 

7198 

JANTX1N4120 

Scottsdale 

8948 

JANTXV1N4120 

Scottsdale 

10416 

1N4120 (D035) 

Scottsdale 

2406 

JAN1N4120-1 

Scottsdale 

7199 

JANTX1N4120-1 

Scottsdale 

8949 

JANTXV1N4120.1 

Scottsdale 

10417 

JAN1N4120UR-1 

Scottsdale 

7200 

JANTX1N4120UR-1 

Scottsdale 

8950 

JANTXV1N4120UR-1 

Scottsdale 

10418 

1N4121 

Scottsdale 

2407 

JAN1N4121 

Scottsdale 

7201 

JANTX1N4121 

Scottsdale 

8951 

JANTXV1N4121 

Scottsdale 

10419 

1N4121 (D035) 

Scottsdale 

2408 

JAN1N4121-1 

Scottsdale 

7202 

JANTX1N4121-1 

Scottsdale 

8952 

JANTXV1N4121-1 

Scottsdale 

10420 

JAN1N4121UR-1 

Scottsdale 

7203 

JANTX1N4121UR-1 

Scottsdale 

8953 

JANTXV1N4121UR-1 

Scottsdale 

10421 

1N4122 

Scottsdale 

2409 

JAN1N4122 

Scottsdale 

7204 

JANTX1N4122 

Scottsdale 

8954 

JANTXV1N4122 

Scottsdale 

10422 

1N4122(D035) 

Scottsdale 

2410 

JAN1N4122-1 

Scottsdale 

7205 

JANTX1N4122-1 

Scottsdale 

8955 

JANTXV1N4122-1 

Scottsdale 

10423 

JAN1N4122UR-1 

Scottsdale 

7206 

JANTX1N4122UR-1 

Scottsdale 

8956 

JANTXV1N4122UR-1 

Scottsdale 

10424 

1N4123 

Scottsdale 

2411 

JAN1N4123 

Scottsdale 

7207 

JANTX1N4123 

Scottsdale 

8957 

JANTXV1N4123 

Scottsdale 

10425 

1N4123 (D035) 

Scottsdale 

2412 

JAN1N4123-1 

Scottsdale 

7208 

JANTX1N4123-1 

Scottsdale 

8958 

JANTXV1N4123-1 

Scottsdale 

10426 

JAN1N4123UR-1 

Scottsdale 

7209 

JANTX1N4123UR-1 

Scottsdale 

8959 

JANTXV1N4123UR-1 

Scottsdale 

10427 

1N4124 

Scottsdale 

2413 

JAN1N4124 

Scottsdale 

7210 

JANTX1N4124 

Scottsdale 

8960 

JANTXV1N4124 

Scottsdale 

10428 

1N4124 (D035) 

Scottsdale 

2414 

JAN1N4124-1 

Scottsdale 

7211 

JANTX1N4124-1 

Scottsdale 

8961 

JANTXV1N4124-1 

Scottsdale 

10429 

JAN1N4124UR-1 

Scottsdale 

7212 

JANTX1N4124UR-1 

Scottsdale 

8962 

JANTXV1N4124UR-1 

Scottsdale 

10430 

1N4125 

Scottsdale 

2415 

JAN1N4125 

Scottsdale 

7213 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N4135 

Scottsdale 

10461 

1N4135(D035) 

Scottsdale 

2437 

JAN 1N41 35-1 

Scottsdale 

7244 

JANTX1N4135-1 

Scottsdale 

8994 

JANTXV1N4135-1 

Scottsdale 

10462 

JAN1N4135UR-1 

Scottsdale 

7245 

JANTX1N4135UR-1 

Scottsdale 

8995 

JANTXV1N4135UR-1 

Scottsdale 

10463 

1N4136 

Colorado 

2438 

1N4137 

Colorado 

2439 

1N4138 

Colorado 

2440 

1N413B 

Colorado 

2441 

1N4148 

Chatsworth 

2442 

JAN1N4148-1 

Watertown 

7247 

JAN1N4148-1 

Scottsdale 

7246 

JANTX1N4148-1 

Watertown 

8997 

JANTX1N4148-1 

Scottsdale 

8996 

JANTXV1N4148-1 

Scottsdale 

10464 

JANTXV1N4148-1 

Watertown 

10465 

ESA1N4148-1 

Ireland 

22783 

JAN1N4148UR-1 

Scottsdale 

7248 

JANTX1N4148UR-1 

Scottsdale 

8998 

JANTXV1N4148UR-1 

Scottsdale 

10466 

1N4149 

Watertown 

18765 

JAN1N4150 

Watertown 

7249 

JANTX1N4150 

Watertown 

8999 

JANTXV1N4150 

Watertown 

10467 

JAN1N4150-1 

Watertown 

7251 

JAN1N4150-1 

Scottsdale 

7250 

JANTX1N4150-1 

Watertown 

9001 

JANTX1N4150-1 

Scottsdale 

9000 

JANTXV1N4150-1 

Scottsdale 

10468 

JANTXV1N4150-1 

Watertown 

10469 

ESA1N4150-1 

Ireland 

22784 

JAN1N4150UR-1 

Scottsdale 

7252 

JANTX1N4150UR-1 

Scottsdale 

9002 

JANTXV1N4150UR-1 

Scottsdale 

10470 

1N4151 

Watertown 

18766 

ESA1N4151-1 

Ireland 

22785 

1N4153 

Santa Ana 

18772 

JAN1N4153 

Santa Ana 

7253 

JANTX1N4153 

Santa Ana 

9003 

JANTXV1N4153 

Santa Ana 

10471 

JAN1N4153-1 

Scottsdale 

7254 

JAN1N4153-1 

Santa Ana 

7255 

JANTX1N4153-1 

Scottsdale 

9004 

JANTX1N4153-1 

Santa Ana 

9005 

JANTXV1N4153-1 

Santa Ana 

10473 

JANTXV1N4153-1 

Scottsdale 

10472 

JAN1N4153UR-1 

Scottsdale 

21345 

JANTX1N4153UR-1 

Scottsdale 

21346 

JANTXV1N4153UR-1 

Scottsdale 

21347 

1N4154 

Watertown 

18767 

1N4156 

Scottsdale 

2443 

1N4157 

Scottsdale 

2444 

1N4240 

Scottsdale 

2445 
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1N4241 

Scottsdale 

2446 

1N4245 

Santa Ana 

2447 

JAN1N4245 

Santa Ana 

7256 

JANTX1N4245 

Santa Ana 

9006 

JANTXV1N4245 

Santa Ana 

10474 

1N4246 

Santa Ana 

2448 

JAN1N4246 

Santa Ana 

7257 

JANTX1N4246 

Santa Ana 

9007 

JANTXV1N4246 

Santa Ana 

10475 

1N4247 

Santa Ana 

2449 

JAN1N4247 

Santa Ana 

7258 

JANTX1N4247 

Santa Ana 

9008 

JANTXV1N4247 

Santa Ana 

10476 

1N4248 

Santa Ana 

2450 

JAN1N4248 

Santa Ana 

7259 

JANTX1N4248 

Santa Ana 

9009 

JANTXV1N4248 

Santa Ana 

10477 

1N4249 

Santa Ana 

2451 

JAN1N4249 

Santa Ana 

7260 

JANTX1N4249 

Santa Ana 

9010 

JANTXV1N4249 

Santa Ana 

10478 

1N4360 

Scottsdale 

2452 

1N4370 

Scottsdale 

2453 

1N4370 (D07) 

Scottsdale 

2454 

JANTXV1N4370-1 

Scottsdale 

10479 

1N4370A 

Scottsdale 

2455 

JAN1N4370A 

Scottsdale 

7261 

JANTX1N4370A 

Scottsdale 

9011 

JANTXV1N4370A 

Scottsdale 

10480 

1N4370A (D07) 

Scottsdale 

2456 

JAN1N4370A-1 

Scottsdale 

7262 

JANTX1N4370A-1 

Scottsdale 

9012 

JAN1N4370AUR-1 

Scottsdale 

7263 

JANTX1N4370AUR-1 

Scottsdale 

9013 

JANTXV1N4370AUR 

Scottsdale 

10481 

1N4371 

Scottsdale 

2457 

1N4371 (D07) 

Scottsdale 

2458 

1N4371A 

Scottsdale 

2459 

JAN1N4371A 

Scottsdale 

7264 

JANTX1N4371A 

Scottsdale 

9014 

JANTXV1N4371A 

Scottsdale 

10482 

1N4371A(D07) 

Scottsdale 

2460 

JAN1N4371A-1 

Scottsdale 

7265 

JANTX1N4371A-1 

Scottsdale 

9015 

JANTXV1N4371A-1 

Scottsdale 

10483 

JAN1N4371AUR-1 

Scottsdale 

7266 

JANTX1N4371AUR-1 

Scottsdale 

9016 

JANTXV1N4371AUR 

Scottsdale 

10484 

1N4372 

Scottsdale 

2461 

1N4372 (D07) 

Scottsdale 

2462 

1N4372A 

Scottsdale 

2463 

JAN1N4372A 

Scottsdale 

7267 

JANTX1N4372A 

Scottsdale 

9017 

JANTXV1N4372A 

Scottsdale 

10485 

1N4372A (D07) 

Scottsdale 

2464 

JAN1N4372A-1 

Scottsdale 

7268 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4372A-1 

Scottsdale 

9018 

JANTXV1N4372A-1 

Scottsdale 

10486 

JAN1N4372AUR-1 

Scottsdale 

7269 

JANTX1N4372AUR-1 

Scottsdale 

9019 

JANTXV1N4372AUR 

Scottsdale 

10487 

1N4446 

Watertown 

18768 

1N4447 

Watertown 

18769 

1N4448 

Watertown 

18770 

1N4448 

Chatsworth 


1N4449 

Watertown 

18771 

1N4453 

Scottsdale 

2465 

JAN1N4454 

Watertown 

7270 

JANTX1N4454 

Watertown 

9020 

JANTXV1N4454 

Watertown 

10488 

JAN1N4454-1 

Scottsdale 

7271 

JAN1N4454-1 

Watertown 

7272 

JANTX1N4454-1 

Watertown 

9022 

JANTX1N4454.1 

Scottsdale 

9021 

JANTXV1N4454-1 

Watertown 

10490 

JANTXV1N4454-1 

Scottsdale 

10489 

JAN1N4454UR-1 

Scottsdale 

7273 

JANTX1N4454UR-1 

Scottsdale 

9023 

JANTXV1N4454UR-1 

Scottsdale 

10491 

JAN1N4458 

Colorado 

7274 

JANTX1N4458 

Colorado 

9024 

JANTXV1N4458 

Colorado 

10492 

JAN1N4459 

Colorado 

7275 

JANTX1N4459 

Colorado 

9025 

JANTXV1N4459 

Colorado 

10493 

1N4460 

Santa Ana 

2466 

JAN1N4460 

Santa Ana 

7276 

JANTX1N4460 

Santa Ana 

9026 

JANTXV1N4460 

Santa Ana 

10494 

1N4460US 

Santa Ana 

2467 

JAN1N4460US 

Santa Ana 

7277 

JANTX1N4460US 

Santa Ana 

9027 

JANTXV1N4460US 

Santa Ana 

10495 

1N4461 

Santa Ana 

2468 

JAN1N4461 

Santa Ana 

7278 

JANTX1N4461 

Santa Ana 

9028 

JANTXV1N4461 

Santa Ana 

10496 

1N4461US 

Santa Ana 

2469 

JAN1N4461US 

Santa Ana 

7279 

JANTX1N4461US 

Santa Ana 

9029 

JANTXV1N4461US 

Santa Ana 

10497 

1N4462 

Santa Ana 

2470 

JAN1N4462 

Santa Ana 

7280 

JANTX1N4462 

Santa Ana 

9030 

JANTXV1N4462 

Santa Ana 

10498 

1N4462US 

Santa Ana 

2471 

JAN1N4462US 

Santa Ana 

7281 

JANTX1N4462US 

Santa Ana 

9031 

JANTXV1N4462US 

Santa Ana 

10499 

1N4463 

Santa Ana 

2472 

JAN1N4463 

Santa Ana 

7282 

JANTX1N4463 

Santa Ana 

9032 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-22 


http://www.microseml.com 













Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4474US 

Santa Ana 

9055 

JANTXV1N4474US 

Santa Ana 

10523 

JANS1N4474US 

Santa Ana 

8420 

1N4475 

Santa Ana 

2496 

JAN1N4475 

Santa Ana 

7306 

JANTX1N4475 

Santa Ana 

9056 

JANTXV1N4475 

Santa Ana 

10524 

JANS1N4475 

Santa Ana 

8421 

1N4475US 

Santa Ana 

2497 

JAN1N4475US 

Santa Ana 

7307 

JANTX1N4475US 

Santa Ana 

9057 

JANTXV1N4475US 

Santa Ana 

10525 

JANS1N4475US 

Santa Ana 

8422 

1N4476 

Santa Ana 

2498 

JAN1N4476 

Santa Ana 

7308 

JANTX1N4476 

Santa Ana 

9058 

JANTXV1N4476 

Santa Ana 

10526 

JANS1N4476 

Santa Ana 

8423 

1N4476US 

Santa Ana 

2499 

JAN1N4476US 

Santa Ana 

7309 

JANTX1N4476US 

Santa Ana 

9059 

JANTXV1N4476US 

Santa Ana 

10527 

JANS1N4476US 

Santa Ana 

8424 

1N4477 

Santa Ana 

2500 

JAN1N4477 

Santa Ana 

7310 

JANTX1N4477 

Santa Ana 

9060 

JANTXV1N4477 

Santa Ana 

10528 

JANS1N4477 

Santa Ana 

8425 

1N4477US 

Santa Ana 

2501 

JAN1N4477US 

Santa Ana 

7311 

JANTX1N4477US 

Santa Ana 

9061 

JANTXV1N4477US 

Santa Ana 

10529 

JANS1N4477US 

Santa Ana 

8426 

1N4478 

Santa Ana 

2502 

JAN1N4478 

Santa Ana 

7312 

JANTX1N4478 

Santa Ana 

9062 

JANTXV1N4478 

Santa Ana 

10530 

JANS1N4478 

Santa Ana 

8427 

1N4478US 

Santa Ana 

2503 

JAN1N4478US 

Santa Ana 

7313 

JANTX1N4478US 

Santa Ana 

9063 

JANTXV1N4478US 

Santa Ana 

10531 

JANS1N4478US 

Santa Ana 

8428 

1N4479 

Santa Ana 

2504 

JAN1N4479 

Santa Ana 

7314 

JANTX1N4479 

Santa Ana 

9064 

JANTXV1N4479 

Santa Ana 

10532 

JANS1N4479 

Santa Ana 

8429 

1N4479US 

Santa Ana 

2505 

JAN1N4479US 

Santa Ana 

7315 

JANTX1N4479US 

Santa Ana 

9065 

JANTXV1N4479US 

Santa Ana 

10533 

JANS1N4479US 

Santa Ana 

8430 

1N4480 

Santa Ana 

2506 

JAN1N4480 

Santa Ana 

7316 

JANTX1N4480 

Santa Ana 

9066 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4469 

Santa Ana 

7294 

JANTX1N4469 

Santa Ana 

9044 

JANTXV1N4469 

Santa Ana 

10512 

JANS1N4469 

Santa Ana 

8409 

1N4469US 

Santa Ana 

2485 

JAN1N4469US 

Santa Ana 

7295 

JANTX1N4469US 

Santa Ana 

9045 

JANTXV1N4469US 

Santa Ana 

10513 

JANS1N4469US 

Santa Ana 

8410 

1N4470 

Santa Ana 

2486 

JAN1N4470 

Santa Ana 

7296 

JANTX1N4470 

Santa Ana 

9046 

JANTXV1N4470 

Santa Ana 

10514 

JANS1N4470 

Santa Ana 

8411 

1N4470US 

Santa Ana 

2487 

JAN1N4470US 

Santa Ana 

7297 

JANTX1N4470US 

Santa Ana 

9047 

JANTXV1N4470US 

Santa Ana 

10515 

JANS1N4470US 

Santa Ana 

8412 

1N4471 

Santa Ana 

2488 

JAN1N4471 

Santa Ana 

7298 

JANTX1N4471 

Santa Ana 

9048 

JANTXV1N4471 

Santa Ana 

10516 

JANS1N4471 

Santa Ana 

8413 

1N4471US 

Santa Ana 

2489 

JAN1N4471US 

Santa Ana 

7299 

JANTX1N4471US 

Santa Ana 

9049 

JANTXV1N4471US 

Santa Ana 

10517 

JANS1N4471US 

Santa Ana 

8414 

1N4472 

Santa Ana 

2490 

JAN1N4472 

Santa Ana 

7300 

JANTX1N4472 

Santa Ana 

9050 

JANTXV1N4472 

Santa Ana 

10518 

JANS1N4472 

Santa Ana 

8415 

1N4472US 

Santa Ana 

2491 

JAN1N4472US 

Santa Ana 

7301 

JANTX1N4472US 

Santa Ana 

9051 

JANTXV1N4472US 

Santa Ana 

10519 

JANS1N4472US 

Santa Ana 

8416 

1N4473 

Santa Ana 

2492 

JAN1N4473 

Santa Ana 

7302 

JANTX1N4473 

Santa Ana 

9052 

JANTXV1N4473 

Santa Ana 

10520 

JANS1N4473 

Santa Ana 

8417 

1N4473US 

Santa Ana 

2493 

JAN1N4473US 

Santa Ana 

7303 

JANTX1N4473US 

Santa Ana 

9053 

JANTXV1N4473US 

Santa Ana 

10521 

JANS1N4473US 

Santa Ana 

8418 

1N4474 

Santa Ana 

2494 

JAN1N4474 

Santa Ana 

7304 

JANTX1N4474 

Santa Ana 

9054 

JANTXV1N4474 

Santa Ana 

10522 

JANS1N4474 

Santa Ana 

8419 

1N4474US 

Santa Ana 

2495 

JAN1N4474US 

Santa Ana 

7305 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N4463 

Santa Ana 

10500 

1N4463US 

Santa Ana 

2473 

JAN1N4463US 

Santa Ana 

7283 

JANTX1N4463US 

Santa Ana 

9033 

JANTXV1N4463US 

Santa Ana 

10501 

1N4464 

Santa Ana 

2474 

JAN1N4464 

Santa Ana 

7284 

JANTX1N4464 

Santa Ana 

9034 

JANTXV1N4464 

Santa Ana 

10502 

JANS1N4464 

Santa Ana 

8399 

1N4464US 

Santa Ana 

2475 

JAN1N4464US 

Santa Ana 

7285 

JANTX1N4464US 

Santa Ana 

9035 

JANTXV1N4464US 

Santa Ana 

10503 

JANS1N4464US 

Santa Ana 

8400 

1N4465 

Santa Ana 

2476 

JAN1N4465 

Santa Ana 

7286 

JANTX1N4465 

Santa Ana 

9036 

JANTXV1N4465 

Santa Ana 

10504 

JANS1N4465 

Santa Ana 

8401 

1N4465US 

Santa Ana 

2477 

JAN1N4465US 

Santa Ana 

7287 

JANTX1N4465US 

Santa Ana 

9037 

JANTXV1N4465US 

Santa Ana 

10505 

JANS1N4465US 

Santa Ana 

8402 

1N4466 

Santa Ana 

2478 

JAN1N4466 

Santa Ana 

7288 

JANTX1N4466 

Santa Ana 

9038 

JANTXV1N4466 

Santa Ana 

10506 

JANS1N4466 

Santa Ana 

8403 

1N4466US 

Santa Ana 

2479 

JAN1N4466US 

Santa Ana 

7289 

JANTX1N4466US 

Santa Ana 

9039 

JANTXV1N4466US 

Santa Ana 

10507 

JANS1N4466US 

Santa Ana 

8404 

1N4467 

Santa Ana 

2480 

JAN1N4467 

Santa Ana 

WFm 

JANTX1N4467 

Santa Ana 

9040 

JANTXV1N4467 

Santa Ana 

10508 

JANS1N4467 

Santa Ana 

8405 

1N4467US 

Santa Ana 

2481 

JAN1N4467US 

Santa Ana 

7291 

JANTX1N4467US 

Santa Ana 

9041 

JANTXV1N4467US 

Santa Ana 

10509 

JANS1N4467US 

Santa Ana 

8406 

1N4468 

Santa Ana 

2482 

JAN1N4468 

Santa Ana 

7292 

JANTX1N4468 

Santa Ana 

9042 

JANTXV1N4468 

Santa Ana 

10510 

JANS1N4468 

Santa Ana 

8407 

1N4468US 

Santa Ana 

2483 

JAN1N4468US 

Santa Ana 

7293 

JANTX1N4468US 

Santa Ana 

9043 

JANTXV1N4468US 

Santa Ana 

10511 

JANS1N4468US 

Santa Ana 

8408 

1N4469 

Santa Ana 

2484 


Section Organization: 

The Aiphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-23 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 





ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


NBcr^mn 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4491US 

Santa Ana 

2529 

JAN1N4491US 

Santa Ana 

7339 

JANTX1N4491US 

Santa Ana 

9089 

JANTXV1N4491US 

Santa Ana 

10557 

JANS1N4491US 

Santa Ana 

8454 

1N4492 

Santa Ana 

2530 

JAN1N4492 

Santa Ana 

7340 

JANTX1N4492 

Santa Ana 

9090 

JANTXV1N4492 

Santa Ana 

10558 

JANS1N4492 

Santa Ana 

8455 

1N4492US 

Santa Ana 

2531 

JAN1N4492US 

Santa Ana 

7341 

JANTX1N4492US 

Santa Ana 

9091 

JANTXV1N4492US 

Santa Ana 

10559 

JANS1N4492US 

Santa Ana 

8456 

1N4493 

Santa Ana 

2532 

JAN1N4493 

Santa Ana 

7342 

JANTX1N4493 

Santa Ana 

9092 

JANTXV1N4493 

Santa Ana 

10560 

JANS1N4493 

Santa Ana 

8457 

1N4493US 

Santa Ana 

2533 

JAN1N4493US 

Santa Ana 

7343 

JANTX1N4493US 

Santa Ana 

9093 

JANTXV1 N4493US 

Santa Ana 

10561 

JANS1N4493US 

Santa Ana 

8458 

1N4494 

Santa Ana 

2534 

JAN1N4494 

Santa Ana 

7344 

JANTX1N4494 

Santa Ana 

9094 

JANTXV1N4494 

Santa Ana 

10562 

JANS1N4494 

Santa Ana 

8459 

1N4494US 

Santa Ana 

2535 

JAN1N4494US 

Santa Ana 

7345 

JANTX1N4494US 

Santa Ana 

9095 

JANTXV1N4494US 

Santa Ana 

10563 

JANS1N4494US 

Santa Ana 

8460 

1N4495 

Santa Ana 

2536 

JAN1N4495 

Santa Ana 

7346 

JANTX1N4495 

Santa Ana 

9096 

JANTXV1N4495 

Santa Ana 

10564 

JANS1N4495 

Santa Ana 

8461 

1N4495US 

Santa Ana 

2537 

JAN1N4495US 

Santa Ana 

7347 

JANTX1N4495US 

Santa Ana 

9097 

JANTXV1N4495US 

Santa Ana 

10565 

JANS1N4495US 

Santa Ana 

8462 

1N4496 

Santa Ana 

2538 

JAN1N4496 

Santa Ana 

7348 

JANTX1N4496 

Santa Ana 

9098 

JANTXV1N4496 

Santa Ana 

10566 

JANS1N4496 

Santa Ana 

8463 

1N4496US 

Santa Ana 

2539 

JAN1N4496US 

Santa Ana 

7349 

JANTX1N4496US 

Santa Ana 

9099 

JANTXV1N4496US 

Santa Ana 

10567 

JANS1N4496US 

Santa Ana 

8464 

1N4500 

Santa Ana 

2540 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANS1N4485US 

Santa Ana 

8442 

1N4486 

Santa Ana 

2518 

JAN1N4486 

Santa Ana 

7328 

JANTX1N4486 

Santa Ana 

9078 

JANTXV1N4486 

Santa Ana 

10546 

JANS1N4486 

Santa Ana 

8443 

1N4486US 

Santa Ana 

2519 

JAN1N4486US 

Santa Ana 

7329 

JANTX1N4486US 

Santa Ana 

9079 

JANTXV1N4486US 

Santa Ana 

10547 

JANS1N4486US 

Santa Ana 

8444 

1N4487 

Santa Ana 

2520 

JAN1N4487 

Santa Ana 

7330 

JANTX1N4487 

Santa Ana 

9080 

JANTXV1N4487 

Santa Ana 

10548 

JANS1N4487 

Santa Ana 

8445 

1N4487US 

Santa Ana 

2521 

JAN1N4487US 

Santa Ana 

7331 

JANTX1N4487US 

Santa Ana 

9081 

JANTXV1N4487US 

Santa Ana 

10549 

JANS1N4487US 

Santa Ana 

8446 

1N4488 

Santa Ana 

2522 

JAN1N4488 

Santa Ana 

7332 

JANTX1N4488 

Santa Ana 

9082 

JANTXV1N4488 

Santa Ana 

10550 

JANS1N4488 

Santa Ana 

8447 

1N4488US 

Santa Ana 

2523 

JAN1N4488US 

Santa Ana 

7333 

JANTX1N4488US 

Santa Ana 

9083 

JANTXV1N4488US 

Santa Ana 

10551 

JANS1N4488US 

Santa Ana 

8448 

1N4489 

Santa Ana 

2524 

JAN1N4489 

Santa Ana 

7334 

JANTX1N4489 

Santa Ana 

9084 

JANTXV1N4489 

Santa Ana 

10552 

JANS1N4489 

Santa Ana 

8449 

1N4489US 

Santa Ana 

2525 

JAN1N4489US 

Santa Ana 

7335 

JANTX1N4489US 

Santa Ana 

9085 

JANTXV1N4489US 

Santa Ana 

10553 

JANS1N4489US 

Santa Ana 

8450 

1N4490 

Santa Ana 

2526 

JAN1N4490 

Santa Ana 

7336 

JANTX1N4490 

Santa Ana 

9086 

JANTXV1N4490 

Santa Ana 

10554 

JANS1N4490 

Santa Ana 

8451 

1N4490US 

Santa Ana 

2527 

JAN1N4490US 

Santa Ana 

7337 

JANTX1N4490US 

Santa Ana 

9087 

JANTXV1N4490US 

Santa Ana 

10555 

JANS1N4490US 

Santa Ana 

8452 

1N4491 

Santa Ana 

2528 

JAN1N4491 

Santa Ana 

7338 

JANTX1N4491 

Santa Ana 

9088 

JANTXV1N4491 

Santa Ana 

10556 

JANS1N4491 

Santa Ana 

8453 


Part Number 

Microsemi 
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Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N4480 

Santa Ana 

10534 

JANS1N4480 

Santa Ana 

8431 

1N4480US 

Santa Ana 

2507 

JAN1N4480US 

Santa Ana 

7317 

JANTX1N4480US 

Santa Ana 

9067 

JANTXV1N4480US 

Santa Ana 

10535 

JANS1N4480US 

Santa Ana 

8432 

1N4481 

Santa Ana 

2508 

JAN1N4481 

Santa Ana 

7318 

JANTX1N4481 

Santa Ana 

9068 

JANTXV1N4481 

Santa Ana 

10536 

JANS1N4481 

Santa Ana 

8433 

1N4481US 

Santa Ana 

2509 

JAN1N4481US 

Santa Ana 

7319 

JANTX1N4481US 

Santa Ana 

9069 

JANTXV1N4481US 

Santa Ana 

10537 

JANS1N4481US 

Santa Ana 

8434 

1N4482 

Santa Ana 

2510 

JAN1N4482 

Santa Ana 

7320 

JANTX1N4482 

Santa Ana 

9070 

JANTXV1N4482 

Santa Ana 

10538 

JANS1N4482 

Santa Ana 

8435 

1N4482US 

Santa Ana 

2511 

JAN1N4482US 

Santa Ana 

7321 

JANTX1N4482US 

Santa Ana 

9071 

JANTXV1N4482US 

Santa Ana 

10539 

JANS1N4482US 

Santa Ana 

8436 

1N4483 

Santa Ana 

2512 

JAN1N4483 

Santa Aria 

7322 

JANTX1N4483 

Santa Ana 

9072 

JANTXV1N4483 

Santa Ana 

10540 

JANS1N4483 

Santa Ana 

8437 

1N4483US 

Santa Ana 

2513 

JAN1N4483US 

Santa Ana 

7323 

JANTX1N4483US 

Santa Ana 

9073 

JANTXV1N4483US 

Santa Ana 

10541 

JANS1N4483US 

Santa Ana 

8438 

1N4484 

Santa Ana 

2514 

JAN1N4484 

Santa Ana 

7324 

JANTX1N4484 

Santa Ana 

9074 

JANTXV1N4484 

Santa Ana 

10542 

JANS1N4484 

Santa Ana 

8439 

1N4484US 

Santa Ana 

2515 

JAN1N4484US 

Santa Ana 

7325 

JANTX1N4484US 

Santa Ana 

9075 

JANTXV1N4484US 

Santa Ana 

10543 

JANS1N4484US 

Santa Ana 

8440 

1N4485 

Santa Ana 

2516 

JAN1N4485 

Santa Ana 

7326 

JANTX1N4485 

Santa Ana 

9076 

JANTXV1N4485 

Santa Ana 

10544 

JANS1N4485 

Santa Ana 

8441 

1N4485US 

Santa Ana 

2517 

JAN1N4485US 

Santa Ana 

7327 

JANTX1N4485US 

Santa Ana 

9077 

JANTXV1N4485US 

Santa Ana 

10545 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-24 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 








Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4500 

Santa Ana 

7350 

JAN1N4556B 

Scottsdale 

7359 

1N4566A.1 

Scottsdale 

21598 

JANTX1N4500 

Santa Ana 

9100 

JANTX1N4556B 

Scottsdale 

9109 

JAN1N4566A-1 

Scottsdale 

7369 

JANTXV1N4500 

Santa Ana 

10568 

1N4557A 

Scottsdale 

2570 

JANTX1N4566A-1 

Scottsdale 

9120 

1N4506 

Colorado 

2541 

1N4557B 

Scottsdale 

2571 

JANTXV1N4566A.1 

Scottsdale 

10580 

1N4507 

Colorado 

2542 

JAN1N4557B 

Scottsdale 

7360 

JANS1N4566A-1 

Scottsdale 

8466 

1N4508 

Colorado 

2543 

JANTX1N4557B 

Scottsdale 

9110 

JAN1N4566AUR-1 

Scottsdale 

21599 

1N4509 

Colorado 

2544 

JANTXV1N4557B 

Scottsdale 

10570 

JANTX1N4566AUR-1 

Scottsdale 

9121 

1N4510 

Colorado 

2545 

1N4558A 

Scottsdale 

2572 

JANTXV1N4566AUR 

Scottsdale 

10581 

1N4511 

Colorado 

2546 

1N4558B 

Scottsdale 

2573 

1N4567 

Scottsdale 

2590 

1N4525 

Colorado 

2547 

JAN1N4558B 

Scottsdale 

7361 

1N4567.1 

Scottsdale 

21600 

1N4526 

Colorado 

K5Cf:i 

JANTX1N4558B 

Scottsdale 

9111 

1N4567A 

Scottsdale 

2591 

1N4527 

Colorado 


JANTXV1N4558B 

Scottsdale 

10571 

JAN1N4567A 

Scottsdale 

7370 

1N4528 

Colorado 

2550 

1N4559A 

Scottsdale 

2574 

JANTX1N4567A 

Scottsdale 

9122 

1N4529 

Colorado 

2551 

1N4559B 

Scottsdale 

2575 

JANTXV1N4567A 

Scottsdale 

10582 

1N4530 

Colorado 

2552 

JAN1N4559B 

Scottsdale 

7362 

1N4567A-1 

Scottsdale 

21601 

JAN1N4531 

Watertown 

7351 

JANTX1N4559B 

Scottsdale 

9112 

JAN1N4567A-1 

Scottsdale 

7371 

JANTX1N4531 

Watertown 

9101 

JANTXV1N4559B 

Scottsdale 

lUlslM 

JANTX1N4567A-1 

Scottsdale 

9123 

JANTXV1N4531 

Watertown 

10569 

1N4560A 

Scottsdale 

2576 

JANTXV1N4567A-1 

Scottsdale 

10583 

1N4532 

Watertown 

17910 

1N4560B 

Scottsdale 

2577 

JANS1N4567A-1 

Scottsdale 

8467 

1N4535 

Scottsdale 

2553 

JAN1N4560B 

Scottsdale 

7363 

JAN1N4567AUR-1 

Scottsdale 

21602 

1N4549A 

Scottsdale 

2554 

JANTX1N4560B 

Scottsdale 

9113 

JANTX1N4567AUR-1 

Scottsdale 

9124 

1N4549B 

Scottsdale 

2555 

JANTXV1N4560B 

Scottsdale 

10573 

JANTXV1N4567AUR 

Scottsdale 

10584 

JAN1N4549B 

Scottsdale 

7352 

1N4561A 

Scottsdale 

2578 

1N4568 

Scottsdale 

2592 

JANTX1N4549B 

Scottsdale 

9102 

1N4561B 

Scottsdale 

2579 

1N4568-1 

Scottsdale 

21603 

JANTXV1N4549B 

Scottsdale 

21348 

JAN1N4561B 

Scottsdale 

7364 

1N4568A 

Scottsdale 

2593 

1N4550A 

Scottsdale 

2556 

JANTX1N4561B 

Scottsdale 

9114 

JAN1N4568A 

Scottsdale 

7372 

1N4550B 

Scottsdale 

2557 

JANTXV1N4561B 

Scottsdale 

10574 

JANTX1N4568A 

Scottsdale 

9125 

JAN1N4550B 

Scottsdale 

7353 

1N4562A 

Scottsdale 

2580 

JANTXV1N4568A 

Scottsdale 

10585 

JANTX1N4550B 

Scottsdale 

9103 

1N4562B 

Scottsdale 

2581 

1N4568A-1 

Scottsdale 

21604 

JANTXV1N4550B 

Scottsdale 

21349 

JAN1N4562B 

Scottsdale 

7365 

JAN1N4568A-1 

Scottsdale 

7373 

1N4551A 

Scottsdale 

2558 

JANTX1N4562B 

Scottsdale 

9115 

JANTX1N4568A-1 

Scottsdale 

9126 

1N4551B 

Scottsdale 

2559 

JANTXV1N4562B 

Scottsdale 

10575 

JANTXV1N4568A-1 

Scottsdale 

10586 

JAN1N4551B 

Scottsdale 

7354 

1N4563A 

Scottsdale 

2582 

JANS1N4568A-1 

Scottsdale 

8468 

JANTX1N4551B 

Scottsdale 

9104 

1N4563B 

Scottsdale 

2583 

JAN1N4568AUR-1 

Scottsdale 

21605 

JANTXV1N4551B 

Scottsdale 

21350 

1N4564A 

Scottsdale 

2584 

JANTX1N4568AUR-1 

Scottsdale 

9127 

1N4552A 

Scottsdale 

2560 

1N4564B 

Scottsdale 

2585 

JANTXV1N4568AUR 

Scottsdale 

10587 

1N4552B 

Scottsdale 

2561 

1N4565 

Scottsdale 

2586 

1N4569 

Scottsdale 

2594 

JAN1N4552B 

Scottsdale 

7355 

1N4565-1 

Scottsdale 

21594 

1N4569-1 

Scottsdale 

21606 

JANTX1N4552B 

Scottsdale 

9105 

1N4565A 

Scottsdale 

2587 

1N4569A 

Scottsdale 

2595 

JANTXV1N4552B 

Scottsdale 

21351 

JAN1N4565A 

Scottsdale 

7366 

JAN1N4569A 

Scottsdale 

7374 

1N4553A 

Scottsdale 

2562 

JANTX1N4565A 

Scottsdale 

9116 

JANTX1N4569A 

Scottsdale 

9128 

1N4553B 

Scottsdale 

2563 

JANTXV1N4565A 

Scottsdale 

10576 

JANTXV1N4569A 

Scottsdale 

10588 

JAN1N4553B 

Scottsdale 

7356 

1N4565A-1 

Scottsdale 

21595 

1N4569A-1 

Scottsdale 

21607 

JANTX1N4553B 

Scottsdale 

9106 

JAN1N4565A-1 

Scottsdale 

7367 

JAN1N4569A-1 

Scottsdale 

7375 

JANTXV1N4553B 

Scottsdale 

21352 

JANTX1N4565A.1 

Scottsdale 

9117 

JANTX1N4569A-1 

Scottsdale 

9129 

1N4554A 

Scottsdale 

2564 

JANTXV1N4565A-1 

Scottsdale 

10577 

JANTXV1N4569A-1 

Scottsdale 

10589 

1N4554B 

Scottsdale 

2565 

JANS1N4565A-1 

Scottsdale 

8465 

JANS1N4569A-1 

Scottsdale 

8469 

JAN1N4554B 

Scottsdale 

7357 

JAN1N4565AUR-1 

Scottsdale 

21596 

JAN1N4569AUR-1 

Scottsdale 

21608 

JANTX1N4554B 

Scottsdale 

9107 

JANTX1N4565AUR-1 

Scottsdale 

9118 

JANTX1N4569AUR-1 

Scottsdale 

9130 

JANTXV1N4554B 

Scottsdale 

21353 

JANTXV1N4565AUR 

Scottsdale 

10578 

JANTXV1N4569AUR 

Scottsdale 

10590 

1N4555A 

Scottsdale 

2566 

1N4566 

Scottsdale 

2588 

1N457 

Watertown 

2596 

1N4555B 

Scottsdale 

2567 

1N4566-1 

Scottsdale 

21597 

JAN1N457 

Watertown 

7376 

JAN1N4555B 

Scottsdale 

7358 


1N4566A 

Scottsdale 

2589 


1N4570 

Scottsdale 

2597 

JANTX1N4555B 

Scottsdale 

9108 


JAN1N4566A 

Scottsdale 

7368 


1N4570-1 

Scottsdale 

21609 

1N4556A 

Scottsdale 

2568 


JANTX1N4566A 

Scottsdale 

9119 


1N4570A 

Scottsdale 

2598 

1N4556B 

Scottsdale 

2569 


JANTXV1N4566A 

_Scottsdale_ 

10579 


JAN1N4570A 

Scottsdale 

7377 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-25 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4578A 

Scottsdale 

21733 

JANTXV1N4578A 

Scottsdale 

21734 

1N4578A.1 

Scottsdale 

21736 

JAN1N4578A-1 

Scottsdale 

21737 

JANTX1N4578A-1 

Scottsdale 

21738 

JANTXV1N4578A-1 

Scottsdale 

21739 

JANS1N4578A-1 

Scottsdale 

8478 

JAN1N4578AUR-1 

Scottsdale 

21740 

JANTX1N4578AUR-1 

Scottsdale 

21741 

JANTXV1N4578AUR 

Scottsdale 

21742 

1N4579 

Scottsdale 

2615 

1N4579-1 

Scottsdale 

21762 

1N4579A 

Scottsdale 

2616 

JAN1N4579A 

Scottsdale 

21757 

JANTX1N4579A 

Scottsdale 

21758 

JANTXV1N4579A 

Scottsdale 

21761 

1N4579A-1 

Scottsdale 

21763 

JAN1N4579A-1 

Scottsdale 

21764 

JANTX1N4579A-1 

Scottsdale 

21765 

JANTXV1N4579A-1 

Scottsdale 

21766 

JANS1N4579A-1 

Scottsdale 

8479 

JAN1N4579AUR-1 

Scottsdale 

21767 

JANTX1N4579AUR-1 

Scottsdale 

21768 

JANTXV1N4579AUR 

Scottsdale 

21769 

1N457A 

Watertown 

2617 

1N458 

Watertown 

2618 

JAN1N458 

Watertown 

7387 

1N4580 

Scottsdale 

2619 

1N4580-1 

Scottsdale 

21668 

1N4580A 

Scottsdale 

2620 

JAN1N4580A 

Scottsdale 

21620 

JANTX1N4580A 

Scottsdale 

21666 

JANTXV1N4580A 

Scottsdale 

21667 

1N4580A-1 

Scottsdale 

21669 

JAN1N4580A-1 

Scottsdale 

21670 

JANTX1N4580A-1 

Scottsdale 

21671 

JANTXV1N4580A-1 

Scottsdale 

21672 

JANS1N4580A-1 

Scottsdale 

8480 

JAN1N4580AUR-1 

Scottsdale 

21676 

JANTX1N4580AUR-1 

Scottsdale 

21677 

JANTXV1N4580AUR 

Scottsdale 

21678 

1N4581 

Scottsdale 

2621 

1N4581-1 

Scottsdale 

21696 

1N4581A 

Scottsdale 

2622 

JAN1N4581A 

Scottsdale 

21693 

JANTX1N4581A 

Scottsdale 

21694 

JANTXV1N4581A 

Scottsdale 

21695 

1N4581A-1 

Scottsdale 

21697 

JAN1N4581A-1 

Scottsdale 

21698 

JANTX1N4581A-1 

Scottsdale 

21699 

JANTXV1N4581A-1 

Scottsdale 

21700 

JANS1N4581A-1 

Scottsdale 

8481 

JAN1N4581AUR-1 

Scottsdale 

21701 

JANTX1N4581AUR-1 

.Scottsdale 

21702 

JANTXV1N4581AUR 

Scottsdale 

21703 

1N4582 

Scottsdale 

2623 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4574A 

Scottsdale 

9143 

JANTXV1N4574A 

Scottsdale 

10603 

1N4574A-1 

Scottsdale 

21755 

JAN1N4574A-1 

Scottsdale 

7386 

JANTX1N4574A-1 

Scottsdale 

9144 

JANTXV1N4574A-1 

Scottsdale 

10604 

JANS1N4574A-1 

Scottsdale 

8474 

JAN1N4574AUR-1 

Scottsdale 

21756 

JANTX1N4574AUR-1 

Scottsdale 

9145 

JANTXV1N4574AUR 

Scottsdale 

10605 

1N4575 

Scottsdale 

2607 

1N4575-1 

Scottsdale 

21615 

1N4575A 

Scottsdale 

2608 

JAN1N4575A 

Scottsdale 

21612 

JANTX1N4575A 

Scottsdale 

21613 

JANTXV1N4575A 

Scottsdale 

21614 

1N4575A-1 

Scottsdale 

21616 

JAN1N4575A-1 

Scottsdale 

21617 

JANTX1N4575A-1 

Scottsdale 

21618 

JANTXV1N4575A-1 

Scottsdale 

21619 

JANS1N4575A-1 

Scottsdale 

8475 

JAN1N4575AUR-1 

Scottsdale 

21673 

JANTX1N4575AUR-1 

Scottsdale 

21674 

JANTXV1N4575AUR 

Scottsdale 

21675 

1N4576 

Scottsdale 

2609 

1N4576-1 

Scottsdale 

21685 

1N4576A 

Scottsdale 

2610 

JAN1N4576A 

Scottsdale 

21682 

JANTX1N4576A 

Scottsdale 

21683 

JANTXV1N4576A 

Scottsdale 

21684 

1N4576A-1 

Scottsdale 

21686 

JAN1N4576A-1 

Scottsdale 

21687 

JANTX1N4576A-1 

Scottsdale 

21688 

JANTXV1N4576A-1 

Scottsdale 

21689 

JANS1N4576A-1 

Scottsdale 

8476 

JAN1N4576AUR-1 

Scottsdale 

21690 

JANTX1N4576AUR-1 

Scottsdale 

21691 

JANTXV1N4576AUR 

Scottsdale 

21692 

1N4577 

Scottsdale 

2611 

1N4577-1 

Scottsdale 

21710 

1N4577A 

Scottsdale 

2612 

JAN1N4577A 

Scottsdale 

21707 

JANTX1N4577A 

Scottsdale 

21708 

JANTXV1N4577A 

Scottsdale 

21709 

1N4577A-1 

Scottsdale 

21711 

JAN1N4577A-1 

Scottsdale 

21712 

JANTX1N4577A-1 

Scottsdale 

21713 

JANTXV1N4577A-1 

Scottsdale 

21714 

JANS1N4577A-1 

Scottsdale 

8477 

JAN1N4577AUR-1 

Scottsdale 

21715 

JANTX1N4577AUR-1 

Scottsdale 

21716 

JANTXV1N4577AUR 

Scottsdale 

21717 

1N4578 

Scottsdale 

2613 

1N4578-1 

Scottsdale 

21735 

1N4578A 

Scottsdale 

2614 

JAN1N4578A 

Scottsdale 

21732 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4570A 

Scottsdale 

9131 

JANTXV1N4570A 

Scottsdale 

10591 

1N4570A-1 

Scottsdale 

21610 

JAN1N4570A-1 

Scottsdale 

7378 

JANTX1N4570A-1 

Scottsdale 

9132 

JANTXV1N4570A-1 

Scottsdale 

10592 

JANS1N4570A-1 

Scottsdale 

8470 

JAN1N4570AUR-1 

Scottsdale 

21611 

JANTX1N4570AUR-1 

Scottsdale 

9133 

JANTXV1N4570AUR 

Scottsdale 

10593 

1N4571 

Scottsdale 

2599 

1N4571-1 

Scottsdale 

21679 

1N4571A 

Scottsdale 

2600 

JAN1N4571A 

Scottsdale 

7379 

JANTX1N4571A 

Scottsdale 

9134 

JANTXV1N4571A 

Scottsdale 

10594 

1N4571A-1 

Scottsdale 

21680 

JAN1N4571A-1 

Scottsdale 

7380 

JANTX1N4571A-1 

Scottsdale 

9135 

JANTXV1N4571A-1 

Scottsdale 

10595 

JANS1N4571A-1 

Scottsdale 

8471 

JAN1N4571AUR-1 

Scottsdale 

21681 

JANTX1N4571AUR-1 

Scottsdale 

9136 

JANTXV1N4571AUR 

Scottsdale 

10596 

1N4572 

Scottsdale 

2601 

1N4572-1 

Scottsdale 

21704 

1N4572A 

Scottsdale 

2602 

JAN1N4572A 

Scottsdale 

7381 

JANTX1N4572A 

Scottsdale 

9137 

JANTXV1N4572A 

Scottsdale 

10597 

1N4572A-1 

Scottsdale 

21705 

JAN1N4572A-1 

Scottsdale 

7382 

JANTX1N4572A-1 

Scottsdale 

9138 

JANTXV1N4572A-1 

Scottsdale 

10598 

JANS1N4572A-1 

Scottsdale 

8472 

JAN1N4572AUR-1 

Scottsdale 

21706 

JANTX1N4572AUR-1 

Scottsdale 

9139 

JANTXV1N4572AUR 

Scottsdale 

10599 

1N4573 

Scottsdale 

2603 

1N4573-1 

Scottsdale 

21729 

1N4573A 

Scottsdale 

2604 

JAN1N4573A 

Scottsdale 

7383 

JANTX1N4573A 

Scottsdale 

9140 

JANTXV1N4573A 

Scottsdale 

10600 

1N4573A-1 

Scottsdale 

21730 

JAN1N4573A-1 

Scottsdale 

7384 

JANTX1N4573A-1 

Scottsdale 

9141 

JANTXV1N4573A-1 

Scottsdale 

10601 

JANS1N4573A-1 

Scottsdale 

8473 

JAN1N4573AUR-1 

Scottsdale 

21731 

JANTX1N4573AUR-1 

Scottsdale 

9142 

JANTXV1N4573AUR 

Scottsdale 

10602 

1N4574 

Scottsdale 

2605 

1N4574-1 

Scottsdale 

21754 

1N4574A 

Scottsdale 

2606 

JAN1N4574A 

Scottsdale 

7385 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-26 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4582-1 

Scottsdale 

21721 

1N4582A 

Scottsdale 

2624 

JAN1N4582A 

Scottsdale 

21718 

JANTX1N4582A 

Scottsdale 

21719 

JANTXV1N4582A 

Scottsdale 

21720 

1N4582A-1 

Scottsdale 

21722 

JAN1N4582A-1 

Scottsdale 

21723 

JANTX1N4582A-1 

Scottsdale 

21724 

JANTXV1N4582A-1 

Scottsdale 

21725 

JANS1N4582A-1 

Scottsdale 

8482 

JAN1N4582AUR-1 

Scottsdale 

21726 

JANTX1N4582AUR-1 

Scottsdale 

21727 

JANTXV1N4582AUR 

Scottsdale 

21728 

1N4583 

Scottsdale 

2625 

1N4583-1 

Scottsdale 

21746 

1N4583A 

Scottsdale 

2626 

JAN1N4583A 

Scottsdale 

21743 

JANTX1N4583A 

Scottsdale 

21744 

JANTXV1N4583A 

Scottsdale 

21745 

1N4583A-1 

Scottsdale 

21747 

JAN1N4583A-1 

Scottsdale 

21748 

JANTX1N4583A-1 

Scottsdale 

21749 

JANTXV1N4583A-1 

Scottsdale 

21750 

JANS1N4583A-1 

Scottsdale 

8483 

JAN1N4583AUR-1 

Scottsdale 

21751 

JANTX1N4583AUR-1 

Scottsdale 

21752 

JANTXV1N4583AUR 

Scottsdale 

21753 

1N4584 

Scottsdale 

2627 

1N4584-1 

Scottsdale 

21771 

1N4584A 

Scottsdale 

2628 

JAN1N4584A 

Scottsdale 

21759 

JANTX1N4584A 

Scottsdale 

21760 

JANTXV1N4584A 

Scottsdale 

21770 

1N4584A-1 

Scottsdale 

21772 

JAN1N4584A-1 

Scottsdale 

21773 

JANTX1N4584A-1 

Scottsdale 

21774 

JANTXV1N4584A-1 

Scottsdale 

21775 

JANS1N4584A-1 

Scottsdale 

8484 

JAN1N4584AUR-1 

Scottsdale 

21776 

JANTX1N4584AUR-1 

Scottsdale 

21777 

JANTXV1N4584AUR 

Scottsdale 

21778 

1N4587 

Colorado 

2629 

1N4588 

Colorado 

2630 

1N4589 

Colorado 

2631 

1N458A 

Watertown 

2632 

1N459 

Watertown 

2633 

JAN1N459 

Watertown 

7388 

1N4590 

Colorado 

2634 

1N4591 

Colorado 

2635 

1N4592 

Colorado 

2636 

1N4593 

Colorado 

2637 

1N4594 

Colorado 

2638 

1N4595 

Colorado 

2639 

1N4596 

Colorado 

2640 

1N459A 

Watertown 

2641 

1N4614 

Scottsdale 

2642 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4614 

Scottsdale 

7389 

JANTX1N4614 

Scottsdale 

9146 

JANTXV1N4614 

Scottsdale 

10606 

1N4614(D035) 

Scottsdale 

2643 

JAN1N4614(D035) 

Scottsdale 

7390 

JANTX1N4614(D03 

Scottsdale 

9147 

JANTXV1N4614(DO 

Scottsdale 

10607 

1N4614-1 

Scottsdale 

2644 

JAN1N4614-1 

Scottsdale 

7391 

JANTX1N4614-1 

Scottsdale 

9148 

JANTXV1N4614-1 

Scottsdale 

10608 

JAN1N4614AUR-1 

Scottsdale 

mmm 

JANTX1N4614AUR-1 

Scottsdale 


JANTXV1N4614AUR 


EllMikl 

1N4615 

Scottsdale 

2645 

JAN1N4615 

Scottsdale 

7393 

JANTX1N4615 

Scottsdale 

9150 

JANTXV1N4615 

Scottsdale 

10610 

1N4615(D035) 

Scottsdale 

2646 

JAN1N4615 (D035) 

Scottsdale 

7394 

JANTX1N4615(D03 

Scottsdale 

9151 

JANTXV1N4615(DO 

Scottsdale 

10611 

1N4615-1 

Scottsdale 

2647 

JAN1N4615-1 

Scottsdale 

7395 

JANTX1N4615-1 

Scottsdale 

9152 

JANTXV1N4615-1 

Scottsdale 

10612 

JAN1N4615AUR-1 

Scottsdale 

7396 

JANTX1N4615AUR-1 

Scottsdale 

9153 

JANTXV1N4615AUR 

Scottsdale 

10613 

1N4616 

Scottsdale 

2648 

JAN1N4616 

Scottsdale 

7397 

JANTX1N4616 

Scottsdale 

9154 

JANTXV1N4616 

Scottsdale 

10614 

1N4616 (D035) 

Scottsdale 

2649 

JAN1N4616(D035) 

Scottsdale 

7398 

JANTX1N4616(D03 

Scottsdale 

9155 

JANTXV1N4616(DO 

Scottsdale 

10615 

1N4616-1 

Scottsdale 

2650 

JAN1N4616-1 

Scottsdale 

7399 

JANTX1N4616-1 

Scottsdale 

9156 

JANTXV1N4616-1 

Scottsdale 

10616 

JAN1N4616AUR-1 

Scottsdale 

7400 

JANTX1N4616AUR-1 

Scottsdale 

9157 

JANTXV1N4616AUR 

Scottsdale 

10617 

1N4617 

Scottsdale 

2651 

JAN1N4617 

Scottsdale 

7401 

JANTX1N4617 

Scottsdale 

9158 

JANTXV1N4617 

Scottsdale 

10618 

1N4617(D035) 

Scottsdale 

2652 

JAN1N4617(D035) 

Scottsdale 

7402 

JANTX1N4617(D03 

Scottsdale 

9159 

JANTXV1N4617(DO 

Scottsdale 

10619 

1N4617-1 

Scottsdale 

2653 

JAN1N4617-1 

Scottsdale 

7403 

JANTX1N4617-1 

Scottsdale 

9160 

JANTXV1N4617-1 . 

Scottsdale 

10620 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N4617AUR-1 

Scottsdale 

7404 

JANTX1N4617AUR-1 

Scottsdale 

9161 

JANTXV1N4617AUR 

Scottsdale 

10621 

1N4618 

Scottsdale 

2654 

JAN1N4618 

Scottsdale 

7405 

JANTX1N4618 

Scottsdale 

9162 

JANTXV1N4618 

Scottsdale 

10622 

1N4618(D035) 

Scottsdale 

2655 

JAN1N4618(D035) 

Scottsdale 

7406 

JANTX1N4618(D03 

Scottsdale 

9163 

JANTXV1N4618(DO 

Scottsdale 

10623 

1N4618-1 

Scottsdale 

2656 

JAN1N4618-1 

Scottsdale 

7407 

JANTX1N4618-1 

Scottsdale 

9164 

JANTXV1N4618.1 

Scottsdale 

10624 

JAN1N4618AUR-1 

Scottsdale 

7408 

JANTX1N4618AUR-1 

Scottsdale 

9165 

JANTXV1N4618AUR 

Scottsdale 

10625 

1N4619 

Scottsdale 

2657 

JAN1N4619 

Scottsdale 

7409 

JANTX1N4619 

Scottsdale 

9166 

JANTXV1N4619 

Scottsdale 

10626 

1N4619(D035) 

Scottsdale 

2658 

JAN1N4619(D035) 

Scottsdale 

7410 

JANTX1N4619 (D03 

Scottsdale 

9167 

JANTXV1N4619(DO 

Scottsdale 

10627 

1N4619-1 

Scottsdale 

2659 

JAN1N4619-1 

Scottsdale 

7411 

JANTX1N4619-1 

Scottsdale 

9168 

JANTXV1N4619-1 

Scottsdale 

10628 

JAN1N4619AUR-1 

Scottsdale 

7412 

JANTX1N4619AUR-1 

Scottsdale 

9169 

JANTXV1N4619AUR 

Scottsdale 

10629 

1N4620 

Scottsdale 

2660 

JAN1N4620 

Scottsdale 

7413 

JANTX1N4620 

Scottsdale 

9170 

JANTXV1N4620 

Scottsdale 

10630 

1N4620 (D035) 

Scottsdale 

2661 

JAN1N4620 (D035) 

Scottsdale 

7414 

JANTX1N4620 (D03 

Scottsdale 

9171 

JANTXV1N4620 (DO 

Scottsdale 

10631 

1N4620-1 

Scottsdale 

2662 

JAN1N4620-1 

Scottsdale 

7415 

JANTX1N4620-1 

Scottsdale 

9172 

JANTXV1N4620-1 

Scottsdale 

10632 

JAN1N4620AUR-1 

Scottsdale 

7416 

JANTX1N4620AUR-1 

Scottsdale 

9173 

JANTXV1N4620AUR 

Scottsdale 

10633 

1N4621 

Scottsdale 

2663 

JAN1N4621 

Scottsdale 

7417 

JANTX1N4621 

Scottsdale 

9174 

JANTXV1N4621 

Scottsdale 

10634 

1N4621 (D035) 

Scottsdale 

2664 

JAN1N4621 (D035) 

Scottsdale 

7418 

JANTX1N4621 (D03 

Scottsdale 

9175 

JANTXV1N4621 (DO 

Scottsdale 

_10_63_5J 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search wili place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Cataiog, or Website and specifying the the Data Sheet iD of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Alfcioseaw 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

1 

Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

1N4621-1 

Scottsdale 

2665 


1N4625 (D035) 

Scottsdale 

2676 


1N4643 

Scottsdale 

2699 

JAN1N4621-1 

Scottsdale 

7419 


JAN1N4625 (D035) 

Scottsdale 

7434 


1N4644 

Scottsdale 

2700 

JANTX1N4621-1 

Scottsdale 

9176 


JANTX1N4625 (D03 

Scottsdale 

9191 


1N4645 

Scottsdale 

2701 

JANTXV1N4621-1 

Scottsdale 

10636 


JANTXV1N4625 (DO 

Scottsdale 

10651 


1N4646 

Scottsdale 

2702 

JAN1N4621AUR-1 

Scottsdale 

7420 


1N4625-1 

Scottsdale 

2677 


1N4647 

Scottsdale 

2703 

JANTX1N4621AUR-1 

Scottsdale 

9177 


JAN1N4625-1 

Scottsdale 

7435 


1N4648 

Scottsdale 

2704 

JANTXV1N4621AUR 

Scottsdale 

10637 


JANTX1N4625-1 

Scottsdale 

9192 


1N4678 

Scottsdale 

2705 

1N4622 

Scottsdale 

2666 


JANTXV1N4625-1 

Scottsdale 

10652 


1N4678 (D035) 

Scottsdale 

2706 

JAN1N4622 

Scottsdale 

7421 


JAN1N4625AUR-1 

Scottsdale 

7436 


1N4679 

Scottsdale 

2707 

JANTX1N4622 

Scottsdale 

9178 


JANTX1N4625AUR-1 

Scottsdale 

21378 


1N4679 (D035) 

Scottsdale 

2708 

JANTXV1N4622 

Scottsdale 

10638 


JANTXV1N4625AUR 

Scottsdale 

21379 


1N4680 

Scottsdale 

2709 

1N4622 (D035) 

Scottsdale 

2667 


1N4626 

Scottsdale 

2678 


1N4680 (D035) 

Scottsdale 

2710 

JAN1N4622 (D035) 

Scottsdale 

7422 


JAN1N4626 

Scottsdale 

7437 


1N4681 

Scottsdale 

2711 

JANTX1N4622 (D03 

Scottsdale 

9179 


JANTX1N4626 

Scottsdale 

9193 


1N4681 (D035) 

Scottsdale 

2712 

JANTXV1N4622 (DO 

Scottsdale 

10639 


JANTXV1N4626 

Scottsdale 

10653 


1N4682 

Scottsdale 

2713 

1N4622-1 

Scottsdale 

2668 


1N4626 (D035) 

Scottsdale 

2679 


1N4682 (D035) 

Scottsdale 

2714 

JAN1N4622-1 

Scottsdale 

7423 


JAN1N4626 (D035> 

Scottsdale 

7438 


1N4683 

Scottsdale 

2715 

JANTX1N4622-1 

Scottsdale 

9180 


JANTX1N4626 (D03 

Scottsdale 

9194 


1N4683 (D035) 

Scottsdale 

2716 

JANTXV1N4622-1 

Scottsdale 

10640 


JANTXV1N4626 (DO 

Scottsdale 

10654 


1N4684 

Scottsdale 

2717 

JAN1N4622AUR-1 

Scottsdale 

7424 


1N4626-1 

Scottsdale 

2680 


1N4684 (D035) 

Scottsdale 

2718 

JANTX1N4622AUR-1 

Scottsdale 

9181 


JAN1N4626-1 

Scottsdale 

7439 


1N4685 

Scottsdale 

2719 

JANTXV1N4622AUR 

Scottsdale 

10641 


JANTX1N4626-1 

Scottsdale 

9195 


1N4685 (D035) 

Scottsdale 

2720 

1N4623 

Scottsdale 

2669 


JANTXV1N4626-1 

Scottsdale 

10655 


1N4686 

C/J 

o 

o 

Q. 

Q] 

2721 

JAN1N4623 

Scottsdale 

7425 


JAN1N4626AUR-1 

Scottsdale 

7440 


1N4686 (D035) 

Scottsdale 

2722 

JANTX1N4623 

Scottsdale 

9182 


JANTX1N4626AUR-1 

Scottsdale 

21781 


1N4687 

Scottsdale 

2723 

JANTXV1N4623 

Scottsdale 

10642 


JANTXV1N4626AUR 

Scottsdale 

21380 


1N4687 (D035) 

Scottsdale 

2724 

1N4623 (D035) 

Scottsdale 

2670 


1N4627 

Scottsdale 

2681 


1N4688 

Scottsdale 

2725 

JAN1N4623 (D035) 

Scottsdale 

7426 


JAN1N4627 

Scottsdale 

7441 


1N4688 (D035) 

Scottsdale 

2726 

JANTX1N4623 (D03 

Scottsdale 

9183 


JANTX1N4627 

Scottsdale 

9196 


1N4689 

Scottsdale 

2727 

JANTXV1N4623 (DO 

Scottsdale 

10643 


JANTXV1N4627 

Scottsdale 

10656 


1N4689(D035) 

Scottsdale 

2728 

1N4623-1 

Scottsdale 

2671 


1N4627 (D035) 

Scottsdale 

2682 


1N4690 

Scottsdale 

2729 

JAN1N4623-1 

Scottsdale 

7427 


JAN1N4627 (D035) 

Scottsdale 

7442 


1N4690 (D035) 

Scottsdale 

2730 

JANTX1N4623-1 

Scottsdale 

9184 


JANTX1N4627 (D03 

Scottsdale 

9197 


1N4691 

Scottsdale 

2731 

JANTXV1N4623-1 

Scottsdale 

10644 


JANTXV1N4627 (DO 

Scottsdale 

10657 


1N4692 

Scottsdale 

2732 

JAN1N4623AUR-1 

Scottsdale 

7428 


1N4627-1 

Scottsdale 

2683 


1N4692 (D035) 

Scottsdale 

2733 

JANTX1N4623AUR-1 

Scottsdale 

9185 


JAN1N4627-1 

Scottsdale 

7443 


1N4693 

Scottsdale 

2734 

JANTXV1N4623AUR 

Scottsdale 

10645 


JANTX1N4627-1 

Scottsdale 

9198 


1N4693 (D035) 

Scottsdale 

2735 

1N4624 

Scottsdale 

2672 


JANTXV1N4627-1 

Scottsdale 

10658 


1N4694 

Scottsdale 

2736 

JAN1N4624 

Scottsdale 

7429 


JAN1N4627AUR-1 

Scottsdale 

7444 


1N4694 (D035) 

Scottsdale 

2737 

JANTX1N4624 

Scottsdale 

9186 


JANTX1N4627AUR-1 

Scottsdale 

21782 


1N4695 

Scottsdale 

2738 

JANTXV1N4624 

Scottsdale 

10646 


JANTXV1N4627AUR 

Scottsdale 

21381 


1N4695 (D035) 

Scottsdale 

2739 

1N4624 (D035) 

Scottsdale 

2673 


1N4628 

Scottsdale 

2684 


1N4696 

Scottsdale 

2740 

JAN1N4624 (D035) 

Scottsdale 

7430 


1N4629 

Scottsdale 

2685 


1N4696 (D035) 

Scottsdale 

2741 

JANTX1N4624 (D03 

Scottsdale 

9187 


1N4630 

Scottsdale 

2686 


1N4697 

Scottsdale 

2742 

JANTXV1N4624 (DO 

Scottsdale 

10647 


1N4631 

Scottsdale 

2687 


1N4697 (D035) 

Scottsdale 

2743 

1N4624-1 

Scottsdale 

2674 


1N4632 

Scottsdale 

2688 


1N4698 

Scottsdale 

2744 

JAN1N4624-1 

Scottsdale 

7431 


1N4633 

Scottsdale 

2689 


1N4698(D035) 

Scottsdale 

2745 

JANTX1N4624-1 

Scottsdale 

9188 


1N4634 

Scottsdale 

2690 


1N4699 

Scottsdale 

2746 

JANTXV1N4624-1 

Scottsdale 

10648 


1N4635 

Scottsdale 

2691 


1N4699 (D035) 

Scottsdale 

2747 

JAN1N4624AUR-1 

Scottsdale 

7432 


1N4636 

Scottsdale 

2692 


1N4700 

Scottsdale 

2748 

JANTX1N4624AUR-1 

Scottsdale 

9189 


1N4637 

Scottsdale 

2693 


1N4700 (D035) 

Scottsdale 

2749 

JANTXV1N4624AUR 

Scottsdale 

10649 


1N4638 

Scottsdale 

2694 


1N4701 

Scottsdale 

2750 

1N4625 

Scottsdale 

2675 


1N4639 

Scottsdale 

2695 


1N4701 (D035) 

Scottsdale 

2751 

JAN1N4625 

Scottsdale 

7433 


1N4640 

Scottsdale 

2696 


1N4702 

Scottsdale 

2752 

JANTX1N4625 

Scottsdale 

9190 


1N4641 

Scottsdale 

2697 


1N4702 (D035) 

Scottsdale 

2753 

JANTXV1N4625 

Scottsdale 

10650 


1N4642 

Scottsdale 

2698 


1N4703 

Scottsdale 

2754 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product Information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microseitii’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-28 


http://www.microsemi.com 









Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4734AfD041) 

Scottsdale 

2811 

1N4735 

Scottsdale 

2812 

1N4735(D041) 

Scottsdale 

2813 

1N4735A 

Scottsdale 

2814 

1N4735AfD041) 

Scottsdale 

2815 

1N4736 

Scottsdale 

2816 

1N4736 (D041) 

Scottsdale 

2817 

1N4736A 

Scottsdale 

2818 

1N4736A m041) 

Scottsdale 

2819 

1N4737 

Scottsdale 

2820 

1N4737 (0041) 

Scottsdale 

2821 

1N4737A 

Scottsdale 

2822 

1N4737A(D041) 

Scottsdale 

2823 

1N4738 

Scottsdale 

2824 

1N4738 (D041) 

Scottsdale 

2825 

1N4738A 

Scottsdale 

2826 

1N4738A (D041) 

Scottsdale 

2827 

1N4739 

Scottsdale 

2828 

1N4739 (D041) 

Scottsdale 

2829 

1N4739A 

Scottsdale 

2830 

1N4739A (D041) 

Scottsdale 

2831 

1N4740 

Scottsdale 

2832 

1N4740 (D041) 

Scottsdale 

2833 

1N4740A 

Scottsdale 

2834 

1N4740A (D041) 

Scottsdale 

2835 

1N4741 

Scottsdale 

2836 

1N4741 (D041) 

Scottsdale 

2837 

1N4741A 

Scottsdale 

2838 

1N4741A(D041) 

Scottsdale 

2839 

1N4742 

Scottsdale 

2840 

1N4742 (D041) 

Scottsdale 

2841 

1N4742A 

Scottsdale 

2842 

1N4742A fD041) 

Scottsdale 

2843 

1N4743 

Scottsdale 

2844 

1N4743 (D041) 

Scottsdale 

2845 

1N4743A 

Scottsdale 

2846 

1N4743A (D041) 

Scottsdale 

2847 

1N4744 

Scottsdale 

2848 

1N4744(D041) 

Scottsdale 

2849 

1N4744A 

Scottsdale 

2850 

1N4744A (D041) 

Scottsdale 

2851 

1N4745 

Scottsdale 

2852 

1N4745 (D041) 

Scottsdale 

2853 

1N4745A 

Scottsdale 

2854 

1N4745A fD041) 

Scottsdale 

2855 

1N4746 

Scottsdale 

2856 

1N4746 (D041) 

Scottsdale 

2857 

1N4746A 

Scottsdale 

2858 

1N4746A (D041) 

Scottsdale 

2859 

1N4747 

Scottsdale 

2860 

1N4747 (D041) 

Scottsdale 

2861 

1N4747A 

Scottsdale 

2862 

1N4747A (D041) 

Scottsdale 

2863 

1N4748 

Scottsdale 

2864 

1N4748 (D041) 

Scottsdale 

2865 

1N4748A 

Scottsdale 

2866 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4748A (D041) 

Scottsdale 

2867 

1N4749 

Scottsdale 

2868 

1N4749 (D041) 

Scottsdale 

2869 

1N4749A 

Scottsdale 

2870 

1N4749A (D041) 

Scottsdale 

2871 

1N4750 

Scottsdale 

2872 

1N4750 fD041) 

Scottsdale 

2873 

2874 

1N4750A 

Scottsdale 

1N4750A (D041) 

Scottsdale 

2875 

1N4751 

Scottsdale 

2876 

1N4751 (D041) 

Scottsdale 

_2877 

1N4751A 

Scottsdale 

2878 

1N4751A(D041) 

Scottsdale 

2879 

1N4752 

Scottsdale 

2880 

1N4752 (D041) 

Scottsdale 

2881 

2882 

1N4752A 

Scottsdale 

1N4752A (D041) 

Scottsdale 

2883 

1N4753 

Scottsdale 

2884 

1N4753 (D041) 

Scottsdale 

2885 

1N4753A 

Scottsdale 

2886 

1N4753A (D041) 

Scottsdale 

2887 

1N4754 

Scottsdale 

2888 

1N4754 (D041) 

Scottsdale 

2889 

1N4754A 

Scottsdale 

2890 

1N4754A (D041) 

Scottsdale 

2891 

1N4755 

Scottsdale 

2892 

1N4755 (D041) 

Scottsdale 

2893 

1N4755A 

Scottsdale 

2894 

1N4755A (D041) 

Scottsdale 

2895 

1N4756 

Scottsdale 

2896 

1N4756 (D041) 

Scottsdale 

2897 

1N4756A 

Scottsdale 

2898 

1N4756A (D041) 

Scottsdale 

2899 

1N4757 

Scottsdale 

2900 

1N4757 fD041) 

Scottsdale 

2901 

1N4757A 

Scottsdale 

2902 

1N4757A (D041) 

Scottsdale 

2903 

1N4758 

Scottsdale 

2904 

1N4758 (D041) 

Scottsdale 

2905 

1N4758A 

Scottsdale 

2906 

1N4758A (D041) 

Scottsdale 

2907 

1N4759 

Scottsdale 

2908 

1N4759 (D041) 

Scottsdale 

2909 

1N4759A 

Scottsdale 

2910 

1N4759A (D041) 

Scottsdale 

2911 

1N4760 

Scottsdale 

2912 

1N4760 (D041) 

Scottsdale 

2913 

1N4760A 

Scottsdale 

2914 

1N4760A (D041) 

Scottsdale 

2915 

1N4761 

Scottsdale 

2916 

1N4761 (D041) 

Scottsdale 

2917 

1N4761A 

Scottsdale 

2918 

1N4761A(D041) 

Scottsdale 

2919 

1N4762 

Scottsdale 

2920 

1N4762 (D041) 

Scottsdale 

2921 

1N4762A 

Scottsdale 

2922 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4703 (D035) 

Scottsdale 

2755 

1N4704 

Scottsdale 

2756 

1N4704 fD035) 

Scottsdale 

2757 

1N4705 

Scottsdale 

2758 

1N4705 fD035) 

Scottsdale 

2759 

1N4706 

Scottsdale 

2760 

1N4706 fD035) 

Scottsdale 

2761 

1N4707 

Scottsdale 

2762 

1N4707 (D035) 

Scottsdale 

2763 

1N4708 

Scottsdale 

2764 

1N4708 (0035) 

Scottsdale 

2765 

1N4709 

Scottsdale 

2766 

1N4709 (D035) 

Scottsdale 

2767 

1N4710 

Scottsdale 

2768 

1N4710 (D035) 

Scottsdale 

2769 

1N4711 

Scottsdale 

2770 

1N4711 (D035) 

Scottsdale 

2771 

1N4712 

Scottsdale 

2772 

1N4712(D035) 

Scottsdale 

2773 

1N4713 

Scottsdale 

2774 

1N4713 (D035) 

Scottsdale 

2775 

1N4714 

Scottsdale 

2776 

1N4714(D035) 

Scottsdale 

2777 

1N4715 

Scottsdale 

2778 

1N4715(D035) 

Scottsdale 

2779 

1N4716 

Scottsdale 

2780 

1N4716(D035) 

Scottsdale 

2781 

1N4717 

Scottsdale 

2782 

1N4717(D035) 

Scottsdale 

2783 

1N4728 

Scottsdale 

2784 

1N4728 (D041) 

Scottsdale 

2785 

1N4728A 

Scottsdale 

2786 

1N4728A (D041) 

Scottsdale 

2787 

1N4729 

Scottsdale 

2788 

1N4729 (D041) 

Scottsdale 

2789 

1N4729A 

Scottsdale 

2790 

1N4729A (D041) 

Scottsdale 

2791 

1N4730 

Scottsdale 

2792 

1N4730 (D041) 

Scottsdale 

2793 

1N4730A 

Scottsdale 

2794 

1N4730A (D041) 

Scottsdale 

2795 

1N4731 

Scottsdale 

2796 

1N4731 (D041) 

Scottsdale 

2797 

1N4731A 

Scottsdale 

2798 

1N4731A(D041) 

Scottsdale 

2799 

1N4732 

Scottsdale 

2800 

1N4732 (D041) 

Scottsdale 

2801 

1N4732A 

Scottsdale 

2802 

1N4732A (D041) 

Scottsdale 

2803 

1N4733 

Scottsdale 

2804 

1N4733 (D041) 

Scottsdale 

2805 

1N4733A 

Scottsdale 

2806 

1N4733A (D041) 

Scottsdale 

2807 

1N4734 

Scottsdale 

2808 

1N4734 (D041) 

Scottsdale 

2809 

1N4734A 

Scottsdale 

2810 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdaie (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-29 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 





ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


K/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4762A(D041) 

Scottsdale 

2923 

1N4763 

Scottsdale 

2924 

1N4763 (D041) 

Scottsdale 

2925 

1N4763A 

Scottsdale 

2926 

1N4763A (D041) 

Scottsdale 

2927 

1N4764 

Scottsdale 

2928 

1N4764 (D041) 

Scottsdale 

2929 

1N4764A 

Scottsdale 

2930 

1N4764A (D041) 

Scottsdale 

2931 

1N4765 

Scottsdale 

2932 

1N4765A 

Scottsdale 

2933 

1N4766 

Scottsdale 

2934 

1N4766A 

Scottsdale 

2935 

1N4767 

Scottsdale 

2936 

1N4767A 

Scottsdale 

2937 

1N4768 

Scottsdale 

2938 

1N4768A 

Scottsdale 

2939 

1N4769 

Scottsdale 

2940 

1N4769A 

Scottsdale 

2941 

1N4770 

Scottsdale 

2942 

1N4770A 

Scottsdale 

2943 

1N4771 

Scottsdale 

2944 

1N4771A 

Scottsdale 

2945 

1N4772 

Scottsdale 

2946 

1N4772A 

Scottsdale 

2947 

1N4773 

Scottsdale 

2948 

1N4773A 

Scottsdale 

2949 

1N4774 

Scottsdale 

2950 

1N4774A 

Scottsdale 

2951 

1N4775 

Scottsdale 

2952 

1N4775A 

Scottsdale 

2953 

1N4776 

Scottsdale 

2954 

1N4776A 

Scottsdale 

2955 

1N4777 

Scottsdale 

2956 

1N4777A 

Scottsdale 

2957 

1N4778 

Scottsdale 

2958 

1N4778A 

Scottsdale 

2959 

1N4779 

Scottsdale 

2960 

1N4779A 

Scottsdale 

2961 

1N4780 

Scottsdale 

2962 

1N4780A 

Scottsdale 

2963 

1N4781 

Scottsdale 

2964 

1N4781A 

Scottsdale 

2965 

1N4782 

Scottsdale 

2966 

1N4782A 

Scottsdale 

2967 

1N4783 

Scottsdale 

2968 

1N4783A 

Scottsdale 

2969 

1N4784 

Scottsdale 

2970 

1N4784A 

Scottsdale 

2971 

1N4829 

Scottsdale 

2972 

1N483 

Watertown 

2973 

1N4830 

Scottsdale 

2974 

1N483A 

Watertown 

2975 

1N483B 

Watertown 

2976 

JAN1N483B 

Watertown 

7445 

JANTX1N483B 

Watertown 

9199 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N483B 

Watertown 

10659 

1N485 

Watertown 

2977 

1N485B 

Watertown 

2978 

JAN1N485B 

Watertown 

7446 

JANTX1N485B 

Watertown 

9200 

JANTXV1N485B 

Watertown 

10660 

1N486B 

Santa Ana 

2979 

JAN1N486B 

Santa Ana 

7447 

JANTX1N486B 

Santa Ana 

9201 

JANTXV1N486B 

Santa Ana 

10661 

1N4883 

Santa Ana 

2980 

1N4884 

Santa Ana 

2981 

1N4890 

Scottsdale 

2982 

1N4890A 

Scottsdale 

2983 

1N4891 

Scottsdale 

2984 

1N4891A 

Scottsdale 

2985 

1N4892 

Scottsdale 

2986 

1N4892A 

Scottsdale 

2987 

1N4893 

Scottsdale 

2988 

1N4893A 

Scottsdale 

2989 

1N4894 

Scottsdale 

2990 

1N4894A 

Scottsdale 

2991 

1N4895 

Scottsdale 

2992 

1N4895A 

Scottsdale 

2993 

1N4896 

Scottsdale 

2994 

1N4896A 

Scottsdale 

2995 

1N4897 

Scottsdale 

2996 

1N4897A 

Scottsdale 

2997 

1N4898 

Scottsdale 

2998 

1N4898A 

Scottsdale 

2999 

1N4899 

Scottsdale 

3000 

1N4899A 

Scottsdale 

3001 

1N4900 

Scottsdale 

3002 

1N4900A 

Scottsdale 

3003 

1N4901 

Scottsdale 

3004 

1N4901A 

Scottsdale 

3005 

1N4902 

Scottsdale i 

3006 

1N4902A 

Scottsdale 

3007 

1N4903 

Scottsdale 

3008 

1N4903A 

Scottsdale 

3009 

1N4904 

Scottsdale 

3010 

1N4904A 

Scottsdale 

3011 

1N4905 

Scottsdale 

3012 

1N4905A 

Scottsdale 

3013 

1N4906 

Scottsdale 

3014 

1N4906A 

Scottsdale 

3015 

1N4907 

Scottsdale 

3016 

1N4907A 

Scottsdale 

3017 

1N4908 

Scottsdale 

3018 

1N4908A 

Scottsdale 

3019 

1N4909 

Scottsdale 

3020 

1N4909A 

Scottsdale 

3021 

1N4910 

Scottsdale 

3022 

1N4910A 

Scottsdale 

3023 

1N4911 

Scottsdale 

3024 

1N4911A 

Scottsdale 

3025 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4912 

Scottsdale 

3026 

1N4912A 

Scottsdale 

3027 

1N4913 

Scottsdale 

3028 

1N4913A 

Scottsdale 

3029 

1N4914 

Scottsdale 

3030 

1N4914A 

Scottsdale 

3031 

1N4915 

Scottsdale 

3032 

1N4915A 

Scottsdale 

3033 

1N4916 

Scottsdale 

3034 

1N4916A 

Scottsdale 

3035 

1N4917 

Scottsdale 

3036 

1N4917A 

Scottsdale 

3037 

1N4918 

Scottsdale 

3038 

1N4918A 

Scottsdale 

3039 

1N4919 

Scottsdale 

3040 

1N4919A 

Scottsdale 

3041 

1N4920 

Scottsdale 

3042 

1N4920A 

Scottsdale 

3043 

1N4921 

Scottsdale 

3044 

1N4921A 

Scottsdale 

3045 

1N4922 

Scottsdale 

3046 

1N4922A 

Scottsdale 

3047 

1N4923 

Scottsdale 

3048 

1N4923A 

Scottsdale 

3049 

1N4924 

Scottsdale 

3050 

1N4924A 

Scottsdale 

3051 

1N4925 

Scottsdale 

3052 

1N4925A 

Scottsdale 

3053 

1N4926 

Scottsdale 

3054 

1N4926A 

Scottsdale 

3055 

1N4927 

Scottsdale 

3056 

1N4927A 

Scottsdale 

3057 

1N4928 

Scottsdale 

3058 

1N4928A 

Scottsdale 

3059 

1N4929 

Scottsdale 

3060 

1N4929A 

Scottsdale 

3061 

1N4930 

Scottsdale 

3062 

1N4930A 

Scottsdale 

3063 

1N4931 

Scottsdale 

3064 

1N4931A 

Scottsdale 

3065 

1N4932 

Scottsdale 

3066 

1N4932A 

Scottsdale 

3067 

1N4933 

Chatsworth 

3068 

1N4933GP 

Chatsworth 

17947 

1N4934 

Chatsworth 

3069 

1N4934GP 

Chatsworth 

17948 

1N4935 

Chatsworth 

3070 

1N4935GP 

Chatsworth 

17949 

1N4936 

Chatsworth 

3071 

1N4936GP 

Chatsworth 

17950 

1N4937 

Chatsworth 

3072 

1N4937GP 

Chatsworth 

17951 

1N4938 

Santa Ana 

3073 

JAN1N4938 

Santa Ana 

7448 

JANTX1N4938 

Santa Ana 

9202 

JANTXV1N4938 

Santa Ana 

10662 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-30 


http://www.microsemi.com 



Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4938-1 

Santa Ana 

3074 

JAN1N4938-1 

Santa Ana 

7449 

JANTX1N4938-1 

Santa Ana 

9203 

JANTXV1N4938-1 

Santa Ana 

10663 

1N4942 

Chatsworth 

3075 

1N4942 

Santa Ana 

3076 

JAN1N4942 

Santa Ana 

7450 

JANTX1N4942 

Santa Ana 

9204 

JANTXV1N4942 

Santa Ana 

10664 

1N4942GP 

Chatsworth 

17952 

1N4944 

Santa Ana 

3078 

1N4944 

Chatsworth 

3077 

JAN1N4944 

Santa Ana 

7451 

JANTX1N4944 

Santa Ana 

9205 

JANTXV1N4944 

Santa Ana 

10665 

1N4944GP 

Chatsworth 

17953 

1N4946 

Chatsworth 

3079 

1N4946 

Santa Ana 

3080 

JAN1N4946 

Santa Ana 

7452 

JANTX1N4946 

Santa Ana 

9206 

JANTXV1N4946 

Santa Ana 

10666 

1N4946GP 

Chatsworth 

17954 

1N4947 

Chatsworth 

3081 

1N4947 

Santa Ana 

3082 

JAN1N4947 

Santa Ana 

7453 

JANTX1N4947 

Santa Ana 

9207 

JANTXV1N4947 

Santa Ana 

10667 

1N4947GP 

Chatsworth 

17955 

1N4948 

Chatsworth 

3083 

1N4948 

Santa Ana 

3084 

JAN1N4948 

Santa Ana 

7454 

JANTX1N4948 

Santa Ana 

9208 

JANTXV1N4948 

Santa Ana 

10668 

1N4948GP 

Chatsworth 

17956 

1N4954 

Santa Ana 

3085 

JAN1N4954 

Santa Ana 

7455 

JANTX1N4954 

Santa Ana 

9209 

JANTXV1N4954 

Santa Ana 

10669 

JANS1N4954 

Santa Ana 

8485 

1N4954US 

Santa Ana 

3086 

JAN1N4954US 

Santa Ana 

7456 

JANTX1N4954US 

Santa Ana 

9210 

JANTXV1N4954US 

Santa Ana 

10670 

JANS1N4954US 

Santa Ana 

8486 

1N4955 

Santa Ana 

3087 

JAN1N4955 

Santa Ana 

7457 

JANTX1N4955 

Santa Ana 

9211 

JANTXV1N4955 

Santa Ana 

10671 

JANS1N4955 

Santa Ana 

8487 

1N4955US 

Santa Ana 

3088 

JAN1N4955US 

Santa Ana 

7458 

JANTX1N4955US 

Santa Ana 

9212 

JANTXV1N4955US 

Santa Ana 

10672 

JANS1N4955US 

Santa Ana 

8488 

1N4956 

Santa Ana 

3089 

JAN1N4956 

Santa Ana 

7459 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N4956 

Santa Ana 

9213 

JANTXV1N4956 

Santa Ana 

10673 

JANS1N4956 

Santa Ana 

8489 

1N4956US 

Santa Ana 

3090 

JAN1N4956US 

Santa Ana 

7460 

JANTX1N4956US 

Santa Ana 

9214 

JANTXV1N4956US 

Santa Ana 

10674 

JANS1N4956US 

Santa Ana 

8490 

1N4957 

Santa Ana 

3091 

JAN1N4957 

Santa Ana 

7461 

JANTX1N4957 

Santa Ana 

9215 

JANTXV1N4957 

Santa Ana 

10675 

JANS1N4957 

Santa Ana 

8491 

1N4957US 

Santa Ana 

3092 

JAN1N4957US 

Santa Ana 

7462 

JANTX1N4957US 

Santa Ana 

9216 

JANTXV1N4957US 

Santa Ana 

10676 

JANS1N4957US 

Santa Ana 

8492 

1N4958 

Santa Ana 

3093 

JAN1N4958 

Santa Ana 

7463 

JANTX1N4958 

Santa Ana 

9217 

JANTXV1N4958 

Santa Ana 

10677 

JANS1N4958 

Santa Ana 

8493 

1N4958US 

Santa Ana 

3094 

JAN1N4958US 

Santa Ana 

7464 

JANTX1N4958US 

Santa Ana 

9218 

JANTXV1N4958US 

Santa Ana 

10678 

JANS1N4958US 

Santa Ana 

8494 

1N4959 

Santa Ana 

3095 

JAN1N4959 

Santa Ana 

7465 

JANTX1N4959 

Santa Ana 

9219 

JANTXV1N4959 

Santa Ana 

10679 

JANS1N4959 

Santa Ana 

8495 

1N4959US 

Santa Ana 

3096 

JAN1N4959US 

Santa Ana 

7466 

JANTX1N4959US 

Santa Ana 

9220 

JANTXV1N4959US 

Santa Ana 

10680 

JANS1N4959US 

Santa Ana 

8496 

1N4960 

Santa Ana 

3097 

JAN1N4960 

Santa Ana 

7467 

JANTX1N4960 

Santa Ana 

9221 

JANTXV1N4960 

Santa Ana 

10681 

JANS1N4960 

Santa Ana 

8497 

1N4960US 

Santa Ana 

3098 

JAN1N4960US 

Santa Ana 

7468 

JANTX1N4960US 

Santa Ana 

9222 

JANTXV1N4960US 

Santa Ana 

10682 

JANS1N4960US 

Santa Ana 

8498 

1N4961 

Santa Ana 

3099 

JAN1N4961 

Santa Ana 

7469 

JANTX1N4961 

Santa Ana 

9223 

JANTXV1N4961 

Santa Ana 

10683 

JANS1N4961 

Santa Ana 

8499 

1N4961US 

Santa Ana 

3100 

JAN1N4961US 

Santa Ana 

7470 

JANTX1N4961US 

Santa Ana 

9224 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N4961US 

Santa Ana 

10684 

JANS1N4961US 

Santa Ana 

8500 

1N4962 

Santa Ana 

3101 

JAN1N4962 

Santa Ana 

7471 

JANTX1N4962 

Santa Ana 

9225 

JANTXV1N4962 

Santa Ana 

10685 

JANS1N4962 

Santa Ana 

8501 

1N4962US 

Santa Ana 

3102 

JAN1N4962US 

Santa Ana 

7472 

JANTX1N4962US 

Santa Ana 

9226 

JANTXV1N4962US 

Santa Ana 

10686 

JANS1N4962US 

Santa Ana 

8502 

1N4963 

Santa Ana 

3103 

JAN1N4963 

Santa Ana 


JANTX1N4963 

Santa Ana 

9227 

10687 

JANTXV1N4963 

Santa Ana 

JANS1N4963 

Santa Ana 

8503 

1N4963US 

Santa Ana 

3104 

JAN1N4963US 

Santa Ana 

7474 

JANTX1N4963US 

Santa Ana 

9228 

JANTXV1N4963US 

Santa Ana 

10688 

JANS1N4963US 

Santa Ana 

8504 

1N4964 

Santa Ana 

3105 

JAN1N4964 

Santa Ana 

7475 

JANTX1N4964 

Santa Ana 

9229 

JANTXV1N4964 

Santa Ana 

10689 

JANS1N4964 

Santa Ana 

8505 

1N4964US 

Santa Ana 

3106 

JAN1N4964US 

Santa Ana 

7476 

JANTX1N4964US 

Santa Ana 

9230 

JANTXV1N4964US 

Santa Ana 

10690 

JANS1N4964US 

Santa Ana 

8506 

1N4965 

Santa Ana 

3107 

JAN1N4965 

Santa Ana 

7477 

JANTX1N4965 

Santa Ana 

9231 

JANTXV1N4965 

Santa Ana 

10691 

JANS1N4965 

Santa Ana 

8507 

1N4965US 

Santa Ana 

3108 

JAN1N4965US 

Santa Ana 

7478 

JANTX1N4965US 

Santa Ana 

9232 

JANTXV1N4965US 

Santa Ana 

10692 

JANS1N4965US 

Santa Ana 

8508 

1N4966 

Santa Ana 

3109 

JAN1N4966 

Santa Ana 

7479 

JANTX1N4966 

Santa Ana 

9233 

JANTXV1N4966 

Santa Ana 

10693 

JANS1N4966 

Santa Ana 

8509 

1N4966US 

Santa Ana 

3110 

JAN1N4966US 

Santa Ana 

7480 

JANTX1N4966US 

Santa Ana 

9234 

JANTXV1N4966US 

Santa Ana 

10694 

JANS1N4966US 

Santa Ana 

8510 

1N4967 

Santa Ana 

3111 

JAN1N4967 

Santa Ana 

7481 

JANTX1N4967 

Santa Ana 

9235 

JANTXV1N4967 

Santa Ana 

10695 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System. CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-31 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


NBcr^Mm 


Part Number 

Microsemi 

Division 



Santa Ana 

7504 

JANTX1N4978US 

Santa Ana 

9258 

JANTXV1N4978US 

Santa Ana 

10718 

JANS1N4978US 

Santa Ana 

8529 

1N4979 

Santa Ana 

3135 

JAN1N4979 

Santa Ana 

7505 

JANTX1N4979 

Santa Ana 

9259 

JANTXV1N4979 

Santa Ana 

10719 

JANS1N4979 

Santa Ana 

8530 

1N4979US 

Santa Ana 

3136 

JAN1N4979US 

Santa Ana 

7506 

JANTX1N4979US 

Santa Ana 

9260 

JANTXV1N4979US 

Santa Ana 

10720 

JANS1N4979US 

Santa Ana 

8531 

1N4980 

Santa Ana 

3137 

JAN1N4980 

Santa Ana 

7507 

JANTX1N4980 

Santa Ana 

9261 

JANTXV1N4980 

Santa Ana 

10721 

JANS1N4980 

Santa Ana 

8532 

1N4980US 

Santa Ana 

3138 

JAN1N4980US 

Santa Ana 

7508 

JANTX1N4980US 

Santa Ana 

9262 

JANTXV1N4980US 

Santa Ana 

10722 

JANS1N4980US 

Santa Ana 

8533 

1N4981 

Santa Ana 

3139 

JAN1N4981 

Santa Ana 

7509 

JANTX1N4981 

Santa Ana 

9263 

JANTXV1N4981 

Santa Ana 

10723 

JANS1N4981 

Santa Ana 

8534 

1N4981US 

Santa Ana 

3140 

JAN1N4981US 

Santa Ana 

7510 

JANTX1N4981US 

Santa Ana 

9264 

JANTXV1N4981US 

Santa Ana 

10724 

JANS1N4981US 

Santa Ana 

8535 

1N4982 

Santa Ana 

3141 

JAN1N4982 

Santa Ana 

7511 

JANTX1N4982 

Santa Ana 

9265 

JANTXV1N4982 

Santa Ana 

10725 

JANS1N4982 

Santa Ana 

8536 

1N4982US 

Santa Ana 

3142 

JAN1N4982US 

Santa Ana 

7512 

JANTX1N4982US 

Santa Ana 

9266 

JANTXV1N4982US 

Santa Ana 

10726 

JANS1N4982US 

Santa Ana 

8537 

1N4983 

Santa Ana 

3143 

JAN1N4983 

Santa Ana 

7513 

JANTX1N4983 

Santa Ana 

9267 

JANTXV1N4983 

Santa Ana 

10727 

JANS1N4983 

Santa Ana 

8538 

1N4983US 

Santa Ana 

3144 

JAN1N4983US 

Santa Ana 

7514 

JANTX1N4983US 

Santa Ana 

9268 

JANTXV1N4983US 

Santa Ana 

10728 

JANS1N4983US 

Santa Ana 

8539 

1N4984 

Santa Ana 

3145 

JAN1N4984 

Santa Ana 

7515 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N4973 

Santa Ana 

3123 

JAN1N4973 

Santa Ana 

7493 

JANTX1N4973 

Santa Ana 

9247 

JANTXV1N4973 

Santa Ana 

10707 


Santa Ana 

8520 

1N4973US 

Santa Ana 

3124 

JAN1N4973US 

Santa Ana 

7494 

JANTX1N4973US 

Santa Ana 

9248 

JANTXV1N4973US 

Santa Ana 

10708 

JANS1N4973US 

Santa Ana 

22012 

1N4974 

Santa Ana 

3125 

JAN1N4974 

Santa Ana 

7495 

JANTX1N4974 

Santa Ana 

9249 

JANTXV1N4974 

Santa Ana 

10709 

JANS1N4974 

Santa Ana 

8521 

1N4974US 

Santa Ana 

3126 

JAN1N4974US 

Santa Ana 

7496 

JANTX1N4974US 

Santa Ana 

9250 

JANTXV1N4974US 

Santa Ana 

10710 

JANS1N4974US 

Santa Ana 

22013 

1N4975 

Santa Ana 

3127 

JAN1N4975 

Santa Ana 

7497 

JANTX1N4975 

Santa Ana 

9251 

JANTXV1N4975 

Santa Ana 

10711 

JANS1N4975 

Santa Ana 

8522 

1N4975US 

Santa Ana 

3128 

JAN1N4975US 

Santa Ana 

7498 

JANTX1N4975US 

Santa Ana 

9252 

JANTXV1N4975US 

Santa Ana 

10712 

JANS1N4975US 

Santa Ana 

8523 

1N4976 

Santa Ana 

3129 

JAN1N4976 

Santa Ana 

7499 

JANTX1N4976 

Santa Ana 

9253 

JANTXV1N4976 

Santa Ana 

10713 

JANS1N4976 

Santa Ana 

8524 

1N4976US 

Santa Ana 

3130 

JAN1N4976US 

Santa Ana 

7500 

JANTX1N4976US 

Santa Ana 

9254 

JANTXV1N4976US 

Santa Ana 

10714 

JANS1N4976US 

Santa Ana 

8525 

1N4977 

Santa Ana 

3131 

JAN1N4977 

Santa Ana 

7501 

JANTX1N4977 

Santa Ana 

9255 

JANTXV1N4977 

Santa Ana 

10715 

JANS1N4977 

Santa Ana 

8526 

1N4977US 

Santa Ana 

3132 

JAN1N4977US 

Santa Ana 

7502 

JANTX1N4977US 

Santa Ana 

9256 

JANTXV1N4977US 

Santa Ana 

10716 

JANS1N4977US 

Santa Ana 

8527 

1N4978 

Santa Ana 

3133 

JAN1N4978 

Santa Ana 

7503 

JANTX1N4978 

Santa Ana 

9257 

JANTXV1N4978 

Santa Ana 

10717 

JANS1N4978 

Santa Ana 

8528 

1N4978US 

Santa Ana 

3134 
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Data 

Sheet 

ID 


Santa Ana 

8511 

1N4967US 

Santa Ana 

3112 

JAN1N4967US 

Santa Ana 

7482 

JANTX1N4967US 

Santa Ana 

9236 


Santa Ana 

10696 


Santa Ana 

8512 

1N4968 

Santa Ana 

3113 

JAN1N4968 

Santa Ana 

7483 

JANTX1N4968 

Santa Ana 

9237 

JANTXV1N4968 

Santa Ana 

10697 

JANS1N4968 

Santa Ana 

8513 

1N4968US 

Santa Ana 

3114 

JAN1N4968US 

Santa Ana 

7484 

JANTX1N4968US 

Santa Ana 

9238 

JANTXV1N4968US 

Santa Ana 

10698 

JANS1N4968US 

Santa Ana 

8514 

1N4969 

Santa Ana 

3115 

JAN1N4969 

Santa Ana 

7485 

JANTX1N4969 

Santa Ana 

9239 

JANTXV1N4969 

Santa Ana 

10699 

JANS1N4969 

Santa Ana 

8515 

1N4969US 

Santa Ana 

3116 

JAN1N4969US 

Santa Ana 

7486 

JANTX1N4969US 

Santa Ana 

9240 

JANTXV1N4969US 

Santa Ana 

10700 

JANS1N4969US 

Santa Ana 

8516 

1N4970 

Santa Ana 

3117 

JAN1N4970 

Santa Ana 

7487 

JANTX1N4970 

Santa Aha 

9241 

JANTXV1N4970 

Santa Ana 

10701 

JANS1N4970 

Santa Ana 

8517 

1N4970US 

Santa Ana 

3118 

JAN1N4970US 

Santa Ana 

7488 

JANTX1N4970US 

Santa Ana 

9242 

JANTXV1N4970US 

Santa Ana 

10702 

JANS1N4970US 

Santa Ana 

22009 

1N4971 

Santa Ana 

3119 

JAN1N4971 

Santa Ana 

7489 

JANTX1N4971 

Santa Ana 

9243 

JANTXV1N4971 

Santa Ana 

10703 

JANS1N4971 

Santa Ana 

8518 

1N4971US 

Santa Ana 

3120 

JAN1N4971US 

Santa Ana 

7490 

JANTX1N4971US 

Santa Ana 

9244 

JANTXV1N4971US 

Santa Ana 

10704 

JANS1N4971US 

Santa Ana 

22010 

1N4972 

Santa Ana 

3121 

JAN1N4972 

Santa Ana 

7491 

JANTX1N4972 

Santa Ana 

9245 

JANTXV1N4972 

Santa Ana 

10705 

JANS1N4972 

Santa Ana 

8519 

1N4972US 

Santa Ana 

3122 

JAN1N4972US 

Santa Ana 

7492 

JANTX1N4972US 

Santa Ana 

9246 

JANTXV1N4972US 

Santa Ana 

10706 

JANS1N4972US 

Santa Ana 

22011 


Section Organization: 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-32 


http://www.microsemi.com 








Alphanumeric Index 
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Data 

Sheet 

ID 

1N4996 

Santa Ana 

3169 

JAN1N4996 

Santa Ana 

7539 

JANTX1N4996 

Santa Ana 

9293 

JANTXV1N4996 

Santa Ana 

10753 

1N4996US 

Santa Ana 

3170 

JAN1N4996US 

Santa Ana 

7540 

JANTX1N4996US 

Santa Ana 

9294 

JANTXV1N4996US 

Santa Ana 

10754 

1N5063 

Santa Ana 

3171 

1N5064 

Santa Ana 

3172 

1N5065 

Santa Ana 

3173 

1N5066 

Santa Ana 

3174 

1N5067 

Santa Ana 

3175 

1N5068 

Santa Ana 

3176 

1N5069 

Santa Ana 

3177 

1N5070 

Santa Ana 

3178 

1N5071 

Santa Ana 

3179 

1N5072 

Santa Ana 

3180 

1N5073 

Santa Ana 

3181 

1N5074 

Santa Ana 

3182 

1N5075 

Santa Ana 

3183 

1N5076 

Santa Ana 

3184 

1N5077 

Santa Ana 

3185 

1N5078 

Santa Ana 

3186 

1N5079 

Santa Ana 

3187 

1N5080 

Santa Ana 

3188 

1N5081 

Santa Ana 

3189 

1N5082 

Santa Ana 

3190 

1N5083 

Santa Ana 

3191 

1N5084 

Santa Ana 

3192 

1N5085 

Santa Ana 

3193 

1N5086 

Santa Ana 

3194 

1N5087 

Santa Ana 

3195 

1N5088 

Santa Ana 

3196 

1N5089 

Santa Ana 

3197 

1N5090 

Santa Ana 

3198 

1N5091 

Santa Ana 

3199 

1N5092 

Santa Ana 

3200 

1N5093 

Santa Ana 

3201 

1N5094 

Santa Ana 

3202 

1N5095 

Santa Ana 

3203 

1N5096 

Santa Ana 

3204 

1N5097 

Santa Ana 

3205 

1N5098 

Santa Ana 

3206 

1N5099 

Santa Ana 

3207 

1N5100 

Santa Ana 

3208 

1N5101 

Santa Ana 

3209 

1N5102 

Santa Ana 

3210 

1N5103 

Santa Ana 

3211 

1N5104 

Santa Ana 

3212 

1N5105 

Santa Ana 

3213 

1N5106 

Santa Ana 

3214 

1N5107 

Santa Ana 

3215 

1N5108 

Santa Ana 

3216 

1N5109 

Santa Ana 

3217 

1N5110 

Santa Ana 

3218 
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Data 
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ID 

JANTXV1N4989US 

Santa Ana 

10740 

JANS1N4989US 

Santa Ana 

8551 

1N4990 

Santa Ana 

3157 

JAN1N4990 

Santa Ana 

7527 

JANTX1N4990 

Santa Ana 

9281 

JANTXV1N4990 

Santa Ana 

10741 

JANS1N4990 

Santa Ana 

8552 

1N4990US 

Santa Ana 

3158 

JAN1N4990US 

Santa Ana 

7528 

JANTX1N4990US 

Santa Ana 

9282 

JANTXV1N4990US 

Santa Ana 

10742 

JANS1N4990US 

Santa Ana 

8553 

1N4991 

Santa Ana 

3159 

JAN1N4991 

Santa Ana 

7529 

JANTX1N4991 

Santa Ana 

9283 

JANTXV1N4991 

Santa Ana 

10743 

JANS1N4991 

Santa Ana 

8554 

1N4991US 

Santa Ana 

3160 

JAN1N4991US 

Santa Ana 

7530 

JANTX1N4991US 

Santa Ana 

9284 

JANTXV1N4991US 

Santa Ana 

10744 

JANS1N4991US 

Santa Ana 

8555 

1N4992 

Santa Ana 

3161 

JAN1N4992 

Santa Ana 

7531 

JANTX1N4992 

Santa Ana 

9285 

JANTXV1N4992 

Santa Ana 

10745 

JANS1N4992 

Santa Ana 

8556 

1N4992US 

Santa Ana 


JAN1N4992US 

Santa Ana 


JANTX1N4992US 

Santa Ana 

9286 

JANTXV1N4992US 

Santa Ana 

10746 

JANS1N4992US 

Santa Ana 

8557 

1N4993 

Santa Ana 

3163 

JAN1N4993 

Santa Ana 

7533 

JANTX1N4993 

Santa Ana 

9287 

JANTXV1N4993 

Santa Ana 

10747 

1N4993US 

Santa Ana 

Rnn 

JAN1N4993US 

Santa Ana 


JANTX1N4993US 

Santa Ana 

9288 

JANTXV1N4993US 

Santa Ana 

10748 

1N4994 

Santa Ana 

3165 

JAN1N4994 

Santa Ana 

7535 

JANTX1N4994 

Santa Ana 

9289 

JANTXV1N4994 

Santa Ana 

10749 

1N4994US 

Santa Ana 

3166 

JAN1N4994US 

Santa Ana 

7536 

JANTX1N4994US 

Santa Ana 

9290 

JANTXV1N4994US 

Santa Ana 

10750 

1N4995 

Santa Ana 

3167 

JAN1N4995 

Santa Ana 

7537 

JANTX1N4995 

Santa Ana 

9291 

JANTXV1N4995 

Santa Ana 

10751 

1N4995US 

Santa Ana 

3168 

JAN1N4995US 

Santa Ana 

7538 

JANTX1N4995US 

Santa Ana 

9292 

JANTXV1N4995US 

Santa Ana 

10752 
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Data 
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JANTX1N4984 

Santa Ana 

9269 

JANTXV1N4984 

Santa Ana 

10729 

JANS1N4984 

Santa Ana 

8540 

1N4984US 

Santa Ana 

3146 

JAN1N4984US 

Santa Ana 

7516 

JANTX1N4984US 

Santa Ana 

9270 

JANTXV1N4984US 

Santa Ana 

10730 

JANS1N4984US 

Santa Ana 

8541 

1N4985 

Santa Ana 

3147 

JAN1N4985 

Santa Ana 

7517 

JANTX1N4985 

Santa Ana 

9271 

JANTXV1N4985 

Santa Ana 

10731 

JANS1N4985 

Santa Ana 

8542 

1N4985US 

Santa Ana 

3148 

JAN1N4985US 

Santa Ana 

7518 

JANTX1N4985US 

Santa Ana 

9272 

JANTXV1N4985US 

Santa Ana 

10732 

JANS1N4985US 

Santa Ana 

8543 

1N4986 

Santa Ana 

3149 

JAN1N4986 

Santa Ana 

7519 

JANTX1N4986 

Santa Ana 

9273 

JANTXV1N4986 

Santa Ana 

10733 

JANS1N4986 

Santa Ana 

8544 

1N4986US 

Santa Ana 

3150 

JAN1N4986US 

Santa Ana 

7520 

JANTX1N4986US 

Santa Ana 

9274 

JANTXV1N4986US 

Santa Ana 

10734 

JANS1N4986US 

Santa Ana 

8545 

1N4987 

Santa Ana 

3151 

JAN1N4987 

Santa Ana 

7521 

JANTX1N4987 

Santa Ana 

9275 

JANTXV1N4987 

Santa Ana 

10735 

JANS1N4987 

Santa Ana 

8546 

1N4987US 

Santa Ana 

3152 

JAN1N4987US 

Santa Ana 

7522 

JANTX1N4987US 

Santa Ana 

9276 

JANTXV1N4987US 

Santa Ana 

10736 

JANS1N4987US 

Santa Ana 

8547 

1N4988 

Santa Ana 

3153 

JAN1N4988 

Santa Ana 

7523 

JANTX1N4988 

Santa Ana 

9277 

JANTXV1N4988 

Santa Ana 

10737 

JANS1N4988 

Santa Ana 

8548 

1N4988US 

Santa Ana 

3154 

JAN1N4988US 

Santa Ana 

7524 

JANTX1N4988US 

Santa Ana 

9278 

JANTXV1N4988US 

Santa Ana 

10738 

JANS1N4988US 

Santa Ana 

8549 

1N4989 

Santa Ana 

3155 

JAN1N4989 

Santa Ana 

7525 

JANTX1N4989 

Santa Ana 

9279 

JANTXV1N4989 

Santa Ana 

10739 

JANS1N4989 

Santa Ana 

8550 

1N4989US 

Santa Ana 

3156 

JAN1N4989US 

Santa Ana 

7526 

JANTX1N4989US 

Santa Ana 

9280 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701^933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-33 


http://www.microsemi.com 
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1N5111 

Santa Ana 

3219 

1N5112 

Santa Ana 

3220 

1N5113 

Santa Ana 

3221 

1N5114 

Santa Ana 

3222 

1N5115 

Santa Ana 

3223 

1N5116 

Santa Ana 

3224 

1N5117 

Santa Ana 

3225 

1N5118 

Santa Ana 

3226 

1N5119 

Santa Ana 

3227 

1N5120 

Santa Ana 

3228 

1N5121 

Santa Ana 

3229 

1N5122 

Santa Ana 

3230 

1N5123 

Santa Ana 

3231 

1N5124 

Santa Ana 

3232 

1N5125 

Santa Ana 

3233 

1N5126 

Santa Ana 

3234 

1N5127 

Santa Ana 

3235 

1N5128 

Santa Ana 

3236 

1N5129 

Santa Ana 

3237 

1N5130 

Santa Ana 

3238 

1N5131 

Santa Ana 

3239 

1N5132 

Santa Ana 

3240 

1N5133 

Santa Ana 

3241 

1N5134 

Santa Ana 

3242 

1N5179 

Scottsdale 

3243 

1N5181 

Santa Ana 

3244 

1N5182 

Santa Ana 

3245 

1N5183 

Santa Ana 

3246 

1N5184 

Santa Aria 

3247 

1N5186 

Watertown 

3248 

JAN1N5186 

Watertown 

7541 

JANTX1N5186 

Watertown 

9295 

JANTXV1N5186 

Watertown 

10755 

1N5187 

Watertown 

3249 

JAN1N5187 

Watertown 

7542 

JANTX1N5187 

Watertown 

9296 

JANTXV1N5187 

Watertown 

10756 

1N5188 

Watertown 

3250 

JAN1N5188 

Watertown 

7543 

JANTX1N5188 

Watertown 

9297 

JANTXV1N5188 

Watertown 

10757 

1N5190 

Watertown 

3251 

JAN1N5190 

Watertown 

7544 

JANTX1N5190 

Watertown 

9298 

JANTXV1N5190 

Watertown 

10758 

1N5194 

Santa Ana 

3252 

JAN1N5194 

Santa Ana 

7545 

JANTX1N5194 

Santa Ana 

9299 

JANTXV1N5194 

Santa Ana 

10759 

1N5195 

Santa Ana 

3253 

JAN1N5195 

Santa Ana 

7546 

JANTX1N5195 

Santa Ana 

9300 

JANTXV1N5195 

Santa Ana 

10760 

1N5196 

Santa Ana 

3254 

JAN1N5196 

Santa Ana 

7547 

JANTX1N5196 

L§Lan_ta_AD.a._ 

9301 
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Data 
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JANTXV1N5196 

Santa Ana 

10761 

1N5221A 

Scottsdale 

3255 

1N5221A(D07) 

Scottsdale 

3256 

1N5221B 

Scottsdale 

3257 

1N5221B(D07) 

Scottsdale 

3258 

1N5222A 

Scottsdale 

3259 

1N5222A (D07) 

Scottsdale 

3260 

1N5222B 

Scottsdale 

3261 

1N5222B (D07) 

Scottsdale 

3262 

1N5223A 

Scottsdale 


1N5223A (D07) 

Scottsdale 

3264 

1N5223B 

Scottsdale 

3265 

1N5223B (D07) 

Scottsdale 

3266 

1N5224A 

Scottsdale 

3267 

1N5224A(D07) 

Scottsdale 

3268 

1N5224B 

Scottsdale 

3269 

1N5224B (D07) 

Scottsdale 

3270 

1N5225A 

Scottsdale 

3271 

1N5225A(D07) 

Scottsdale 

3272 

1N5225B 

Scottsdale 

3273 

1N5225B (D07) 

Scottsdale 

3274 

1N5226A 

Scottsdale 

3275 

1N5226A (D07) 

Scottsdale 

3276 

1N5226B 

Scottsdale 

3277 

1N5226B(D07) 

Scottsdale 

3278 

1N5227A 

Scottsdale 

3279 

O 

Q 

< 

r-. 

CM 

CM 

V) 

Z 

Scottsdale 

3280 

1N5227B 

Scottsdale 

3281 

1N5227B(D07) 

Scottsdale 

3282 

1N5228A 

Scottsdale 

3283 

1N5228A (D07) 

Scottsdale 

3284 

1N5228B 

Scottsdale 

3285 

1N5228B(D07) 

Scottsdale 

3286 

1N5229A 

Scottsdale 

3287 

1N5229A (D07) 

Scottsdale 

3288 

1N5229B 

Scottsdale 

3289 

1N5229B (D07) 



1N5230A 

Scottsdale 

3291 

1N5230A(DO7) 

Scottsdale 

3292 

1N5230B 

Scottsdale 

3293 

1N5230B (D07) 

Scottsdale 

3294 

1N5231A 

Scottsdale 

3295 

1N5231A(D07) 

Scottsdale 

3296 

1N5231B 

Scottsdale 

3297 

1N5231B(D07) 

Scottsdale 

3298 

1N5232A 

Scottsdale 

3299 

1N5232A (D07) 

Scottsdale 

3300 

1N5232B 

Scottsdale 

3301 

1N5232B (D07) 

Scottsdale 

3302 

1N5233A 

Scottsdale 

3303 

1N5233A (D07) 

Scottsdale 

3304 

1N5233B 

Scottsdale 

3305 

1N5233B (D07) 

Scottsdale 

3306 

1N5234A 

Scottsdale 

3307 

1N5234A (DOT) 

Scottsdale 

3308 

1N5234B 

Scottsdale 
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1N5234B (D07) 

Scottsdale 

3310 

1N5235A 

Scottsdale 

3311 

1N5235A (D07) 

Scottsdale 

3312 

1N5235B 

Scottsdale 

3313 

1N5235B (D07) 

Scottsdale 

3314 

1N5236A 

Scottsdale 

3315 

1N5236A (DOT) 

Scottsdale 

3316 

1N5236B 

Scottsdale 

3317 

1N5236B(D07) 

Scottsdale 

3318 

1N5237A 

Scottsdale 

3319 

1N5237A (DOT) 

Scottsdale 

3320 

1N5237B 

Scottsdale 

3321 

1N5237B (DOT) 

Scottsdale 

3322 

1N5238A 

Scottsdale 

3323 

1N5238A (DOT) 

Scottsdale 

3324 

1N5238B 

Scottsdale 

3325 

1N5238B(D07) 

Scottsdale 

3326 

1N5239A 

Scottsdale 

3327 

1N5239A (DOT) 

Scottsdale 

3328 

1N5239B 

Scottsdale 

3329 

1N5239B (DOT) 

Scottsdale 

3330 

IN 5240 A 

Scottsdale 

3331 

1N5240A(DO7) 

Scottsdale 

3332 

1N5240B 

Scottsdale 

3333 

1N5240B (DOT) 

Scottsdale 

3334 

1N5241A 

Scottsdale 

3335 

1N5241A(D07) 

Scottsdale 

3336 

1N5241B 

Scottsdale 

3337 

1N5241B(D07) 

Scottsdale 

3338 

1N5242A 

Scottsdale 

3339 

1N5242A (DOT) 

Scottsdale 

3340 

1N5242B 

Scottsdale 

3341 

1N5242B(DOT) 

Scottsdale 

3342 

1N5243A 

Scottsdale 

3343 

1N5243A (DOT) 

Scottsdale 

3344 

1N5243B 

Scottsdale 

3345 


Scottsdale 

3346 

1N5244A 

Scottsdale 

3347 

1N5244A(D07) 

Scottsdale 

3348 

1N5244B 

Scottsdale 

3349 

1N5244B (DOT) 

Scottsdale 

3350 

1N5245A 

Scottsdale 

3351 

1N5245A (DOT) 

Scottsdale 

3352 

1N5245B 

Scottsdale 

3353 

1N5245B (DOT) 

Scottsdale 

3354 

1N5246A 

Scottsdale 

3355 

1N5246A (DOT) 

Scottsdale 

3356 

1N5246B 

Scottsdale 

3357 

1N5246B (DOT) 

Scottsdale 

3358 

1N5247A 

Scottsdale 

3359 

1N5247A (DOT) 

Scottsdale 

3360 

1N5247B 

Scottsdale 

3361 

1N5247B (DOT) 

Scottsdale 

3362 

1N5248A 

Scottsdale 

3363 

1N5248A (DOT) 

Scottsdale 

3364 

1N5248B 

Scottsdale 

3365 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdaie (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-34 


http://www.microsemi.com 



Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5276B (D07) 

Scottsdale 

3478 

1N5277A 

Scottsdale 

3479 

1N5277A (D07) 

Scottsdale 

3480 

1N5277B 

Scottsdale 

3481 

1N5277B(D07) 

Scottsdale 

3482 

1N5278A 

Scottsdale 

3483 

1N5278A (D07) 

Scottsdale 

3484 

1N5278B 

Scottsdale 

3485 

1N5278B(D07) 

Scottsdale 

3486 

1N5279A 

Scottsdale 

3487 

1N5279A(D07) 

Scottsdale 

3488 

1N5279B 

Scottsdale 

3489 

1N5279B (D07) 

Scottsdale 

3490 

1N5280A 

Scottsdale 

3491 

1N5280A (D07) 

Scottsdale 

3492 

1N5280B 

Scottsdale 

3493 

1N5280B(DO7) 

Scottsdale 

3494 

1N5281A 

Scottsdale 

3495 

1N5281A(D07) 

Scottsdale 

3496 

1N5281B 

Scottsdale 

3497 

1N5281B (D07) 


|cEk!di 

1N5331 

PPC. Inc. 

24068 

1N5331 

Colorado 

3499 

1N5332 

PPC. Inc. 

24037 

1N5332 

Colorado 

3500 

1N5333A 

Scottsdale 

3501 

1N5333B 

Scottsdale 

3502 

1N5334A 

Scottsdale 

3503 

1N5334B 

Scottsdale 

3504 

1N5335A 

Scottsdale 

3505 

1N5335B 

Scottsdale 

3506 

1N5336A 

Scottsdale 

3507 

1N5336B 

Scottsdale 

3508 

1N5337A 

Scottsdale 

3509 

1N5337B 

Scottsdale 

3510 

1N5338A 

Scottsdale 

3511 

1N5338B 

Scottsdale 

3512 

1N5339A 

Scottsdale 

3513 

1N5339B 

Scottsdale 

3514 

1N5340A 

Scottsdale 

3515 

1N5340B 

Scottsdale 

3516 

1N5341A 

Scottsdale 

3517 

1N5341B 

Scottsdale 

3518 

1N5342A 

Scottsdale 

3519 

1N5342B 

Scottsdale 

3520 

1N5343A 

Scottsdale 

3521 

1N5343B 

Scottsdale 

3522 

1N5344A 

Scottsdale 

3523 

1N5344B 

Scottsdale 

3524 

1N5345A 

Scottsdale 

3525 

1N5345B 

Scottsdale 

3526 

1N5346A 

Scottsdale 

3527 

1N5346B 

Scottsdale 

3528 

1N5347A 

Scottsdale 

3529 

1N5347B 

Scottsdale 

3530 

1N5348A 

Scottsdale 

3531 


Part Number 



1N5262B (D07) 

Scottsdale 

3422 

1N5263A 

Scottsdale 

3423 

1N5263A (D07) 

Scottsdale 

3424 

1N5263B 

Scottsdale 

3425 

1N5263B (D07) 

Scottsdale 

3426 

1N5264A 

Scottsdale 

3427 

1N5264A (D07) 

Scottsdale 

3428 

1N5264B 

Scottsdale 

3429 

1N5264B (D07) 

Scottsdale 

3430 

1N5265A 

Scottsdale 

3431 

1N5265A (D07) 

Scottsdale 

3432 

1N5265B 

Scottsdale 

3433 

1N5265B (D07) 

Scottsdale 

3434 

1N5266A 

Scottsdale 

3435 

1N5266A (D07) 

Scottsdale 

3436 

1N5266B 

Scottsdale 

3437 

1N5266B (D07) 

Scottsdale 

3438 

1N5267A 

Scottsdale 

3439 

1N5267A(D07) 

Scottsdale 

3440 

1N5267B 

Scottsdale 

3441 

1N5267B (D07) 

Scottsdale 


1N5268A 

Scottsdale 

3443 

1N5268A(D07) 

Scottsdale 

3444 

1N5268B 

Scottsdale 

3445 

1N5268B(D07) 

Scottsdale 

3446 

1N5269A 

Scottsdale 

3447 

1N5269A (D07) 

Scottsdale 

3448 

1N5269B 

Scottsdale 

3449 

1N5269B (D07) 

Scottsdale 

3450 

1N5270A 

Scottsdale 

3451 

1N5270A (D07) 

Scottsdale 

3452 

1N5270B 

Scottsdale 

3453 

1N5270B(DO7) I 

Scottsdale 

3454 

1N5271A 

Scottsdale 

3455 

1N5271A(D07) 

Scottsdale 

3456 

1N5271B 

Scottsdale 

3457 

1N5271B(D07) 

Scottsdale 

3458 

1N5272A 

Scottsdale 

3459 

1N5272A (D07) 

Scottsdale 

3460 

1N5272B 

Scottsdale 

3461 

1N5272B (D07) 

Scottsdale 

3462 

1N5273A 

Scottsdale 

3463 

1N5273A (D07) 

Scottsdale 

3464 

1N5273B 

Scottsdale 

3465 

1N5273B (D07) 

Scottsdale 

3466 

1N5274A 

Scottsdale 

3467 

1N5274A (D07) 

Scottsdale 

3468 

1N5274B 

Scottsdale 

3469 

1N5274B (D07) 

Scottsdale 

3470 

1N5275A 

Scottsdale 

3471 

1N5275A (D07) 

Scottsdale 

3472 

1N5275B 

Scottsdale 

3473 

1N5275B (D07) 

Scottsdale 

3474 

1N5276A 

Scottsdale 

3475 

1N5276A (D07) 

Scottsdale 

3476 

1N5276B 

Scottsdale 

3477 


Part Number 



1N5248B(D07) 

Scottsdale 

3366 

1N5249A 

Scottsdale 

3367 

1N5249A (D07) 

Scottsdale 

3368 

1N5249B 

Scottsdale 

3369 

1N5249B (D07) 

Scottsdale 

3370 

1N5250A 

Scottsdale 

3371 

1N5250A (D07) 

Scottsdale 

3372 

1N5250B 

Scottsdale 

3373 

1N5250B (D07) 

Scottsdale 

3374 

1N5251A 

Scottsdale 

3375 

1N5251A(D07) 

Scottsdale 

3376 

1N5251B 

Scottsdale 

3377 

1N5251B (D07) 

Scottsdale 

3378 

1N5252A 

Scottsdale 

3379 

1N5252A (D07) 

Scottsdale 

3380 

1N5252B 

Scottsdale 

3381 

1N5252B (D07) 

Scottsdale 

3382 

1N5253A 

Scottsdale 

3383 

1N5253A(D07) 

Scottsdale 

3384 

1N5253B 

Scottsdale 

3385 

1N5253B (D07) 

Scottsdale 

3386 

1N5254A 

Scottsdale 

3387 

1N5254A(D07) 

Scottsdale 

3388 

1N5254B 

Scottsdale 

3389 

1N5254B(D07) 

Scottsdale 

3390 

1N5255A 

Scottsdale 

3391 

1N5255A (D07) 

Scottsdale 

3392 

1N5255B 

Scottsdale 

3393 

1N5255B (D07) 

Scottsdale 

3394 

1N5256A 

Scottsdale 

3395 

1N5256A (D07) 

Scottsdale 

3396 

1N5256B 

Scottsdale 

3397 

1N5256B (D07) 

Scottsdale 

3398 

1N5257A 

Scottsdale 

3399 

1N5257A (D07) 

Scottsdale 

3400 

1N5257B 

Scottsdale 

3401 

1N5257B (D07) 

Scottsdale 

3402 

1N5258A 

Scottsdale 

3403 

1N5258A (D07) 

Scottsdale 

3404 

1N5258B 

Scottsdale 

3405 

1N5258B (D07) 

Scottsdale 

3406 

1N5259A 

Scottsdale 

3407 

1N5259A (D07) 

Scottsdale 

3408 

1N5259B 

Scottsdale 

3409 

1N5259B (D07) 

Scottsdale 

3410 

1N5260A 

Scottsdale 

3411 

1N5260A (D07) 

Scottsdale 

3412 

1N5260B 

Scottsdale 

3413 

1N5260B (D07) 

Scottsdale 

3414 

1N5261A 

Scottsdale 

3415 

1N5261A(D07) 

Scottsdale 

3416 

1N5261B 

Scottsdale 

3417 

1N5261B (D07) 

Scottsdale 

3418 

1N5262A 

Scottsdale 

3419 

1N5262A (D07) 

Scottsdale 

3420 

1N5262B 

Scottsdale 

3421 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System. CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-35 
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ALPHA INDEX 







ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 



1N5402 

Chatsworth 

3623 

1N5402GP 

Chatsworth 

17968 

1N5403GP 

Chatsworth 

17969 

1N5404 

Chatsworth 

3624 

1N5404GP 

Chatsworth 

17970 

1N5405 

Chatsworth 

3625 

1N5405GP 

Chatsworth 

17971 

1N5406 

Chatsworth 

3626 

1N5406GP 

Chatsworth 

17972 

1N5407 

Chatsworth 

3627 

1N5407GP 

Chatsworth 

17973 

1N5408 

Chatsworth 

3628 

1N5408GP 

Chatsworth 

17974 

1N5415 

Watertown 

3629 

JAN1N5415 

Watertown 

7548 

JANTX1N5415 

Watertown 

9302 

JANTXV1N5415 

Watertown 

10762 

JANS1N5415 

Santa Ana 

8566 

1N5415US 

Watertown 

20775 

JAN1N5415US 

Watertown 

20776 

JANTX1N5415US 

Watertown 

20737 

JANTXV1N5415US 

Watertown 

20738 

1N5416 

Watertown 

3630 

JAN1N5416 

Watertown 

7549 

JANTX1N5416 

Watertown 

9303 

JANTXV1N5416 

Watertown 

10763 

JANS1N5416 

Santa Ana 

8567 

1N5416US 

Watertown 

21789 

JAN1N5416US 

Watertown 

21788 

JANTX1N5416US 

Watertown 

21791 

JANTXV1N5416US 

Watertown 

21790 

1N5417 

Watertown 

3631 

JAN1N5417 

Watertown 

7550 

JANTX1N5417 

Watertown 

9304 

JANTXV1N5417 

Watertown 

10764 

JANS1N5417 

Santa Ana 

8568 

1N5417US 

Watertown 

21793 

JAN1N5417US 

Watertown 

21792 

JANTX1N5417US 

Watertown 

21795 

JANTXV1N5417US 

Watertown 

21794 

1N5418 

Watertown 

3632 

JAN1N5418 

Watertown 

7551 

JANTX1N5418 

Watertown 

9305 

JANTXV1N5418 

Watertown 

10765 

JANS1N5418 

Santa Ana 

8569 

1N5418US 

Watertown 

21797 

JAN1N5418US 

Watertown 

21796 

JANTX1N5418US 

Watertown 

21799 

JANTXV1N5418US 

Watertown 

21798 

1N5419 

Watertown 

3633 

JAN1N5419 

Watertown 

7552 

JANTX1N5419 

Watertown 

9306 

JANTXV1N5419 

Watertown 

10766 

JANS1N5419 

Santa Ana 

8570 

1N5419US 

Watertown 

21801 

JAN1N5419US 

Watertown 

21800 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5348B 

Scottsdale 

3532 

1N5349A 

Scottsdale 

3533 

1N5349B 

Scottsdale 

3534 

1N5350A 

Scottsdale 

3535 

1N5350B 

Scottsdale 

3536 

1N5351A 

Scottsdale 

3537 

1N5351B 

Scottsdale 

3538 

1N5352A 

Scottsdale 

3539 

1N5352B 

Scottsdale 

3540 

1N5353A 

Scottsdale 

3541 

1N5353B 

Scottsdale 

3542 

1N5354A 

Scottsdale 

3543 

1N5354B 

Scottsdale 

3544 

1N5355A 

Scottsdale 

3545 

1N5355B 

Scottsdale 

3546 

1N5356A 

Scottsdale 

3547 

1N5356B 

Scottsdale 

3548 

1N5357A 

Scottsdale 

3549 

1N5357B 

Scottsdale 

3550 

1N5358A 

Scottsdale 

3551 

1N5358B 

Scottsdale 

3552 

1N5359A 

Scottsdale 

3553 

1N5359B 

Scottsdale 

3554 

1N5360A 

Scottsdale 

3555 

1N5360B 

Scottsdale 

3556 

1N5361A 

Scottsdale 

3557 

1N5361B 

Scottsdale 

3558 

1N5362A 

Scottsdale 

3559 

1N5362B 

Scottsdale 

3560 

1N5363A 

Scottsdale 

3561 

1N5363B 

Scottsdale 

3562 

1N5364A 

Scottsdale 

3563 

1N5364B 

Scottsdale 

3564 

1N5365A 

Scottsdale 

3565 

1N5365B 

Scottsdale 

3566 

1N5366A 

Scottsdale 

3567 

1N5366B 

Scottsdale 

3568 

1N5367A 

Scottsdale 

3569 

1N5367B 

Scottsdale 

3570 

1N5368A 

Scottsdale 

3571 

1N5368B 

Scottsdale 

3572 

1N5369A 

Scottsdale 

3573 

1N5369B 

Scottsdale 

3574 

1N5370A 

Scottsdale 

3575 

1N5370B 

Scottsdale 

3576 

1N5371A 

Scottsdale 

3577 

1N5371B 

Scottsdale 

3578 

1N5372A 

Scottsdale 

3579 

1N5372B 

Scottsdale 

3580 

1N5373A 

Scottsdale 

3581 

1N5373B 

Scottsdale 

3582 

1N5374A 

Scottsdale 

3583 

1N5374B 

Scottsdale 

3584 

1N5375A 

Scottsdale 

3585 

1N5375B 

Scottsdale 

3586 

1N5376A 

Scottsdale 

3587 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5376B 


lcUf;T;l 

1N5377A 

Scottsdale 


1N5377B 

Scottsdale 

3590 

1N5378A 

Scottsdale 

3591 

1N5378B 

Scottsdale 

3592 

1N5379 

Scottsdale 

3593 

1N5379A 

Scottsdale 

3594 

1N5379B 

Scottsdale 

20680 

1N5380 

Scottsdale 

3595 

1N5380A 

Scottsdale 

3596 

1N5380B 

Scottsdale 

20681 

1N5381 

Scottsdale 

3597 

1N5381A 

Scottsdale 

3598 

1N5381B 

Scottsdale 

20682 

1N5382 

Scottsdale 

3599 

1N5382A 

Scottsdale 

3600 

1N5382B 

Scottsdale 

20683 

1N5383 

Scottsdale 

3601 

1N5383A 

Scottsdale 

3602 

1N5383B 

Scottsdale 

20684 

1N5384 

Scottsdale 

3603 

1N5384A 

Scottsdale 

3604 

1N5384B 

Scottsdale 

20685 

1N5385 

Scottsdale 

3605 

1N5385A 

Scottsdale 

3606 

1N5385B 

Scottsdale 

20686 

1N5386 

Scottsdale 

3607 

1N5386A 

Scottsdale 

3608 

1N5386B 

Scottsdale 

20687 

1N5387 

Scottsdale 

3609 

1N5387A 

Scottsdale 

3610 

1N5387B 

Scottsdale 

20688 

1N5388 

Scottsdale 

3611 

1N5388A 

Scottsdale 

3612 

1N5388B 

Scottsdale 

20689 

1N5391 

Chatsworth 

3613 

1N5391GP 

Chatsworth 

17957 

1N5392 

Chatsworth 

3614 

1N5392GP 

Chatsworth 

17958 

1N5393 

Chatsworth 

3615 

1N5393GP 

Chatsworth 

17959 

1N5394 

Chatsworth 

3616 

1N5394GP 

Chatsworth 

17960 

1N5395 

Chatsworth 

3617 

1N5395GP 

Chatsworth 

17961 

1N5396GP 

Chatsworth 

17962 

1N5397 

Chatsworth 

3618 

1N5397GP 

Chatsworth 

17963 

1N5398 

Chatsworth 

3619 

1N5398GP 

Chatsworth 

17964 

1N5399 

Chatsworth 

3620 

1N5399GP 

Chatsworth 

17965 

1N5400 

Chatsworth 

3621 

1N5400GP 

Chatsworth 

17966 

1N5401 

Chatsworth 

3622 

1N5401GP 

Chatsworth 

17967 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-36 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N5527B 

Scottsdale 

9335 

JANTXV1N5527B 

Scottsdale 

10795 

1N5527B (D035) 

Scottsdale 

3654 

JAN1N5527B-1 

Scottsdale 

7582 

JANTX1N5527B-1 

Scottsdale 

9336 

JANTXV1N5527B-1 

Scottsdale 

10796 

JAN1N5527BUR-1 

Scottsdale 

7583 

JANTX1N5527BUR.1 

Scottsdale 

9337 

JANTXV1N5527BUR 

Scottsdale 

10797 

1N5528B 

Scottsdale 

3655 

JAN1N5528B 

Scottsdale 

7584 

JANTX1N5528B 

Scottsdale 

9338 

JANTXV1N5528B 

Scottsdale 

10798 

1N5528B (D035) 

Scottsdale 

3656 

JAN1N5528B-1 

Scottsdale 

7585 

JANTX1N5528B-1 

Scottsdale 

9339 

JANTXV1N5528B-1 

Scottsdale 

10799 

JAN1N5528BUR-1 

Scottsdale 

7586 

JANTX1N5528BUR-1 

Scottsdale 

9340 

JANTXV1N5528BUR 

Scottsdale 

10800 

1N5529B 

Scottsdale 

3657 

JAN1N5529B 

Scottsdale 

7587 

JANTX1N5529B 

Scottsdale 

9341 

JANTXV1N5529B 

Scottsdale 

10801 

1N5529B (D035) 

Scottsdale 

3658 

JAN1N5529B-1 

Scottsdale 

7588 

JANTX1N5529B-1 

Scottsdale 

9342 

JANTXV1N5529B-1 

Scottsdale 

10802 

JAN1N5529BUR.1 

Scottsdale 

7589 

JANTX1N5529BUR-1 

Scottsdale 

9343 

JANTXV1N5529BUR 

Scottsdale 

10803 

1N5530B 

Scottsdale 

3659 

JAN1N5530B 

Scottsdale 

7590 

JANTX1N5530B 

Scottsdale 

9344 

JANTXV1N5530B 

Scottsdale 

10804 

1N5530B (0035) 

Scottsdale 

3660 

JAN1N5530B-1 

Scottsdale 

7591 

JANTX1N5530B-1 

Scottsdale 

9345 

JANTXV1N5530B-1 

Scottsdale 

10805 

JAN1N5530BUR-1 

Scottsdale 

7592 

JANTX1N5530BUR-1 

Scottsdale 

9346 

JANTXV1N5530BUR 

Scottsdale 

10806 

1N5531B 

Scottsdale 

3661 

JAN1N5531B 

Scottsdale 

7593 

JANTX1N5531B 

Scottsdale 

9347 

JANTXV1N5531B 

Scottsdale 

10807 

1N5531B (D035) 

Scottsdale 

3662 

JAN1N5531B-1 

Scottsdale 

7594 

JANTX1N5531B-1 

Scottsdale 

9348 

JANTXV1N5531B-1 

Scottsdale 

10808 

JAN1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

7595 

JANTX1N5531 BUR-1 

Scottsdale 

9349 

JANTXV1N5531BUR 

Scottsdale 

10809 

1N5532B 

Scottsdale 

3663 

JAN1N5532B 

Scottsdale 

7596 

JANTX1N5532B 

Scottsdale 

9350 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N5522B 

Scottsdale 

7566 

JANTX1N5522B 

Scottsdale 

9320 

JANTXV1N5522B 

Scottsdale 

10780 

1N5522B (D035) 

Scottsdale 

3644 

JAN1N5522B-1 

Scottsdale 

7567 

JANTX1N5522B-1 

Scottsdale 

9321 

JANTXV1N5522B-1 

Scottsdale 

10781 

JAN1N5522BUR.1 

Scottsdale 

7568 

JANTX1N5522BUR-1 



JANTXV1N5522BUR 

Scottsdale 


1N5523B 

Scottsdale 

■Cj[S£» 

JAN1N5523B 

Scottsdale 

7569 

JANTX1N5523B 

Scottsdale 

9323 

JANTXV1N5523B 

Scottsdale 

10783 

1N5523BfD035) 

Scottsdale 

3646 

JAN1N5523B-1 

Scottsdale 

7570 

JANTX1N5523B-1 

Scottsdale 

9324 

JANTXV1N5523B-1 

Scottsdale 

10784 

JAN1N5523BUR-1 

Scottsdale 

7571 

JANTX1N5523BUR-1 

Scottsdale 

9325 

JANTXV1N5523BUR 

Scottsdale 

10785 
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Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-38 


http://www.microsemi.com 







Alphanumeric Index 


Micmsemi 





1N5552 



JAN1N5552 

Watertown 

iMkI 

JANTX1N5552 

Watertown 

9399 

JANTXV1N5552 

Watertown 

10873 

JANS1N5552 

Santa Ana 

8576 

1N5552US 

Watertown 

3685 

JAN1N5552US 

Watertown 

7646 

JANLTX1N5552US 

Watertown 

9400 

■nf.T j L jnf?nrrrcT|rH 


10874 

JANS1N5552US 

Santa Ana 

8577 

1N5553 

Watertown 

3686 

JAN1N5553 

Watertown 

7647 

JANTX1N5553 

Watertown 

9401 

JANTXV1N5553 

Watertown 

10875 

JANS1N5553 

Santa Ana 

8578 

1N5553US 

Watertown 

3687 

JAN1N5553US 

Watertown 

7648 

JANTX1N5553US 

Watertown 

9402 

JANTXV1N5553US 

Watertown 

10876 

JANS1N5553US 

Santa Ana 

8579 

1N5554 

Santa Ana 

3688 

JAN1N5554 

Santa Ana 

7649 

JANTX1N5554 

Santa Ana 

9403 

JANTXV1N5554 

Santa Ana 

10877 

JANS1N5554 

Santa Ana 

8580 

1N5554US 

Santa Ana 

3689 

JAN1N5554US 

Santa Ana 

7650 

JANTX1N5554US 

Santa Ana 

9404 

JANTXV1N5554US 

Santa Ana 

10878 

JANS1N5554US 

Santa Ana 

8581 

1N5555 

Scottsdale 

3690 

JAN1N5555 

Scottsdale 

7651 

JANTX1N5555 

Scottsdale 

9405 

JANTXV1N5555 

Scottsdale 

10879 

1N5556 

Scottsdale 

3691 

JAN1N5556 

Scottsdale 

7652 

JANTX1N5556 

Scottsdale 

9406 

JANTXV1N5556 

Scottsdale 

10880 

1N5557 

Scottsdale 

3692 

JAN1N5557 

Scottsdale 

7653 

JANTX1N5557 

Scottsdale 

9407 

JANTXV1N5557 

Scottsdale 

10881 

1N5558 

Scottsdale 

3693 

JAN1N5558 

Scottsdale 

7654 

JANTX1N5558 

Scottsdale 

9408 

JANTXV1N5558 

Scottsdale 

10882 

1N5597 

Watertown 

3694 

JANTX1N5597 

Watertown 

9409 

1N5600 

Watertown 

3695 

JANTX1N5600 

Watertown 

9410 

1N5603 

Watertown 

3696 

JANTX1N5603 

Watertown 

9411 

1N5610 

Watertown 

3697 

JAN1N5610 

Watertown 

7655 

JANTX1N5610 

Watertown 

9412 

JANTXV1N5610 

Watertown 

iwnsgii 


Part Number 




Watertown 

3698 


Watertown 

7656 

JANTX1N5611 

Watertown 


JANTXV1N5611 

Watertown 

iHWSSI 

1N5612 

Watertown 

3699 

JAN1N5612 

Watertown 

7657 

JANTX1N5612 

Watertown 

9414 

JANTXV1N5612 

Watertown 

10885 

1N5613 

Watertown 

3700 

JAN1N5613 

Watertown 

7658 

JANTX1N5613 

Watertown 

9415 

JANTXV1N5613 

Watertown 

10886 

1N5614 

Santa Ana 


JAN1N5614 

Santa Ana 

7659 

JANTX1N5614 

Santa Ana 

9416 

JANTXV1N5614 

Santa Ana 

10887 

JANS1N5614 

Santa Ana 

8582 

1N5614US 

Santa Ana 

3702 

JAN1N5614US 

Santa Ana 

7660 

JANTX1N5614US 

Santa Ana 


JANTXV1N5614US 

Santa Ana 

10888 

JANS1N5614US 

Santa Ana 

8583 

1N5615 

Santa Ana 

3703 

JAN1N5615 

Santa Ana 

7661 

JANTX1N5615 

Santa Ana 

9418 

JANTXV1N5615 

Santa Ana 

10889 

JANS1N5615 

Santa Ana 

8584 

1N5615US 

Santa Ana 

3704 

JAN1N5615US 

Santa Ana 

7662 

JANTX1N5615US 

Santa Ana 

9419 

JANTXV1N5615US 

Santa Ana 

10890 

JANS1N5615US 

Santa Ana 

8585 

1N5616 

Santa Ana 

3705 

JAN1N5616 

Santa Ana 

7663 

JANTX1N5616 

Santa Ana 

9420 

JANTXV1N5616 

Santa Ana 

10891 

JANS1N5616 

Santa Ana 

8586 

1N5616US 

Santa Ana 

3706 

JAN1N5616US 

Santa Ana 

7664 

JANTX1N5616US 

Santa Ana 

9421 

JANTXV1N5616US 

Santa Ana 

10892 

JANS1N5616US 

Santa Ana 

8587 

1N5617 

Santa Ana 

3707 

JAN1N5617 

Santa Ana 

7665 

JANTX1N5617 

Santa Ana 

9422 

JANTXV1N5617 

Santa Ana 

10893 

JANS1N5617 

Santa Ana 

8588 

1N5617US 

Santa Ana 

3708 

JAN1N5617US 

Santa Ana 

7666 

JANTX1N5617US 

Santa Ana 

9423 

JANTXV1N5617US 

Santa Ana 

10894 

JANS1N5617US 

Santa Ana 

8589 

1N5618 

Santa Ana 

3709 

JAN1N5618 

Santa Ana 

7667 

JANTX1N5618 

Santa Ana 

■siKea 

JANTXV1N5618 

Santa Ana 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Santa Ana 

8590 

1N5618US 

Santa Ana 

3710 

JAN1N5618US 

Santa Ana 

7668 

JANTX1N5618US 

Santa Ana 

9425 

JANTXV1N5618US 

Santa Ana 

10896 

JANS1N5618US 

Santa Ana 

8591 

1N5619 

Santa Ana 

3711 

JAN1N5819 

Santa Ana 

7669 

JANTX1N5619 

Santa Ana 

9426 

JANTXV1N5619 

Santa Ana 

10897 

JANS1N5619 

Santa Ana 

8592 

1N5619US 

Santa Ana 

3712 

JAN1N5619US 

Santa Ana 

7670 

JANTX1N5619US 

Santa Ana 

9427 

JANTXV1N5619US 

Santa Ana 

10898 

JANS1N5619US 

Santa Ana 

8593 

1N5620 

Santa Ana 

3713 

JAN1N5620 

Santa Ana 

7671 

JANTX1N5620 

Santa Ana 

9428 

JANTXV1N5620 

Santa Ana 

10899 

1N5620US 

Santa Ana 

3714 

JAN1N5620US 

Santa Ana 

7672 

JANTX1N5620US 

Santa Ana 

9429 

JANTXV1N5620US 

Santa Ana 

10900 

1N5621 

Santa Ana 

3715 

JAN1N5621 

Santa Ana 

7673 

JANTX1N5621 

Santa Ana 

9430 

JANTXV1N5621 

Santa Ana 

10901 

JANS1N5621 

Santa Ana 

8594 

1N5621US 

Santa Ana 

3716 

JAN1N5621US 

Santa Ana 

7674 

JANTX1N5621US 

Santa Ana 

9431 

JANTXV1N5621US 

Santa Ana 

10902 

JANS1N5621US 

Santa Ana 

8595 

1N5622 

Santa Ana 

3717 

JAN1N5622 

Santa Ana 

7675 

JANTX1N5622 

Santa Ana 

9432 

JANTXV1N5622 

Santa Ana 

10903 

1N5622US 

Santa Ana 

3718 

JAN1N5622US 

Santa Ana 

7676 

JANTX1N5622US 

Santa Ana 

9433 

JANTXV1N5622US 

Santa Ana 

10904 

1N5623 

Santa Ana 

3719 

JAN1N5623 

Santa Ana 

7677 

JANTX1N5623 

Santa Ana 

9434 

JANTXV1N5623 

Santa Ana 

10905 

JANS1N5623 

Santa Ana 

8596 

1N5623US 

Santa Ana 

3720 

JAN1N5623US 

Santa Ana 

7678 

JANTX1N5623US 

Santa Ana 

9435 

JANTXV1N5623US 

Santa Ana 

10906 

JANS1N5623US 

Santa Ana 

8597 

1N5629 

Scottsdale 

3721 

1N5629A 

Scottsdale 

3722 





Scottsdale 

9436 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Miaosemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-39 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 



















ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


K/Ucrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5641 

Scottsdale 

3745 

1N5641A 

Scottsdale 

3746 

JAN1N5641A 

Scottsdale 

7691 

JANTX1N5641A 

Scottsdale 

9448 

JANTXV1N5641A 

Scottsdale 

10919 

1N5642 

Scottsdale 

3747 

1N5642A 

Scottsdale 

3748 

JAN1N5642A 

Scottsdale 

7692 

JANTX1N5642A 

Scottsdale 

9449 

JANTXV1N5642A 

Scottsdale 

10920 

1N5643 

Scottsdale 

3749 

1N5643A 

Scottsdale 

3750 

JAN1N5643A 

Scottsdale 

7693 

JANTX1N5643A 

Scottsdale 

9450 

JANTXV1N5643A 

Scottsdale 

10921 

1N5644 

Scottsdale 

3751 

1N5644A 

Scottsdale 

3752 

JAN1N5644A 

Scottsdale 

7694 

JANTX1N5644A 

Scottsdale 

9451 

JANTXV1N5644A 

Scottsdale 

10922 

1N5645 

Scottsdale 

3753 

1N5645A 

Scottsdale 

3754 

JAN1N5645A 

Scottsdale 

7695 

JANTX1N5645A 

Scottsdale 

9452 

JANTXV1N5645A 

Scottsdale 

10923 

1N5646 

Scottsdale 

3755 

1N5646A 

Scottsdale 

3756 

JAN1N5646A 

Scottsdale 

7696 

JANTX1N5646A 

Scottsdale 

9453 

JANTXV1N5646A 

Scottsdale 

10924 

1N5647 

Scottsdale 

3757 

1N5647A 

Scottsdale 

3758 

JAN1N5647A 

Scottsdale 

7697 

JANTX1N5647A 

Scottsdale 

9454 

JANTXV1N5647A 

Scottsdale 

10925 

1N5648 

Scottsdale 

3759 

1N5648A 

Scottsdale 

3760 

JAN1N5648A 

Scottsdale 

7698 

JANTX1N5648A 

Scottsdale 

9455 

JANTXV1N5648A 

Scottsdale 

10926 

1N5649 

Scottsdale 

3761 

1N5649A 

Scottsdale 

3762 

JAN1N5649A 

Scottsdale 

7699 

JANTX1N5649A 

Scottsdale 

9456 

JANTXV1N5649A 

Scottsdale 

10927 

1N5650 

Scottsdale 

3763 

1N5650A 

Scottsdale 

3764 

JAN1N5650A 

Scottsdale 

7700 

JANTX1N5650A 

Scottsdale 

9457 

JANTXV1N5650A 

Scottsdale 

10928 

1N5651 

Scottsdale 

3765 

1N5651A 

Scottsdale 

3766 

JAN1N5651A 

Scottsdale 

7701 

JANTX1N5651A 

Scottsdale 

9458 

JANTXV1N5651A 

Scottsdale 

10929 

1N5652 

Scottsdale 

3767 


Part Number 


Data 

Sheet 

iD 

1N5652A 

Scottsdale 

wffiam 

JAN1N5652A 

Scottsdale 

7702 

JANTX1N5652A 

Scottsdale 

9459 

JANTXV1N5652A 

Scottsdale 

10930 

1N5653 

Scottsdale 

3769 

1N5653A 

Scottsdale 

3770 

JAN1N5653A 

Scottsdale 

7703 

JANTX1N5653A 

Scottsdale 

9460 

JANTXV1N5653A 

Scottsdale 

10931 

1N5654 

Scottsdale 

3771 

1N5654A 

Scottsdale 

3772 

JAN1N5654A 

Scottsdale 

7704 

JANTX1N5654A 

Scottsdale 

9461 

JANTXV1N5654A 

Scottsdale 

10932 

1N5655 

Scottsdale 

3773 

1N5655A 

Scottsdale 

3774 

JAN1N5655A 

Scottsdale 

7705 

JANTX1N5655A 

Scottsdale 

9462 

JANTXV1N5655A 

Scottsdale 

10933 

1N5656 

Scottsdale 

3775 

1N5656A 

Scottsdale 

3776 

JAN1N5656A 

Scottsdale 

7706 

JANTX1N5656A 

Scottsdale 

9463 

JANTXV1N5656A 

Scottsdale 

10934 

1N5657 

Scottsdale 

3777 

1N5657A 

Scottsdale 

3778 

JAN1N5657A 

Scottsdale 

7707 

JANTX1N5657A 

Scottsdale 

9464 

JANTXV1N5657A 

Scottsdale 

10935 

1N5658 

Scottsdale 

3779 

1N5658A 

Scottsdale 

3780 

JAN1N5658A 

Scottsdale 

7708 

JANTX1N5658A 

Scottsdale 

”9465 

JANTXV1N5658A 

Scottsdale 

10936 

1N5659 

Scottsdale 

3781 

1N5659A 

Scottsdale 

3782 

JAN1N5659A 

Scottsdale 

7709 

JANTX1N5659A 

Scottsdale 

9466 

JANTXV1N5659A 

Scottsdale 

10937 

1N5660 

Scottsdale 

3783 

1N5660A 

Scottsdale 

3784 

JAN1N5660A 

Scottsdale 

7710 

JANTX1N5660A 

Scottsdale 

9467 

JANTXV1N5660A 

Scottsdale 

10938 

1N5661 

Scottsdale 

3785 

1N5661A 

Scottsdale 

3786 

JAN1N5661A 

Scottsdale 

7711 

JANTX1N5661A 

Scottsdale 

9468 

JANTXV1N5661A 

Scottsdale 

10939 

1N5662 

Scottsdale 

3787 

1N5662A 

Scottsdale 

3788 

JAN1N5662A 

Scottsdale 

7712 

JANTX1N5662A 

Scottsdale 

9469 

JANTXV1N5662A 

Scottsdale 

10940 

1N5663 

Scottsdale 

3789 

1N5663A 

Scottsdale 

3790 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N5629A 

Scottsdale 

10907 

1N5630 

Scottsdale 

3723 

1N5630A 

Scottsdale 

3724 

JAN1N5630A 

Scottsdale 

7680 

JANTX1N5630A 

Scottsdale 

9437 

JANTXV1N5630A 

Scottsdale 

10908 

1N5631 

Scottsdale 

3725 

1N5631A 

Scottsdale 

3726 

JAN1N5631A 

Scottsdale 

7681 

JANTX1N5631A 

Scottsdale 

9438 

JANTXV1N5631A 

Scottsdale 

10909 

1N5632 

Scottsdale 

3727 

1N5632A 

Scottsdale 

3728 

JAN1N5632A 

Scottsdale 

7682 

JANTX1N5632A 

Scottsdale 

9439 

JANTXV1N5632A 

Scottsdale 

10910 

1N5633 

Scottsdale 

3729 

1N5633A 

Scottsdale 

3730 

JAN1N5633A 

Scottsdale 

7683 

JANTX1N5633A 

Scottsdale 

9440 

JANTXV1N5633A 

Scottsdale 

10911 

1N5634 

Scottsdale 

3731 

1N5634A 

Scottsdale 

3732 

JAN1N5634A 

Scottsdale 

7684 

JANTX1N5634A 

Scottsdale 

9441 

JANTXV1N5634A 

Scottsdale 

10912 

1N5635 

Scottsdale 

3733 

1N5635A 

Scottsdale 

3734 

JAN1N5635A 

Scottsdale 

7685 

JANTX1N5635A 

Scottsdale 

9442 

JANTXV1N5635A 

Scottsdale 

10913 

1N5636 

Scottsdale 

3735 

1N5636A 

Scottsdale 

3736 

JAN1N5636A 

Scottsdale 

7686 

JANTX1N5636A 

Scottsdale 

9443 

JANTXV1N5636A 

Scottsdale 

10914 

1N5637 

Scottsdale 

3737 

1N5637A 

Scottsdale 

3738 

JAN IN 5637 A 

Scottsdale 

7687 

JANTX1N5637A 

Scottsdale 

9444 

JANTXV1N5637A 

Scottsdale 

10915 

1N5638 

Scottsdale 

3739 

1N5638A 

Scottsdale 

3740 

JAN1N5638A 

Scottsdale 

7688 

JANTX1N5638A 

Scottsdale 

9445 

JANTXV1N5638A 

Scottsdale 

10916 

1N5639 

Scottsdale 

3741 

1N5639A 

Scottsdale 

3742 

JAN1N5639A 

Scottsdale 

7689 

JANTX1N5639A 

Scottsdale 

9446 

JANTXV1N5639A 

Scottsdale 

10917 

1N5640 

Scottsdale 

3743 

1N5640A 

Scottsdale 

3744 

JAN1N5640A 

Scottsdale 

7690 

JANTX1N5640A 

Scottsdale 

9447 

JANTXV1N5640A 

Scottsdale 

10918 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714) 979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-40 


http://www.microsemi.com 










Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANS1N5802 

Santa Ana 

8598 

1N5802US 

Watertown 

3887 

JAN1N5802US 

Watertown 

7717 

JANTX1N5802US 

Watertown 

9474 

JANTXV1N5802US 

Watertown 

10945 

JANS1N5802US 

Santa Ana 

8599 

1N5803 

Watertown 

3888 

1N5804 

Watertown 

3889 

JAN1N5804 

Watertown 

7718 

JANTX1N5804 

Watertown 

9475 

JANTXV1N5804 

Watertown 

10946 

JANS1N5804 

Santa Ana 

8600 

1N5804US 

Watertown 

3890 

JAN1N5804US 

Watertown 

7719 

JANTX1N5804US 

Watertown 

9476 

JANTXV1N5804US 

Watertown 

10947 

JANS1N5804US 

Santa Ana 

8601 

1N5805 

Watertown 

3891 

1N5806 

Watertown 

3892 

JAN1N5806 

Watertown 

7720 

JANTX1N5806 

Watertown 

9477 

JANTXV1N5806 

Watertown 

10948 

JANS1N5806 

Santa Ana 

8602 

1N5806US 

Watertown 

3893 

JAN1N5806US 

Watertown 

7721 

JANTX1N5806US 

Watertown 

9478 

JANTXV1N5806US 

Watertown 

10949 

JANS1N5806US 

Santa Ana 

8603 

1N5807 

Watertown 

3894 

JAN1N5807 

Watertown 

7722 

JANTX1N5807 

Watertown 

9479 

JANTXV1N5807 

Watertown 

10950 

JANS1N5807 

Santa Ana 

8604 

1N5807US 

Watertown 

3895 

JAN1N5807US 

Watertown 

7723 

JANTX1N5807US 

Watertown 

9480 

JANTXV1N5807US 

Watertown 

10951 

JANS1N5807US 

Santa Ana 

8605 

1N5808 

Watertown 

3896 

1N5809 

Watertown 

3897 

JAN1N5809 

Watertown 

7724 

JANTX1N5809 

Watertown 

9481 

JANTXV1N5809 

Watertown 

10952 

JANS1N5809 

Santa Ana 

8606 

1N5809US 

Watertown 

3898 

JAN1N5809US 

Watertown 

7725 

JANTX1N5809US 

Watertown 

9482 

JANTXV1N5809US 

Watertown 

10953 

JANS1N5809US 

Santa Ana 

8607 

1N5810 

Watertown 

3899 

1N5811 

Watertown 

3900 

JAN1N5811 

Watertown 

7726 

JANTX1N5811 

Watertown 

9483 

JANTXV1N5811 

Watertown 

10954 

JANS1N5811 

Santa Ana 

8608 

1N5811US 


39Q.1... 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5742C 

Scottsdale 

3838 

1N5742D 

Scottsdale 

3839 

1N5743B 

Scottsdale 

3840 

1N5743C 

Scottsdale 

3841 

1N5743D 

Scottsdale 

3842 

1N5744B 

Scottsdale 

3843 

1N5744C 

Scottsdale 

3844 

1N5744D 

Scottsdale 

3845 

1N5745B 

Scottsdale 

3846 

1N5745C 

Scottsdale 

3847 

1N5745D 

Scottsdale 

3848 

1N5746B 

Scottsdale 

3849 

1N5746C 

Scottsdale 

3850 

1N5746D 

Scottsdale 

3851 

1N5747B 

Scottsdale 

3852 

1N5747C 

Scottsdale 

3853 

1N5747D 

Scottsdale 

3854 

1N5748B 

Scottsdale 

3855 

1N5748C 

Scottsdale 

3856 

1N5748D 

Scottsdale 

3857 

IN 5749 B 


3858 

1N5749C 

Scottsdale 

3859 

1N5749D 

Scottsdale 

3860 

1N5750B 

Scottsdale 

3861 

1N5750C 

Scottsdale 

3862 

1N5750D 

Scottsdale 

3863 

1N5751B 

Scottsdale 

3864 

1N5751C 

Scottsdale 

3865 

1N5751D 

Scottsdale 

3866 

1N5752B 

Scottsdale 

3867 

1N5752C 

Scottsdale 

3868 

1N5752D 

Scottsdale 

3869 

1N5753B 

Scottsdale 

3870 

1N5753C 

Scottsdale 

3871 

1N5753D 

Scottsdale 

3872 

1N5754B 

Scottsdale 

3873 

1N5754C 

Scottsdale 

3874 

1N5754D 

Scottsdale 

3875 

1N5755B 

Scottsdale 

3876 

1N5755C 

Scottsdale 

3877 

1N5755D 

Scottsdale 

3878 

1N5756B 

Scottsdale 

3879 

1N5756C 

Scottsdale 

3880 

1N5756D 

Scottsdale 

3881 

1N5757B 

Scottsdale 

3882 

1N5757C 

Scottsdale 

3883 

1N5757D 

Scottsdale 

3884 

1N5767 

Watertown 

3885 

JANTX1N5772 

Sertech La 

21808 

JANTXV1N5772 

Sertech La 

21809 

JANTX1N5774 

Sertech La 

22790 

JANTXV1N5774 

Sertech La 

22791 

1N5802 

Watertown 

3886 

JAN1N5802 

Watertown 

7716 

JANTX1N5802 

Watertown 

9473 

JANTXV1N5802 

Watertown 

10944 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N5663A 

Scottsdale 

7713 

JANTX1N5663A 

Scottsdale 

9470 

JANTXV1N5663A 

Scottsdale 

10941 

1N5664 

Scottsdale 

3791 

1N5664A 

Scottsdale 

3792 

JAN1N5664A 

Scottsdale 

7714 

JANTX1N5664A 

Scottsdale 

9471 

JANTXV1N5664A 

Scottsdale 

10942 

1N5665 

Scottsdale 

3793 

1N5665A 

Scottsdale 

3794 

JAN1N5665A 

Scottsdale 

7715 

JANTX1N5665A 

Scottsdale 

9472 

JANTXV1N5665A 

Scottsdale 

10943 

1N5728B 

Scottsdale 

3795 

1N5728C 

Scottsdale 

3796 

1N5728D 

Scottsdale 

3797 

1N5729B 

Scottsdale 

3798 

1N5729C 

Scottsdale 

3799 

1N5729D 

Scottsdale 

3800 

1N5730B 

Scottsdale 

3801 

1N5730C 

Scottsdale 

3802 

1N5730D 

Scottsdale 

3803 

1N5731B 

Scottsdale 

3804 

1N5731C 

Scottsdale 

3805 

1N5731D 

Scottsdale 

3806 

1N5732B 

Scottsdale 

3807 

1N5732C 

Scottsdale 

3808 

1N5732D 

Scottsdale 

3809 

1N5733B 

Scottsdale 

3810 

1N5733C 

Scottsdale 

3811 

1N5733D 

Scottsdale 

3812 

1N5734B 

Scottsdale 

3813 

1N5734C 

Scottsdale 

3814 

1N5734D 

Scottsdale 

3815 

1N5735B 

Scottsdale 

3816 

1N5735C 

Scottsdale 

3817 

1N5735D 

Scottsdale 

3818 

1N5736B 

Scottsdale 

3819 

1N5736C 

Scottsdale 

3820 

1N5736D 

Scottsdale 

3821 

1N5737B 

Scottsdale 

3822 

1N5737C 

Scottsdale 

3823 

1N5737D 

Scottsdale 

3824 

1N5738B 

Scottsdale 

3825 

1N5738C 

Scottsdale 

3826 

1N5738D 

Scottsdale 

3827 

1N5739B 

Scottsdale 

3828 

1N5739C 

Scottsdale 

3829 

1N5739D 

Scottsdale 

3830 

1N5740B 

Scottsdale 

3831 

1N5740C 

Scottsdale 

3832 

1N5740D 

Scottsdale 

3833 

1N5741B 

Scottsdale 

3834 

1N5741C 


3835 

1N5741D 


3836 

1N5742B 

^CAttsdale .. 

3837 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631 -9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-41 


http.7/www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


Afficros^f 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N5918B 

Scottsdale 

3961 

1N5918C 

Scottsdale 

3962 

1N5918D 

Scottsdale 

3963 

1N5919A I 

Scottsdale 

3964 

1N5919B 

Scottsdale 

3965 

1N5919C 

Scottsdale 

3966 

1N5919D 

Scottsdale 

3967 

1N5920A 

Scottsdale 

3968 

1N5920B 

Scottsdale 

3969 

1N5920C 

Scottsdale 

3970 

1N5920D 

Scottsdale 

3971 

1N5921A 

Scottsdale 

3972 

1N5921B 

Scottsdale 

3973 

1N5921C 

Scottsdale 

3974 

1N5921D 

Scottsdale 

3975 

1N5922A 

Scottsdale 

3976 

1N5922B 

Scottsdale 

3977 

1N5922C 

Scottsdale 

3978 

1N5922D 

Scottsdale 

3979 

1N5923A 

Scottsdale 

3980 

1N5923B 

Scottsdale 

3981 

1N5923C 

Scottsdale 

3982 

1N5923D 

Scottsdale 

3983 

1N5924A 

Scottsdale 

3984 

1N5924B 

Scottsdale 

3985 

1N5924C 

Scottsdale 

3986 

1N5924D 

Scottsdale 

3987 

1N5925A 

Scottsdale 

3988- 

1N5925B 

Scottsdale 

3989 

1N5925C 

Scottsdale 

3990 

1N5925D 

Scottsdale 

3991 

1N5926A 

Scottsdale 

3992 

1N5926B 

Scottsdale 

3993 

1N5926C 

Scottsdale 

3994 

1N5926D 

Scottsdale 

3995 

1N5927A 

Scottsdale 

3996 

1N5927B 

Scottsdale 

3997 

1N5927C 

Scottsdale 

3998 

1N5927D 

Scottsdale 

3999 

1N5928A 

Scottsdale 

4000 

1N5928B 

Scottsdale 

4001 

1N5928C 

Scottsdale 

4002 

1N5928D 

Scottsdale 

4003 

1N5929A 

Scottsdale 

4004 

1N5929B 

Scottsdale 

4005 

1N5929C 

Scottsdale 

4006 

1N5929D 

Scottsdale 

4007 

1N5930A 

Scottsdale 

4008 

1N5930B 

Scottsdale 

4009 

1N5930C 

Scottsdale 

4010 

1N5930D 

Scottsdale 

4011 

1N5931A 

Scottsdale 

4012 

1N5931B 

Scottsdale 

4013 

1N5931C 

Scottsdale 

4014 

1N5931D 

Scottsdale 

4015 

1N5932A 

Scottsdale 

4016 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N5816 

Watertown 

10965 

1N5816R 

Watertown 

3919 

1N5816R 

Colorado 

3918 

JAN1N5816R 

Watertown 

7739 

JAN1N5816R 

Colorado 

7738 

JANTX1N5816R 

Watertown 

9496 

JANTX1N5816R 

Colorado 

9495 

JANTXV1N5816R 

Colorado 

10966 

JANTXV1N5816R 

Watertown 

10967 

1N5817 

Colorado 

3920 

1N5817 

Chatsworth 

3921 

1N5817G 

Colorado 

3922 

1N5818 

Colorado 

3923 

1N5818 

Chatsworth 

3924 

1N5818G 

Colorado 

3925 

1N5819 

Chatsworth 

3927 

1N5819 

Colorado 

3926 

1N5819G 

Colorado 

3928 

1N5820 

Chatsworth 

3930 

1N5820 

Colorado 

3929 

1N5821 

Colorado 

3931 

1N5821 

Chatsworth 

3932 

1N5822 

Colorado 

3933 

1N5822 

Chatsworth 

3934 

1N5823 

Colorado 

21038 

1N5824 

Colorado 

21039 

1N5825 

Colorado 

21040 

1N5826 

Colorado 

3935 

1N5828 

Colorado 

3936 

1N5834 

Colorado 

3937 

1N5907 

Scottsdale 

3938 

JAN1N5907 

Scottsdale 

7740 

JANTX1N5907 

Scottsdale 

9497 

JANTXV1N5907 

Scottsdale 

10968 

1N5908 

Scottsdale 

3939 

1N5913A 

Scottsdale 

3940 

1N5913B 

Scottsdale 

3941 

1N5913C 

Scottsdale 

3942 

1N5913D 

Scottsdale 

3943 

1N5914A 

Scottsdale 

3944 

1N5914B 

Scottsdale 

3945 

1N5914C 

Scottsdale 

3946 

1N5914D 

Scottsdale 

3947 

1N5915A 

Scottsdale 

3948 

1N5915B 

Scottsdale 

3949 

1N5915C 

Scottsdale 

3950 

1N5915D 

Scottsdale 

3951 

1N5916A 

Scottsdale 

3952 

1N5916B 

Scottsdale 

3953 

1N5916C 

Scottsdale 

3954 

1N5916D 

Scottsdale 

3955 

1N5917A 

Scottsdale 

3956 

1N5917B 

Scottsdale 

3957 

1N5917C 

Scottsdale 

3958 

1N5917D 

Scottsdale 

3959 

1N5918A 

Scottsdale 

3960 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N5811US 

Watertown 

7727 

JANTX1N5811US 

Watertown 

9484 

JANTXV1N5811US 

Watertown 

10955 

JANS1N5811US 

Santa Ana 

8609 

1N5812 

PPC. Inc. 

23966 

1N5812 

Colorado 

3902 

1N5812 

Watertown 

3903 

JAN1N5812 

Colorado 

7728 

JAN1N5812 

Watertown 

7729 

JANTX1N5812 

Watertown 

9486 

JANTX1N5812 

Colorado 

9485 

JANTXV1N5812 

Colorado 

10956 

JANTXV1N5812 

Watertown 

10957 

1N5812R 

Colorado 

3904 

1N5812R 

Watertown 

3905 

JAN1N5812R 

Colorado 

7730 

JAN1N5812R 

Watertown 

7731 

JANTX1N5812R 

Watertown 

9488 

JANTX1N5812R 

Colorado 

9487 

JANTXV1N5812R 

Watertown 

10959 

JANTXV1N5812R 

Colorado 

10958 

1N5813 

PPC. Inc. 

23967 

1N5813 

Watertown 

3907 

1N5813 

Colorado 

3906 

1N5813R 

Colorado 

22036 

1N5813R 

Watertown 

3908 

1N5814 

PPC. Inc. 

23968 

1N5814 

Watertown 

3910 

1N5814 

Colorado 

3909 

JAN1N5814 

Colorado 

7732 

JAN1N5814 

Watertown 

7733 

JANTX1N5814 

Watertown 

9490 

JANTX1N5814 

r Colorado 

9489 

JANTXV1N5814 

Colorado 

10960 

JANTXV1N5814 

Watertown 

10961 

1N5814R 

Colorado 

3911 

1N5814R 

Watertown 

3912 

JAN1N5814R 

Colorado 

7734 

JAN1N5814R 

Watertown 

7735 

JANTX1N5814R 

Watertown 

9492 

JANTX1N5814R 

Colorado 

9491 

JANTXV1N5814R 

Colorado 

10962 

JANTXV1N5814R 

Watertown 

10963 

1N5815 

PPC. Inc. 

23969 

1N5815 

Colorado 

3913 

1N5815 

Watertown 

3914 

1N5815R 

Colorado 

22037 

1N5815R 

Watertown 

3915 

1N5816 

PPC. Inc. 

23970 

1N5816 

Watertown 

3917 

1N5816 

Colorado 

3916 

JAN1N5816 

Watertown 

7737 

JAN1N5816 

Colorado 

7736 

JANTX1N5816 

Colorado 

9493 

JANTX1N5816 

Watertown 

9494 

JANTXV1N5816 I 

Colorado 

10964 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Aiphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-42 


http://www.microsemi.com 












Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

1N5932B 

Scottsdale 

4017 


1N5946B 

Scottsdale 

4073 


1N5969US 

Santa Ana 

4120 

1N5932C 

Scottsdale 

4018 


1N5946C 

Scottsdale 

4074 


JAN1N5969US 

Santa Ana 

7744 

1N5932D 

Scottsdale 

4019 


1N5946D 

Scottsdale 

4075 


JANTX1N5969US 

Santa Ana 

9501 

1N5933A 

Scottsdale 

4020 


1N5947A 

Scottsdale 

4076 


JANTXV1N5969US 

Santa Ana 

10972 

1N5933B 

Scottsdale 

4021 


1N5947B 

Scottsdale 

4077 


1N5985A 

Scottsdale 

4121 

1N5933C 

Scottsdale 

4022 


1N5947C 

Scottsdale 

4078 


1N5985B 

Scottsdale 

4122 

1N5933D 

Scottsdale 

4023 


1N5947D 

Scottsdale 

4079 


1N5985C 

Scottsdale 

4123 

1N5934A 

Scottsdale 

4024 


1N5948A 

Scottsdale 

4080 


1N5985D 

Scottsdale 

4124 

1N5934B 

Scottsdale 

4025 


1N5948B 

Scottsdale 

4081 


1N5986A 

Scottsdale 

4125 

1N5934C 

Scottsdale 

4026 


1N5948C 

Scottsdale 

4082 


1N5986B 

Scottsdale 

4126 

1N5934D 

Scottsdale 

4027 


1N5948D 


4083 


1N5986C 

Scottsdale 

4127 

1N5935A 

Scottsdale 

4028 


1N5949A 

Scottsdale 

4084 


1N5986D 

Scottsdale 

4128 

1N5935B 

Scottsdale 

4029 


1N5949B 

Scottsdale 

4085 


1N5987A 

Scottsdale 

4129 

1N5935C 

Scottsdale 

4030 


1N5949C 

Scottsdale 

4086 


1N5987B 

Scottsdale 

4130 

1N5935D 

Scottsdale 

4031 


1N5949D 

Scottsdale 

4087 


1N5987C 

Scottsdale 

4131 

1N5936A 

Scottsdale 

4032 


1N5950A 

Scottsdale 

4088 


1N5987D 

Scottsdale 

4132 

1N5936B 

Scottsdale 

4033 


1N5950B 

Scottsdale 

4089 


1N5988A 

Scottsdale 

4133 

1N5936C 

Scottsdale 

4034 


1N5950C 

Scottsdale 

4090 


1N5988B 

Scottsdale 

4134 

1N5936D 

Scottsdale 

4035 


1N5950D 

Scottsdale 

4091 


1N5988C 

Scottsdale 

4135 

1N5937A 

Scottsdale 

4036 


1N5951A 

Scottsdale 

4092 


1N5988D 

Scottsdale 

4136 

1N5937B 

Scottsdale 

4037 


1N5951B 

Scottsdale 

4093 


1N5989A 

Scottsdale 

4137 

1N5937C 

Scottsdale 

4038 


1N5951C 

Scottsdale 

4094 


1N5989B 

Scottsdale 

4138 

1N5937D 

Scottsdale 

4039 


1N5951D 

Scottsdale 

4095 


1N5989C 

Scottsdale 

4139 

1N5938A 

Scottsdale 

4040 


1N5952A 

Scottsdale 

4096 


1N5989D 

Scottsdale 

4140 

1N5938B 

Scottsdale 

4041 


1N5952B 

Scottsdale 

4097 


1N5990A 

Scottsdale 

4141 

1N5938C 

Scottsdale 

4042 


1N5952C 

Scottsdale 

4098 


1N5990B 

Scottsdale 

4142 

1N5938D 

Scottsdale 

4043 


1N5952D 

Scottsdale 

4099 


1N5990C 

Scottsdale 

4143 

1N5939A 

Scottsdale 

4044 


1N5953A 

Scottsdale 

i 4100 


1N5990D 

Scottsdale 

4144 

1N5939B 

Scottsdale 

4045 


1N5953B 

Scottsdale 

1 4101 


1N5991A 

Scottsdale 

4145 

1N5939C 

Scottsdale 

4046 


1N5953C 

Scottsdale 

4102 


1N5991B 

Scottsdale 

4146 

1N5939D 

Scottsdale 

4047 


1N5953D 

Scottsdale 

4103 


1N5991C 

Scottsdale 

4147 

1N5940A 

Scottsdale 

4048 


1N5954A 

Scottsdale 

4104 


1N5991D 

Scottsdale 

4148 

1N5940B 

Scottsdale 

4049 


1N5954B 

Scottsdale 

4105 


1N5992A 

Scottsdale 

4149 

1N5940C 

Scottsdale 

4050 


1N5954C 

Scottsdale 

4106 


1N5992B 

Scottsdale 

4150 

1N5940D 

Scottsdale 

4051 


1N5954D 

Scottsdale 

4107 


1N5992C 

Scottsdale 

4151 

1N5941A 

Scottsdale 

4052 


1N5955A 

Scottsdale 

4108 


1N5992D 

Scottsdale 

4152 

1N5941B 

Scottsdale 

4053 


1N5955B 

Scottsdale 

4109 


1N5993A 

Scottsdale 

4153 

1N5941C 

Scottsdale 

4054 


1N5955C 

Scottsdale 

1 4110 


1N5993B 

Scottsdale 

4154 

1N5941D 

Scottsdale 

4055 


1N5955D 

Scottsdale 

4111 


1N5993C 

Scottsdale 

4155 

1N5942A 

Scottsdale 

4056 


1N5956A 

Scottsdale 

4112 


1N5993D 

Scottsdale 

4156 

1N5942B 

Scottsdale 

4057 


1N5956B 

Scottsdale 

4113 


IN 5994 A 

Scottsdale 

4157 

1N5942C 

Scottsdale 

4058 


1N5956C 

Scottsdale 

4114 


1N5994B 

Scottsdale 

4158 

1N5942D 

Scottsdale 

4059 


1N5956D 

Scottsdale 

4115 


1N5994C 

Scottsdale 

4159 

1N5943A 

Scottsdale 

4060 


1N5957 

Watertown 

4116 


1N5994D 

Scottsdale 

4160 

1N5943B 

Scottsdale 

4061 


1N5968 

Santa Ana 

4117 


1N5995A 

Scottsdale 

4161 

1N5943C 

Scottsdale 

4062 


JAN1N5968 

Santa Ana 

7741 


1N5995B 

Scottsdale 

4162 

1N5943D 

Scottsdale 

4063 


JANTX1N5968 

Santa Ana 

9498 


1N5995C 

Scottsdale 

4163 

1N5944A 

Scottsdale 

4064 


JANTXV1N5968 

Santa Ana 

10969 


1N5995D 

Scottsdale 

4164 

1N5944B 

Scottsdale 

4065 


1N5968US 

Santa Ana 

4118 


1N5996A 

Scottsdale 

4165 

1N5944C 

Scottsdale 

4066 


JAN1N5968US 

Santa Ana 

7742 


1N5996B 

Scottsdale 

4166 

1N5944D 

Scottsdale 

4067 


JANTX1N5968US 

Santa Ana 

9499 


1N5996C 

Scottsdale 

4167 

1N5945A 

Scottsdale 

4068 


JANTXV1N5968US 

Santa Ana 

10970 


1N5996D 

Scottsdale 

4168 

1N5945B 

Scottsdale 

4069 


1N5969 

Santa Ana 

4119 


1N5997A 

Scottsdale 

4169 

1N5945C 

Scottsdale 

4070 


JAN1N5969 

Santa Ana 

7743 


1N5997B 

Scottsdale 

4170 

1N5945D 

Scottsdale 

4071 


JANTX1N5969 

Santa Ana 

9500 


1N5997C 

Scottsdale 

4171 

1N5946A 

Scottsdale 

4072 


JANTXV1N5969 

Santa Ana 

10971 


1N5997D 

Scottsdale 

4172 


Section Organization: 

The Aiphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please notethatthe Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750, 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-43 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 




ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Mfcrosefn/ 


Part Number 



1N6012A 

Scottsdale 

4229 

1N6012B 

Scottsdale 

4230 

1N6012C 

Scottsdale 

4231 

1N6012D 

Scottsdale 

4232 

1N6013A 

Scottsdale 

4233 

1N6013B 

Scottsdale 


1N6013C 

Scottsdale 

4235 

1N6013D 

Scottsdale 

4236 

1N6014A 

Scottsdale 

4237 

1N6014B 

Scottsdale 

4238 

1N6014C 

Scottsdale 

4239 

1N6014D 

Scottsdale 

4240 

1N6015A 

Scottsdale 

4241 

1N6015B 

Scottsdale 

4242 

1N6015C 

Scottsdale 

4243 

1N6015D 

Scottsdale 

4244 

1N6016A 

Scottsdale 

4245 

1N6016B 

Scottsdale 

4246 

1N6016C 

Scottsdale 

4247 

1N6016D 

Scottsdale 

4248 

1N6017A 

Scottsdale 

4249 

1N6017B 

Scottsdale 

4250 

1N6017C 

Scottsdale 

4251 

1N6017D 

Scottsdale 

4252 

1N6018A 

Scottsdale 

4253 

1N6018B 

Scottsdale 

4254 

1N6018C 

Scottsdale 

4255 

1N6018D 


4256 

1N6019A 

Scottsdale 

4257 

1N6019B 

Scottsdale 

4258 

1N6019C 

Scottsdale 

4259 

1N6019D 

Scottsdale 

4260 

1N6020A 

Scottsdale 

4261 

1N6020B 

Scottsdale 

4262 

1N6020C 

Scottsdale 

4263 

1N6020D 

Scottsdale 

4264 

1N6021A 

Scottsdale 

4265 

1N6021B 

Scottsdale 

4266 

1N6021C 

Scottsdale 

4267 

1N6021D 

Scottsdale 

4268 

1N6022A 

Scottsdale 

4269 

1N6022B 

Scottsdale 

4270 

1N6022C 

Scottsdale 

4271 

1N6022D 

Scottsdale 

4272 

1N6023A 

Scottsdale 

4273 

1N6023B 

Scottsdale 

4274 

1N6023C 

Scottsdale 

4275 

1N6023D 

Scottsdale 

4276 

1N6024A 

Scottsdale 

4277 

1N6024B 

Scottsdale 

4278 

1N6024C 

Scottsdale 

4279 

1N6024D 

Scottsdale 

4280 

1N6025A 

Scottsdale 

4281 

1N6025B 

Scottsdale 

4282 

1N6025C 

Scottsdale 

4283 

1N6025D 

Scottsdale 

4284 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

1N6026A 

Scottsdale 

4285 

1N6026B 

Scottsdale 

4286 

1N6026C 

Scottsdale 

4287 

1N6026D 

Scottsdale 

4288 

1N6027A 

Scottsdale 

4289 

1N6027B 

Scottsdale 

4290 

1N6027C 

Scottsdale 

4291 

1N6027D 

Scottsdale 

4292 

1N6028A 

Scottsdale 

4293 

1N6028B 

Scottsdale 

4294 

1N6028C 

Scottsdale 

4295 

1N6028D 

Scottsdale 

4296 

1N6029A 

Scottsdale 

4297 

1N6029B 

Scottsdale 

4298 

1N6029C 

Scottsdale 

4299 

1N6029D 

Scottsdale 

4300 

1N6030A 

Scottsdale 

4301 

1N6030B 

Scottsdale 

4302 

1N6030C 

Scottsdale 

4303 

1N6030D 

Scottsdale 

4304 

1N6031A 

Scottsdale 

4305 

1N6031B 

Scottsdale 

4306 

1N6031C 

Scottsdale 

4307 

1N6031D 

Scottsdale 

4308 

1N6036 

Scottsdale 

4309 

1N6036A 

Scottsdale 

4310 

JAN1N6036A 

Scottsdale 

7745 

JANTX1N6036A 

Scottsdale 

9502 

JANTXV1N6036A 

Scottsdale 

10973 

1N6037 

Scottsdale 

4311 

1N6037A 

Scottsdale 

4312 

JAN1N6037A 

Scottsdale 

7746 

JANTX1N6037A 

Scottsdale 

9503 

JANTXV1N6037A 

Scottsdale 

10974 

1N6038 

Scottsdale 

4313 

1N6038A 

Scottsdale 

4314 

JAN1N6038A 

Scottsdale 

7747 

JANTX1N6038A 

Scottsdale 

9504 

JANTXV1N6038A 

Scottsdale 

10975 

1N6039 

Scottsdale 

4315 

1N6039A 

Scottsdale 

4316 

JAN1N6039A 

Scottsdale 

7748 

JANTX1N6039A 

Scottsdale 

9505 

JANTXV1N6039A 

Scottsdale 

10976 

1N6040 

Scottsdale 

4317 

1N6040A 

Scottsdale 

4318 

JAN1N6040A 

Scottsdale 

7749 

JANTX1N6040A 

Scottsdale 

9506 

JANTXV1N6040A 

Scottsdale 

10977 

1N6041 

Scottsdale 

4319 

1N6041A 

Scottsdale 

4320 

JAN1N6041A 

Scottsdale 

7750 

JANTX1N6041A 

Scottsdale 

9507 

JANTXV1N6041A 

Scottsdale 

10978 

1N6042 

Scottsdale 

4321 

1N6042A 

Scottsdale 

4322 


Part Number 



1N5998A 

Scottsdale 

4173 

1N5998B 

Scottsdale 

4174 

1N5998C 

Scottsdale 

4175 

1N5998D 

Scottsdale 

4176 

1N5999A 

Scottsdale 

4177 

1N5999B 

Scottsdale 

4178 

1N5999C 

Scottsdale 

4179 

1N5999D 

Scottsdale 

4180 

1N6000A 

Scottsdale 

4181 

1N6000B 

Scottsdale 

4182 

1N6000C 

Scottsdale 

4183 

1N6000D 

Scottsdale 

4184 

1N6001A 

Scottsdale 

4185 

1N6001B 

Scottsdale 

4186 

1N6001C 

Scottsdale 

4187 

1N6001D 

Scottsdale 

4188 

1N6002A 

Scottsdale 

4189 

1N6002B 

Scottsdale 

4190 

1N6002C 

Scottsdale 

4191 

1N6002D 

Scottsdale 

4192 

1N6003A 

Scottsdale 

4193 

1N6003B 

Scottsdale 

4194 

1N6003C 

Scottsdale 

4195 

1N6003D 

Scottsdale 

4196 

1N6004A 

Scottsdale 

4197 

1N6004B 

Scottsdale 

4198 

1N6004C 

Scottsdale 

4199 

1N6004D 

Scottsdale 

4200 

1N6005A 

Scottsdale 

4201 

1N6005B 

Scottsdale 

4202 

1N6005C 

Scottsdale 

4203 

1N6005D 

Scottsdale 

4204 

1N6006A 

Scottsdale 

4205 

1N6006B 

Scottsdale 

4206 

1N6006C 

Scottsdale 

4207 

1N6006D 

Scottsdale 

4208 

1N6007A 

Scottsdale 

4209 

1N6007B 

Scottsdale 

4210 

1N6007C 

Scottsdale 

4211 

1N6007D 

Scottsdale 

4212 

1N6008A 

Scottsdale 

4213 

1N6008B 

Scottsdale 

4214 

1N6008C 

Scottsdale 

4215 

1N6008D 

Scottsdale 

4216 

1N6009A 

Scottsdale 

4217 

1N6009B 

Scottsdale 

4218 

1N6009C 

Scottsdale 

4219 

1N6009D 

Scottsdale 

4220 

1N6010A 

Scottsdale 

4221 

1N6010B 

Scottsdale 

4222 

1N6010C 

Scottsdale 

4223 

1N6010D 

Scottsdale 

4224 

1N6011A 

Scottsdale 

4225 

1N6011B 

Scottsdale 

4226 

1N6011C 

Scottsdale 

4227 

1N6011D 

Scottsdale 

4228 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-44 


http://www.microsemi.com 















Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N6064A 

Scottsdale 

11001 

1N6065 

Scottsdale 

4367 

1N6065A 

Scottsdale 

4368 

JAN1N6065A 

Scottsdale 

7774 

JANTX1N6065A 

Scottsdale 

9531 

JANTXV1N6065A 

Scottsdale 

11002 

1N6066 

Scottsdale 

4369 

1N6066A 

Scottsdale 

4370 

JAN1N6066A 

Scottsdale 

7775 

JANTX1N6066A 

Scottsdale 

9532 

JANTXV1N6066A 

Scottsdale 

11003 

1N6067 

Scottsdale 

4371 

1N6067A 

Scottsdale 

4372 

JAN1N6067A 

Scottsdale 

7776 

JANTX1N6067A 

Scottsdale 

9533 

JANTXV1N6067A 

Scottsdale 

11004 

1N6068 

Scottsdale 

4373 

1N6068A 

Scottsdale 

4374 

JAN1N6068A 

Scottsdale 

7777 

JANTX1N6068A 

Scottsdale 

9534 

JANTXV1N6068A 

Scottsdale 

11005 

1N6069 

Scottsdale 

4375 

1N6069A 

Scottsdale 

4376 

JAN1N6069A 

Scottsdale 

7778 

JANTX1N6069A 

Scottsdale 

9535 

JANTXV1N6069A 

Scottsdale 

11006 

1N6070 

Scottsdale 

4377 

1N6070A 

Scottsdale 

4378 

JAN1N6070A 

Scottsdale 

7779 

JANTX1N6070A 

Scottsdale 

9536 

JANTXV1N6070A 

Scottsdale 

11007 

1N6071 

Scottsdale 

4379 

1N6071A 

Scottsdale 

4380 

JAN1N6071A 

Scottsdale 

7780 

JANTX1N6071A 

Scottsdale 

9537 

JANTXV1N6071A 

Scottsdale 

11008 

1N6072 

Scottsdale 

4381 

1N6072A 

Scottsdale 

4382 

JAN1N6072A 

Scottsdale 

7781 

JANTX1N6072A 

Scottsdale 

9538 

JANTXV1N6072A 

Scottsdale 

11009 

1N6073 

Santa Ana 

4383 

1N6074 

Santa Ana 

4384 

JAN1N6074 

Santa Ana 

7783 

JANTX1N6074 

Santa Ana 

9540 

JANTXV1N6074 

Santa Ana 

11011 

1N6075 

Santa Ana 

4385 

JAN1N6075 

Santa Ana 

7784 

JANTX1N6075 

Santa Ana 

9541 

JANTXV1N6075 

Santa Ana 

11012 

1N6076 

Santa Ana 

4386 

1N6077 

Santa Ana 

4387 

1N6078 

Santa Ana 

4388 

1N6079 

Santa Ana 

4389 

1N6080 

Santa Ana 

4390 

1N6081 

Santa Ana 

4391 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6053A 

Scottsdale 

9519 

JANTXV1N6053A 

Scottsdale 

10990 

1N6054 

Scottsdale 

4345 

1N6054A 

Scottsdale 

4346 

JAN1N6054A 

Scottsdale 

7763 

JANTX1N6054A 

Scottsdale 

9520 

JANTXV1N6054A 

Scottsdale 

10991 

1N6055 

Scottsdale 

4347 

1N6055A 

Scottsdale 

4348 

JAN1N6055A 

Scottsdale 

7764 

JANTX1N6055A 

Scottsdale 

9521 

JANTXV1N6055A 

Scottsdale 

10992 

1N6056 

Scottsdale 

4349 

1N6056A 

Scottsdale 

4350 

JAN1N6056A 

Scottsdale 

7765 

JANTX1N6056A 

Scottsdale 

9522 

JANTXV1N6056A 

Scottsdale 

10993 

1N6057 

Scottsdale 

4351 

1N6057A 

Scottsdale 

4352 

JAN1N6057A 

Scottsdale 

7766 

JANTX1N6057A 

Scottsdale 

9523 

JANTXV1N6057A 

Scottsdale 

10994 

1N6058 

Scottsdale 

4353 

1N6058A 

Scottsdale 

4354 

JAN1N6058A 

Scottsdale 

7767 

JANTX1N6058A 

Scottsdale 

9524 

JANTXV1N6058A 

Scottsdale 

10995 

1N6059 

Scottsdale 

4355 

1N6059A 

Scottsdale 

4356 

JAN1N6059A 

Scottsdale 

7768 

JANTX1N6059A 

Scottsdale 

9525 

JANTXV1N6059A 

Scottsdale 

10996 

1N6060 

Scottsdale 

4357 

1N6060A 

Scottsdale 

4358 

JAN1N6060A 

Scottsdale 

7769 

JANTX1N6060A 

Scottsdale 

9526 

JANTXV1N6060A 

Scottsdale 

10997 

1N6061 

Scottsdale 

4359 

1N6061A 

Scottsdale 

4360 

JAN1N6061A 

Scottsdale 

7770 

JANTX1N6061A 

Scottsdale 

9527 

JANTXV1N6061A 

Scottsdale 

10998 

1N6062 

Scottsdale 

4361 

1N6062A i 

Scottsdale 

4362 

JAN1N6062A 

Scottsdale 

7771 

JANTX1N6062A 

Scottsdale 

9528 

JANTXV1N6062A 

Scottsdale 

10999 

1N6063 I 

Scottsdale 

4363 

1N6063A I 

Scottsdale 

4364 

JAN1N6063A I 

Scottsdale 

7772 

JANTX1N6063A 

Scottsdale 

9529 

JANTXV1N6063A ! 

Scottsdale 

11000 

1N6064 i 

Scottsdale 

4365 

1N6064A 

Scottsdale 

4366 

JAN1N6064A 

Scottsdale 

7773 

JANTX1N6064A 

Scottsdale 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

JAN1N6042A 

Scottsdale 

7751 

JANTX1N6042A 

Scottsdale 

9508 

JANTXV1N6042A 

Scottsdale 

10979 

1N6043 

Scottsdale 

4323 

1N6043A 

Scottsdale 

4324 

JAN1N6043A 

Scottsdale 

7752 

JANTX1N6043A 

Scottsdale 

9509 

JANTXV1N6043A 

Scottsdale 

10980 

1N6044 

Scottsdale 

4325 

1N6044A 

Scottsdale 

4326 

JAN1N6044A 

Scottsdale 

7753 

JANTX1N6044A 

Scottsdale 

9510 

JANTXV1N6044A 

Scottsdale 

10981 

1N6045 

Scottsdale 

4327 

1N6045A 

Scottsdale 

4328 

JAN1N6045A 

Scottsdale 

7754 

JANTX1N6045A 

Scottsdale 

9511 

JANTXV1N6045A 

Scottsdale 

10982 

1N6046 

Scottsdale 

4329 

1N6046A 

Scottsdale 

4330 

JAN1N6046A 

Scottsdale 

7755 

JANTX1N6046A 

Scottsdale 

9512 

JANTXV1N6046A 

Scottsdale 

10983 

1N6047 

Scottsdale 

4331 

1N6047A 

Scottsdale 

4332 

JAN1N6047A 

Scottsdale 

7756 

JANTX1N6047A 

Scottsdale 

9513 

JANTXV1N6047A 

Scottsdale 

10984 

1N6048 

Scottsdale 

4333 

1N6048A 

Scottsdale 

4334 

JAN1N6048A 

Scottsdale 

7757 

JANTX1N6048A 

Scottsdale 

9514 

JANTXV1N6048A 

Scottsdale 

10985 

1N6049 

Scottsdale 

4335 

1N6049A 

Scottsdale 

4336 

JAN1N6049A 

Scottsdale 

7758 

JANTX1N6049A 

Scottsdale 

9515 

JANTXV1N6049A 

Scottsdale 

10986 

1N6050 

Scottsdale 

4337 

1N6050A 

Scottsdale 

4338 

JAN1N6050A 

Scottsdale 

7759 

JANTX1N6050A 

Scottsdale 

9516 

JANTXV1N6050A 

Scottsdale 

10987 

1N6051 

Scottsdale 

4339 

1N6051A 

Scottsdale 

4340 

JAN1N6051A 

Scottsdale 

7760 

JANTX1N6051A 

Scottsdale 

9517 

JANTXV1N6051A 

Scottsdale 

10988 

1N6052 

Scottsdale 

4341 

1N6052A 

Scottsdale 

4342 

JAN1N6052A 

Scottsdale 

7761 

JANTX1N6052A 

Scottsdale 

9518 

JANTXV1N6052A 

Scottsdale 

10989 

1N6053 

Scottsdale 

4343 

1N6053A 

Scottsdale 

4344 

JAN1N6053A 

Scottsdale 

7762 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6103A 

Santa Ana 

9543 

JANTXV1N6103A 

Santa Ana 

11014 

JANS1N6103A 

Santa Ana 

8610 

1N6103AUS 

Santa Ana 

4440 

JAN1N6103AUS 

Santa Ana 

7787 

JANTX1N6103AUS 

Santa Ana 

9544 

JANTXV1N6103AUS 

Santa Ana 

11015 

JANS1N6103AUS 

Santa Ana 

8611 

1N6103US 

Santa Ana 

4441 

JAN1N6103US 

Santa Ana 

7788 

JANTX1N6103US 

Santa Ana 

9545 

JANTXV1N6103US 

Santa Ana 

11016 

1N6104 

Santa Ana 

4442 

JAN1N6104 

Santa Ana 

7789 

JANTX1N6104 

Santa Ana 

9546 

JANTXV1N6104 

Santa Ana 

11017 

1N6104A 

Santa Ana 

4443 

JAN1N6104A 

Santa Ana 

7790 

JANTX1N6104A 

Santa Ana 

9547 

JANTXV1N6104A 

Santa Ana 

11018 

JANS1N6104A 

Santa Ana 

8612 

1N6104AUS 

Santa Ana 

4444 

JAN1N6104AUS 

Santa Ana 

7791 

JANTX1N6104AUS 

Santa Ana 

9548 

JANTXV1N6104AUS 

Santa Ana 

11019 

JANS1N6104AUS 

Santa Ana 

8613 

1N6104US 

Santa Ana 

4445 

JAN1N6104US 

Santa Ana 

7792 

JANTX1N6104US 

Santa Ana 

9549 

JANTXV1N6104US 

Santa Ana 

11020 

1N6105 

Santa Ana 

4446 

JAN1N6105 

Santa Ana 

7793 

JANTX1N6105 

Santa Ana 

9550 

JANTXV1N6105 

Santa Ana 

11021 

1N6105A 

Santa Ana 

4447 

JAN1N6105A 

Santa Ana 

7794 

JANTX1N6105A 

Santa Ana 

9551 

JANTXV1N6105A 

Santa Ana 

11022 

JANS1N6105A 

Santa Ana 

8614 

1N6105AUS 

Santa Ana 

4448 

JAN1N6105AUS 

Santa Ana 

7795 

JANTX1N6105AUS 

Santa Ana 

9552 

JANTXV1N6105AUS 

Santa Ana 

11023 

JANS1N6105AUS 

Santa Ana 

8615 

1N6105US 

Santa Ana 

4449 

JAN1N6105US 

Santa Ana 

7796 

JANTX1N6105US 

Santa Ana 

9553 

JANTXV1N6105US 

Santa Ana 

11024 

1N6106 

Santa Ana 

4450 

JAN1N6106 

Santa Ana 

7797 

JANTX1N6106 

Santa Ana 

9554 

JANTXV1N6106 

Santa Ana 

11025 

1N6106A 

Santa Ana 

4451 

JAN1N6106A 

Santa Ana 

7798 

JANTX1N6106A 

Santa Ana 

9555 

JANTXV1N6106A 

Santa Ana 

11026 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANS1N6106A 

Santa Ana 

8616 

1N6106AUS 

Santa Ana 

4452 

JAN1N6106AUS 

Santa Ana 

7799 

JANTX1N6106AUS 

Santa Ana 

9556 

JANTXV1N6106AUS 

Santa Ana 

11027 

JANS1N6106AUS 

Santa Ana 

8617 

1N6106US 

Santa Ana 

4453 

JAN1N6106US 

Santa Ana 

7800 

JANTX1N6106US 

Santa Ana 

9557 

JANTXV1N6106US 

Santa Ana 

11028 

1N6107 

Santa Ana 

4454 

JAN1N6107 

Santa Ana 

7801 

JANTX1N6107 

Santa Ana 

9558 

JANTXV1N6107 

Santa Ana 

11029 

1N6107A 

Santa Ana 

4455 

JAN1N6107A 

Santa Ana 

7802 

JANTX1N6107A 

Santa Ana 

9559 

JANTXV1N6107A 

Santa Ana 

11030 

JANS1N6107A 

Santa Ana 

8618 

1N6107AUS 

Santa Ana 

4456 

JAN1N6107AUS 

Santa Ana 

7803 

JANTX1N6107AUS 

Santa Ana 

9560 

JANTXV1N6107AUS 

Santa Ana 

11031 

JANS1N6107AUS 

Santa Ana 

8619 

1N6107US 

Santa Ana 

4457 

JAN1N6107US 

Santa Ana 

7804 

JANTX1N6107US 

Santa Ana 

9561 

JANTXV1N6107US 

Santa Ana 

11032 

1N6108 

Santa Ana 

4458 

JAN1N6108 

Santa Ana 

7805 

JANTX1N6108 

Santa Ana 

9562 

JANTXV1N6108 

Santa Ana 

11033 

1N6108A 

Santa Ana 

4459 

JAN1N6108A 

Santa Ana 

7806 

JANTX1N6108A 

Santa Ana 

9563 

JANTXV1N6108A 

Santa Ana 

11034 

JANS1N6108A 

Santa Ana 

8620 

1N6108AUS 

Santa Ana 

4460 

JAN1N6108AUS 

Santa Ana 

7807 

JANTX1N6108AUS 

Santa Ana 

9564 

JANTXV1N6108AUS 

Santa Ana 

11035 

JANS1N6108AUS 

Santa Ana 

8621 

1N6108US 

Santa Ana 

4461 

JAN1N6108US 

Santa Ana 

7808 

JANTX1N6108US 

Santa Ana 

9565 

JANTXV1N6108US 

Santa Ana 

11036 

1N6109 

Santa Ana 

4462 

JAN1N6109 

Santa Ana 

7809 

JANTX1N6109 

Santa Ana 

9566 

JANTXV1N6109 

Santa Ana 

11037 

1N6109A 

Santa Ana 

4463 

JAN1N6109A 

Santa Ana 

7810 

JANTX1N6109A 

Santa Ana 

9567 

JANTXV1N6109A 

Santa Ana 

11038 

JANS1N6109A 

Santa Ana 

8622 

1N6109AUS 

Santa Ana 

4464 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N6082A 

Scottsdale 

4392 

1N6082B 

Scottsdale 

4393 

1N6082C 

Scottsdale 

4394 

1N6082D 

Scottsdale 

4395 

1N6083A 

Scottsdale 

4396 

1N6083B 

Scottsdale 

4397 

1N6083C 

Scottsdale 

4398 

1N6083D 

Scottsdale 

4399 

1N6084A 

Scottsdale 

4400 

1N6084B 

Scottsdale 

4401 

1N6084C 

Scottsdale 

4402 

1N6084D 

Scottsdale 

4403 

1N6085A 

Scottsdale 

4404 

1N6085B 

Scottsdale 

4405 

1N6085C 

Scottsdale 

4406 

1N6085D 

Scottsdale 

4407 

1N6086A 

Scottsdale 

4408 

1N6086B 

Scottsdale 

4409 

1N6086C 

Scottsdale 

4410 

1N6086D 

Scottsdale 

4411 

1N6087A 

Scottsdale 

4412 

1N6087B 

Scottsdale 

4413 

1N6087C 

Scottsdale 

4414 

1N6087D 

Scottsdale 

4415 

1N6088A 

Scottsdale 

4416 

1N6088B 

Scottsdale 

4417 

1N6088C 

Scottsdale 

4418 

1N6088D 

Scottsdale 

4419 

1N6089A 

Scottsdale 

4420 

1N6089B 

Scottsdale 

4421 

1N6089C 

Scottsdale 

4422 

1N6089D 

Scottsdale 

4423 

1N60g0A 

Scottsdale 

4424 

1N6090B 

Scottsdale 

4425 

1N6090C 

Scottsdale 

4426 

1N6090D 

Scottsdale 

4427 

1N6091A 

Scottsdale 

4428 

1N6091B 

Scottsdale 

4429 

1N6091C 

Scottsdale 

4430 

1N6091D 

Scottsdale 

4431 

1N6095 

Colorado 

4432 

1N6096 

Colorado 

4433 

1N6097 

Colorado 

4434 

1N6097 

Watertown 

4435 

1N6098 

Colorado 

4436 

1N6098 

Watertown 

4437 

JANTX1N6100 

Sertech La 

21812 

JANTXV1N6100 

Sertech La 

21813 

JANTX1N6101 

Sertech La 

21814 

JANTXV1N6101 

Sertech La 

21815 

1N6103 

Santa Ana 

4438 

JAN1N6103 

Santa Ana 

7785 

JANTX1N6103 

Santa Ana 

9542 

JANTXV1N6103 

Santa Ana 

11013 

1N6103A 

Santa Ana 

4439 

JAN1N6103A 

Santa Ana 

7786 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N6109AUS 

Santa Ana 

7811 


JANTXV1N6112AUS 

Santa Ana 

11051 


1N6115US 

Santa Ana 

4489 

JANTX1N6109AUS 

Santa Ana 

9568 


JANS1N6112AUS 

Santa Ana 

8629 


JAN1N6115US 

Santa Ana 

7836 

JANTXV1N6109AUS 

Santa Ana 

11039 


1N6112US 

Santa Ana 

4477 


JANTX1N6115US 

Santa Ana 

9593 

JANS1N6109AUS 

Santa Ana 

8623 


JAN1N6112US 

Santa Ana 

7824 


JANTXV1N6115US 

Santa Ana 

11064 

1N6109US 

Santa Ana 

4465 


JANTX1N6112US 

Santa Ana 

9581 


1N6116 

Santa Ana 

4490 

JAN1N6109US 

Santa Ana 

7812 


JANTXV1N6112US 

Santa Ana 

11052 


JAN1N6116 

Santa Ana 

7837 

JANTX1N6109US 

Santa Ana 

9569 


1N6113 

Santa Ana 

4478 


JANTX1N6116 

Santa Ana 

9594 

JANTXV1N6109US 

Santa Ana 

11040 


JAN1N6113 

Santa Ana 

7825 


JANTXV1N6116 

Santa Ana 

11065 

1N6110 

Santa Ana 

4466 


JANTX1N6113 

Santa Ana 

9582 


1N6116A 

Santa Ana 

4491 

JAN1N6110 

Santa Ana 

7813 


JANTXV1N6113 

Santa Ana 

11053 


JAN1N6116A 

Santa Ana 

7838 

JANTX1N6110 

Santa Ana 

9570 


1N6113A 

Santa Ana 

4479 


JANTX1N6116A 

Santa Ana 

9595 

JANTXV1N6110 

Santa Ana 

11041 


JAN1N6113A 

Santa Ana 

7826 


JANTXV1N6116A 

Santa Ana 

11066 

1N6110A 

Santa Ana 

4467 


JANTX1N6113A 

Santa Ana 

9583 


JANS1N6116A 

Santa Ana 

8636 

JAN1N6110A 

Santa Ana 

7814 


JANTXV1N6113A 

Santa Ana 

11054 


1N6116AUS 

Santa Ana 

4492 

JANTX1N6110A 

Santa Ana 

9571 


JANS1N6113A 

Santa Ana 

8630 


JAN1N6116AUS 

Santa Ana 

7839 

JANTXV1N6110A 

Santa Ana 

11042 


1N6113AUS 

Santa Ana 

4480 


JANTX1N6116AUS 

Santa Ana 

9596 

JANS1N6110A 

Santa Ana 

8624 


JAN1N6113AUS 

Santa Ana 

7827 


JANTXV1N6116AUS 

Santa Ana 

11067 

1N6110AUS 

Santa Ana 

4468 


JANTX1N6113AUS 

Santa Ana 

9584 


JANS1N6116AUS 

Santa Ana 

8637 

JAN1N6110AUS 

Santa Ana 

7815 


JANTXV1N6113AUS 

Santa Ana 

11055 


1N6116US 

Santa Ana 

4493 

JANTX1N6110AUS 

Santa Ana 

9572 


JANS1N6113AUS 

Santa Ana 

8631 


JAN1N6116US 

Santa Ana 

7840 

JANTXV1N6110AUS 

Santa Ana 

11043 


1N6113US 

Santa Ana 

4481 


JANTX1N6116US 

Santa Ana 

9597 

JANS1N6110AUS 

Santa Ana 

8625 


JAN1N6113US 

Santa Ana 

7828 


JANTXV1N6116US 

Santa Ana 

11068 

1N6110US 

Santa Ana 

4469 


JANTX1N6113US 

Santa Ana 

9585 


1N6117 

Santa Ana 

4494 

JAN1N6110US 

Santa Ana 

7816 


JANTXV1N6113US 

Santa Ana 

11056 


JAN1N6117 

Santa Ana 

7841 

JANTX1N6110US 

Santa Ana 

9573 


1N6114 

Santa Ana 

4482 


JANTX1N6117 

Santa Ana 

9598 

JANTXV1N6110US 

Santa Ana 

11044 


JAN1N6114 

Santa Ana 

7829 


JANTXV1N6117 

Santa Ana 

11069 

1N6111 

Santa Ana 

4470 


JANTX1N6114 

Santa Ana 

9586 


1N6117A 

Santa Ana 

4495 

JAN1N6111 

Santa Ana 

7817 


JANTXV1N6114 

Santa Ana 

11057 


JAN1N6117A 

Santa Ana 

7842 

JANTX1N6111 

Santa Ana 

9574 


1N6114A 

Santa Ana 

4483 


JANTX1N6117A 

Santa Ana 

9599 

JANTXV1N6111 

Santa Ana 

11045 


JAN1N6114A 

Santa Ana 

7830 


JANTXV1N6117A 

Santa Ana 

11070 

1N6111A 

Santa Ana 

4471 


JANTX1N6114A 

Santa Ana 

9587 


JANS1N6117A 

Santa Ana 

8638 

JAN1N6111A 

Santa Ana 

7818 


JANTXV1N6114A 

Santa Ana 

11058 


1N6117AUS 

Santa Ana 

4496 

JANTX1N6111A 

Santa Ana 

9575 


JANS1N6114A 

Santa Ana 

8632 


JAN1N6117AUS 

Santa Ana 

7843 

JANTXV1N6111A 

Santa Ana 

11046 


1N6114AUS 

Santa Ana 

wmm 


JANTX1N6117AUS 

Santa Ana 

9600 

JANS1N6111A 

Santa Ana 

8626 


JAN1N6114AUS 

Santa Ana 

7831 


JANTXV1N6117AUS 

Santa Ana 

11071 

1N6111AUS 

Santa Ana 

4472 


"JANTX1N6114AUS 

Santa Ana 

9588 


JANS1N6117AUS 

Santa Ana 

8639 

JAN1N6111AUS 

Santa Ana 

7819 


JANTXV1N6114AUS 

Santa Ana 

11059 


1N6117US 

Santa Ana 

4497 

JANTX1N6111AUS 

Santa Ana 

9576 


JANS1N6114AUS 

Santa Ana 

8633 


JAN1N6117US 

Santa Ana 

7844 

JANTXV1N6111AUS 

Santa Ana 

11047 


1N6114US 

Santa Ana 

4485 


JANTX1N6117US 

Santa Ana 

9601 

JANS1N6111AUS 

Santa Ana 

8627 


JAN1N6114US 

I Santa Ana 

7832 


JANTXV1N6117US 

Santa Ana 

11072 

1N6111US 

Santa Ana 

4473 


JANTX1N6114US 

Santa Ana 

9589 


1N6118 

Santa Ana 

4498 

JAN1N6111US 

Santa Ana 

7820 


JANTXV1N6114US 

Santa Ana 

11060 


JAN1N6118 

Santa Ana 

7845 

JANTX1N6111US 

Santa Ana 

9577 


1N6115 

Santa Ana 

4486 


JANTX1N6118 

Santa Ana 

9602 

JANTXV1N6111US 

Santa Ana 

11048 


JAN1N6115 

Santa Ana 

7833 


JANTXV1N6118 

Santa Ana 

11073 

1N6112 

Santa Ana 

4474 


JANTX1N6115 

Santa Ana 

9590 


1N6118A 

Santa Ana 

4499 

JAN1N6112 

Santa Ana 

7821 


JANTXV1N6115 

Santa Ana 

11061 


JAN1N6118A 

Santa Ana 

7846 

JANTX1N6112 

Santa Ana 

9578 


1N6115A 

Santa Ana 

4487 


JANTX1N6118A 

Santa Ana 

9603 

JANTXV1N6112 

Santa Ana 

11049 


JAN1N6115A 

Santa Ana 

wim 


JANTXV1N6118A 

Santa Ana 

11074 

1N6112A 

Santa Ana 

4475 


JANTX1N6115A 

Santa Ana 



JANS1N6118A 

Santa Ana 1 

8640 

JAN1N6112A 

Santa Ana 

w!m 






1N6118AUS 

Santa Ana 

4500 

JANTX1N6112A 

Santa Ana 



JANS1N6115A 


8634 


JAN1N6118AUS 

Santa Ana 

7847 

JANTXV1N6112A 

Santa Ana 

iinwn 




4488 


JANTX1N6118AUS 

Santa Ana 

9604 

JANS1N6112A 

Santa Ana 

8628 


JAN1N6115AUS 

Santa Ana 

7835 


JANTXV1N6118AUS 

Santa Ana 

11075 

1N6112AUS 

Santa Ana 







JANS1N6118AUS 

Santa Ana 

8641 

JAN1N6112AUS 

Santa Ana 



JANTXV1N6115AUS 


illHsjcl 


1N6118US 

Santa Ana 

4501 

JANTX1N6112AUS 

Santa Ana . 

9580 


JANS1N6115AUS 

kklilkfJikl 



JAN1N6118US 

Santa Ana 

7848 


Section Organization: 

The Aiphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search wiii piace a 1N581 1 before a 1N750. 

Product information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Aiphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-47 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6122A 

Santa Ana 

9619 

JANTXV1N6122A 

Santa Ana 

11090 

1N6122AUS 

Santa Ana 

4516 

JAN1N6122AUS 

Santa Ana 

7863 

JANTX1N6122AUS 

Santa Ana 

9620 

JANTXV1N6122AUS 

Santa Ana 

11091 

1N6122US 

Santa Ana 

4517 

JAN1N6122US 

Santa Ana 

7864 

JANTX1N6122US 

Santa Ana 

9621 

JANTXV1N6122US 

Santa Ana 

11092 

1N6123 

Santa Ana 

451.8 

JAN1N6123 

Santa Ana 

7865 

JANTX1N6123 

Santa Ana 

9622 

JANTXV1N6123 

Santa Ana 

11093 

1N6123A 

Santa Ana 

4519 

JAN1N6123A 

Santa Ana 

7866 

JANTX1N6123A 

Santa Ana 

9623 

JANTXV1N6123A 

Santa Ana 

11094 

1N6123AUS 

Santa Ana 

4520 

JAN1N6123AUS 

Santa Ana 

7867 

JANTX1N6123AUS 

Santa Ana 

9624 

JANTXV1N6123AUS 

Santa Ana 

11095 

1N6123US 

Santa Ana 

4521 

JAN1N6123US 

Santa Ana 

7868 

JANTX1N6123US 

Santa Ana 

9625 

JANTXV1N6123US 

Santa Ana 

11096 

1N6124 

Santa Ana 

4522 

JAN1N6124 

Santa Ana 

7869 

JANTX1N6124 

Santa Ana 

9626 

JANTXV1N6124 

Santa Ana 

11097 

1N6124A 

Santa Ana 

4523 

JAN1N6124A 

Santa Ana 

7870 

JANTX1N6124A 

Santa Ana 

9627 

JANTXV1N6124A 

Santa Ana 

11098 

1N6124AUS 

Santa Ana 

4524 

JAN1N6124AUS 

Santa Ana 

7871 

JANTX1N6124AUS 

Santa Ana 

9628 

JANTXV1N6124AUS 

Santa Ana 

11099 

1N6124US 

Santa Ana 

4525 

JAN1N6124US 

Santa Ana 

7872 

JANTX1N6124US 

Santa Ana 

9629 

JANTXV1N6124US 

Santa Ana 

11100 

1N6125 

Santa Ana 

4526 

JAN1N6125 

Santa Ana 

7873 

JANTX1N6125 

Santa Ana 

9630 

JANTXV1N6125 

Santa Ana 

11101 

1N6125A 

Santa Ana 

4527 

JAN1N6125A 

Santa Ana 

7874 

JANTX1N6125A 

Santa Ana 

9631 

JANTXV1N6125A 

Santa Ana 

11102 

1N6125AUS 

Santa Ana 

4528 

JAN1N6125AUS 

Santa Ana 

7875 

JANTX1N6125AUS 

Santa Ana 

9632 

JANTXV1N6125AUS 

Santa Ana 

11103 

1N6125US 

Santa Ana 

4529 

JAN1N6125US 

Santa Ana 

7876 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6125US 

Santa Ana 

9633 

JANTXV1N6125US 

Santa Ana 

11104 

1N6126 

Santa Ana 

4530 

JAN1N6126 

Santa Ana 

7877 

JANTX1N6126 

Santa Ana 

9634 

JANTXV1N6126 

Santa Ana 

11105 

1N6126A 

Santa Ana 

4531 

JAN1N6126A 

Santa Ana 

7878 

JANTX1N6126A 

Santa Ana 

9635 

JANTXV1N6126A 

Santa Ana 

11106 

1N6126AUS 

Santa Ana 

4532 

JAN1N6126AUS 

Santa Ana 

7879 

JANTX1N6126AUS 

Santa Ana 

9636 

JANTXV1N6126AUS 

Santa Ana 

11107 

1N6126US 

Santa Ana 

4533 

JAN1N6126US 

Santa Ana 

7880 

JANTX1N6126US 

Santa Ana 

9637 

JANTXV1N6126US 

Santa Ana 

11108 

1N6127 

Santa Ana 

4534 

JAN1N6127 

Santa Ana 

7881 

JANTX1N6127 

Santa Ana 

9638 

JANTXV1N6127 

Santa Ana 

11109 

1N6127A 

Santa Ana 

4535 

JAN1N6127A 

JANTX1N6127A 

Santa Ana 
Santa Ana 

7882 

9639 

JANTXV1N6127A 

Santa Ana 

11110 

1N6127AUS 

Santa Ana 

4536 

JAN1N6127AUS 

Santa Ana 

7883 

JANTX1N6127AUS 

Santa Ana 

9640 

JANTXV1N6127AUS 

Santa Ana 

11111 

1N6127US 

Santa Ana 

4537 

JAN1N6127US 

Santa Ana 

7884 

JANTX1N6127US 

Santa Ana 

9641 

JANTXV1N6127US 

Santa Ana 

11112 

1N6128 

Santa Ana 

4538 

JAN1N6128 

Santa Ana 

7885 

JANTX1N6128 

Santa Ana 

9642 

JANTXV1N6128 

Santa Ana 

11113 

1N6128A 

Santa Ana 

4539 

JAN1N6128A 

Santa Ana 

7886 

JANTX1N6128A 

Santa Ana 

9643 

JANTXV1N6128A 

Santa Ana 

11114 

1N6128AUS 

Santa Ana 

4540 

JAN1N6128AUS 

Santa Ana 

7887 

JANTX1N6128AUS 

Santa Ana 

9644 

JANTXV1N6128AUS 

Santa Ana 

11115 

1N6128US 

Santa Ana 

4541 

JAN1N6128US 

Santa Ana 

7888 

JANTX1N6128US 

Santa Ana 

9645 

JANTXV1N6128US 

Santa Ana 

11116 

1N6129 

Santa Ana 

4542 

JAN1N6129 

Santa Ana 

7889 

JANTX1N6129 

Santa Ana 

9646 

JANTXV1N6129 

Santa Ana 

11117 

1N6129A 

Santa Ana 

4543 

JAN1N6129A 

Santa Ana 

7890 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6118US 

Santa Ana 

9605 

JANTXV1N6118US 

Santa Ana 

11076 

1N6119 

Santa Ana 

4502 

JAN1N6119 

Santa Ana 

7849 

JANTX1N6119 

Santa Ana 

9606 

JANTXV1N6119 

Santa Ana 

11077 

1N6119A 

Santa Ana 

4503 

JAN1N6119A 

Santa Ana 

7850 

JANTX1N6119A 

Santa Ana 

9607 

JANTXV1N6119A 

Santa Ana 

11078 

1N6119AUS 

Santa Ana 

4504 

JAN1N6119AUS 

Santa Ana 

7851 

JANTX1N6119AUS 

Santa Ana 

9608 

JANTXV1N6119AUS 

Santa Ana 

11079 

1N6119US 

Santa Ana 

4505 

JAN1N6119US 

Santa Ana 

7852 

JANTX1N6119US 

Santa Ana 

9609 

JANTXV1N6119US 

Santa Ana 

11080 

1N6120 

Santa Ana 

4506 

JAN1N6120 

Santa Ana 

7853 

JANTX1N6120 

Santa Ana 

9610 

JANTXV1N6120 

Santa Ana 

11081 

1N6120A 

Santa Ana 

4507 

JAN1N6120A 

Santa Ana 

7854 

JANTX1N6120A 

Santa Ana 

9611 

JANTXV1N6120A 

Santa Ana 

11082 

1N6120AUS 

Santa Ana 

4508 

JAN1N6120AUS 

Santa Ana 

7855 

JANTX1N6120AUS 

Santa Ana 

9612 

JANTXV1N6120AUS 

Santa Ana 

11083 

1N6120US 

Santa Ana 

4509 

JAN1N6120US 

Santa Ana 

7856 

JANTX1N6120US 

Santa Ana 

9613 

JANTXV1N6120US 

Santa Ana 

11084 

1N6121 

Santa Ana 

4510 

JAN1N6121 

Santa Ana 

7857 

JANTX1N6121 

Santa Ana 

9614 

JANTXV1N6121 

Santa Ana 

11085 

1N6121A 

Santa Ana 

4511 

JAN1N6121A 

Santa Ana 

7858 

JANTX1N6121A 

Santa Ana 

9615 

JANTXV1N6121A 

Santa Ana 

11086 

1N6121AUS 

Santa Ana 

4512 

JAN1N6121AUS 

Santa Ana 

7859 

JANTX1N6121AUS 

Santa Ana 

9616 

JANTXV1N6121AUS 

Santa Ana 

11087 

1N6121US 

Santa Ana 

4513 

JAN1N6121US 

Santa Ana 

7860 

JANTX1N6121US 

Santa Ana 

9617 

JANTXV1N6121US 

Santa Ana 

11088 

1N6122 

Santa Ana 

4514 

JAN1N6122 

Santa Ana 

7861 

JANTX1N6122 

Santa Ana 

9618 

JANTXV1N6122 

Santa Ana 

11089 

1N6122A 

Santa Ana 

4515 

JAN1N6122A 

Santa Ana 

7862 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6129A 

Santa Ana 

9647 


JANTX1N6132US 

Santa Ana 

9661 


JANTX1N6136A 

Santa Ana 

9675 

JANTXV1N6129A 

Santa Ana 

11118 


JANTXV1N6132US 

Santa Ana 

11132 


JANTXV1N6136A 

Santa Ana 

11146 

1N6129AUS 

Santa Ana 

4544 


1N6133 

Santa Ana 

4558 


1N6136AUS 

Santa Ana 

4572 

JAN1N6129AUS 

Santa Ana 

7891 


JAN1N6133 

Santa Ana 

7905 


JAN1N6136AUS 

Santa Ana 

7919 

JANTX1N6129AUS 

Santa Ana 

9648 


JANTX1N6133 

Santa Ana 

9662 


JANTX1N6136AUS 

Santa Ana 

9676 

JANTXV1N6129AUS 

Santa Ana 

11119 


JANTXV1N6133 

Santa Ana 

11133 


JANTXV1N6136AUS 

Santa Ana 

11147 

1N6129US 

Santa Ana 

4545 


1N6133A 

Santa Ana 

4559 


1N6136US 

Santa Ana 

4573 

JAN1N6129US 

Santa Ana 

7892 


JAN1N6133A 

Santa Ana 

7906 


JAN1N6136US 

Santa Ana 

7920 

JANTX1N6129US 

Santa Ana 

9649 


JANTX1N6133A 

Santa Ana 

9663 


JANTX1N6136US 

Santa Ana 

9677 

JANTXV1N6129US 

Santa Ana 

11120 


JANTXV1N6133A 

Santa Ana 

11134 


JANTXV1N6136US 

Santa Ana 

11148 

1N6130 

Santa Ana 

4546 


1N6133AUS 

Santa Ana 

4560 


1N6137 

Santa Ana 

4574 

JAN1N6130 

Santa Ana 

7893 


JAN1N6133AUS 

Santa Ana 

7907 


JAN1N6137 

Santa Ana 

7921 

JANTX1N6130 

Santa Ana 

9650 


JANTX1N6133AUS 

Santa Ana 

9664 


JANTX1N6137 

Santa Ana 

9678 

JANTXV1N6130 

Santa Ana 

11121 


JANTXV1N6133AUS 

Santa Ana 

11135 


JANTXV1N6137 

Santa Ana 

11149 

1N6130A 

Santa Ana 

4547 


1N6133US 

Santa Ana 

4561 


1N6137A 

Santa Ana 

4575 

JAN1N6130A 

Santa Ana 

7894 


JAN1N6133US 

Santa Ana 

7908 


JAN1N6137A 

Santa Ana 

7922 

JANTX1N6130A 

Santa Ana 

9651 


JANTX1N6133US 

Santa Ana 

9665 


JANTX1N6137A 

Santa Ana 

9679 

JANTXV1N6130A 

Santa Ana 

11122 


JANTXV1N6133US 

Santa Ana 

11136 


JANTXV1N6137A 

Santa Ana 

11150 

1N6130AUS 

Santa Ana 

4548 


1N6134 

Santa Ana 

4562 


1N6137AUS 

Santa Ana 

4576 

JAN1N6130AUS 

Santa Ana 

7895 


JAN1N6134 

Santa Ana 

7909 


JAN1N6137AUS 

Santa Ana 

7923 

JANTX1N6130AUS 

Santa Ana 

9652 


JANTX1N6134 

Santa Ana 

9666 


JANTX1N6137AUS 

Santa Ana 

9680 

JANTXV1N6130AUS 

Santa Ana 

11123 


JANTXV1N6134 

Santa Ana 

11137 


JANTXV1N6137AUS 

Santa Ana 

11151 

1N6130US 

Santa Ana 

4549 


1N6134A 

Santa Ana 

4563 


1N6137US 

Santa Ana 

4577 

JAN1N6130US 

Santa Ana 

7896 


JAN1N6134A 

Santa Ana 

7910 


JAN1N6137US 

Santa Ana 

7924 

JANTX1N6130US 

Santa Ana 

9653 


JANTX1N6134A 

Santa Ana 

9667 


JANTX1N6137US 

Santa Ana 

9681 

JANTXV1N6130US 

Santa Ana 

11124 


JANTXV1N6134A 

Santa Ana 

11138 


JANTXV1N6137US 

Santa Ana 

11152 

1N6131 

Santa Ana 

4550 


1N6134AUS 

Santa Ana 

4564 


1N6139 

Santa Ana 

4578 

JAN1N6131 

Santa Ana 

7897 


JAN1N6134AUS 

Santa Ana 

7911 


JAN1N6139 

Santa Ana 

7925 

JANTX1N6131 

Santa Ana 

9654 


JANTX1N6134AUS 

Santa Ana 

9668 


JANTX1N6139 

Santa Ana 

9682 

JANTXV1N6131 

Santa Ana 

11125 


JANTXV1N6134AUS 

Santa Ana 

11139 


JANTXV1N6139 

Santa Ana 

11153 

1N6131A 

Santa Ana 

4551 


1N6134US 

Santa Ana 

4565 


1N6139A 

Santa Ana 

4579 

JAN1N6131A 

Santa Ana 

7898 


JAN1N6134US 

Santa Ana 

7912 


JAN1N6139A 

Santa Ana 

7926 

JANTX1N6131A 

Santa Ana 

9655 


JANTX1N6134US 

Santa Ana 

1 9669 


JANTX1N6139A 

Santa Ana 

9683 

JANTXV1N6131A 

Santa Ana 

11126 


JANTXV1N6134US 

Santa Ana 

11140 


JANTXV1N6139A 

Santa Ana 

11154 

1N6131AUS 

Santa Ana 

4552 


1N6135 

Santa Ana 



1N6139AUS 

Santa Ana 

4580 

JAN1N6131AUS 

Santa Ana 

7899 


JAN1N6135 

Santa Ana 



JAN1N6139AUS 

Santa Ana 

7927 

JANTX1N6131AUS 

Santa Ana 

9656 


JANTX1N6135 

Santa Ana 

9670 


JANTX1N6139AUS 

Santa Ana 

9684 

JANTXV1N6131AUS 

Santa Ana 

11127 


JANTXV1N6135 

Santa Ana 

11141 


JANTXV1N6139AUS 

Santa Ana 

11155 

1N6131US 

Santa Ana 

4553 


1N6135A 

Santa Ana 

4567 


1N6139US 

Santa Ana 

4581 

JAN1N6131US 

Santa Ana 

7900 


JAN1N6135A 

Santa Ana 

7914 


JAN1N6139US 

Santa Ana 

7928 

JANTX1N6131US 

Santa Ana 

9657 


JANTX1N6135A 

Santa Ana 

9671 


JANTX1N6139US 

Santa Ana 

9685 

JANTXV1N6131US 

Santa Ana 

11128 


JANTXV1N6135A 

Santa Ana 

11142 


JANTXV1N6139US 

Santa Ana 

11156 

1N6132 

Santa Ana 

4554 


1N6135AUS 

Santa Ana 

4568 


1N6140 

Santa Ana 

4582 

JAN1N6132 

Santa Ana 

7901 


JAN1N6135AUS 

Santa Ana 

7915 


JAN1N6140 

Santa Ana 

7929 

JANTX1N6132 

Santa Ana 

9658 


JANTX1N6135AUS 

Santa Ana 

9672 


JANTX1N6140 

Santa Ana 

9686 

JANTXV1N6132 

Santa Ana 

11129 


JANTXV1N6135AUS 

Santa Ana 

11143 


JANTXV1N6140 

Santa Ana 

11157 

1N6132A 

Santa Ana 

4555 


1N6135US 

Santa Ana 

4569 


1N6140A 

Santa Ana 

4583 

JAN1N6132A 

Santa Ana 

7902 


JAN1N6135US 

Santa Ana 

7916 


JAN1N6140A 

Santa Ana 

7930 

JANTX1N6132A 


9659 


JANTX1N6135US 

Santa Ana 

9673 


JANTX1N6140A 

Santa Ana 

9687 

JANTXV1N6132A 

Santa Ana 

11130 


JANTXV1N6135US 

Santa Ana 

11144 


JANTXV1N6140A 

Santa Ana 

11158 

1N6132AUS 

Santa Ana 

4556 


1N6136 

Santa Ana 

4570 


1N6140AUS 

Santa Ana 

4584 

JAN1N6132AUS 

Santa Ana 

7903 


JAN1N6136 

Santa Ana 

7917 


JAN1N6140AUS 

Santa Ana 

7931 

JANTX1N6132AUS 

Santa Ana 

9660 


JANTX1N6136 

Santa Ana 

9674 


JANTX1N6140AUS 

Santa Ana 

Era 

JANTXV1N6132AUS 

Santa Ana 

11131 


JANTXV1N6136 

Santa Ana 

11145 


JANTXV1N6140AUS 

Santa Ana 

11159 

1N6132US 

Santa Ana 

4557 


1N6136A 

Santa Ana 

4571 


1N6140US 

Santa Ana 

4585 

JAN1N6132US 

Santa Ana 

7904 


JAN1N6136A 

Santa Ana 

-79.18 


JAN1N6140US 

$.gnta Ana 

7932 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N760. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6147US 

Santa Ana 

9717 

JANTXV1N6147US 

Santa Ana 

11188 

1N6148 

Santa Ana 

4614 

JAN1N6148 

Santa Ana 

7961 

JANTX1N6148 

Santa Ana 

9718 

JANTXV1N6148 

Santa Ana 

11189 

1N6148A 

Santa Ana 

4615 

JAN1N6148A 

Santa Ana 

7962 

JANTX1N6148A 

Santa Ana 

9719 

JANTXV1N6148A 

Santa Ana 

11190 

1N6148AUS 

Santa Ana 

4616 

JAN1N6148AUS 

Santa Ana 

7963 

JANTX1N6148AUS 

Santa Ana 

9720 

JANTXV1N6148AUS 

Santa Ana 

11191 

1N6148US 

Santa Ana 

4617 

JAN1N6148US 

Santa Ana 

7964 

JANTX1N6148US 

Santa Ana 

9721 

JANTXV1N6148US 

Santa Ana 

11192 

1N6149 

Santa Ana 

4618 

JAN1N6149 

Santa Ana 

7965 

JANTX1N6149 

Santa Ana 

9722 

JANTXV1N6149 

Santa Ana 

11193 

1N6149A 

Santa Ana 

4619 

JAN1N6149A 

Santa Ana 

7966 

JANTX1N6149A 

Santa Ana 

9723 

JANTXV1N6149A 

Santa Ana 

11194 

1N6149AUS 

Santa Ana 

4620 

JAN1N6149AUS 

Santa Ana 

7967 

JANTX1N6149AUS 

Santa Ana 

9724 

JANTXV1N6149AUS 

Santa Ana 

11195 

1N6149US 

Santa Ana 

4621 

JAN1N6149US 

Santa Ana 

7968 

JANTX1N6149US 

Santa Ana 

9725 

JANTXV1N6149US 

Santa Ana 

11196 

1N6150 

Santa Ana 

4622 

JAN1N6150 

Santa Ana 

7969 

JANTX1N6150 

Santa Ana 

9726 

JANTXV1N6150 

Santa Ana 

11197 

1N6150A 

Santa Ana 

4623 

JAN1N6150A 

Santa Ana 

7970 

JANTX1N6150A 

Santa Ana 

9727 

JANTXV1N6150A 

Santa Ana 

11198 

1N6150AUS 

Santa Ana 

4624 

JAN1N6150AUS 

Santa Ana 

7971 

JANTX1N6150AUS 

Santa Ana 

9728 

JANTXV1N6150AUS 

Santa Ana 

11199 

1N6150US 

Santa Ana 

4625 

JAN1N6150US 

Santa Ana 

7972 

JANTX1N6150US 

Santa Ana 

9729 

JANTXV1N6150US 

Santa Ana 

11200 

1N6151 

Santa Ana 

4626 

JAN1N6151 

Santa Ana 

7973 

JANTX1N6151 

Santa Ana 

9730 

JANTXV1N6151 

Santa Ana 

11201 

1N6151A 

Santa Ana 

4627 

JAN1N6151A 

Santa Ana 

7974 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6144A 

Santa Ana 

9703 

JANTXV1N6144A 

Santa Ana 

11174 

1N6144AUS 

Santa Ana 

4600 

JAN1N6144AUS 

Santa Ana 

7947 

JANTX1N6144AUS 

Santa Ana 

9704 

JANTXV1N6144AUS 

Santa Ana 

11175 

1N6144US 

Santa Ana 

4601 

JAN1N6144US 

Santa Ana 

7948 

JANTX1N6144US 

Santa Ana 

9705 

JANTXV1N6144US 

Santa Ana 

11176 

1N6145 

Santa Ana 

4602 

JAN1N6145 

Santa Ana 

7949 

JANTX1N6145 

Santa Ana 

9706 

JANTXV1N6145 

Santa Ana 

11177 

1N6145A 

Santa Ana 

4603 

JAN1N6145A 

Santa Ana 

7950 

JANTX1N6145A 

Santa Ana 

9707 

JANTXV1N6145A 

Santa Ana 

11178 

1N6145AUS 

Santa Ana 

4604 

JAN1N6145AUS 

Santa Ana 

7951 

JANTX1N6145AUS 

Santa Ana 

9708 

JANTXV1N6145AUS 

Santa Ana 

11179 

1N6145US 

Santa Ana 

4605 

JAN1N6145US 

Santa Ana 

7952 

JANTX1N6145US 

Santa Ana 

9709 

JANTXV1N6145US 

Santa Ana 

11180 

1N6146 

Santa Ana 

4606 

JAN1N6146 

Santa Ana 

7953 

JANTX1N6146 

Santa Ana 

9710 

JANTXV1N6146 

Santa Ana 

11181 

1N6146A 

Santa Ana 

4607 

JAN1N6146A 

Santa Ana 

7954 

JANTX1N6146A 

Santa Ana 

9711 

JANTXV1N6146A 

Santa Ana 

11182 

1N6146AUS 

Santa Ana 

4608 

JAN1N6146AUS 

Santa Ana 

7955 

JANTX1N6146AUS 

Santa Ana 

9712 

JANTXV1N6146AUS 

Santa Ana 

11183 

1N6146US 

Santa Ana 

4609 

JAN1N6146US 

Santa Ana 

7956 

JANTX1N6146US 

Santa Ana 

9713 

JANTXV1N6146US 

Santa Ana 

11184 

1N6147 

Santa Ana 

4610 

JAN1N6147 

Santa Ana 

7957 

JANTX1N6147 

Santa Ana 

9714 

JANTXV1N6147 

Santa Ana 

11185 

1N6147A 

Santa Ana 

4611 

JAN1N6147A 

Santa Ana 

7958 

JANTX1N6147A 

Santa Ana 

9715 

JANTXV1N6147A 

Santa Ana 

11186 

1N6147AUS 

Santa Ana 

4612 

JAN1N6147AUS 

Santa Ana 

7959 

JANTX1N6147AUS 

Santa Ana 

9716 

JANTXV1N6147AUS 

Santa Ana 

11187 

1N6147US 

Santa Ana 

4613 

JAN1N6U7US 

Santa Ana 

7960 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6140US 

Santa Ana 

9689 

JANTXV1N6140US 

Santa Ana 

11160 

1N6141 

Santa Ana 

4586 

JAN1N6141 

Santa Ana 

7933 

JANTX1N6141 

Santa Ana 

9690 

JANTXV1N6141 

Santa Ana 

11161 

1N6141A 

Santa Ana 

4587 

JAN1N6141A 

Santa Ana 

7934 

JANTX1N6141A 

Santa Ana 

9691 

JANTXV1N6141A 

Santa Ana 

11162_ 

1N6141AUS 

Santa Ana 

4588 

JAN1N6141AUS 

Santa Ana 

7935 

JANTX1N6141AUS 

Santa Ana 

9692 

JANTXV1N6141AUS 

Santa Ana 

11163 

1N6141US 

Santa Ana 

4589 

JAN1N6141US 

Santa Ana 

7936 

JANTX1N6141US 

Santa Ana 

9693 

JANTXV1N6141US 

Santa Ana 

11164 

1N6142 

Santa Ana 

4590 

JAN1N6142 

Santa Ana 

7937 

JANTX1N6142 

Santa Ana 

9694 

JANTXV1N6142 

Santa Ana 

11165 

1N6142A 

Santa Ana 

4591 

JAN1N6142A 

Santa Ana 

7938 

JANTX1N6142A 

Santa Ana 

9695 

JANTXV1N6142A 

Santa Ana 

11166 

1N6142AUS 

Santa Ana 

4592 

JAN1N6142AUS 

Santa Ana 

7939 

JANTX1N6142AUS 

Santa Ana 

9696 

JANTXV1N6142AUS 

Santa Ana 

11167 

1N6142US 

Santa Ana 

4593 

JAN1N6142US 

Santa Ana 

7940 

JANTX1N6142US 

Santa Ana 

9697 

JANTXV1N6142US 

Santa Ana 

11168 

1N6143 

Santa Ana 

4594 

JAN1N6143 

Santa Ana 

7941 

JANTX1N6143 

Santa Ana 

9698 

JANTXV1N6143 

Santa Ana 

11169 

1N6143A 

Santa Ana 

4595 

JAN1N6143A 

Santa Ana 

7942 

JANTX1N6143A 

Santa Ana 

9699 

JANTXV1N6143A 

Santa Ana 

11170 

1N6143AUS 

Santa Ana 

4596 

JAN1N6143AUS 

Santa Ana 

7943 

JANTX1N6143AUS 

Santa Ana 

9700 

JANTXV1N6143AUS 

Santa Ana 

11171 

1N6143US 

Santa Ana 

4597 

JAN1N6143US 

Santa Ana 

7944 

JANTX1N6143US 

Santa Ana 

9701 

JANTXV1N6143US 

Santa Ana 

11172 

1N6144 

Santa Ana 

4598 

JAN1N6144 

Santa Ana 

7945 

JANTX1N6144 

Santa Ana 

9702 

JANTXV1N6144 

Santa Ana 

11173 

1N6144A 

Santa Ana 

4599 

JAN1N6144A 

Santa Ana 

7946 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPG, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6151A 

Santa Ana 

9731 

JANTX1N6154US 

Santa Ana 

9745 

JANTX1N6158A 

Santa Ana 

9759 

JANTXV1N6151A 

Santa Ana 

11202 

JANTXV1N6154US 

Santa Ana 

11216 

JANTXV1N6158A 

Santa Ana 

11230 

1N6151AUS 

Santa Ana 

4628 

1N6155 

Santa Ana 

4642 

1N6158AUS 

Santa Ana 

4656 

JAN1N6151AUS 

Santa Ana 

7975 

JAN1N6155 

Santa Ana 

7989 

JAN1N6158AUS 

Santa Ana 

8003 

JANTX1N6151AUS 

Santa Ana 

9732 

JANTX1N6155 

Santa Ana 

9746 

JANTX1N6158AUS 

Santa Ana 

9760 

JANTXV1N6151AUS 

Santa Ana 

11203 

JANTXV1N6155 

Santa Ana 

11217 

JANTXV1N6158AUS 

Santa Ana 

11231 

1N6151US 

Santa Ana 

4629 


1N6155A 

Santa Ana 

4643 


1N6158US 

Santa Ana 

4657 

JAN1N6151US 

Santa Ana 

7976 


JAN1N6155A 

Santa Ana 

7990 


JAN1N6158US 

Santa Ana 

8004 

JANTX1N6151US 

Santa Ana 

9733 


JANTX1N6155A 

Santa Ana 

9747 


JANTX1N6158US 

Santa Ana 

9761 

JANTXV1N6151US 

Santa Ana 

11204 


JANTXV1N6155A 

Santa Ana 

11218 


JANTXV1N6158US 

Santa Ana 

11232 

1N6152 

Santa Ana 

4630 


1N6155AUS 

Santa Ana 

4644 


1N6159 

Santa Ana 

4658 

JAN1N6152 

Santa Ana 

7977 


JAN1N6155AUS 

Santa Ana 

7991 


JAN1N6159 

Santa Ana 

8005 

JANTX1N6152 

Santa Ana 

9734 


JANTX1N6155AUS 

Santa Ana 

9748 


JANTX1N6159 

Santa Ana 

9762 

JANTXV1N6152 

Santa Ana 

11205 


JANTXV1N6155AUS 

Santa Ana 

11219 


JANTXV1N6159 

Santa Ana 

11233 

1N6152A 

Santa Ana 

4631 


1N6155US 

Santa Ana 

4645 


1N6159A 

Santa Ana 

4659 

JAN1N6152A 

Santa Ana 

7978 


JAN1N6155US 

Santa Ana 

7992 


JAN1N6159A 

Santa Ana 

8006 

JANTX1N6152A 

Santa Ana 

9735 


JANTX1N6155US 

Santa Ana 

9749 


JANTX1N6159A 

Santa Ana 

9763 

JANTXV1N6152A 

Santa Ana 

11206 


JANTXV1N6155US 

Santa Ana 

11220 


JANTXV1N6159A 

Santa Ana 

11234 

1N6152AUS 

Santa Ana 

4632 


1N6156 

Santa Ana 

4646 


1N6159AUS 

Santa Ana 

4660 

JAN1N6152AUS 

Santa Ana 

7979 


JAN1N6156 

Santa Ana 



JAN1N6159AUS 

Santa Ana 

8007 

JANTX1N6152AUS 

Santa Ana 

9736 


JANTX1N6156 

Santa Ana 

9750 


JANTX1N6159AUS 

Santa Ana 

9764 

JANTXV1N6152AUS 

Santa Ana 

11207 


JANTXV1N6156 

Santa Ana 

11221 


JANTXV1N6159AUS 

Santa Ana 

11235 

1N6152US 

Santa Ana 

4633 


1N6156A 

Santa Ana 

4647 


1N6159US 

Santa Ana 

4661 

JAN1N6152US 

Santa Ana 

7980 


JAN1N6156A 

Santa Ana 

7994 


JAN1N6159US 

Santa Ana 

8008 

JANTX1N6152US 

Santa Ana 

9737 


JANTX1N6156A 

Santa Ana 

9751 


JANTX1N6159US 

Santa Ana 

9765 

JANTXV1N6152US 

Santa Ana 

11208 


JANTXV1N6156A 

Santa Ana 

11222 


JANTXV1N6159US 

Santa Ana 

11236 

1N6153 

Santa Ana 

4634 


1N6156AUS 

Santa Ana 

4648 


1N6160 

Santa Ana 

4662 

JAN1N6153 

Santa Ana 

7981 


JAN1N6156AUS 

Santa Ana 

7995 


JAN1N6160 

Santa Ana 

8009 

JANTX1N6153 

Santa Ana 

9738 


JANTX1N6156AUS 

Santa Ana 

9752 


JANTX1N6160 

Santa Ana 

9766 

JANTXV1N6153 

Santa Ana 

11209 


JANTXV1N6156AUS 

Santa Ana 

11223 


JANTXV1N6160 

Santa Ana 

11237 

1N6153A 

Santa Ana 

EiaKlsl 


1N6156US 

Santa Ana 

4649 


1N6160A 

Santa Ana 

4663 

JAN1N6153A 

Santa Ana 



JAN1N6156US 

Santa Ana 

7996 


JAN1N6160A 

Santa Ana 

8010 

JANTX1N6153A 

Santa Ana 

9739 


JANTX1N6156US 

Santa Ana 

9753 


JANTX1N6160A 

Santa Ana 

9767 

JANTXV1N6153A 

Santa Ana 

11210 


JANTXV1N6156US 

Santa Ana 

11224 


JANTXV1N6160A 

Santa Ana 

11238 

1N6153AUS 

Santa Ana 

4636 


1N6157 

Santa Ana 

4650 


1N6160AUS 

Santa Ana 

4664 

JAN1N6153AUS 

Santa Ana 

7983 


JAN1N6157 

Santa Ana 

7997 


JAN1N6160AUS 

Santa Ana 

8011 

JANTX1N6153AUS 

Santa Ana 

9740 


JANTX1N6157 

Santa Ana 



JANTX1N6160AUS 

Santa Ana 

9768 

JANTXV1N6153AUS 

Santa Ana 

11211 


JANTXV1N6157 

Santa Ana 

11225 


JANTXV1N6160AUS 

Santa Ana 

11239 

1N6153US 

Santa Ana 

4637 


1N6157A 

Santa Ana 

4651 


1N6160US 

Santa Ana 

4665 

JAN1N6153US 

Santa Ana 

7984 


JAN1N6157A 

Santa Ana 

7998 


JAN1N6160US 

Santa Ana 

8012 

JANTX1N6153US 

Santa Ana 

9741 


JANTX1N6157A 

Santa Ana 

9755 


JANTX1N6160US 

Santa Ana 

9769 

JANTXV1N6153US 

Santa Ana 

11212 


JANTXV1N6157A 

Santa Ana 

11226 


JANTXV1N6160US 

Santa Ana 

11240 

1N6154 

Santa Ana 

4638 


1N6157AUS 

Santa Ana 

4652 


1N6161 

Santa Ana 

4666 

JAN1N6154 

Santa Ana 

7985 


JAN1N6157AUS 

Santa Ana 

7999 


JAN1N6161 

Santa Ana 

8013 

JANTX1N6154 

Santa Ana 

9742 


JANTX1N6157AUS 

Santa Ana 

mm 


JANTX1N6161 

Santa Ana 

9770 

JANTXV1N6154 

Santa Ana 

11213 


JANTXV1N6157AUS 

Santa Ana 

11227 


JANTXV1N6161 

Santa Ana 

11241 

1N6154A 

Santa Ana 

4639 


1N6157US 

Santa Ana 

4653 


1N6161A 

Santa Ana 

4667 

JAN1N6154A 

Santa Ana 

7986 


JAN1N6157US 

Santa Ana 

8000 


JAN1N6161A 

Santa Ana 

8014 

JANTX1N6154A 

Santa Ana 

9743 


JANTX1N6157US 

Santa Ana 

9757 


JANTX1N6161A 

Santa Ana 

9771 

JANTXV1N6154A 

Santa Ana 

11214 


JANTXV1N6157US 

Santa Ana 

11228 


JANTXV1N6161A 

Santa Ana 

11242 

1N6154AUS 

Santa Ana 

4640 


1N6158 

Santa Ana 

4654 


1N6161AUS 

Santa Ana 

4668 

JAN1N6154AUS 

Santa Ana 

7987 


JAN1N6158 

Santa Ana 



JAN1N6161AUS 

Santa Ana 

8015 

JANTX1N6154AUS 

Santa Ana 

9744 


JANTX1N6158 

Santa Ana 



JANTX1N6161AUS 

Santa Ana 

9772 

JANTXV1N6154AUS 

Santa Ana 

11215 


JANTXV1N6158 

Santa Ana 



JANTXV1N6161AUS 

Santa Ana 

11243 

JLN6154US 

Santa Ana 

4641 


1N6158A 

Santa Ana 



1N6161US 

Santa Ana 

4669 

JAN1N6154US 

Santa Ana 

79.3.8.. 


JAN1N6158A 

Santa Ana 

nm 


JAN1N6161US 

Santa Ana 

■ 301 6.. 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6165A 

Santa Ana 

9787 

JANTXV1N6165A 

Santa Ana 

11258 

1N6165AUS 

Santa Ana 

4684 

JAN1N6165AUS 

Santa Ana 

8031 

JANTX1N6165AUS 

Santa Ana 

9788 

JANTXV1N6165AUS 

Santa Ana 

11259 

1N6165US 

Santa Ana 

4685 

JAN1N6165US 

Santa Ana 

8032 

JANTX1N6165US 

Santa Ana 

9789 

JANTXV1N6165US 

Santa Ana 

11260 

1N6166 

Santa Ana 

4686 

JAN1N6166 

Santa Ana 

8033 

JANTX1N6166 

Santa Ana 

9790 

JANTXV1N6166 

Santa Ana 

11261 

1N6166A 

Santa Ana 

4687 

JAN1N6166A 

Santa Ana 

8034 

JANTX1N6166A 

Santa Ana 

9791 

JANTXV1N6166A 

Santa Ana 

11262 

1N6166AUS 

Santa Ana 

4688 

JAN1N6166AUS 

Santa Ana 

8035 

JANTX1N6166AUS 

Santa Ana 

9792 

JANTXV1N6166AUS 

Santa Ana 

11263 

1N6166US 

Santa Ana 

4689 

JAN1N6166US 

Santa Ana 

8036 

JANTX1N6166US 

Santa Ana 

9793 

JANTXV1N6166US 

Santa Ana 

11264 

1N6167 

Santa Ana 

4690 

JAN1N6167 

Santa Ana 

8037 

JANTX1N6167 

Santa Ana 

9794 

JANTXV1N6167 

Santa Ana , 

11265 

1N6167A 

Santa Ana 

4691 

JAN1N6167A 

Santa Ana 

8038 

JANTX1N6167A 

Santa Ana 

9795 

JANTXV1N6167A 

Santa Ana 

11266 

1N6167AUS 

Santa Ana 

4692 

JAN1N6167AUS 

Santa Ana 

8039 

JANTX1N6167AUS 

Santa Ana 

9796 

JANTXV1N6167AUS 

Santa Ana 

11267 

1N6167US 

Santa Ana 

4693 

JAN1N6167US 

Santa Ana 

8040 

JANTX1N6167US 

Santa Ana 

9797 

JANTXV1N6167US 

Santa Ana 

11268 

1N6168 

Santa Ana 

4694 

JAN1N6168 

Santa Ana 

8041 

JANTX1N6168 

Santa Ana 

9798 

JANTXV1N6168 

Santa Ana 

11269 

1N6168A 

Santa Ana 

4695 

JAN1N6168A 

Santa Ana 

8042 

JANTX1N6168A 

Santa Ana 

9799 

JANTXV1N6168A 

Santa Ana 

11270 

1N6168AUS 

Santa Ana 

4696 

JAN1N6168AUS 

Santa Ana 

8043 

JANTX1N6168AUS 

Santa Ana 

9800 

JANTXV1N6168AUS 

Santa Ana 

11271 

1N6168US 

Santa Ana 

4697 

JAN1N6168US 

Santa Ana 

8044 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6168US 

Santa Ana 

9801 

JANTXV1N6168US 

Santa Ana 

11272 

1N6169 

Santa Ana 

4698 

JAN1N6169 

Santa Ana 

8045 

JANTX1N6169 

Santa Ana 

9802 

JANTXV1N6169 

Santa Ana 

11273 

1N6169A 

Santa Ana 

4699 

JAN1N6169A 

Santa Ana 

8046 

JANTX1N6169A 

Santa Ana 

9803 

JANTXV1N6169A 

Santa Ana 

11274 

1N6169AUS 

Santa Ana 

4700 

JAN1N6169AUS 

Santa Ana 

8047 

JANTX1N6169AUS 

Santa Ana 

9804 

JANTXV1N6169AUS 

Santa Ana 

11275 

1N6169US 

Santa Ana 

4701 

JAN1N6169US 

Santa Ana 

8048 

JANTX1N6169US 

Santa Ana 

9805 

JANTXV1N6169US 

Santa Ana 

11276 

1N6170 

Santa Ana 

4702 

JAN1N6170 

Santa Ana 

8049 

JANTX1N6170 

Santa Ana 

9806 

JANTXV1N6170 

Santa Ana 

11277 

1N6170A 

Santa Ana 

4703 

JAN1N6170A 

Santa Ana 

8050 

JANTX1N6170A 

Santa Ana 

9807 

JANTXV1N6170A 

Santa Ana 

11278 

1N6170AUS 

Santa Ana 

4704 

JAN1N6170AUS 

Santa Ana 

8051 

JANTX1N6170AUS 

Santa Ana 

9808 

JANTXV1N6170AUS 

Santa Ana 

11279 

1N6170US 

Santa Ana 

4705 

JAN1N6170US 

Santa Ana 

8052 

JANTX1N6170US 

Santa Ana 

9809 

JANTXV1N6170US 

Santa Ana 

11280 

1N6171 

Santa Ana 

4706 

JAN1N6171 

Santa Ana 

8053 

JANTX1N6171 

Santa Ana 

9810 

JANTXV1N6171 

Santa Ana 

11281 

1N6171A 

Santa Ana 

4707 

JAN1N6171A 

Santa Ana 

8054 

JANTX1N6171A 

Santa Ana 

9811 

JANTXV1N6171A 

Santa Ana 

11282 

1N6171AUS 

Santa Ana 

4708 

JAN1N6171AUS 

Santa Ana 

8055 

JANTX1N6171AUS 

Santa Ana 

9812 

JANTXV1N6171AUS 

Santa Ana 

11283 

1N6171US 

Santa Ana 

4709 

JAN1N6171US 

Santa Ana 

8056 

JANTX1N6171US 

Santa Ana 

9813 

JANTXV1N6171US 

Santa Ana 

11284 

1N6172 

Santa Ana 

4710 

JAN1N6172 

Santa Ana 

8057 

JANTX1N6172 

Santa Ana 

9814 

JANTXV1N6172 

Santa Ana 

11285 

1N6172A 

Santa Ana 

4711 

JAN1N6172A 

Santa Ana 

8058 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6161US 

Santa Ana 

9773 

JANTXV1N6161US 

Santa Ana 

11244 

1N6162 

Santa Ana 

4670 

JAN1N6162 

Santa Ana 

8017 

JANTX1N6162 

Santa Ana 

9774 

JANTXV1N6162 

Santa Ana 

11245 

1N6162A 

Santa Ana 

4671 

JAN1N6162A 

Santa Ana 

8018 

JANTX1N6162A 

Santa Ana 

9775 

JANTXV1N6162A 

Santa Ana 

11246 

1N6162AUS 

Santa Ana 

4672 

JAN1N6162AUS 

Santa Ana 

8019 

JANTX1N6162AUS 

Santa Ana 

9776 

JANTXV1N6162AUS 

Santa Ana 

11247 

1N6162US 

Santa Ana 

4673 

JAN1N6162US 

Santa Ana 

8020 

JANTX1N6162US 

Santa Ana 

9777 

JANTXV1N6162US 

Santa Ana 

11248 

1N6163 

Santa Ana 

4674 

JAN1N6163 

Santa Ana 

8021 

JANTX1N6163 

Santa Ana 

9778 

JANTXV1N6163 

Santa Ana 

11249 

1N6163A 

Santa Ana 

4675 

JAN1N6163A 

Santa Ana 

8022 

JANTX1N6163A 

Santa Ana 

9779 

JANTXV1N6163A 

Santa Ana 

11250 

1N6163AUS 

Santa Ana 

4676 

JAN1N6163AUS 

Santa Ana 

8023 

JANTX1N6163AUS 

Santa Aria 

9780 

JANTXV1N6163AUS 

Santa Ana 

11251 

1N6163US 

Santa Ana 

4677 

JAN1N6163US 

Santa Ana 

8024 

JANTX1N6163US 

Santa Ana 

9781 

JANTXV1N6163US 

Santa Ana 

11252 

1N6164 

Santa Ana 

4678 

JAN1N6164 

Santa Ana 

8025 

JANTX1N6164 

Santa Ana 

9782 

JANTXV1N6164 

Santa Ana 

11253 

1N6164A 

Santa Ana 

4679 

JAN1N6164A 

Santa Ana 

8026 

JANTX1N6164A 

Santa Ana 

9783 

JANTXV1N6164A 

Santa Ana 

11254 

1N6164AUS 

Santa Ana 

4680 

JAN1N6164AUS 

Santa Ana 

8027 

JANTX1N6164AUS 

Santa Ana 

9784 

JANTXV1N6164AUS 

Santa Ana 

11255 

1N6164US 

Santa Ana 

4681 

JAN1N6164US 

Santa Ana 

8028 

JANTX1N6164US 

Santa Ana 

9785 

JANTXV1N6164US 

Santa Ana 

11256 

1N6165 

Santa Ana 

4682 

JAN1N6165 

Santa Ana 

8029 

JANTX1N6165 

Santa Ana 

9786 

JANTXV1N6165 

Santa Ana 

11257 

1N6165A 

Santa Ana 

4683 

JAN1N6165A 

Santa Ana 

8030 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-52 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N6281A 

Scottsdale 

4748 


JAN1N6304R 

Watertown 

8068 

1N6282 

Scottsdale 

4749 


JANTX1N6304R 

Colorado 

9824 

1N6282A 

Scottsdale 

4750 


JANTX1N6304R 

Watertown 

9825 

1N6283 

Scottsdale 

4751 


JANTXV1N6304R 

Colorado 

11295 

1N6283A 

Scottsdale 

4752 


JANTXV1N6304R 

Watertown 

11296 

1N6284 

Scottsdale 

4753 


1N6305 

Watertown 

4798 

1N6284A 

Scottsdale 

4754 


1N6305 

Colorado 

4797 

1N6285 

Scottsdale 

4755 


JAN1N6305 

Watertown 

8070 

1N6285A 

Scottsdale 

4756 


JAN1N6305 

Colorado 

8069 

1N6286 

Scottsdale 

4757 


JANTX1N6305 

Colorado 

9826 

1N6286A 

Scottsdale 

4758 


JANTX1N6305 

Watertown 

9827 

1N6287 

Scottsdale 

4759 


JANTXV1N6305 

Colorado 

11297 

1N6287A 

Scottsdale 

4760 


JANTXV1N6305 

Watertown 

11298 

1N6288 

Scottsdale 

4761 


1N6305R 

Colorado 

4799 

1N6288A 

Scottsdale 

4762 


1N6305R 

Watertown 

4800 

1N6289 

Scottsdale 

4763 


JAN1N6305R 

Watertown 

8072 

1N6289A 

Scottsdale 

4764 


JAN1N6305R 

CQlQrado 

8071 

1N6290 

Scottsdale 






1N6290A 

Scottsdale 

4766 


JANTX1N6305R 

Colorado 

9828 



4767 


JANTXV1N6305R 

Colorado 

11299 



wsm 


JANTXV1N6305R 

Watertown 

11300 

1 1N6292 

Scottsdale 

4769 


1N6306 

Colorado 

4801 



4770 


1N6306 

Watertown 

4802 

L1N6293 


EEEn 


JAN1N6306 

Watertown 

8074 


Scottsdale 




Colorado 

8073 

1N6294 

Scottsdale 

4773 


lJANTX1N6306 

Colorado 

9830 

1N6294A 

Scottsdale 

4774 



Watertown 

9831 



4775 



Watertown 

11302 


Scottsdale 

4776 


nn 1 iiiiiiiiiM 


11301 

1N6296 

Scottsdale 

WSHM 


1N6306R 

Colorado 

.4803 _ 

1N6296A 

Scottsdale 

4778 


1N6306R 

Watertown 

4804 

1N6297 

Scottsdale 

4779 


JAN1N6306R 

Watertown 

8076 

1N6297A 

Scottsdale 

4780 





1N6298 

Scottsdale 

4781 



Colorado 

9832 

1N6298A 

Scottsdale 

4782 



Watertown 

9833 

1N6299 

Scottsdale 

4783 



Colorado 

11303 

1N6299A 


4784 


wmmmmmi 

Watertown 

11304 

1N6300 

Scottsdale 

4785 


1N6309 

Santa Ana 

4805 

1N6300A 

Scottsdale 

4788 



Santa Ana 

8077 

1N6301 

Scottsdale 

4787 



Santa Ana 

9834 

1N6301A 

Scottsdale 

4788 


JANTXV1N6309 

Santa Ana 

11305 

1N63Q2 

Scottsdale 

4789 



Santa Ana 

4806 



4790 


JAN1N6309US 

Santa Ana 


1N6303 

Scottsdale _ 



JANTX1N6309US 

Santa Ana 

9835 

1N6303A 

Scottsdale 

4792 


JANTXV1N6309US 

Santa Ana 

11306 

1N6304 

Colorado 

4793 


1N6310 

Santa Ana 

4807 

1N63Q4 

Watertown 

4794 


JAN1N6310 

Santa Ana 

8079 

JAN1N6304 

Watertown 

8066 


JANTX1N6310 

Santa Ana 

9836 

JAN1N6304 

Colorado 

8065 


JANTXV1N6310 

Santa Ana 

11307 

JANTX1N6304 

Watertown 

9823 


1N6310US 

Santa Ana 

4808 

JANTX1N6304 

Colorado 

9822 


JAN1N6310US 

Santa Ana 

8080 

JANTXV1N6304 

Colorado 

11293 


JANTX1N6310US 

Santa Ana 

9837 

JANTXV1N6304 

Watertown 

11294 


JANTXV1N6310US 

Santa Ana 

11308 

1N6304R 

Colorado 

4795 


1N6311 

Santa Ana 

4809 

1N6304R 

Watertown 

4796 


JAN1N6311 

Santa Ana 

8081 

JAN1N6304R 

Colorado 

8067 


JANTX1N6311 

Santa Ana 

9838 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N6172A 

Santa Ana 

9815 

JANTXV1N6172A 

Santa Ana 

11286 

1N6172AUS 

Santa Ana 

4712 

JAN1N6172AUS 

Santa Ana 

8059 

JANTX1N6172AUS 

Santa Ana 

9816 

JANTXV1N6172AUS 

Santa Ana 

11287 

1N6172US 

Santa Ana 

4713 

JAN1N6172US 

Santa Ana 

8060 

JANTX1N6172US 

Santa Ana 

9817 

JANTXV1N6172US 

Santa Ana 

11288 

1N6173 

Santa Ana 

4714 

JAN1N6173 

Santa Ana 

8061 

JANTX1N6173 

Santa Ana 

9818 

JANTXV1N6173 

Santa Ana 

11289 

1N6173A 

Santa Ana 

4715 

JAN1N6173A 

Santa Ana 

8062 

JANTX1N6173A 


9819 

JANTXV1N6173A 

Santa Ana 

11290 

1N6173AUS 

Santa Ana 

4716 


Santa Ana 

8063 


Santa Ana 

9820 



iiihkiil 

1N6173US 

Santa Ana 

4717 

I I I I 111 

Santa Ana 

8064 


Santa Ana 

9821 


Sanla_^a 

11292 

1N6262 


4718 


Scottsdale 

4719 

1N6267A 

Scottsdale 

4720 

1N6268 

Scottsdale 

4721 

1N6268A 

Scottsdale 

4722 

1N6269 

Scottsdale 

4723 

1N6269A 

Scottsdale 

4724 

1N6270 

Scottsdale 

4725 

1N6270A 

Scottsdale 

4726 

1N6271 


4727 

1N6271A 

Scottsdale 

4728 

1N6272 

Scottsdale 

4729 

1N6272A 

Scottsdale 

4730 

1N6273 


4731 

1N6273A 

Scottsdale 

4732 

1N6274 

Scottsdale 

4733 

1N6274A 

Scottsdale 

EHEI 

1N6275 

Sc^sdale 

4735 

1N6275A 


4736 

1N6276 

Scottsdale 

4737 


Scottsdale 

4738 

1N6277 

Scottsdale 

4739 

1N6277A 

Scottsdale 

4740 

1N6278 

Scottsdale 

4741 

1N6278A 

Scottsdale 

4742 

1N6279 

Scottsdale 

4743 

1N6279A 

Scottsdale 

4744 

1N6280 

Scottsdale 

4745 

1N6280A 

Scottsdale 

4746 

1N6281 

Scottsdale 

4747 


Section Organization: 

The Aiphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products wiil appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-53 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 


























ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N6311 

Santa Ana 

11309 

1N6311US 

Santa Ana 

4810 

JAN1N6311US 

Santa Ana 

8082 

JANTX1N6311US 

Santa Ana 

9839 

JANTXV1N6311US 

Santa Ana 

11310 

1N6312 

Santa Ana 

4811 

JAN1N6312 

Santa Ana 

8083 

JANTX1N6312 

Santa Ana 

9840 

JANTXV1N6312 

Santa Ana 

11311 

1N6312US 

Santa Ana 

4812 

JAN1N6312US 

Santa Ana 

8084 

JANTX1N6312US 

Santa Ana 

9841 

JANTXV1N6312US 

Santa Ana 

11312 

1N6313 

Santa Ana 

4813 

JAN1N6313 

Santa Ana 

8085 

JANTX1N6313 

Santa Ana 

9842 

JANTXV1N6313 

Santa Ana 

11313 

1N6313US 

Santa Ana 

4814 

JAN1N6313US 

Santa Ana 

8086 

JANTX1N6313US 

Santa Ana 

9843 

JANTXV1N6313US 

Santa Ana 

11314 

1N6314 

Santa Ana 

4815 

JAN1N6314 

Santa Ana 

8087 

JANTX1N6314 

Santa Ana 

9844 

JANTXV1N6314 

Santa Ana 

11315 

1N6314US 

Santa Ana 

4816 

JAN1N6314US 

Santa Ana 

8088 

JANTX1N6314US 

Santa Ana 

9845 

JANTXV1N6314US 

Santa Aria 

11316 

1N6315 

Santa Ana 

4817 

JAN1N6315 

Santa Ana 

8089 

JANTX1N6315 

Santa Ana 

9846 

JANTXV1N6315 

Santa Ana 

11317 

1N6315US 

Santa Ana 

4818 

JAN1N6315US 

Santa Ana 

8090 

JANTX1N6315US 

Santa Ana 

9847 

JANTXV1N6315US 

Santa Ana 

11318 

1N6316 

Santa Ana 

4819 

JAN1N6316 

Santa Ana 

8091 

JANTX1N6316 

Santa Ana 

9848 

JANTXV1N6316 

Santa Ana 

11319 

1N6316US 

Santa Ana 

4820 

JAN1N6316US 

Santa Ana 

8092 

JANTX1N6316US 

Santa Ana 

9849 

JANTXV1N6316US 

Santa Ana 


1N6317 

Santa Ana 

4821 

JAN1N6317 

Santa Ana 

8093 

JANTX1N6317 

Santa Ana 

9850 

JANTXV1N6317 

Santa Ana 

11321 

1N6317US 

Santa Ana 

4822 

JAN1N6317US 

Santa Ana 

8094 

JANTX1N6317US 

Santa Ana 

9851 

JANTXV1N6317US 


nkky 


Santa Ana 

4823 




JANTX1N6318 1 




Part Number 



JANTXV1N6318 

Santa Ana 

11323 

1N6318US 

Santa Ana 

4824 

JAN1N6318US 

Santa Ana 

8096 

JANTX1N6318US 

Santa Ana 

9853 

JANTXV1N6318US 

Santa Ana 

11324 

1N6319 

Santa Ana 

4825 

JAN1N6319 

Santa Ana 

8097 

JANTX1N6319 

Santa Ana 

9854 

JANTXV1N6319 

1N6319US 

Santa Ana 
Santa Ana 

11325 

4826 

JAN1N6319US 

Santa Ana 

8098 

JANTX1N6319US 

Santa Ana 

9855 

JANTXV1N6319US 

Santa Ana 

11326 

1N6320 

Santa Ana 

4827 

JAN1N6320 

Santa Ana 

8099 

JANTX1N6320 

Santa Ana 

9856 

JANTXV1N6320 

Santa Ana 

11327 

JANS1N6320 

Santa Ana 

8642 

1N6320US 

Santa Ana 

4828 

JAN1N6320US 

Santa Ana 

8100 

JANTX1N6320US 

Santa Ana 

9857 

JANTXV1N6320US 

Santa Ana 

11328 

JANS1N6320US 

Santa Ana 

8643 

1N6321 

Santa Ana 

4829 

JAN1N6321 

Santa Ana 

8101 

JANTX1N6321 

Santa Ana 

9858 

JANTXV1N6321 

Santa Ana 

11329 

JANS1N6321 

Santa Ana 

8644 

1N6321US 

Santa Ana 

4830 

JAN1N6321US 

Santa Ana 

8102 

JANTX1N6321US 

Santa Ana 

9859 

JANTXV1N6321US 

Santa Ana 

11330 

JANS1N6321US 

Santa Ana 

8645 

1N6322 

Santa Ana 

4831 

JAN1N6322 

Santa Ana 

8103 

JANTX1N6322 

Santa Ana 

9860 

JANTXV1N6322 

Santa Ana 

11331 

JANS1N6322 

Santa Ana 

8646 

1N6322US 

Santa Ana 

4832 

JAN1N6322US 

Santa Ana 

8104 

JANTX1N6322US 

Santa Ana 

9861 

JANTXV1N6322US 

Santa Ana 

11332 

JANS1N6322US 

Santa Ana 

8647 

1N6323 

Santa Ana 

4833 

JAN1N6323 

Santa Ana 

8105 

JANTX1N6323 

Santa Ana 


JANTXV1N6323 

Santa Ana 

11333 

JANS1N6323 

Santa Ana 

8648 

1N6323US 

Santa Ana 

4834 

JAN1N6323US 

Santa Ana 


JANTX1N6323US 

Santa Ana 

IMskI 

JANTXV1N6323US 

Santa Ana 

11334 

JANS1N6323US 

Santa Ana 


1N6324 

Santa Ana 

4835 

JAN1N6324 



JANTX1N6324 


El-MI 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N6324 

Santa Ana 

11335 

JANS1N6324 

Santa Ana 

8650 

1N6324US 

Santa Ana 

4836 

JAN1N6324US 

Santa Ana 

8108 

JANTX1N6324US 

Santa Ana 

9865 

JANTXV1N6324US 

Santa Ana 

11336 

JANS1N6324US 

Santa Ana 

8651 

1N6325 

Santa Ana 

4837 

JAN1N6325 

Santa Ana 

8109 

JANTX1N6325 

Santa Ana 

9866 

JANTXV1N6325 

Santa Ana 

11337 

JANS1N6325 

Santa Ana 

8652 

1N6325US 

Santa Ana 

4838 

JAN1N6325US 

Santa Ana 

8110 

JANTX1N6325US 

Santa Ana 

9867 

JANTXV1N6325US 

Santa Ana 

11338 

JANS1N6325US 

Santa Ana 

8653 

1N6326 

Santa Ana 

4839 

JAN1N6326 

Santa Ana 

8111 

JANTX1N6326 

Santa Ana 

9868 

JANTXV1N6326 

Santa Ana 

11339 

JANS1N6326 

Santa Ana 

8654 

1N6326US 

Santa Ana 

4840 

JAN1N6326US 

Santa Ana 

8112 

JANTX1N6326US 

Santa Ana 

9869 

JANTXV1N6326US 

Santa Ana 

11340 

JANS1N6326US 

Santa Ana 

8655 

1N6327 

Santa Ana 

4841 

JAN1N6327 

Santa Ana 

8113 

JANTX1N6327 

Santa Ana 

9870 

JANTXV1N6327 

Santa Ana 

11341 

JANS1N6327 

Santa Ana 

8656 

1N6327US 

Santa Ana 

4842 

JAN1N6327US 

Santa Ana 

8114 

JANTX1N6327US 

Santa Ana 

9871 

JANTXV1N6327US 

Santa Ana 

11342 

JANS1N6327US 

Santa Ana 

8657 

1N6328 

Santa Ana 

4843 

JAN1N6328 

Santa Ana 

8115 

JANTX1N6328 

Santa Ana 

9872 

JANTXV1N6328 

Santa Ana 

11343 

JANS1N6328 

Santa Ana 

8658 

1N6328US 

Santa Ana 

4844 

JAN1N6328US 

Santa Ana 

8116 

JANTX1N6328US 

Santa Ana 

9873 

JANTXV1N6328US 

Santa Ana 

11344 

JANS1N6328US 

Santa Ana 

8659 

1N6329 

Santa Ana 

4845 

JAN1N6329 

Santa Ana 

8117 

JANTX1N6329 

Santa Ana 

9874 



EI^ 

JANS1N6329 

Santa Ana 

8660 



4846 




JANTX1N6329US 


9875 

JANTXV1N6329US 


11345 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 P PC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-54 


http://www.microsemi.com 
















Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N6378 

Scottsdale 

4902 

1N6379 

Scottsdale 

4903 

1N6380 

Scottsdale 

4904 

1N6381 

Scottsdale 

4905 

1N6382 

Scottsdale 

4906 

1N6383 

Scottsdale 

4907 

1N6384 

Scottsdale 

4908 

1N6385 

Scottsdale 

4909 

1N6386 

Scottsdale 

4910 

1N6387 

Scottsdale 

4911 

1N6388 

Scottsdale 

4912 

1N6389 

Scottsdale 

4913 

1N6391 

Colorado 

4914 

1N6391 

Watertown 

4915 

JAN1N6391 

Colorado 

8133 

JAN1N6391 

Watertown 

8134 

JANTX1N6391 

Colorado 


JANTX1N6391 

Watertown 

9891 


Colorado 

11361 

IWLI ? b 

Watertown 

11362 

1N6392 

Colorado 

4916 

1N6392 

Watertown 

4917 

JAN1N6392 

Watertown 

8136 


Colorado . 

.8135 


Colorado 

9892 

111 I I 1 II MIT— 

Watertown 

9893 


Colorado 

11363 

liUihi^kV[IJLd<kfc1 

Watertown 

11364 

1N643 

Watertown 

4918 

JAN1N643 

Watertown 

8137 

1N645.1 


4919 


Santa Ana 

8138 

liM'liil ll'IMII — 

Santa Ana 

9894 

liM'iiii I'li'i rrwmm 

Santa Ana 

11365 

PM I II Mill — 

Santa Ana 

8676 

I 1N6459 

Colorado 

^2Q_ 


Colorado 


MN6461 1 


4922 

— 

Santa Ana 

8139 


Santa Ana 


|pf J ? h 

Santa Ana 




4923 


Santa Ana 

8140 

JANTX1N6461US 

Santa Ana 

9896 

JANTXV1N6461US 

Santa Ana 

11367 

1N6462 

Santa Ana 

4924 

JAN1N6462 

Santa Ana 

ECEn 

JANTX1N6462 

Santa Ana 

9897 

JANTXV1N6462 

Santa Ana 

11368 

1N6462US 

Santa Ana 

4925 

JAN1N6462US 

Santa Ana 

8142 

JANTX1N6462US 

Santa Ana 

9898 

JANTXV1N6462US 

Santa Ana 

11369 

1N6463 

Santa Ana 

4926 

JAN1N6463 

Santa Ana 

8143 

JANTX1N6463 

Santa Ana 

9899 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N6335US 

Santa Ana 

4858 

JAN1N6335US 

Santa Ana 

8130 

JANTX1N6335US 

Santa Ana 

9887 

JANTXV1N6335US 

Santa Ana 

11358 

JANS1N6335US 

Santa Ana 

8673 

1N6336 

Santa Ana 

4859 

JAN1N6336 

Santa Ana 

8131 

JANTX1N6336 

Santa Ana 

9888 

JANTXV1N6336 

Santa Ana 

11359 

JANS1N6336 

Santa Ana 

8674 

1N6336US 

Santa Ana 

4860 

JAN1N6336US 

Santa Ana 

8132 

JANTX1N6336US 

Santa Ana 

9889 

JANTXV1N6336US 

Santa Ana 

11360 

JANS1N6336US 

Santa Ana 

8675 

1N6337 

Santa Ana 

4861 

1N6338 

Santa Ana 

4862 


Santa Ana 

4863 


Santa Ana 

4864 

liHI 

Santa Ana 

486.5 

1N6342 

Santa Ana 

486.6 

1N6343 

Santa Ana 

4867 

1N6344 

Santa Ana 

4868 

1N6345 


Imiam 

1N6346 


EHSa 

1N6347 

Santa Ana 

4871.. 

1N6348 

Santa Ana 

4872 

1N6349 

Santa Ana 

4873 

1N6350 

Santa Ana 

4874 

1N6351 

SantaJ^na 

^875 

1N6352 



1N6353 

Santa Ana 

4877 

1N6354 

Santa Ana 

4878 

1N6355 

Santa Ana 

4879 

1N6356 

Scottsdale 

48a(L 

1N6357 



1N6358 

Scottsdale 


1N6359 


4883 

1N6360 

Scottsdale 

4884 

1N6361 

Scottsdale 

4885 

1N6362 

ScottMale^^ 

4886 

1N6363 


E[^ 

1N6364 

Scottsdale 

488.8 

1N6365 

Scottsdale 

4889 

1N6366 

Scottsdale 

4890 

1N6367 

LScottsd^le 

4891 

1N6368 


4892 

1N6369 

Scottsdale 

4893 

1N6370 

Scottsdale 

4894 

1N6371 

Scottsdale 

4895 

1N6372 

Scottsdale 

4896 

1N6373 

Scottsdale 

4897 

1N6374 

Scottsdale 

4898 

1N6375 

Scottsdale 

^899 

1N6376 

Scottsdale ! 4900 

1N6377 

.Scottsdale I 4901 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANS1N6329US 

Santa Ana 

8661 

1N6330 

Santa Ana 

4847 

JAN1N6330 

Santa Ana 

8119 

JANTX1N6330 

Santa Ana 

9876 

JANTXV1N6330 

Santa Ana 

11347 

JANS1N6330 

Santa Ana 

8662 

1N6330US 

Santa Ana 

4848 

JAN1N6330US 

Santa Ana 

8120 

JANTX1N6330US 

Santa Ana 

9877 

JANTXV1N6330US 

Santa Ana 

11348 

JANS1N6330US 

Santa Ana 

8663 

1N6331 

Santa Ana 

4849 

JAN1N6331 

Santa Ana 

8121 

JANTX1N6331 

Santa Ana 

9878 

JANTXV1N6331 

Santa Ana 

11349 

JANS1N6331 

Santa Ana 

8664 


lcgnn515BBE 

E!di[«l 



8122 

JANTX1N6331US 

Santa Ana 

9879 

JANTXV1N6331US 

Santa Ana 

11350 

JANS1N6331US 

Santa Ana 

8685 

^6332 

Santa Ana 

4851 


Santa Ana 

8123 






lifcKlI 

JANS1N6332 


8666 

1N6332US 

Santa Ana 

4852 

JAN1N6332US 

Santa Ana 

8124 


Santa Ana 

9881 


Santa Ana 

11352 



8667 

1N6333 

Santa Ana 

4853 


Santa Ana 

8125 


Santa Ana 

9882 

liM'l 1 |i||i|lll^ 

Santa Ana 

11353 


Santa Ana 

8668 

1N6333US 1 

Santa Ana 

4854 


Santa Ana 

8126 


Santa Ana 

9883 

|pyiVb^!4^l?f;1c|c1cll[SEi 



JANS1N6333U$ 1 






JAN1N6334 


WSISM 

JANTX1N6334 

Santa Ana 

9884 

JANTXV1N6334 

Santa Ana 

11355 

JANS1N6334 

Santa Ana 

8670 

1N6334US 

Santa Ana 

4856 

JAN1N6334US 

Santa Ana 

8128 

JANTX1N6334US 

Santa Ana 

9885 

JANTXV1N6334US 

Santa Ana 

11356 

JANS1N6334US 

Santa Ana 

8671 


Santa Ana 

4857 

JAN1N6335 

Santa Ana 

8129 

JANTX1N6335 

Santa Ana 

9886 

JANTXV1N6335 

Santa Ana 

11357 

JANS1N6335 

Santa Ana 

8672 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdaie (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-55 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 




















ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


K/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

JANTXV1N6463 

Santa Ana 

11370 


JANTX1N6470 

Santa Ana 

9913 


JANTX1N6488US 

Santa Ana 

9927 

1N6463US 

Santa Ana 

4927 


JANTXV1N6470 

Santa Ana 

11384 


JANTXV1N6488US 

Santa Ana 

11398 

JAN1N6463US 

Santa Ana 

8144 


1N6471 

Santa Ana 

4941 


1N6489 

Santa Ana 

4955 

JANTX1N6463US 

Santa Ana 

9900 


JAN1N6471 

Santa Ana 

8158 


JAN1N6489 

Santa Ana 

8172 

JANTXV1N6463US 

Santa Ana 

11371 


JANTX1N6471 

Santa Ana 

9914 


JANTX1N6489 

Santa Ana 

9928 

1N6464 

Santa Ana 

4928 


JANTXV1N6471 

Santa Ana 

11385 


JANTXV1N6489 

Santa Ana 

11399 

JAN1N6464 

Santa Ana 

8145 


1N6472 

Santa Ana 

4942 


1N6489US 

Santa Ana 

4956 

JANTX1N6464 

Santa Ana 

9901 


JAN1N6472 

Santa Ana 

8159 


JAN1N6489US 

Santa Ana 

8173 

JANTXV1N6464 

Santa Ana 

11372 


JANTX1N6472 

Santa Ana 

9915 


JANTX1N6489US 

Santa Ana 

9929 

1N6464US 

Santa Ana 

4929 


JANTXV1N6472 

Santa Ana 

11386 


JANTXV1N6489US 

Santa Ana 

11400 

JAN1N6464US 

Santa Ana 

8146 


1N6473 

Santa Ana 

4943 


1N649-1 

Santa Ana 

4957 

JANTX1N6464US 

Santa Ana 

9902 


JAN1N6473 

Santa Ana 

8160 


JAN1N649-1 

Santa Ana 

8174 

JANTXV1N6464US 

Santa Ana 

11373 


JANTX1N6473 

Santa Ana 

9916 


JANTX1N649.1 

Santa Ana 

9930 

1N6465 

Santa Ana 

4930 


JANTXV1N6473 

Santa Ana 

11387 


JANTXV1N649-1 

Santa Ana 

11401 

JAN1N6465 

Santa Ana 

8147 


1N6474 

Santa Ana 

4944 


JANS1N649-1 

Santa Ana 

8678 

JANTX1N6465 

Santa Ana 

9903 


JAN1N6474 

Santa Ana 

8161 


1N6490 

Santa Ana 

4958 

JANTXV1N6465 

Santa Ana 

11374 


JANTX1N6474 

Santa Ana 

9917 


JAN1N6490 

Santa Ana 

8175 

1N6465US 

Santa Ana 

4931 


JANTXV1N6474 

Santa Ana 

11388 


JANTX1N6490 

Santa Ana 

9931 

JAN1N6465US 

Santa Ana 

8148 


1N6475 

Santa Ana 

4945 


JANTXV1N6490 

Santa Ana 

11402 

JANTX1N6465US 

Santa Ana 

9904 


JAN1N6475 

Santa Ana 

8162 


1N6490US 

Santa Ana 

4959 

JANTXV1N6465US 

Santa Ana 

11375 


JANTX1N6475 

Santa Ana 

9918 


JAN1N6490US 

Santa Ana 

8176 

1N6466 

Santa Ana 

4932 


JANTXV1N6475 

Santa Ana 

11389 


JANTX1N6490US 

Santa Ana 

9932 

JAN1N6466 

Santa Ana 

8149 


1N6476 

Santa Ana 

4946 


JANTXV1N6490US 

Santa Ana 

11403 

JANTX1N6466 

Santa Ana 

9905 


JAN1N6476 

Santa Ana 

8163 


1N6491 

Santa Ana 

4960 

JANTXV1N6466 

Santa Ana 

11376 


JANTX1N6476 

Santa Ana 

9919 


JAN1N6491 

Santa Ana 

8177 

1N6466US 

Santa Ana 

4933 


JANTXV1N6476 

Santa Ana 

11390 


JANTX1N6491 

Santa Ana 

9933 

JAN1N6466US 

Santa Ana 

8150 


1N6485 

Santa Ana 

4947 


JANTXV1N6491 

Santa Ana 

11404 

JANTX1N6466US 

Santa Ana 

9906 


JAN1N6485 

Santa Ana 

8164 


1N6491US 

Santa Ana 

4961 

JANTXV1N6466US 

Santa Aria 

11377 


JANTX1N6485 

Santa Ana 

9920 


JAN1N6491US 

Santa Ana 

8178 

1N6467 

Santa Ana 

4934 


JANTXV1N6485 

Santa Ana 

11391 


JANTX1N6491US 

Santa Ana 

9934 

JAN1N6467 

Santa Ana 

8151 


1N6485US 

Santa Ana 

4948 


JANTXV1N6491US 

Santa Ana 

11405 

JANTX1N6467 

Santa Ana 

9907 


JAN1N6485US 

Santa Ana 

8165 


1N6492 

Watertown 

4962 

JANTXV1N6467 

Santa Ana 

11378 


JANTX1N6485US 

Santa Ana 

9921 


JANTX1N6492 

Watertown 

9935 

1N6467US 

Santa Ana 

4935 


JANTXV1N6485US 

Santa Ana 

11392 


JANTXV1N6492 

Watertown 

11406 

JAN1N6467US 

Santa Ana 

8152 


1N6486 

Santa Ana 

4949 


JANTX1N6508 

Sertech La 

21816 

JANTX1N6467US 

Santa Ana 

9908 


JAN1N6486 

Santa Ana 

8166 


JANTXV1N6508 

Sertech La 

21817 

JANTXV1N6467US 

Santa Ana 

111379 


JANTX1N6486 

Santa Ana 

9922 


JANTX1N6509 

Sertech La 

21818 

1N6468 

Santa Ana 

4936 


JANTXV1N6486 

Santa Ana 

11393 


JANTXV1N6509 

Sertech La 

21819 

JAN1N6468 

Santa Ana 

8153 


1N6486US 

Santa Ana 

4950 


1N6536 

Santa Ana 

4963 

JANTX1N6468 

Santa Ana 

9909 


JAN1N6486US 

Santa Ana 

8167 


1N6537 

Santa Ana 

4964 

JANTXV1N6468 

Santa Ana 

11380 


JANTX1N6486US 

Santa Ana 

9923 


1N6538 

Santa Ana 

4965 

1N6468US 

Santa Ana 

4937 


JANTXV1N6486US 

Santa Ana 

11394 


1N6539 

Santa Ana 

4966 

JAN1N6468US 

Santa Ana 

8154 


1N6487 

Santa Ana 

4951 


1N6540 

Santa Ana 

4967 

JANTX1N6468US 

Santa Ana 

9910 


JAN1N6487 

Santa Ana 

8168 


1N6541 

Santa Ana 

4968 

JANTXV1N6468US 

Santa Ana 

11381 


JANTX1N6487 

Santa Ana 

9924 


1N6542 

Santa Ana 

4969 

IN 6469 

Santa Ana 

4938 


JANTXV1N6487 

Santa Ana 

11395 


1N6543 

Santa Ana 

4970 

JAN1N6469 

Santa Ana 

8155 


1N6487US 

Santa Ana 

4952 


1N6544 

Santa Ana 

4971 

JANTX1N6469 

Santa Ana 

9911 


JAN1N6487US 

Santa Ana 

8169 


1N6545 

Santa Ana 

Bbyjel 

JANTXV1N6469 

Santa Ana 

11382 


JANTX1N6487US 

Santa Ana 

9925 


1N6546 

Santa Ana 

4973 

1N647-1 

Santa Ana 

4939 


JANTXV1N6487US 

Santa Ana 

11396 


1N6547 

Santa Ana 

4974 

JAN1N647-1 

Santa Ana 

8156 


1N6488 

Santa Ana 

4953 


1N6548 

Santa Ana 

4975 

JANTX1N647-1 

Santa Ana 

9912 


JAN1N6488 

Santa Ana 

8170 


1N6549 

Santa Ana 

4976 

JANTXV1N647-1 

Santa Ana 

11383 


JANTX1N6488 

Santa Ana 

9926 


1N662 

Watertown 

4977 

JANS1N647-1 

Santa Ana 

8677 


JANTXV1N6488 

Santa Ana 

11397 


JAN1N662 

Watertown 

8179 

1N6470 




1N6488US 




1N6620 


IRI 

JAN1N6470 

Santa Ana 

M57- 


_JAN1N6488US 


BEM 


.JANTX1N6620 




Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search wili piace a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Cataiog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Mfcfosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N6663US 

Santa Ana 

8186 

JANTX1N6663US 

Santa Ana 

9977 

JANTXV1N6663US 

Santa Ana 

11448 

JANS1N6663US 

Santa Ana 

8692 

1N6664 

PPC. Inc. 

23972 

1N6664R 

PPC. Inc. 

23971 

1N6665 

PPC. Inc. 

23973 

1N6665R 

PPC. Inc. 

23974 

1N6666 

PPC. Inc. 

23975 

1N6666R 

PPC. Inc. 

23976 

1N6703 

Santa Ana 

24148 

1N6704 

Santa Ana 

24149 

1N6704R 

Santa Ana 

24156 

1N6705 

Santa Ana 

24150 

1N6705R 

Santa Ana 

24157 

1N6706 

Santa Ana 

24151 

1N6706R 

Santa Ana 

24158 

1N6707 

Santa Ana 

24152 

1N6707R 

Santa Ana 

24159 

1N6708 

Santa Ana 

24153 

1N6708R 

Santa Ana 

24160 

1N6709 

Santa Ana 

24154 

1N6709R 

Santa Ana 

24161 

1N670R 

Santa Ana 

24155 

1N6710 

Santa Ana 

20726 

1N6710G 

Santa Ana 

24134 

1N6710GR 

Santa Ana 

24141 

1N6711 

Santa Ana 

20729 

1N6711G 

Santa Aria 

24135 

1N6711GR 

Santa Ana 

24142 

1N6712 

Santa Ana 

20732 

1N6712G 

Santa Ana 

24136 

1N6712GR 

Santa Ana 

24143 

1N6713 

Santa Ana 

20735 

1N6713G 

Santa Ana 

24137 

1N6713GR 

Santa Ana 

24144 

1N6714 

Santa Ana 

20754 

1N6714G 

Santa Ana 

24138 

1N6714GR 

Santa Ana 

24145 

1N6715 

Santa Ana 

20757 

1N6715G 

Santa Ana 

24139 

1N6715GR 

Santa Ana 

24146 

1N6716 

Santa Ana 

20760 

1N6716G 

Santa Ana 

24140 

1N6716GR 

Santa Ana 

24147 

1N6723 

Santa Ana 

24166 

1N6724 

Santa Ana 

24167 

1N6725 

Santa Ana 

24168 

1N6726 

Santa Ana 

24169 

1N6728 

Santa Ana 

24170 

1N6729 

Santa Ana 

24171 

1N6730 

Santa Ana 

24172 

1N6731 

Santa Ana 

24173 

1N6732 

Santa Ana 

24174 

1N6733 

Santa Ana 

24175 

1N6740 

Santa Ana 

24176 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N6740R 

Santa Ana 

24186 

1N6741 

Santa Ana 

24177 

1N6741R 

Santa Ana 

24187 

1N6742 

Santa Ana 

24178 

1N6742R 

Santa Ana 

24188 

1N6743 

Santa Ana 

24179 

1N6743R 

Santa Ana 

24189 

1N6745 

Santa Ana 

24180 

1N6745R 

Santa Ana 

24190 

1N6746 

Santa Ana 

24181 

1N6746R 

Santa Ana 

24191 

IN 6747 

Santa Ana 

24182 

1N6747R 

Santa Ana 

24192 

1N6748 

Santa Ana 

24183 

1N6748R 

Santa Ana 

24193 

1N6749 

Santa Ana 

24184 

1N6749R 

Santa Ana 

24194 

1N6750 

Santa Ana 

24185 

1N6750R 

Santa Ana 

24195 

1N6786 

Santa Ana 

24162 

1N6787 

Santa Ana 

24163 

1N6788 

Santa Ana 

24164 

1N6789 

Santa Ana 

24165 

1N6792 

Santa Ana 

24128 

1N6792R 

Santa Ana 

24129 

1N6793 

Santa Ana 

24130 

1N6793R 

Santa Ana 

24131 

1N702 

Scottsdale 

5028 

1N702 (D07) 

Scottsdale 

5029 

1N702A 

Scottsdale 

5030 

1N702A(DO7) 

Scottsdale 

5031 

1N703 

Scottsdale 

5032 

1N703 (D07) 

Scottsdale 

5033 

1N703A 

Scottsdale 

5034 

1N703A (D07) 

Scottsdale 

5035 

1N704 

Scottsdale 

5036 

1N704 (D07) 

Scottsdale 

5037 

1N704A 

Scottsdale 

5038 

1N704A (D07) 

Scottsdale 

5039 

1N705 

Scottsdale 

5040 

1N705 (D07) 

Scottsdale 

5041 

1N705A 

Scottsdale 

5042 

1N705A(DO7) 

Scottsdale 

5043 

1N706 

Scottsdale 

5044 

1N706 (D07) 

Scottsdale 

5045 

1N706A 

Scottsdale 

5046 

1N706A (D07) 

Scottsdale 

5047 

1N707 

Scottsdale 

5048 

1N707 fD07) 

Scottsdale 

r5049 

1N707A 

Scottsdale 

5050 

1N707A (D07) 

Scottsdale 

5051 

1N708 

Scottsdale 

5052 

z 

-4 

O 

00 

3 

o 

Scottsdale 

5053 

1N708A 

Scottsdale 

5054 

1N708A (D07) 

Scottsdale 

.5055 

1N709 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N709 (D07) 

Scottsdale 

5057 

1N709A 

Scottsdale 

5058 

1N709A (D07) 

Scottsdale 

5059 

1N710 

Scottsdale 

5060 

1N710(DO7) 

Scottsdale 

5061 

1N710A 

Scottsdale 

5062 

1N710A(DO7) 

Scottsdale 

5063 

1N711 

Scottsdale 

5064 

1N711 (D07) 

Scottsdale 

5065 

1N711A 

Scottsdale 

5066 

1N711A(D07) 

Scottsdale 

5067 

1N712 

Scottsdale 

5068 

1N712 (D07) 

Scottsdale 

5069 

1N712A 

Scottsdale 

5070 

1N712A (D07) 

Scottsdale 

5071 

1N713 

Scottsdale 

5072 

1N713 (D07) 

Scottsdale 

5073 

1N713A 

Scottsdale 

5074 

1N713A (D07) 

Scottsdale 

5075 

1N714 

Scottsdale 

5076 

1N714(D07) 

Scottsdale 

5077 

1N714A 

Scottsdale 

5078 

1N714A (D07) 

Scottsdale 

5079 

1N715 

Scottsdale 

5080 

1N715(D07) 

Scottsdale 

5081 

1N715A 

Scottsdale 

5082 

1N715A (D07) 

Scottsdale 

5083 

1N716 

Scottsdale 

5084 

1N716(D07) 

Scottsdale 

5085 

1N716A 

Scottsdale 

5086 

1N716A (D07) 

Scottsdale 

5087 

1N717 

Scottsdale 

5088 

1N717(D07) 

Scottsdale 

5089 

1N717A 

Scottsdale 

5090 

1N717A (D07) 

Scottsdale 

5091 

1N718 

Scottsdale 

5092 

1N718(D07) 

Scottsdale 

5093 

1N718A 

Scottsdale 

5094 

1N718A (D07) 

Scottsdale 

5095 

1N719 

Scottsdale 

5096 

1N719 (D07) 

Scottsdale 

5097 

1N719A 

Scottsdale 

5098 

1N719A (D07) 

Scottsdale 

5099 

1N720 

Scottsdale 

5100 

1N720 (D07) 

Scottsdale 

5101 

1N720A 

Scottsdale 

5102 

1N720A (D07) 

Scottsdale 

5103 

1N721 

Scottsdale 

5104 

1N721 fD07) 

Scottsdale 

5105 

1N721A 

Scottsdale 

5106 

1N721A(D07) 

Scottsdale 

5107 

1N722 

Scottsdale 

5108 

1N722 (D07) 

.Scottsdale 

5109 

1N722A 

Scottsdale 

5110 

1N722A (D07) 

Scottsdale 

5111 

1N723 

■Scottsdale 

5112 


Section Organization: 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products wiil appear grouped together. 
Piease note that the Aiphanumeric search wiii piace a 1N581 1 before a 1N750. 


Product information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 


Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N723 (D07) 

Scottsdale 

5113 

1N737 fD07) 

Scottsdale 

5169 

JANTX1N747A-1 

Scottsdale 

9982 

1N723A 

Scottsdale 

5114 


1N737A 

Scottsdale 

5170 

JANTXV1N747A.1 

Scottsdale 

11453 

1N723A (D07) 

Scottsdale 

5115 

1N737A fD07) 

Scottsdale 

5171 

JAN1N747AUR-1 

Scottsdale 

8192 

1N724 

Scottsdale 

5116 

1N738 

Scottsdale 

5172 

JANTX1N747AUR-1 

Scottsdale 

9983 

1N724 (D07) 

Scottsdale 

5117 

1N738 (D07) 

Scottsdale 

5173 

JANTXV1N747AUR- 

Scottsdale 

11454 

1N724A 

Scottsdale 

5118 

1N738A 

Scottsdale 

5174 

1N748 

Scottsdale 

5212 

1N724A (D07) 

Scottsdale 

5119 

1N738A fD07) 

Scottsdale 

5175 

1N748 fD07) 

Scottsdale 

5213 

1N725 

Scottsdale 

5120 

1N739 

Scottsdale 

5176 

1N748A 

Scottsdale 

5214 

1N725 fD07) 

Scottsdale 

5121 

1N739 (D07) 

Scottsdale 

5177 

JAN1N748A 

Scottsdale 

8193 

1N725A 

Scottsdale 

5122 

1N739A 

Scottsdale 

5178 

JANTX1N748A 

Scottsdale 

9984 

1N725A m07) 

Scottsdale 

5123 

1N739A fD07) 

Scottsdale 

5179 

JANTXV1N748A 

Scottsdale 

11455 

1N726 

Scottsdale 

5124 

1N740 

Scottsdale 

5180 

1N748A fD07) 

Scottsdale 

5215 

1N726 fD07) 

Scottsdale 

5125 

1N740 fD07) 

Scottsdale 

5181 

JAN1N748A-1 

Scottsdale 

8194 

1N726A 

Scottsdale 

5126 

1N740A 

Scottsdale 

5182 

JANTX1N748A-1 

Scottsdale 

9985 

1N726A fD07) 

Scottsdale 

5127 

1N740A (D07) 

Scottsdale 

5183 

JANTXV1N748A-1 

Scottsdale 

11456 

1N727 

Scottsdale 

5128 

1N741 

Scottsdale 

5184 

JAN1N748AUR-1 

Scottsdale 

8195 

1N727 fD07) 

Scottsdale 

5129 

1N741 fD07) 

Scottsdale 

5185 

JANTX1N748AUR-1 

Scottsdale 

9986 

1N727A 

Scottsdale 

5130 

1N741A 

Scottsdale 

5186 

JANTXV1N748AUR- 

Scottsdale 

11457 

1N727A fD07) 

Scottsdale 

5131 

1N741AfD07) 

Scottsdale 

5187 

1N749 

Scottsdale 

5216 

1N728 

Scottsdale 

5132 

1N742 

Scottsdale 

5188 

1N749 (D07) 

Scottsdale 

5217 

1N728 (D07) 

Scottsdale 

5133 

1N742 (D07) 

Scottsdale 

5189 

1N749A 

Scottsdale 

5218 

1N728A 

Scottsdale 

5134 

1N742A 

Scottsdale 

5190 

JAN1N749A 

Scottsdale 

8196 

1N728A fD07) 

Scottsdale 

5135 

1N742A (D07) 

Scottsdale 

5191 

JANTX1N749A 

Scottsdale 

9987 

1N729 

Scottsdale 

5136 

1N743 

Scottsdale 

5192 

JANTXV1N749A 

Scottsdale 

11458 

1N729 (D07) 

Scottsdale 

5137 

1N743 fD07) 

Scottsdale 

5193 

1N749A (D07) 

Scottsdale 

5219 

1N729A 

Scottsdale 

5138 

1N743A 

Scottsdale 

5194 

JAN1N749A-1 

Scottsdale 

8197 

1N729A fD07) 

Scottsdale 

5139 

1N743A(D07) 

Scottsdale 

5195 

JANTX1N749A-1 

Scottsdale 

9988 

1N730 

Scottsdale 

5140 

1N744 

Scottsdale 

5196 

JANTXV1N749A-1 

Scottsdale 

11459 

1N730 fD07) 

Scottsdale 

5141 

1N744 (D07) 

Scottsdale 

5197 

JAN1N749AUR-1 

Scottsdale 

8198 

1N730A 

Scottsdale 

5142 

1N744A 

Scottsdale 

5198 

JANTX1N749AUR-1 

Scottsdale 

9989 

1N730A (D07) 

Scottsdale 

5143 

1N744A fD07) 

Scottsdale 

5199 

JANTXV1N749AUR- 

Scottsdale 

11460 

1N731 

Scottsdale 

5144 

1N745 

Scottsdale 

5200 

1N750 

Scottsdale 

5220 

1N731 (D07) 

Scottsdale 

5145 

1N745 fD07) 

Scottsdale 

5201 

1N750 fD07) 

Scottsdale 

5221 

1N731A 

Scottsdale 

5146 

1N745A 

Scottsdale 

5202 

1N750A 

Scottsdale 

5222 

1N731AfD07) 

Scottsdale 

5147 

1N745A (D07) 

Scottsdale 

5203 

JAN1N750A 

Scottsdale 

8199 

1N732 

Scottsdale 

5148 

1N746 

Scottsdale 

5204 

JANTX1N750A 

Scottsdale 

9990 

1N732 fD07) 

Scottsdale 

5149 

1N746 (D07) 

Scottsdale 

5205 

JANTXV1N750A 

Scottsdale 

11461 

1N732A 

Scottsdale 

5150 

1N746A 

Scottsdale 

5206 

1N750A (D07) 

Scottsdale 

5223 

1N732A (D07) 

Scottsdale 

5151 

JAN1N746A 

Scottsdale 

8187 

JAN1N750A-1 

Scottsdale 

8200 

1N733 

Scottsdale 

5152 

JANTX1N746A 

Scottsdale 

9978 

JANTX1N750A-1 

Scottsdale 

9991 

1N733 (D07) 

Scottsdale 

5153 

JANTXV1N746A 

Scottsdale 

11449 

JANTXV1N750A-1 

Scottsdale 

11462 

1N733A 

Scottsdale 

5154 

1N746A fD07) 

Scottsdale 

5207 

JAN1N750AUR-1 

Scottsdale 

8201 

1N733A fD07) 

Scottsdale 

5155 

JAN1N746A-1 


8188 

JANTX1N750AUR-1 

Scottsdale 

9992 

1N734 

Scottsdale 

5156 

JANTX1N746A-1 

Scottsdale 

9979 

JANTXV1N750AUR- 

Scottsdale 

11463 

1N734 (D07) 

Scottsdale 

5157 

JANTXV1N746A-1 

Scottsdale 

11450 

1N751 

Scottsdale 

5224 

1N734A 

Scottsdale 

5158 

JAN1N746AUR-1 

Scottsdale 

8189 

1N751 fD07) 

Scottsdale 

5225 

1N734AfD07) 

Scottsdale 

5159 

JANTX1N746AUR-1 

Scottsdale 

9980 

1N751A 

Scottsdale 

5226 

1N735 

Scottsdale 

5160 

JANTXV1N746AUR- 

Scottsdale 

11451 

JAN1N751A 

Scottsdale 

8202 

1N735 (D07) 

Scottsdale 

5161 

1N747 

Scottsdale 

5208 

JANTX1N751A 

Scottsdale 

9993 

1N735A 

Scottsdale 

5162 

1N747 (D07) 

Scottsdale 

5209 

JANTXV1N751A 

Scottsdale 

11464 

1N735A fD07) 

Scottsdale 

5163 

1N747A 

Scottsdale 

5210 

1N751A(D07) 

Scottsdale 

5227 

1N736 

Scottsdale 

5164 

JAN1N747A 

Scottsdale 

8190 

JAN1N751A-1 

Scottsdale 

8203 

1N736 fD07) 

Scottsdale 

5165 

JANTX1N747A 

Scottsdale 

9981 

JANTX1N751A-1 

Scottsdale 

9994 

1N736A 

Scottsdale 

5166 

JANTXV1N747A 

Scottsdale 

11452 

JANTXV1N751A-1 

Scottsdale 

11465 

1N736A fD07) 

Scottsdale 

5167 

1N747A fD07) 

Scottsdale 

5211 

JAN1N751AUR-1 

Scottsdale 

8204 

1N737 

Scottsdale 

5168 

JAN1N747A-1 

Scottsdale 

8191 

JANTX1N751AUR-1 

Scottsdale 

9995 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN1N756A 

Scottsdale 

8217 

JANTX1N756A 

Scottsdale 

10008 

JANTXV1N756A 

Scottsdale 

11479 

1N756A (D07) 

Scottsdale 

5247 

JAN1N756A-1 

Scottsdale 

8218 

JANTX1N756A-1 

Scottsdale 

10009 

JANTXV1N756A-1 

Scottsdale 

11480 

JAN1N756AUR-1 

Scottsdale 

8219 

JANTX1N756AUR-1 

Scottsdale 

10010 

JANTXV1N756AUR- 

Scottsdale 

11481 

1N757 

Scottsdale 

5248 

1N757 (D07) 

Scottsdale 

5249 

1N757A 

Scottsdale 

5250 

JAN1N757A 

Scottsdale 

8220 

JANTX1N757A 

Scottsdale 

10011 

JANTXV1N757A 

Scottsdale 

11482 

1N757A (D07) 

Scottsdale 

^251 

JAN1N757A-1 

Scottsdale 

8221 

JANTX1N757A-1 

Scottsdale 

10012 

JANTXV1N757A-1 

Scottsdale 

11483 

JAN1N757AUR-1 

Scottsdale 

8222 

JANTX1N757AUR-1 

Scottsdale 

10013 

JANTXV1N757AUR- 

Scottsdale 

11484 

1N758 

Scottsdale 

5252 

1N758 (D07) 

Scottsdale 

5253 

1N758A 

Scottsdale 

5254 

JAN1N758A 

Scottsdale 

8223 

JANTX1N758A 

Scottsdale 

10014 

JANTXV1N758A 

Scottsdale 

11485 

1N758A (D07) 

Scottsdale 

5255 

JAN1N758A-1 

Scottsdale 

8224 

JANTX1N758A-1 

Scottsdale 

10015 

JANTXV1N758A-1 

Scottsdale 

11486 

JAN1N758AUR-1 

Scottsdale 

8225 

JANTX1N758AUR-1 

Scottsdale 

10016 

JANTXV1N758AUR- 

Scottsdale 

11487 

1N759 

Scottsdale 

5256 

1N759 (D07) 

Scottsdale 

5257 

1N759A 

Scottsdale 

5258 

JAN1N759A 

Scottsdale 

8226 

JANTX1N759A 

Scottsdale 

10017 

JANTXV1N759A 

Scottsdale 

11488 

1N759A (D07) 

Scottsdale 

5259 

JAN1N759A-1 

Scottsdale 

8227 

JANTX1N759A-1 

Scottsdale 

10018 

JANTXV1N759A-1 

Scottsdale 

11489 

JAN1N759AUR-1 

Scottsdale 

8228 

JANTX1N759AUR-1 

Scottsdale 

10019 

JANTXV1N759AUR- 

Scottsdale 

11490 

1N761 

Scottsdale 

5260 

1N761 (D07) 

Scottsdale 

5261 

1N762 

Scottsdale 

5262 

1N762 (D07) 

Scottsdale 

5263 

1N763 

Scottsdale 

5264 

1N763 (D07) 

Scottsdale 

5265 

1N764 

Scottsdale 

5266 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N764 (D07) 

Scottsdale 

5267 

1N765 

Scottsdale 

5268 

1N765 (D07) 

Scottsdale 

5269 

1N766 

Scottsdale 

5270 

1N766 (D07) 

.Scottsd_aLe_ 

Scottsdale 

5271 

5272 

1N767 

1N767 (D07) 

Scottsdale 

5273 

1N768 

Scottsdale 

5274 

1N768 (D07) 

Scottsdale 

5275 

1N769 

Scottsdale 

5276 

1N769 (D07) 

Scottsdale 

5277 

1N821 

Scottsdale 

5278 

JAN1N821 

Scottsdale 

8229 

JANTX1N821 

Scottsdale 

10020 

JANTXV1N821 

Scottsdale 

11491 

1N821 (D035) 

Scottsdale 

5279 

JAN1N821 (D035) 

Scottsdale 

8230 

10021 

JANTX1N821 (D035) 

Scottsdale 

JANTXV1N821 (D03 

Scottsdale 

11492 

JAN1N821-1 

Scottsdale 

8231 

JANTX1N821-1 

Scottsdale 

10022 

JANTXV1N821-1 

Scottsdale 

11493 

JANS1N821-1 

Scottsdale 

8693 

JAN1N821-1 (D035) 

Scottsdale 

8232 

JANTX1N821-1 (D03 

Scottsdale 

10023 

JANTXV1N821-1 (DO 

Scottsdale 

11494 

JANS1N821-1 (D035 

Scottsdale 

8695 

1N821A 

Scottsdale 

5280 

1N821A(D035) 

Scottsdale 

5281 

JAN1N821UR-1 

Scottsdale 

21779 

JANTX1N821UR-1 

Scottsdale 

10024 

JANTXV1N821UR-1 

Scottsdale 

11495 

1N823 

Scottsdale 

5282 

JAN1N823 

Scottsdale 

8233 

JANTX1N823 

Scottsdale 

10025 

JANTXV1N823 

Scottsdale 

11496 

1N823 (D035) 

Scottsdale 

5283 

JAN1N823 (D035) 

Scottsdale 

8234 

JANTX1N823 (D035) 

Scottsdale 

10026 

JANTXV1N823 (D03 

Scottsdale 

11497 

JAN1N823-1 

Scottsdale 

8235 

JANTX1N823-1 

Scottsdale 

10027 

JANTXV1N823-1 

Scottsdale 

11498 

JANS1N823-1 

Scottsdale 

8696 

JAN1N823-1 (D035) 

Scottsdale 

8236 

JANTX1N823-1 (D03 

Scottsdale 

10028 

JANTXV1N823-1 (DO 

Scottsdale 

11499 

1N823A 

Scottsdale 

5284 

1N823A (D035) 

Scottsdale 

5285 

JAN1N823UR-1 

Scottsdale 

21780 

JANTX1N823UR-1 

Scottsdale 

10029 

JANTXV1N823UR-1 

Scottsdale 

11500 

1N825 

Scottsdale 

5286 

JAN1N825 

Scottsdale 

8237 

JANTX1N825 

Scottsdale 

10030 

JANTXV1N825 

Scottsdale 

11501 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N751AUR- 

Scottsdale 

11466 

1N752 

Scottsdale 

5228 

1N752 (D07) 

Scottsdale 

5229 

1N752A 

Scottsdale 

5230 

JAN1N752A 

Scottsdale 

8205 

JANTX1N752A 

Scottsdale 

9996 

JANTXV1N752A 

Scottsdale 

11467 

1N752A(D07) 

Scottsdale 

5231 

JAN1N752A-1 

Scottsdale 

8206 

JANTX1N752A-1 

Scottsdale 

9997 

JANTXV1N752A-1 

Scottsdale 

11468 

JAN1N752AUR-1 

Scottsdale 

8207 

JANTX1N752AUR-1 

Scottsdale 

9998 

JANTXV1N752AUR- 

Scottsdale 

11469 

1N753 

Scottsdale 

5232 

1N753 (D07) 

Scottsdale 

5233 

1N753A 

Scottsdale 

5234 

JAN1N753A 

Scottsdale 

8208 

JANTX1N753A 

Scottsdale 

9999 

JANTXV1N753A 

Scottsdale 

11470 

1N753A (D07) 

Scottsdale 

5235 

JAN1N753A-1 

Scottsdale 

8209 

JANTX1N753A-1 

Scottsdale 

10000 

JANTXV1N753A-1 

Scottsdale 

11471 

JAN1N753AUR-1 

Scottsdale 

8210 

JANTX1N753AUR-1 

Scottsdale 

10001 

JANTXV1N753AUR- 

Scottsdale 

11472 

1N754 

Scottsdale 

5236 

1N754(D07) 

Scottsdale 

5237 

1N754A 

Scottsdale 

5238 

JAN1N754A 

Scottsdale 

8211 

JANTX1N754A 

Scottsdale 

10002 

JANTXV1N754A 

Scottsdale 

11473 

1N754A(D07) 

Scottsdale 

5239 

JAN1N754A-1 

Scottsdale 

8212 

JANTX1N754A-1 

Scottsdale 

10003 

JANTXV1N754A-1 

Scottsdale 

11474 

JAN1N754AUR-1 

Scottsdale 

8213 

JANTX1N754AUR-1 

Scottsdale 

10004 

JANTXV1N754AUR- 

„ScottsdaLe_ 

11475 

1N755 

Scottsdale 

5240 

1N755 (D07) 

Scottsdale 

5241 

1N755A 

Scottsdale 

5242 

JAN1N755A 

Scottsdale 

8214 

JANTX1N755A 

Scottsdale 

10005 

JANTXV1N755A 

Scottsdale 

11476 

1N755A (D07) 

Scottsdale 

5243 

JAN1N755A-1 

Scottsdale 

8215 

JANTX1N755A-1 

Scottsdale 

10006 

JANTXV1N755A-1 

Scottsdale 

11477 

JAN1N755AUR-1 

Scottsdale 

8216 

JANTX1N755AUR-1 

Scottsdale 

10007 

JANTXV1N755AUR- 

Scottsdale 

11478 

1N756 

Scottsdale 

5244 

1N756 (D07) 

Scottsdale 

5245 

1N756A 

Scottsdale 

5246 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet iD of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-60 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N825 (D035) 

Scottsdale 

5287 

JAN1N825 (D035) 

Scottsdale 

8238 

JANTX1N825 (D035) 

Scottsdale 

10031 

JANTXV1N825 (D03 

Scottsdale 

11502 

JAN1N825-1 

Scottsdale 


JANTX1N825-1 

Scottsdale 

10032 

JANTXV1N825-1 

Scottsdale 

11503 

JANS1N825-1 

Scottsdale 

8698 

JAN1N825.1 (D035) 

Scottsdale 

8240 

JANTX1N825.1 (D03 

Scottsdale 

10033 

JANTXV1N825-1 (DO 

Scottsdale 

11504 

1N825A 

Scottsdale 


1N825A (D035) 

Scottsdale 

5289 

JAN1N825UR-1 

Scottsdale 

21783 

JANTX1N825UR-1 

Scottsdale 

10034 

JANTXV1N825UR-1 


11505 

1N826 

jkmmm 

5290 

1N826(D035) 

Scottsdale 

5291 

1N827 

Scottsdale 

5292 

JAN1N827 

Scottsdale 

8241 

JANTX1N827 

Scottsdale 

10035 

JANTXV1N827 

Scottsdale 

11506 

1N827 (D035) 

Scottsdale 

5293 

JAN1N827 (D035) 

Scottsdale 

8242 

JANTX1N827 (D035) 

Scottsdale 

10036 

JANTXV1N827 (D03 

Scottsdale 

11507 

JAN1N827-1 

Scottsdale 

8243 

JANTX1N827-1 

Scottsdale 

10037 

JANTXV1N827-1 

Scottsdale 

Rj^ 

JANS1N827-1 

Scottsdale 

8700 

JAN1N827-1 (D035) 

Scottsdale 

8244 

JANTX1N827-1 (D03 

Scottsdale 

10038 

JANTXV1N827-1 (DO 

Scottsdale 

11509 

1N827A 

Scottsdale 

5294 

1N827A (D035) 

Scottsdale 

5295 

JAN1N827UR-1 

Scottsdale 

21784 

JANTX1N827UR-1 

Scottsdale 

10039 

JANTXV1N827UR-1 

Scottsdale 

11510 

1N828 

Scottsdale 

5296 

1N828 (D035) 

Scottsdale 

5297 

1N829 

Scottsdale 

5298 

JAN1N829 

Scottsdale 

8245 

JANTX1N829 

Scottsdale 

10040 

JANTXV1N829 

Scottsdale 

11511 

1N829 (D035) 

Scottsdale 

5299 

JAN1N829 (D035) 

Scottsdale 

8246 

JANTX1N829 (D035) 

Scottsdale 

10041 

JANTXV1N829 (D03 

Scottsdale 

11512 

JAN1N829-1 

Scottsdale 

8247 

JANTX1N829-1 

Scottsdale 

10042 

JANTXV1N829-1 

Scottsdale 

11513 

JANS1N829-1 

Scottsdale 

8702 

JAN1N829-1 (D035) 

Scottsdale 

8248 

JANTX1N829-1 (D03 

Scottsdale 

10043 

JANTXV1N829-1 (DO 

Scottsdale 

11514 

1N829A 

Scottsdale 

5300 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N829A (D035) 

Scottsdale 

5301 

JAN1N829UR-1 

Scottsdale 

21785 

JANTX1N829UR-1 

Scottsdale 

10044 

JANTXV1N829UR-1 

Scottsdale 

11515 

1N914 


5302 

1N914 


5303 

JAN1N914 

Scottsdale 

8249 

JAN1N914 

Watertown 

8250 

JANTX1N914 

Watertown 

10046 

JANTX1N914 

Scottsdale 

10045 

JANTXV1N914 

Scottsdale 

11516 

JANTXV1N914 

Watertown 

11517 

JANTX1N914UR 

Scottsdale 

10047 

JANTXV1N914UR 

Scottsdale 

11518 

1N935 

Scottsdale 

5304 

1N935A 

Scottsdale 

■stciiia 

1N935B 

Scottsdale 

5306 

JAN1N935B 

Scottsdale 

8251 

JANTX1N935B 

Scottsdale 

10048 

JANTXV1N935B 

Scottsdale 

11519 

JAN1N935B-1 

Scottsdale 


JANTX1N935B-1 

Scottsdale 

10049 

JANTXV1N935B-1 

Scottsdale 

11520 

1N936 

Scottsdale 

5307 

1N936A 

Scottsdale 

5308 

1N936B 

Scottsdale 

5309 

1N937 

Scottsdale 

5310 

1N937A 

Scottsdale 

5311 

1N937B 

Scottsdale 

5312 

JAN1N937B 

Scottsdale 

8253 

JANTX1N937B 

Scottsdale 

10050 

JANTXV1N937B 

Scottsdale 

11521 

JAN1N937B-1 

Scottsdale 

8254 

JANTX1N937B-1 


10051 

JANTXV1N937B-1 



1N938 

Scottsdale 

5313 

1N938A 

Scottsdale 

5314 

1N938B 

Scottsdale 

5315 

JAN1N938B 

Scottsdale 

8255 

JANTX1N938B 

Scottsdale 

10052 

JANTXV1N938B 

Scottsdale 

11523 

JAN1N938B-1 

Scottsdale 

8256 

JANTX1N938B-1 

Scottsdale 

10053 

JANTXV1N938B-1 

Scottsdale 

11524 

1N939 

Scottsdale 

5316 

1N939A 

Scottsdale 

5317 

1N939B 

Scottsdale 

5318 

JAN1N939B 

Scottsdale 

8257 

JANTX1N939B 

Scottsdale 

10054 

JANTXV1N939B 

Scottsdale 

11525 

JAN1N939B-1 

Scottsdale 

8258 

JANTX1N939B-1 

Scottsdale 

10055 

JANTXV1N939B-1 

Scottsdale 

11526 

1N940 

Scottsdale 

5319 

1N940A 

Scottsdale 

5320 

1N940B 

Scottsdale 

5321 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 


Scottsdale 

8259 

JANTX1N940B 

Scottsdale 

10056 

JANTXV1N940B 

Scottsdale 

11527 

JAN1N940B-1 

Scottsdale 

8260 

JANTX1N940B-1 

Scottsdale 

10057 

JANTXV1N940B-1 

Scottsdale 

11528 

1N941 

Scottsdale 

5322 

1N941A 

Scottsdale 

5323 

1N941B 

Scottsdale 

5324 

JAN1N941B 

Scottsdale 

8261 

JANTX1N941B 

Scottsdale 

10058 

JANTXV1N941B 

Scottsdale 

11529 

JAN1N941B-1 

Scottsdale 

8262 

JANTX1N941B-1 

Scottsdale 

10059 

JANTXV1N941B-1 

Scottsdale 

11530 

1N942 

Scottsdale 

5325 

1N942A 

Scottsdale 

5326 

1N942B 

Scottsdale 

5327 

1N943 

Scottsdale 

5328 

1N943A 

Scottsdale 

5329 

1N943B 

Scottsdale 

5330 

JAN1N943B 

Scottsdale 

8263 

JANTX1N943B 

Scottsdale 

10060 

JANTXV1N943B 

Scottsdale 

11531 

JAN1N943B-1 

Scottsdale 

8264 

JANTX1N943B-1 

Scottsdale 

10061 

JANTXV1N943B-1 

Scottsdale 

11532 

1N944 

Scottsdale 

5331 

1N944A 

Scottsdale 

5332 

1N944B 

Scottsdale 

5333 

JAN1N944B 

Scottsdale 

8265 

JANTX1N944B 

Scottsdale 

10062 

JANTXV1N944B 

Scottsdale 

11533 

JAN1N944B-1 

Scottsdale 

8266 

JANTX1N944B-1 

Scottsdale 

10063 

JANTXV1N944B-1 

Scottsdale 

11534 

1N945 

Scottsdale 

5334 

1N945A 

Scottsdale 

5335 

1N945B 

Scottsdale 

5336 

JAN1N945B 

Scottsdale 

8267 

JANTX1N945B 

Scottsdale 

10064 

JANTXV1N945B 

Scottsdale 

11535 

JAN1N945B-1 

Scottsdale 

8268 

JANTX1N945B-1 

Scottsdale 

10065 

JANTXV1N945B-1 

Scottsdale 

11536 

1N946 

Scottsdale 

5337 

1N946A 

Scottsdale 

5338 

1N946B 

Scottsdale 

5339 

1N957A 

Scottsdale 

5340 

1N957A (D07) 

Scottsdale 

5341 

1N957B 

Scottsdale 

5342 

1N957B (D07) 

Scottsdale 

5343 

1N958A 

Scottsdale 

5344 

1N958A (D07) 

Scottsdale 

5345 

1N958B 

Scottsdale 

5346 

1N958B (D07) 

Scottsdale 

5347 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-61 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N969B-1 

Scottsdale 

11559 

JAN1N969BUR-1 

Scottsdale 

8292 

JANTX1N969BUR-1 

Scottsdale 

10089 

JANTXV1N969BUR- 

Scottsdale 

11560 

1N970A 

Scottsdale 

5392 

1N970A (D07) 

Scottsdale 

5393 

1N970B 

Scottsdale 

5394 

JAN1N970B 

Scottsdale 

8293 

JANTX1N970B 

Scottsdale 

10090 

JANTXV1N970B 

Scottsdale 

111561 

1N970B (DOT) 

Scottsdale 

5395 

JAN1N970B-1 

Scottsdale 

8294 

JANTX1N970B-1 

Scottsdale 

10091 

JANTXV1N970B-1 

Scottsdale 

11562 

JAN1N970BUR-1 

Scottsdale 

8295 

JANTX1N970BUR-1 

Scottsdale 

10092 

JANTXV1N970BUR- 

Scottsdale 

11563 

1N971A 

Scottsdale 

5396 

1N971A(D07) 

Scottsdale 

5397 

1N971B 

Scottsdale 

5398 

JAN1N971B 

Scottsdale 

8296 

JANTX1N971B 

Scottsdale 

10093 

JANTXV1N971B 

Scottsdale 

11564 

1N971B (DOT) 

Scottsdale 

5399 

JAN1N971B-1 

Scottsdale 

8297 

JANTX1N971B-1 

Scottsdale 

10094 

JANTXV1N971B-1 

Scottsdale 

11565 

JAN1N971 BUR-1 

Scottsdale 

8298 

JANTX1N971 BUR-1 

Scottsdale 

10095 

JANTXV1N971BUR- 

Scottsdale 

11566 

1N972A 

Scottsdale 

5400 

1N972A (DOT) 

Scottsdale 

5401 

1N972B 

Scottsdale 

5402 

JAN1N972B 

Scottsdale 

8299 

JANTX1N972B 

Scottsdale 

10096 

JANTXV1N972B 

Scottsdale 

11567 

1N972B (DOT) 

Scottsdale 

5403 

JAN1N972B-1 

Scottsdale 

8300 

JANTX1N972B-1 

Scottsdale 

10097 

JANTXV1N972B-1 

Scottsdale 

11568 

JAN1N972BUR-1 

Scottsdale 

8301 

JANTX1N972BUR-1 

Scottsdale 

10098 

JANTXV1N972BUR- 

Scottsdale 

11569 

1N973A 

Scottsdale 

5404 

1N973A (DOT) 

Scottsdale 

5405 

1N973B 

Scottsdale 

5406 

JAN1N973B 

Scottsdale 

8302 

JANTX1N973B 

Scottsdale 

10099 

JANTXV1N973B 

Scottsdale 

11570 

1N973B (DOT) 

Scottsdale 

5407 

JAN1N973B-1 

Scottsdale 

8303 

JANTX1N973B-1 

Scottsdale 

10100 

JANTXV1N973B-1 

Scottsdale 

11571 

JAN1N973BUR-1 

Scottsdale 

8304 

JANTX1N973BUR-1 

Scottsdale 

10101 

JANTXV1N973BUR- 

Scottsdale 

1115721 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV1N965B 

Scottsdale 

11546 

1N965B (DOT) 

Scottsdale 

5375 

JAN1N965B-1 

Scottsdale 

8279 

JANTX1N965B-1 

Scottsdale 

10076 

JANTXV1N965B-1 

Scottsdale 

11547 

JAN1N965BUR-1 

Scottsdale 

8280 

JANTX1N965BUR-1 

Scottsdale 

10077 

JANTXV1N965BUR- 

Scottsdale 

11548 

1N966A 

Scottsdale 

5376 

1N966A (DOT) 

Scottsdale 

5377 

1N966B 

Scottsdale 

5378 

JAN1N966B 

Scottsdale 

8281 

JANTX1N966B 

Scottsdale 

10078 

JANTXV1N966B 

Scottsdale 

11549 

1N966B (DOT) 

Scottsdale 

5379 

JAN1N966B-1 

Scottsdale 

8282 

JANTX1N966B-1 

Scottsdale 

10079 

JANTXV1N966B-1 

Scottsdale 

11550 

JAN1N966BUR-1 

Scottsdale 

8283 

JANTX1N966BUR-1 

Scottsdale 

10080 

JANTXV1N966BUR- 

Scottsdale 

11551 

1N967A 

Scottsdale 

5380 

1N967A(D07) 

Scottsdale 

5381 

1N967B 

Scottsdale 

5382 

JAN1N967B 

Scottsdale 

8284 

JANTX1N967B 

Scottsdale 

10081 

JANTXV1N967B 

Scottsdale 

11552 

1N967B (DOT) 

Scottsdale 

5383 

JAN1N967B-1 

Scottsdale 

8285 

JANTX1N967B-1 

Scottsdale 

10082 

JANTXV1N967B-1 

Scottsdale 

11553 

JAN1N967BUR-1 

Scottsdale 

8286 

JANTX1N967BUR-1 

Scottsdale 

10083 

JANTXV1N967BUR- 

Scottsdale 

11554 

1N968A 

Scottsdale 

5384 

1N968A (DOT) 

Scottsdale 

5385 

1N968B 

Scottsdale 

5386 

JAN1N968B 

Scottsdale 

8287 

JANTX1N968B 

Scottsdale 

10084 

JANTXV1N968B 

Scottsdale 

11555 

1N968B (DOT) 

Scottsdale 

5387 

JAN1N968B-1 

Scottsdale 

8288 

JANTX1N968B-1 

Scottsdale 

10085 

JANTXV1N968B-1 

Scottsdale 

11556 

JAN1N968BUR-1 

Scottsdale 

8289 

JANTX1N968BUR-1 

Scottsdale 

10086 

JANTXV1N968BUR- 

Scottsdale 

11557 

1N969A 

Scottsdale 

5388 

1N969A (DOT) 

Scottsdale 

5389 

1N969B 

Scottsdale 

5390 

JAN1N969B 

Scottsdale 

8290 

JANTX1N969B 

Scottsdale 

10087 

JANTXV1N969B 

Scottsdale 

11558 

1N969B (DOT) 

Scottsdale 

5391 

JAN1N969B-1 

Scottsdale 

8291 

JANTX1N969B-1 

Scottsdale 

10088 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N959A 

Scottsdale 

5348 

1N959A(D07) 

Scottsdale 

5349 

1N959B 

Scottsdale 

5350 

1N959B (DOT) 

Scottsdale 

5351 

1N960A 

Scottsdale 

5352 

1N960A (DOT) 

Scottsdale 

5353 

1N960B 

Scottsdale 

5354 

1N960B (DOT) 

Scottsdale 

5355 

1N961A 

Scottsdale 

5356 

1N961A(D07) 

Scottsdale 

5357 

1N961B 

Scottsdale 

5358 

1N961B(D07) 

Scottsdale 

5359 

1N962A 

Scottsdale 

5360 

1N962A (DOT) 

Scottsdale 

5361 

1N962B 

Scottsdale 

5362 

JAN1N962B 

Scottsdale 

8269 

JANTX1N962B 

Scottsdale 

10066 

JANTXV1N962B 

Scottsdale 

11537 

1N962B (DOT) 

Scottsdale 

5363 

JAN1N962B-1 

Scottsdale 

8270 

JANTX1N962B-1 

Scottsdale 

10067 

JANTXV1N962B-1 

Scottsdale 

11538 

JAN1N962BUR-1 

Scottsdale 

8271 

JANTX1N962BUR-1 

Scottsdale 

10068 

JANTXV1N962BUR- 

Scottsdale 

11539 

1N963A 

Scottsdale 

5364 

1N963A(D07) 

Scottsdale 

5365 

1N963B 

Scottsdale 

5366 

JAN1N963B 

Scottsdale 

8272 

JANTX1N963B 

Scottsdale 

10069 

JANTXV1N963B 

Scottsdale 

11540 

1N963B (DOT) 

Scottsdale 

5367 

JAN1N963B-1 

Scottsdale 

8273 

JANTX1N963B-1 

Scottsdale 

10070 

JANTXV1N963B-1 

Scottsdale 

11541 

JAN1N963BUR-1 

Scottsdale 

8274 

JANTX1N963BUR-1 

Scottsdale 

10071 

JANTXV1N963BUR- 

Scottsdale 

11542 

1N964A 

Scottsdale 

5368 

1N964A (DOT) 

Scottsdale 

5369 

1N964B 

Scottsdale 

5370 

JAN1N964B 

Scottsdale 

8275 

JANTX1N964B 

Scottsdale 

10072 

JANTXV1N964B 

Scottsdale 

11543 

1N964B (DOT) 

Scottsdale 

5371 

JAN1N964B-1 

Scottsdale 

8276 

JANTX1N964B-1 

Scottsdale 

10073 

JANTXV1N964B-1 

Scottsdale 

11544 

JAN1N964BUR-1 

Scottsdale 

8277 

JANTX1N964BUR-1 

Scottsdale 

10074 

JANTXV1N964BUR- 

Scottsdale 

11545 

1N965A 

Scottsdale 

5372 

1N965A (DOT) 

Scottsdale 

5373 

1N965B 

Scottsdale 

5374 

JAN1N965B 

Scottsdale 

8278 

JANTX1N965B 

Scottsdale 

10075 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701^933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-62 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


Kttcmsemi 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 


Part Number 



1 




1N974A 

Scottsdale 

5408 

■ 



fxm 

■ 


Scottsdale 

11598 


Scottsdale 

5409 


1N978B (D07) 

Scottsdale 

5427 


JAN1N982BUR-1 

Scottsdale 

8331 

1N974B 

Scottsdale 

5410 


JAN1N978B-1 

Scottsdale 

8318 


JANTX1N982BUR-1 

Scottsdale 

10128 

JAN1N974B 

Scottsdale 

8305 


JANTX1N978B-1 

Scottsdale 

10115 


JANTXV1N982BUR- 

Scottsdale 

11599 

JANTX1N974B 

Scottsdale 

10102 


JANTXV1N978B-1 

Scottsdale 

11586 


1N983A 

Scottsdale 

5444 

JANTXV1N974B 

Scottsdale 

11573 


JAN1N978BUR-1 

Scottsdale 

8319 


1N983A (D07) 

Scottsdale 

5445 

1N974B fD07) 

Scottsdale 

5411 


JANTX1N978BUR-1 

Scottsdale 

10116 


1N983B 

Scottsdale 

5446 

JAN1N974B.1 

Scottsdale 

8306 


JANTXV1N978BUR- 

Scottsdale 

11587 


JAN1N983B 

Scottsdale 

8332 

JANTX1N974B-1 

Scottsdale 

10103 


1N979A 

Scottsdale 

5428 


JANTX1N983B 

Scottsdale 

10129 

JANTXV1N974B-1 

Scottsdale 

11574 


1N979A (D07) 

Scottsdale 

5429 


JANTXV1N983B 

Scottsdale 

11600 

JAN1N974BUR-1 

Scottsdale 

8307 


1N979B 

Scottsdale 

5430 


1N983B (D07) 

Scottsdale 

5447 

JANTX1N974BUR-1 

Scottsdale 

10104 


JAN1N979B 

Scottsdale 

8320 


JAN1N983B-1 

Scottsdale 

8333 

JANTXV1N974BUR- 

Scottsdale 

11575 


JANTX1N979B 

Scottsdale 

10117 


JANTX1N983B-1 

Scottsdale 

10130 

1N975A 

Scottsdale 

5412 


JANTXV1N979B 

Scottsdale 

11588 


JANTXV1N983B-1 

Scottsdale 

11601 

1N975A (D07) 

Scottsdale 

5413 


1N979B (D07) 

Scottsdale 

5431 


JAN1N983BUR-1 

Scottsdale 

8334 

1N975B 

Scottsdale 

5414 


JAN1N979B-1 

Scottsdale 

8321 


JANTX1N983BUR-1 

Scottsdale 

10131 

JAN1N975B 

Scottsdale 

8308 


JANTX1N979B-1 

Scottsdale 

10118 


JANTXV1N983BUR- 

Scottsdale 

11602 

JANTX1N975B 

Scottsdale 

10105 


JANTXV1N979B-1 

Scottsdale 

11589 


1N984A 

Scottsdale 

5448 

JANTXV1N975B 

Scottsdale 

11576 


JAN1N979BUR-1 

Scottsdale 

8322 


1N984A (D07) 

Scottsdale 

5449 

1N975B fD07) 

Scottsdale 

5415 


JANTX1N979BUR.1 

Scottsdale 

10119 


1N984B 

Scottsdale 

5450 

JAN1N975B-1 

Scottsdale 

8309 


JANTXV1N979BUR- 

Scottsdale 

11590 


JAN1N984B 

Scottsdale 

8335 

JANTX1N975B-1 

Scottsdale 

10106 


1N980A 

Scottsdale 

5432 


JANTX1N984B 

Scottsdale 

10132 

JANTXV1N975B-1 

Scottsdale 

11577 


1N980A (D07) 

Scottsdale 

5433 


JANTXV1N984B 

Scottsdale 

11603 

JANTX1N975BUR.1 

Scottsdale 

10107 


1N980B 

Scottsdale 

5434 


1N984B (D07) 

Scottsdale 

5451 

JANTXV1N975BUR- 

Scottsdale 

11578 


JAN1N980B 

Scottsdale 

8323 


JAN1N984B-1 

Scottsdale 

8336 

1N976A 

Scottsdale 

5416 


JANTX1N980B 

Scottsdale 

10120 


JANTX1N984B-1 

Scottsdale 

10133 

1N976A (DOT) 

Scottsdale 

5417 


JANTXV1N980B 

Scottsdale 

11591 


JANTXV1N984B-1 

Scottsdale 

11604 

1N976B 

Scottsdale 

5418 


1N980B (D07) 

Scottsdale 

5435 


JAN1N984BUR-1 

Scottsdale 

8337 

JAN1N976B 

Scottsdale 

8311 


JAN1N980B-1 

Scottsdale 

8324 


JANTX1N984BUR-1 

Scottsdale 

10134 

JANTX1N976B 

Scottsdale 

10108 


JANTX1N980B-1 

Scottsdale 

10121 


JANTXV1N984BUR- 

Scottsdale 

11605 

JANTXV1N976B 

Scottsdale 

11579 


JANTXV1N980B-1 

Scottsdale 

11592 


1N985A 

Scottsdale 

5452 

1N976B (DOT) 

Scottsdale 

5419 


JAN1N980BUR-1 

Scottsdale 

8325 


1N985A (D07) 

Scottsdale 

5453 

JAN1N976B-1 

Scottsdale 

8312 


JANTX1N980BUR-1 

Scottsdale 

10122 


1N985B 

Scottsdale 

5454 

JANTX1N976B-1 

Scottsdale 

10109 


JANTXV1N980BUR- 

Scottsdale 

11593 


JAN1N985B 

Scottsdale 

8338 

JANTXV1N976B-1 

Scottsdale 

11580 


1N981A 

Scottsdale 

5436 


JANTX1N985B 

Scottsdale 

10135 

JAN1N976BUR-1 

Scottsdale 

8313 


1N981A(D07) 

Scottsdale 

5437 


JANTXV1N985B 

Scottsdale 

11606 

JANTX1N976BUR-1 

Scottsdale 

10110 


1N981B 

Scottsdale 

5438 


1N985B (D07) 

Scottsdale 

5455 

JANTXV1N976BUR- 

Scottsdale 

11581 


JAN1N981B 

Scottsdale 

8326 


JAN1N985B-1 

Scottsdale 

8339 

1N977A 

Scottsdale 

5420 


JANTX1N981B 

Scottsdale 

10123 


JANTX1N985B-1 

Scottsdale 

10136 

1N977A (DOT) 

Scottsdale 

5421 


JANTXV1N981B 

Scottsdale 

11594 


JANTXV1N985B-1 

Scottsdale 

11607 

1N977B 

Scottsdale 

5422 


1N981B (D07) 

Scottsdale 

5439 


JAN1N985BUR-1 

Scottsdale 

8340 

JAN1N977B 

Scottsdale 

8314 


JAN1N981B-1 

Scottsdale 

8327 


JANTX1N985BUR-1 

Scottsdale 

10137 

JANTX1N977B 

Scottsdale 

10111 


JANTX1N981B-1 

Scottsdale 

10124 


JANTXV1N985BUR- 

Scottsdale 

11608 

JANTXV1N977B 

Scottsdale 

11582 


JANTXV1N981B-1 

Scottsdale 

11595 


1N986A 

Scottsdale 

5456 

1N977B (DOT) 

Scottsdale 

5423 


JAN1N981 BUR-1 

Scottsdale 

8328 


1N986A (D07) 

Scottsdale 

5457 

JAN1N977B-1 

Scottsdale 

8315 


JANTX1N981 BUR-1 

Scottsdale 

10125 


1N986B 

Scottsdale 

5458 

JANTX1N977B-1 

Scottsdale 

10112 


JANTXV1N981BUR- 

Scottsdale 

11596 


JAN1N986B 

Scottsdale 

8341 

JANTXV1N977B-1 

Scottsdale 

11583 


1Ng82A 

Scottsdale 

5440 


JANTX1N986B 

Scottsdale 

10138 

JAN1N977BUR-1 

Scottsdale 

8316 


1N982A (D07) 

Scottsdale 

5441 


JANTXV1N986B 

Scottsdale 

11609 

JANTX1N977BUR-1 

Scottsdale 

10113 


1N982B 

Scottsdale 

5442 


1N986B (D07) 

Scottsdale 

5459 

JANTXV1N977BUR- 

Scottsdale 

11584 


JAN1N982B 




JAN1N986B-1 

Scottsdale 

8342 


Scottsdale 

5424 


JANTX1N982B 

Scottsdale 

10126 


JANTX1N986B-1 

Scottsdale 

10139 

■ 1 ^ 

Scottsdale 

5425 


JANTXV1N982B 

Scottsdale 

11597 


JANTXV1N986B-1 

Scottsdale 

11610 

1N978B 

Scottsdale 

5426 


1N982B (D07) 

Scottsdale 

5443 


JAN1N986BUR-1 

Scottsdale 

8343 

JAN1N978B 

Scottsdale 

8317 


JAN1N982B-1 

Scottsdale 

8330 


JANTX1N986BUR.1 

Scottsdale 

10140 

JANTX1N978B 

Scottsdale 

10114 


JANTX1N982B-1 

Scottsdale 

10127 


JANTXV1N986BUR- 

Scottsdale 

11611 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-63 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1N987A 

Scottsdale 

5460 

1N987A (D07) 

Scottsdale 

5461 

1N987B 

Scottsdale 

5462 

JAN1N987B 

Scottsdale 

8344 

JANTX1N987B 

Scottsdale 

10141 

JANTXV1N987B 

Scottsdale 

11612 

1N987B (D07) 

Scottsdale 

5463 

JAN1N987B-1 

Scottsdale 

8345 

JANTX1N987B-1 

Scottsdale 

10142 

JANTXV1N987B-1 

Scottsdale 

11613 

JAN1N987BUR-1 

Scottsdale 

8346 

JANTX1N987BUR-1 

Scottsdale 

10143 

JANTXV1N987BUR- 

Scottsdale 

11614 

1N988A 

Scottsdale 

5464 

1N988A(D07) 

Scottsdale 

5465 

1N988B 

Scottsdale 

5466 

JAN1N988B 

Scottsdale 

8347 

JANTX1N988B 

Scottsdale 

10144 

JANTXV1N988B 

Scottsdale 

11615 

1N988B (D07) 

Scottsdale 

5467 

JAN1N988B-1 

Scottsdale 

8348 

JANTX1N988B-1 

Scottsdale 

10145 

JANTXV1N988B-1 

Scottsdale 

11616 

JAN1N988BUR-1 

Scottsdale 

8349 

JANTX1N988BUR-1 

Scottsdale 

10146 

JANTXV1N988BUR- 

Scottsdale 

11617 

1N989A 

Scottsdale 

5468 

1N989A (D07) 

Scottsdale 

5469 

1N989B 

Scottsdale 

5470 

JAN1N989B 

Scottsdale 

8350 

JANTX1N989B 

Scottsdale 

10147 

JANTXV1N989B 

Scottsdale 

11618 

1N989B (007) 

Scottsdale 

5471 

JAN1N989B-1 

Scottsdale 

8351 

JANTX1N989B-1 

Scottsdale 

10148 

JANTXV1N989B-1 

Scottsdale 

11619 

JAN1N989BUR-1 

Scottsdale 

8352 

JANTX1N989BUR-1 

Scottsdale 

10149 

JANTXV1N989BUR- 

Scottsdale 

11620 

1N990A 

Scottsdale 

5472 

1N990A (D07) 

Scottsdale 

5473 

1N990B 

Scottsdale 

5474 

JAN1N990B 

Scottsdale 

8353 

JANTX1N990B 

Scottsdale 

10150 

JANTXV1N990B 

Scottsdale 

11621 

1N990B (D07) 

Scottsdale 

5475 

JAN1N990B-1 

Scottsdale 

8354 

JANTX1N990B-1 

Scottsdale 

10151 

JANTXV1N990B-1 

Scottsdale 

11622 

JAN1N990BUR-1 

Scottsdale 

8355 

JANTX1N990BUR-1 

Scottsdale 

10152 

JANTXV1N990BUR- 

Scottsdale 

11623 

1N991A 

Scottsdale 

5476 

1N991A(D07) 

Scottsdale 

5477 

1N991B 

Scottsdale 

5478 

JAN1N991B 

Scottsdale 

8356 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX1N991B 

Scottsdale 

10153 

JANTXV1N991B 

Scottsdale 

11624 

1N991B(D07) 

Scottsdale 

5479 

JAN1N991B-1 

Scottsdale 

8357 

JANTX1N991B-1 

Scottsdale 

10154 

JANTXV1N991B-1 

Scottsdale 

11625 

JAN1N991 BUR-1 

Scottsdale 

8358 

JANTX1N991 BUR-1 

Scottsdale 

10155 

JANTXV1N991BUR- 

Scottsdale 

11626 

1N992A 

Scottsdale 

5480 

1N992A (D07) 

Scottsdale 

5481 

1N992B 

Scottsdale 

5482 

JAN1Ng92B 

Scottsdale 

8359 

JANTX1N992B 

Scottsdale 

10156 

JANTXV1N992B 

Scottsdale 

11627 

1N992B (D07) 

Scottsdale 

5483 

JAN1N992B-1 

Scottsdale 

8360 

JANTX1N992B-1 

Scottsdale 

10157 

JANTXV1N992B-1 

Scottsdale 

11628 

JAN1N992BUR-1 

Scottsdale 

8361 

JANTX1N992BUR-1 

Scottsdale 

10158 

JANTXV1N992BUR- 

Scottsdale 

11629 

2EZ100D5 

Scottsdale 

5487 

2EZ10D5 

Scottsdale 

5488 

2EZ110D5 

Scottsdale 

5489 

2EZ11D5 

Scottsdale 

5490 

2EZ120D5 

Scottsdale 

5491 

2EZ12D5 

Scottsdale 

5492 

2EZ130D5 

Scottsdale 

5493 

2EZ13D5 

Scottsdale 

5494 

2EZ140D5 

Scottsdale 

5495 

2EZ14D5 

Scottsdale 

5496 

2EZ150D5 

Scottsdale 

5497 

2EZ15D5 

Scottsdale 

5498 

2EZ160D5 

Scottsdale 

5499 

2EZ16D5 

Scottsdale 

5500 

2EZ170D5 

Scottsdale 

5501 

2EZ17D5 

Scottsdale 

5502 

2EZ180D5 

Scottsdale 

5503 

2EZ18D5 

Scottsdale 

5504 

2EZ190D5 

Scottsdale 

5505 

2EZ19D5 

Scottsdale 

5506 

2EZ200D5 

Scottsdale 

5507 

2EZ20D5 

Scottsdale 

5508 

2EZ22D5 

Scottsdale 

5509 

2EZ24D5 

Scottsdale 

5510 

2EZ27D5 

Scottsdale 

5511 

2EZ3.6D5 

Scottsdale 

5512 

2EZ3.9D5 

Scottsdale 

5513 

2EZ30D5 

Scottsdale 

5514 

2EZ33D5 

Scottsdale 

5515 

2EZ36D5 

Scottsdale 

5516 

2EZ39D5 

Scottsdale 

5517 

2EZ4.3D5 

Scottsdale 

5518 

2EZ4.7D5 

Scottsdale 

5519 

2EZ43D5 

Scottsdale 

5520 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2EZ47D5 

Scottsdale 

5521 

2EZ5.1D5 

Scottsdale 

5522 

2EZ5.6D5 

Scottsdale 

5523 

2EZ51D5 

Scottsdale 

5524 

2EZ56D5 

Scottsdale 

5525 

2EZ6 2D5 

Scottsdale 

5526 

2EZ6.8D5 

Scottsdale 

5527 

2EZ62D5 

Scottsdale 

5528 

2EZ68D5 

Scottsdale 

5529 

2EZ7.5D5 

Scottsdale 

5530 

2EZ75D5 

Scottsdale 

5531 

2EZ8.2D5 

Scottsdale 

5532 

2EZ82D5 

Scottsdale 

5533 

2EZ9.1D5 

Scottsdale 

5534 

2EZ91D5 

Scottsdale 

5535 

2N0327A 

Watertown 

19679 

2N0328A 

Watertown 

19680 

JAN2N0328A 

Watertown 

19681 

JAN2N0328AS 

Watertown 

19682 

2N0329A 

Watertown 

19683 

JAN2N0329A 

Watertown 

19684 

JAN2N0329AS 

Watertown 

19685 

2N0497 

Watertown 

19686 

JAN2N0497 

Watertown 

19687 

JAN2N0497S 

Watertown 

19688 

2N0498 

Watertown 

19689 

JAN2N0498 

Watertown 

19690 

JAN2N0498S 

Watertown 

19691 

2N0656 

Watertown 

19692 

JAN2N0656 

Watertown 

19693 

JAN2N0656S 

Watertown 

19694 

2N0657 

Watertown 

19695 

JAN2N0657 

Watertown 

19698 

2N0657A 

Watertown 

19696 

2N0657AL 

Watertown 

19697 

JAN2N0657S 

Watertown 

19699 

2N0696 

Watertown 

19700 

JAN2N0696 

Watertown 

19701 

JAN2N0696S 

Watertown 

19702 

2N0697 

Watertown 

19703 

JAN2N0697 

Watertown 

19704 

JAN2N0697S 

Watertown 

19705 

2N0706 

Watertown 

19707 

JAN2N0706 

Watertown 

19709 

2N0706A 

Watertown 

19708 

2N0718A 

Watertown 

19710 

JAN2N0718A 

Watertown 

19711 

JANTXV2N0718A 

Watertown 

19712 

2N0720A ' 

Watertown 

19715 

JAN2N0720A 

Watertown 

19716 

JANTX2N0720A 

Watertown 

19717 

2N0744 

Watertown 

19718 

JAN2N0744 

Watertown 

19720 

2N0744A 

Watertown 

19719 

JAN2N0759A 

Watertown 

19721 

2N0760A 

Watertown 

19722 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N2023 

Colorado 

5567 


Colorado 

5568 

2N2025 

Colorado 

5569 

2N2026 

Colorado 

5570 

2N2027 

Colorado 

5571 

2N2028 

Colorado 


2N202g 

Colorado 

1 ^ 

2N2030 



2N2031 

Colorado 

5575 

2N2060 

Watertown 

18673 


Watertown 

19771 

JANTX2N2060 

Watertown 

19772 

JANTXV2N2060 

Watertown 

19773 

JAN2N2060L 

Watertown 

19774 

JANTX2N2060L 

Watertown 

19775 

JANTXV2N2060L 

Watertown 

19776 

2N2102 

PPC. Inc. 

22980 

2N2102A 

PPC. Inc. 

22981 

2N2102S 

PPC. Inc. 

22982 

2N2106 

PPC. Inc. 

22983 

2N2107 

PPC. Inc. 

22984 

2N2108 

PPC. Inc. 

22985 

2N2150 

PPC. Inc. 

22986 

JAN2N2150 

PPC. Inc. 

22987 

JANTX2N2150 

PPC. Inc. 

22988 

JANTXV2N2150 

PPC. Inc. 

22989 

2N2151 

PPC. Inc. 

22990 

JAN2N2151 

PPC. Inc. 

22991 

JANTX2N2151 

PPC. Inc. 

22992 

JANTXV2N2151 

PPC. Inc. 

22993 

2N2219 

Watertown 

18707 

2N2219A 

Watertown 

18708 

JAN2N2219A 

Watertown 

19777 

JANTX2N2219A 

Watertown 

19778 

JANTXV2N2219A 

Watertown 

19779 

JAN2N2219AL 

Watertown 

19780 

JANTX2N2219AL 

Watertown 

19781 

JANTXV2N2219AL 

Watertown 

19782 

2N2221A 

Watertown 

18694 

JAN2N2221A 

Watertown 

19786 

JANTX2N2221A 

Watertown 

19787 

JANTXV2N2221A 

Watertown 

19788 

2N2222A 

Watertown 

18695 

2N2222A 

PPC. Inc. 

24374 

JAN2N2222A 

Watertown 

19789 

JANTX2N2222A 

Watertown 

19790 

JANTXV2N2222A 

Watertown 

19791 

2N2323 

Watertown 

5576 

JAN2N2323 

Watertown 

8366 

JANTX2N2323 

Watertown 

10159 

JANTXV2N2323 

Watertown 

11630 

2N2323A 

Watertown 

5577 

JAN2N2323A 

Watertown 

8367 

JANTX2N2323A 

Watertown 

10160 

JANTXV2N2323A 

Watertown 

11631 

JAN2N2323AS 

Watertown 

8368 


Part Number 



2N1714 

PPC. Inc. 

22969 

2N1715 

PPC. Inc. 

22970 

2N1716 

EscsnsH 

22971 

2N1717 

PPC. Inc. 

22972 

2N1724 

PPC. Inc. 

22973 

2N1724A 

PPC. Inc. 

22974 

2N1725 

PPC. Inc. 

22975 

2N1794 

Colorado 

5536 

2N1795 

Colorado 

5537 

2N1796 

Colorado 

5538 

2N1797 

Colorado 


2N1798 

Colorado 

5540 

2N1799 

Colorado 

5541 

2N1800 

Colorado 

5542 

2N1801 

Colorado 

5543 

2N1802 

Colorado 

5544 

2N1803 

Colorado 

5545 

2N1804 

Colorado 

5546 

2N1805 

Colorado 

5547 

2N1806 

Colorado 

5548 

2N1807 

Colorado 

5549 

2N1870 

Watertown 

5550 

2N1870A 

Watertown 

5551 

JAN2N1870A 

Watertown 

8362 

2N1871 

Watertown 

5552 

2N1871A 

Watertown 

5553 

JAN2N1871A 

Watertown 

8363 

2N1872 

Watertown 

5554 

2N1872A 

Watertown 

5555 

JAN2N1872A 

Watertown 

8364 

2N1873 

Watertown 

5556 

2N1874 

Watertown 

5557 

2N1874A 

Watertown 

5558 

JAN2N1874A 

Watertown 

8365 

2N1890 

Watertown 

18705 

JAN2N1890 

Watertown 

19763 

JANTX2N1890 

Watertown 

19764 

JAN2N1890S 

Watertown 

19765 

JANTX2N1890S 

Watertown 

19766 

2N1893 

Watertown 

18706 

JAN2N1893 

Watertown 

19767 

JANTX2N1893 

Watertown 

19768 

JAN2N1893S 

Watertown 

19769 

JANTX2N1893S 

Watertown 

19770 

2N1902 

PPC. Inc. 

22976 

2N1904 

PPC. Inc. 

22977 

2N1909 

Colorado 

5559 

2N1910 

Colorado 

5560 

2N1911 

Colorado 

5561 

2N1912 

Colorado 

5562 

2N1913 

Colorado 

5563 

2N1914 

Colorado 

5564 

2N1915 

Colorado 

5565 

2N1916 

Colorado 

5566 

2N1936 

PPC. Inc. 

22978 

2N1937 

-PPC.Jnc,_. 

22979 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

■II 1 1 1 'T'nT— 

Watertown 

19723 

2N0910 

Watertown 

19724 

JAN2N0910 

Watertown 

19725 


Watertown 

19726 

JAN2N0910S 

Watertown 

BIsVAVi 

ifrhiMiiiiiM 



JAN2N0911 

Watertown 

19729 

JANTX2N0911 

Watertown 

19730 

JAN2N0911S 

Watertown 

19731 

JANTX2N0911S 

Watertown 

19732 

JAN2N0912 

Watertown 

19733 

JANTX2N0912 

Watertown 

19734 

JAN2N0912S 

Watertown 

19735 

JANTX2N0912S 

Watertown 

19736 

2N0918 

Watertown 

19737 

JAN2N0918 

Watertown 

19738 

JANTX2N0918 

Watertown 

19739 

JANTXV2N0918 

Watertown 

19740 

2N0930 

Watertown 

19744 

JAN2N0930 

Watertown 

19745 

JANTX2N0930 

Watertown 

19746 

2N1131 

Watertown 

18653 

JAN2N1131 

Watertown 

19749 

JAN2N1131L 

Watertown 

19750 

2N1132 

Watertown 

18654 

JAN2N1132 

Watertown 

19751 

JAN2N1132L 

Watertown 

19752 

2N1209 

PPC. Inc. 

22951 

2N1212 

PPC. Inc. 

22952 

2N1479 

PPC. Inc. 

22953 

2N1480 

PPC. Inc. 

22954 

2N1481 

PPC. Inc. 

22955 

2N1482 

PPC. Inc. 

22956 

2N1483 

PPC. Inc. 

22957 

2N1485 

PPC. Inc. 

22958 

2N1486 

PPC. Inc. 

22959 

2N1487 

PPC. Inc. 

22960 

2N1488 

PPC. Inc. 

22961 

2N1489 

PPC. Inc. 

22962 

2N1490 

PPC. Inc. 

22963 

2N1506 

PPC. Inc. 

22964 

2N1613 

Watertown 

18703 

JAN2N1613 

Watertown 

19753 

JANTX2N1613 

Watertown 

19754 

JANTXV2N1613 

Watertown 

19755 

2N1613A 

PPC. Inc. 

22965 

JAN2N1613L 

Watertown 

19756 

JANTX2N1613L 

Watertown 

19757 

JANTXV2N1613L 

Watertown 

19758 

2N1700 

PPC. Inc. 

22966 

2N1701 

PPC. Inc. 

22967 

2N1702 

PPC. Inc. 

22968 

2N1711 

Watertown 

18704 

JAN2N1711 

Watertown 

19759 

JANTX2N1711 

Watertown 

19760 

JAN2N1711S 

Watertown 

19761 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701^933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX2N2329S 

Watertown 

10176 

JANTXV2N2329S 

Watertown 

11647 

2N2369A 

Watertown 

18686 

JAN2N2369A 

Watertown 

19793 

JANTX2N2369A 

Watertown 

19794 

JANTXV2N2369A 

Watertown 

19795 

2N2481 

Watertown 

18687 

JAN2N2481 

Watertown 

19796 

JANTX2N2481 

Watertown 

19797 

2N2484 

Watertown 

18685 

JAN2N2484 

Watertown 

19799 

JANTX2N2484 

Watertown 

19800 

JANTXV2N2484 

Watertown 

19801 

2N2503 

Colorado 

5589 

2N2504 

Colorado 

5590 

2N2505 

Colorado 

5591 

2N2506 

Colorado 

5592 

2N2507 

Colorado 

5593 

2N2508 

Colorado 

5594 

2N2604 

Watertown 

18643 

JAN2N2604 

Watertown 

19802 

JANTX2N2604 

Watertown 

19803 

JANTXV2N2604 

Watertown 


2N2605 

Watertown 

18642 

JAN2N2605 

Watertown 

19805 

JANTX2N2605 

Watertown 

19806 

JANTXV2N2605 

Watertown 

19807 

2N2646 

PPC. Inc. 

24314 

2N2647 

PPC. Inc. 

24315 

2N2657 

PPC. Inc. 

22994 

2N2658 

PPC. Inc. 

22995 

2N2708 

Watertown 

18679 

JAN2N2708 

Watertown 

19808 

2N2726 

PPC. Inc. 

22996 

2N2727 

PPC. Inc. 


2N2779 

PPC. Inc. 

22998 

2N2780 

PPC. Inc. 

22999 

2N2811 

PPC. Inc. 

23000 

2N2812 

PPC. Inc. 

23001 

2N2813 

PPC. Inc. 

23002 

2N2814 

PPC. Inc. 

23003 

2N2876 

PPC. Inc. 

23004 

2N2877 

PPC. Inc. 

23005 

2N2878 

PPC. Inc. 

23006 

2N2879 

PPC. Inc. 

23007 

2N2880 

PPC. Inc. 

23008 

JAN2N2880 

PPC. Inc. 

23009 

JANTX2N2880 

PPC. Inc. 

23010 

JANTXV2N2880 

PPC. Inc. 

23011 

JANS2N2880 

PPC. Inc. 

23012 

2N2890 

PPC. Inc. 

23013 

2N2891 

PPC. Inc. 

23014 

2N2892 

PPC. Inc. 

23015 

2N2893 

PPC. Inc. 

23016 

2N2905 

Watertown 

18652 

JAN2N2905 

Watertown 

19816 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX2N2905 

Watertown 

19817 

JANTXV2N2905 

Watertown 

19818 

2N2905A 

Watertown 

19809 

JAN2N2905A 

Watertown 

19810 

JANTX2N2905A 

Watertown 

19811 

JANTXV2N2905A 

Watertown 

19812 

JAN2N2905AL 

Watertown 

19813 

JANTX2N2905AL 

Watertown 

19814 

JANTXV2N2905AL 

Watertown 

19815 

2N2907 

Watertown 

18646 

2N2907A 

Watertown 

18647 

2N2907A 

PPC. Inc. 

24375 

JAN2N2907A 

Watertown 

19819 

JANTX2N2907A 

Watertown 

19820 

JANTXV2N2907A 

Watertown 

19821 

2N2919 

Watertown 

18671 

JAN2N2919 

Watertown 

19824 

JANTX2N2919 

Watertown 

19825 

JANTXV2N2919 

Watertown 

19826 

JAN2N2919L 

Watertown 

19827 

JANTX2N2919L 

Watertown 

19828 

JANTXV2N2919L 

Watertown 

19829 

2N2920 

Watertown 

18672 

JAN2N2920 

Watertown 

19830 

JANTX2N2920 

Watertown 

19831 

JANTXV2N2920 

Watertown 

19832 

JAN2N2920L 

Watertown 

19833 

JANTX2N2920L 

Watertown 

19834 

JANTXV2N2920L 

Watertown 

19835 

2N2945A 

Watertown 

18644 

JAN2N2945A 

Watertown 

19836 

JANTX2N2945A 

Watertown 

19837 

JANTXV2N2945A 

Watertown 

19838 

2N2946A 

Watertown 

18645 

JAN2N2946A 

Watertown 

19839 

JANTX2N2946A 

Watertown 

19840 

JANTXV2N2946A 

Watertown 

19841 

2N2983 

PPC. Inc. 

23017 

2N2984 

PPC. Inc. 

23018 

2N2985 

PPC. Inc. 

23019 

2N2986 

PPC. Inc. 

23020 

2N2987 

PPC. Inc. 

23021 

2N2988 

PPC. Inc. 

23022 

2N2989 

PPC. Inc. 

23023 

2N2990 

PPC. Inc. 

23024 

2N2991 

PPC. Inc. 

23025 

2N2992 

PPC. Inc. 

23026 

2N2993 

PPC. Inc. 

23027 

2N2994 

PPC. Inc. 

23028 

2N3016 

PPC. Inc. 

23029 

2N3017 

PPC. Inc. 

23030 

2N3018 

PPC. Inc. 

23031 

2N3019 

Watertown 

18709 

JAN2N3019 

Watertown 

19842 

JANTX2N3019 

Watertown 

19843 

JANTXV2N3019 

Watertown 

19844 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX2N2323AS 

Watertown 

10161 

JANTXV2N2323AS 

Watertown 

11632 

JAN2N2323S 

Watertown 

8369 

JANTX2N2323S 

Watertown 

10162 

JANTXV2N2323S 

Watertown 

11633 

2N2324 

Watertown 

5578 

JAN2N2324 

Watertown 

8370 

JANTX2N2324 

Watertown 

10163 

JANTXV2N2324 

Watertown 

11634 

2N2324A 

Watertown 

5579 

JAN2N2324A 

Watertown 

8371 

JANTX2N2324A 

Watertown 

10164 

JANTXV2N2324A 

Watertown 

11635 

JAN2N2324AS 

Watertown 

8372 

JANTX2N2324AS 

Watertown 

10165 

JANTXV2N2324AS 

Watertown 

11636 

JAN2N2324S 

Watertown 

8373 

JANTX2N2324S 

Watertown 

10166 

JANTXV2N2324S 

Watertown 

11637 

2N2325 

Watertown 

5580 

2N2325A 

Watertown 

5581 

2N2326 

Watertown 

5582 

JAN2N2326 

Watertown 

8374 

JANTX2N2326 

Watertown 

10167 

JANTXV2N2326 

Watertown 

11638 

2N2326A 

Watertown 

5583 

JAN2N2326A 

Watertown 

8375 

JANTX2N2326A 

Watertown 

10168 

JANTXV2N2326A 

Watertovvn 

11639 

JAN2N2326AS 

Watertown 

8376 

JANTX2N2326AS 

Watertown 

10169 

JANTXV2N2326AS 

Watertown 

11640 

JAN2N2326S 

Watertown 

8377 

JANTX2N2326S 

Watertown 

10170 

JANTXV2N2326S 

Watertown 

11641 

2N2327 

Watertown 

5584 

2N2327A 

Watertown 

5585 

2N2328 

Watertown 

5586 

JAN2N2328 

Watertown 

8378 

JANTX2N2328 

Watertown 

10171 

JANTXV2N2328 

Watertown 

11642 

2N2328A 

Watertown 

5587 

JAN2N2328A 

Watertown 

8379 

JANTX2N2328A 

Watertown 

10172 

JANTXV2N2328A 

Watertown 

11643 

JAN2N2328AS 

Watertown 

8380 

JANTX2N2328AS 

Watertown 

10173 

JANTXV2N2328AS 

Watertown 

11644 

JAN2N2328S 

Watertown 

8381 

JANTX2N2328S 

Watertown 

10174 

JANTXV2N2328S 

Watertown 

11645 

2N2329 

Watertown 

5588 

JAN2N2329 

Watertown 

8382 

JANTX2N2329 

Watertown 

10175 

JANTXV2N2329 

Watertown 

11646 

JAN2N2329S 

Watertown 

8383 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTX2N3421S 

PPC. Inc. 

23071 

JANTXV2N3421S 

PPC. Inc. 

23072 

JANS2N3421S 

PPC. Inc. 

23073 

2N3439 

PPC. Inc. 

23074 

JAN2N3439 

PPC. Inc. 

23075 

JANTX2N3439 

PPC. Inc. 

23076 

JANTXV2N3439 

PPC. Inc. 

23077 

JANS2N3439 

PPC. Inc. 

23078 

2N3439L 

PPC. Inc. 

23079 

JAN2N3439L 

PPC. Inc. 

23080 

JANTX2N3439L 

PPC. Inc. 

23081 

JANTXV2N3439L 

PPC. Inc. 

23082 

JANS2N3439S 

PPC. Inc. 

23083 

2N3440 

PPC. Inc. 

23084 

JAN2N3440 

PPC. Inc. 

23085 

JANTX2N3440 

PPC. Inc. 

23086 

JANTXV2N3440 

PPC. Inc. 

23087 

JANS2N3440 

PPC. Inc. 

23088 

2N3440L 

PPC. Inc. 

23089 

JAN2N3440L 

PPC. Inc. 

23090 

JANTX2N3440L 

PPC. Inc. 

23091 

JANTXV2N3440L 

PPC. Inc. 

23092 

JANS2N3440S 

PPC. Inc. 

23093 

2N3445 

PPC. Inc. 

23094 

2N3446 

PPC. Inc. 

23095 

2N3447 

PPC. Inc. 

23096 

2N3448 

PPC. Inc. 

23097 

2N3467 

Watertown 

18656 

JAN2N3467 

Watertown 

19858 

JANTX2N3467 

Watertown 

19859 

JANTXV2N3467 

Watertown 

19860 

JAN2N3467L 

Watertown 

19861 

JANTX2N3467L 

Watertown 

19862 

JANTXV2N3467L 

Watertown 

19863 

2N3468 

Watertown 

18657 

JAN2N3468 

Watertown 

19864 

JANTX2N3468 

Watertown 

19865 

JANTXV2N3468 

Watertown 

19866 

JAN2N3468L 

Watertown 

19867 

JANTX2N3468L 

Watertown 

19868 

JANTXV2N3468L 

Watertown 

19869 

2N3469 

PPC. Inc. 

23098 

2N3485A 

Watertown 

18648 

JANTX2N3485A 

Watertown 

19870 

2N3486 

Watertown 

19871 

2N3487 

PPC. Inc. 

23099 

2N3488 

PPC. Inc. 

23100 

2N3489 

PPC. Inc. 

23101 

2N3490 

PPC. Inc. 

23102 

2N3491 

PPC. Inc. 

23103 

2N3492 

PPC. Inc. 

23104 

2N3498 

Watertown 

18718 

JAN2N3498 

Watertown 

19872 

JANTX2N3498 

Watertown 

19873 

JANTXV2N3498 

Watertown 

19874 

2N3499 

Watertown 

18719 


Part Number 



2N3202 

PPC. Inc. 

23679 

2N3203 

PPC. Inc. 

23680 

2N3204 

PPC. Inc. 

23681 

2N3205 

PPC. Inc. 

23682 

2N3206 

PPC. Inc. 

23683 

2N3207 

PPC. Inc. 

23684 

2N3208 

PPC. Inc. 

23685 

2N3245 

PPC. Inc. 

23686 

2N3250A 

Watertown 

18638 

JAN2N3250A 

Watertown 

19852 

JANTX2N3250A 

Watertown 

19853 

JANTXV2N3250A 

Watertown 

19854 

2N3251A 

Watertown 

18639 

JAN2N3251A 

Watertown 

19855 

JANTX2N3251A 

Watertown 

19856 

JANTXV2N3251A 

Watertown 

19857 

2N3265 

PPC. Inc. 

23032 

2N3266 

PPC. Inc. 

23033 

2N3375 

RF Product 

22048 

2N3418 

PPC. Inc. 

23034 

JAN2N3418 

PPC. Inc. 

23035 

JANTX2N3418 

PPC. Inc. 

23036 

JANTXV2N3418 

PPC. Inc. 

23037 

JANS2N3418 

PPC. Inc. 

23038 

2N3418S 

PPC. Inc. 

23039 

JAN2N3418S 

PPC. Inc. 

23040 

JANTX2N3418S 

PPC. Inc. 

23041 

JANTXV2N3418S 

PPC. Inc. 

23042 

JANS2N3418S 

PPC. Inc. 

23043 

2N3419 

PPC. Inc. 

23044 

JAN2N3419 

PPC. Inc. 

23045 

JANTX2N3419 

PPC. Inc. 

23046 

JANTXV2N3419 

PPC. Inc. 

23047 

JANS2N3419 

PPC. Inc. 

23048 

2N3419S 

PPC. Inc. 

23049 

JAN2N3419S 

PPC. Inc. 

23050 

JANTX2N3419S 

PPC. Inc. 

23051 

JANTXV2N3419S 

PPC. Inc. 

23052 

JANS2N3419S 

PPC. Inc. 

23053 

2N3420 

PPC. Inc. 

23054 

JAN2N3420 

PPC. Inc. 

23055 

JANTX2N3420 

PPC. Inc. 

23056 

JANTXV2N3420 

PPC. Inc. 

23057 

JANS2N3420 

PPC. Inc. 

23058 

2N3420S 

PPC. Inc. 

23059 

JAN2N3420S 

PPC. Inc. 

23060 

JANTX2N3420S 

PPC. Inc. 

23061 

JANTXV2N3420S 

PPC. Inc. 

23062 

JANS2N3420S 

PPC. Inc. 

23063 

2N3421 

PPC. Inc. 

23064 

JAN2N3421 

PPC. Inc. 

23065 

JANTX2N3421 

PPC. Inc. 

23066 

JANTXV2N3421 

PPC. Inc. 

23067 

JANS2N3421 

PPC. Inc. 

23068 

2N3421S 

PPC. Inc. 

23069 

JAN2N3421S 

PPC. Inc. 

23070 


Part Number 



JAN2N3019S 

Watertown 

19845 

JANTX2N3019S 

Watertown 

19846 

JANTXV2N3019S 

Watertown 

19847 

2N3021 

PPC. Inc. 

23648 

2N3022 

PPC. Inc. 

23649 

2N3023 

PPC. Inc. 

23650 

2N3024 

PPC. Inc. 

23651 

2N3025 

PPC. Inc. 

23652 

2N3026 

PPC. Inc. 

23653 

2N3027 

Watertown 

5595 

JAN2N3027 

Watertown 

8384 

JANTX2N3027 

Watertown 

10177 

2N3028 

Watertown 

5596 

JAN2N3028 

Watertown 

8385 

JANTX2N3028 

Watertown 

10178 

2N3029 

Watertown 

5597 

JAN2N3029 

Watertown 

8386 

JANTX2N3029 

Watertown 

10179 

2N3030 

Watertown 

5598 

JAN2N3030 

Watertown 

8387 

JANTX2N3030 

Watertown 

10180 

2N3031 

Watertown 

5599 

JAN2N3031 

Watertown 

8388 

JANTX2N3031 

Watertown 

10181 

2N3032 

Watertown 

5600 

JAN2N3032 

Watertown 

8389 

JANTX2N3032 

Watertown 

10182 

2N3053 

PPC. Inc. 

23654 

2N3057A 

Watertown 

18688 

JAN2N3057A 

Watertown 

19849 

JANTX2N3057A 

Watertown 

19850 

JANTXV2N3057A 

Watertown 

19851 

2N3163 

PPC. Inc. 

23655 

2N3164 

PPC. Inc. 

23656 

2N3165 

PPC. Inc. 

23657 

2N3166 

PPC. Inc. 

23658 

2N3171 

PPC. Inc. 

23659 

2N3172 

PPC. Inc. 

23660 

2N3173 

PPC. Inc. 

23661 

2N3174 

PPC. Inc. 

23662 

2N3175 

PPC. Inc. 

23663 

2N3176 

PPC. Inc. 

23664 

2N3177 

F'PC. Inc. 

23665 

2N3178 

PPC. Inc. 

23666 

2N3183 

PPC. Inc. 

23667 

2N3184 

PPC. Inc. 

23668 

2N3185 

PPC. Inc. 

23669 

2N3186 

PPC. Inc. 

23670 

2N3187 

PPC. Inc. 

23671 

2N3188 

PPC. Inc. 

23672 

2N3189 

PPC. Inc. 

23673 

2N3190 

PPC. Inc. 

23674 

2N3195 

PPC. Inc. 

23675 

2N3196 

PPC; Inc. 

23676 

2N3197 

PPC. Inc. 

23678 

2N3198 

PPC. Inc. 

23677 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701^933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N3774 

PPC. Inc. 

23703 

2N3775 

PPC. Inc. 

23704 

2N3776 

PPC. Inc. 

23705 

2N3777 

PPC. Inc. 

23706 

2N3778 

PPC. Inc. 

23707 

2N3779 

PPC. Inc. 

23708 

2N3780 

PPC. Inc. 

23709 

2N3781 

PPC. Inc. 

23710 

2N3782 

PPC. Inc. 

23711 

2N3788 

PPC. Inc. 

23141 

2N3789 

PPC. Inc. 

23712 

2N3790 

PPC. Inc. 

23713 

2N3791 

PPC. Inc. 

23714 

2N3792 

PPC. Inc. 

23715 

2N3810 

Watertown 

18666 

JANTX2N3810 

Watertown 

19925 

JANTXV2N3810 

Watertown 

19926 

JANTX2N3810L 

Watertown 

19927 

JANTXV2N3810L 

Watertown 

19928 

2N3811 

Watertown 

18667 

JANTX2N3811 

Watertown 

19929 

JANTXV2N3811 

Watertown 

19930 

2N3811L 

Watertown 

19931 

JANTX2N3811L 

Watertown 

19932 

JANTXV2N38i1L 

Watertown 

19933 

2N3846 

PPC. Inc. 

23142 

2N3847 

PPC. Inc. 

23143 

2N3848 

PPC. Inc. 

23144 

2N3849 

PPC. Inc. 

23145 

2N3850 

PPC. Inc. 

23146 

2N3851 

PPC. Inc. 

23147 

2N3852 

PPC. Inc. 

23148 

2N3853 

PPC. Inc. 

23149 

2N3866 

Watertown 

18716 

JAN2N3866 

Watertown 

19937 

JANTX2N3866 

Watertown 

19938 

JANTXV2N3866 

Watertown 

19939 

2N3866A 

Watertown 

18717 

JAN2N3866A 

Watertown 

19934 

JANTX2N3866A 

Watertown 

19935 

JANTXV2N3866A 

Watertown 

19936 

2N3867 

PPC. Inc. 

23716 

JAN2N3867 

PPC. Inc. 

23717 

JANTX2N3867 

PPC. Inc. 

23718 

JANTXV2N3867 

PPC. Inc. 

23719 

JANS2N3867 

PPC. Inc. 

23720 

2N3867S 

PPC. Inc. 

23721 

JAN2N3867S 

PPC. Inc. 

23722 

JANTX2N3867S 

PPC. Inc. 

23723 

JANTXV2N3867S 

PPC. Inc. 

23724 

JANS2N3867S 

PPC. Inc. 

23725 

2N3868 

PPC. Inc. 

23726 

JAN2N3868 

PPC. Inc. 

23727 

JANTX2N3868 

PPC. Inc. 

23728 

JANTXV2N3868 

PPC. Inc. 

23729 

JANS2N3868 

PPC. Inc. 

23730 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N3735 

Watertown 

18720 

JAN2N3735 

Watertown 

19902 

JANTX2N3735 

Watertown 

19903 

JANTXV2N3735 

Watertown 

19904 

2N3735L 

Watertown 

19905 

JAN2N3735L 

Watertown 

19906 

JANTX2N3735L 

Watertown 

19907 

JANTXV2N3735L 


nSH!!: 

2N3737 

mmmm 



mmsmm 

ilsislii: 

JANTX2N3737 

Watertown 

EEgin 

JANTXV2N3737 

Watertown 

19911 

2N3738 

PPC. Inc. 

23124 

2N3739 

PPC. Inc. 

23125 

2N3740 

PPC. Inc. 

23691 

JAN2N3740 

PPC. Inc. 

23692 

JANTX2N3740 

PPC. Inc. 

23693 

JANTXV2N3740 

PPC. Inc. 

23694 

JANS2N3740 

PPC. Inc. 

23695 

2N3740A 

PPC. Inc. 

23696 

2N3741 

PPC. Inc. 

23697 

JAN2N3741 

PPC. Inc. 

23698 

JANTX2N3741 

PPC. Inc. 

23699 

JANTXV2N3741 

PPC. Inc. 

23700 

JANS2N3741 

PPC. Inc. 

23701 

2N3741A 

PPC. Inc. 

23702 

2N3744 

PPC. Inc. 

23126 

2N3745 

PPC. Inc. 

23127 

2N3746 

PPC. Inc. 

23128 

2N3747 

PPC. Inc. 

23129 

2N3748 

PPC. Inc. 

23130 

2N3749 

PPC. Inc. 

23131 

JAN2N3749 

PPC. Inc. 

23132 

JANTX2N3749 

PPC. Inc. 

23133 

JANTXV2N3749 

PPC. Inc. 

23134 

JANS2N3749 

PPC. Inc. 

23135 

2N3750 

PPC. Inc. 

23136 

2N3751 

PPC. Inc. 

23137 

2N3752 

PPC. Inc. 

23138 

2N3762 

Watertown 

18660 

JAN2N3762 

Watertown 

19912 

JANTX2N3762 

Watertown 

19913 

JANTXV2N3762 

Watertown 

19914 

2N3762L 

Watertown 

19915 

JAN2N3762L 

Watertown 

19916 

JANTX2N3762L 

Watertown 

19917 

JANTXV2N3762L 

Watertown 

19918 

2N3763 

Watertown 

18661 

JAN2N3763 

Watertown 

19919 

JANTX2N3763 

Watertown 

19920 

JANTXV2N3763 

Watertown 

19921 

JAN2N3763L 

Watertown 

19922 

JANTX2N3763L 

Watertown 

19923 

JANTXV2N3763L 

Watertown 

19924 

2N3766 

PPC. Inc. 

23139 

2N3767 

PPC. Inc. 

23140 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JAN2N3499 

Watertown 


JANTX2N3499 

Watertown 


JANTXV2N3499 

Watertown 


2N3500 

PPC. Inc. 

FSnOs 

2N3501 

Watertown 

KnfiE 

2N3501 

PPC. Inc. 

RKHils 

JAN2N3501 

Watertown 


JANTX2N3501 



JANTXV2N3501 



2N3501L 

Watertown 


JAN2N3501L 

Watertown 


JANTX2N3501L 

Watertown 

19883 

JANTXV2N3501L 

Watertown 

19884 

2N3583 

PPC. Inc. 

23107 

2N3584 

PPC. Inc. 

23108 

2N3585 

PPC. Inc. 

23109 

2N3597 

PPC. Inc. 

23110 

2N3598 

PPC. Inc. 

23111 

2N3599 

PPC. Inc. 

23112 

2N3619 

PPC. Inc. 

23113 

2N3620 

PPC. Inc. 

23114 

2N3621 

PPC. Inc. 

23115 

2N3622 

PPC. Inc. 

23116 

2N3623 

PPC. Inc. 

23117 

2N3627 

PPC. Inc. 

23118 

2N3628 

PPC. Inc. 

23119 

2N3629 

PPC. Inc. 

23120 

2N3630 

PPC. Inc. 

23121 

2N3632 

RF Product 


2N3634 

Watertown 

lllTsEf: 

JAN2N3634 

Watertown 

lETHSE 

JANTX2N3634 

Watertown 

nsEiss 


Watertown 


2N3634L 

Watertown 

19888 

JAN2N3634L 

Watertown 

19889 

JANTX2N3634L 

Watertown 

19890 

JANTXV2N3634L 

Watertown 

19891 

2N3637 

Watertown 

18659 

JAN2N3637 

Watertown 

19892 

JANTX2N3637 

Watertown 

19893 

JANTXV2N3637 

Watertown 

19894 

2N3637L 

Watertown 

19895 

JAN2N3637L 

Watertown 

19896 

JANTX2N3637L 

Watertown 

19897 

JANTXV2N3637L 

Watertown 

19898 

2N3660 

PPC. Inc. 

23687 

2N3661 

PPC. Inc. 

23688 

2N3675 

PPC. Inc. 

23122 

2N3676 

PPC. Inc. 

23123 

2N3700 

Watertown 

18696 

JAN2N3700 

Watertown 

19899 

JANTX2N3700 

Watertown 

19900 

JANTXV2N3700 

Watertown 

19901 

2N3719 

PPC. Inc. 

23689 

2N3720 

PPC. Inc. 

23690 

2N3733 

RF Product 

22053 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANTXV2N4033 

Watertown 

19945 


2N4398 

PPC. Inc. 

23741 

2N4070 

PPC. Inc. 

23188 


2N4399 

PPC. Inc. 

23742 

2N4071 

PPC. Inc. 

23189 


2N4401 

Chatsworth 

17977 

2N4111 

PPC. Inc. 

23190 


2N4401 

PPC. Inc. 

24380 

2N4112 

PPC. Inc. 

23191 


2N4403 

Chatsworth 

17978 

2N4113 

PPC. Inc. 

23192 


2N4403 

PPC. Inc. 

24381 

2N4114 

PPC. Inc. 

23193 


2N4431 


22056 

2N4116 

PPC. Inc. 

23194 


2N4440 

RF Product 

22049 

2N4124 

PPC. Inc. 

24378 


2N4449 

Watertown 

18683 

2N4126 

PPC. Inc. 

24379 


JAN2N4449 

Watertown 

19946 

2N4150 

PPC. Inc. 

23195 


JANTX2N4449 

Watertown 

19947 

JAN2N4150 

PPC. Inc. 

23196 


JANTXV2N4449 

Watertown 

19948 

JANTX2N4150 

PPC. Inc. 

23197 


2N4851 

PPC. Inc. 

24316 

JANTXV2N4150 

PPC. Inc. 

23198 


2N4852 

PPC. Inc. 

24317 

JANS2N4150 

PPC. Inc. 

23199 


2N4853 

PPC. Inc. 

24318 

2N4150S 

PPC. Inc. 

23200 


2N4854 

Watertown 

18677 

JAN2N4150S 

PPC. Inc. 

23201 


JAN2N4854 

Watertown 

21623 

JANTX2N4150S 

PPC. Inc. 

23202 


JANTX2N4854 

Watertown 

19949 

JANTXV2N4150S 

PPC. Inc. 

23203 


JANTXV2N4854 

Watertown 

19950 

JANS2N4150S 

PPC. Inc. 

23204 


2N4863 

PPC. Inc. 

23222 

2N4210 

PPC. Inc. 

23205 


2N4864 

PPC. Inc. 

23223 

2N4211 

PPC. Inc. 

23206 


2N4865 

PPC. Inc. 

23224 

2N4225 

PPC. Inc. 

23207 


2N4866 

PPC. Inc. 

23225 

2N4231 

PPC. Inc. 

23208 


2N4870 

PPC. Inc; 

24319 

2N4232A 

PPC. Inc. 

23209 


2N4871 

PPC. Inc. 

24320 

2N4233 

PPC. Inc. 

23210 


2N4877 

PPC. Inc. 

23226 

2N4233A 

PPC. Inc. 

23211 


2N4895 

PPC. Inc. 

23227 

2N4234 

PPC. Inc. 

23736 


2N4896 

PPC. Inc. 

23228 

2N4235 

PPC. Inc. 

23737 


2N4897 

PPC. Inc. 

23229 

2N4236 

PPC. Inc. 

23738 


2N4898 

PPC. Inc. 

23743 

2N4237 

PPC. Inc. 

23212 


2N4899 

PPC. Inc. 

23744 

2N4238 

PPC. Inc. 

23213 


2N4900 

PPC. Inc. 

23745 

2N4239 

PPC. Inc. 

23214 


2N4901 

PPC. Inc. 

23746 

2N4240 

PPC. Inc. 

23215 


2N4902 

PPC. Inc. 

23747 

2N4300 

PPC. Inc. 

23216 


2N4903 

PPC. Inc. 

23748 

2N4301 

PPC. Inc. 

23217 


2N4904 

PPC. Inc. 

23749 

2N4305 

PPC. Inc. 

23218 


2N4905 

PPC. Inc. 

23750 

2N4307 

PPC. Inc. 

23219 


2N4906 

PPC. Inc. 

23751 

2N4309 

PPC. Inc. 

23220 


2N4907 

PPC. Inc. 

23752 

2N4311 

PPC. Inc. 

23221 


2N4908 

PPC. Inc. 

23753 

2N4361 

Colorado 

5601 


2N4909 

PPC. Inc. 

23754 

2N4362 

Colorado 

5602 


2N4910 

PPC. Inc. 

23230 

2N4363 

Colorado 

5603 


2N4911 

PPC. Inc. 

23231 

2N4364 

Colorado 

5604 


2N4912 

PPC. Inc. 

23232 

2N4365 

Colorado 

5605 


2N4913 

PPC. Inc. 

23233 

2N4366 

Colorado 

5606 


2N4914 

PPC. Inc. 

23234 

2N4367 

Colorado 

5607 


2N4915 

PPC. Inc. 

23235 

2N4371 

Colorado 

5608 


2N4998 

PPC. Inc. 

23236 

2N4372 

Colorado 

5609 


2N4999 

PPC. Inc. 

23755 

2N4373 

Colorado 

5610 


2N5000 

PPC. Inc. 

23237 

2N4374 

Colorado 

5611 


2N5001 

PPC. Inc. 

23756 

2N4375 

Colorado 

5612 


2N5002 

PPC. Inc. 

23238 

2N4376 

Colorado 

5613 


JAN2N5002 

PPC. Inc. 

23239 

2N4377 

Colorado 

5614 


JANTX2N5002 

PPC. Inc. 

23240 

2N4387 

PPC. Inc. 

23739 


JANTXV2N5002 

PPC. Inc. 

23241 

2N4388 

■■PPC.Jna. 

23740 


JANS2N5002 

PPC. Inc. 

23242 


Part Number 



2N3868S 

PPC. Inc. 

23731 

JAN2N3868S 

PPC. Inc. 

23732 

JANTX2N3868S 

PPC. Inc. 

23733 

JANTXV2N3868S 

PPC. Inc. 

23734 

JANS2N3868S 

PPC. Inc. 


2N3878 

PPC. Inc. 


2N3879 

PPC. Inc. 

23151 

JAN2N3879 

PPC. Inc. 

23152 

JANTX2N3879 

PPC. Inc. 

23153 

JANTXV2N3879 

PPC. Inc. 

23154 

2N3902 

PPC. Inc. 

23155 

JAN2N3902 

PPC. Inc. 

23156 

JANTX2N3902 

PPC. Inc. 

23157 

JANTXV2N3902 

PPC. Inc. 

23158 

2N3904 

Chatsworth 

17975 

2N3904 

PPC. Inc. 

24376 

2N3906 

Chatsworth 

17976 

2N3906 

PPC. Inc. 

24377 

2N3917 

PPC. Inc. 

23159 

2N3918 

PPC. Inc. 

23160 

2N3920 

PPC. Inc. 

23161 

2N3926 

RF Product 

22050 

2N3927 

RF Product 

22052 

2N3928 

PPC. Inc. 

23162 

2N3929 

PPC. Inc. 

23163 

2N3996 

PPC. Inc. 

23164 

JAN2N3996 

PPC. Inc. 

23165 

JANTX2N3996 

PPC. Inc. 

23166 

JANTXV2N3996 

PPC. Inc. 

23167 

JANS2N3996 

PPC. Inc. 

23168 

2N3997 

PPC. Inc. 

23169 

JAN2N3997 

PPC. Inc. 

23170 

JANTX2N3997 

PPC. Inc. 

23171 

JANTXV2N3997 

PPC. Inc. 

23172 

JANS2N3997 

PPC. Inc. 

23173 

2N3998 

PPC. Inc. 

23174 

JAN2N3998 

PPC. Inc. 

23175 

JANTX2N3998 

PPC. Inc. 

23176 

JANTXV2N3998 

PPC. Inc. 

23177 

JANS2N3998 

PPC. Inc. 

23178 

2N3999 

PPC. Inc. 

23179 

JAN2N3999 

PPC. Inc. 

23180 

JANTX2N3999 

PPC. Inc. 

23181 

JANTXV2N3999 

PPC. Inc. 

23182 

JANS2N3999 

PPC. Inc. 

23183 

2N4000 

PPC. Inc. 

23184 

2N4001 

PPC. Inc. 

23185 

2N4002 

PPC. Inc. 

23186 

2N4003 

PPC. Inc. 

23187 

2N4029 

Watertown 

18651 

JAN2N4029 

Watertown 

19940 

JANTX2N4029 

Watertown 

19941 

JANTXV2N4029 

Watertown 

19942 

2N4033 

Watertown 

18655 

JAN2N4033 

Watertown 

19943 

JANTX2N4033 

Watertown 

19944 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)7014933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N5003 

PPG. Inc. 

23757 

JAN2N5003 

PPG. Inc. 

23758 

JANTX2N5003 

PPG. Inc. 

23759 

JANTXV2N5003 

PPG. Inc. 

23760 

JANS2N5003 

PPG. Inc. 

23761 

2N5004 

PPG. Inc. 

23243 

JAN2N5004 

PPG. Inc. 

23244 

JANTX2N5004 

PPG. Inc. 

23245 

JANTXV2N5004 

PPG. Inc. 

23246 

JANS2N5004 

PPG. Inc. 

23247 

2N5005 

PPG. Inc. 

23762 

JAN2N5005 

PPG. Inc. 

23763 

JANTX2N5005 

PPG. Inc. 

23764 

JANTXV2N5005 

PPG. Inc. 

23765 

JANS2N5005 

PPG. Inc. 

23766 

2N5006 

PPG. Inc. 

23248 

2N5007 

PPG. Inc. 

23767 

2N5008 

PPG. Inc. 

23249 

2N5009 

PPG. Inc. 

23768 

2N5010 

PPG. Inc. 

23250 

2N5011 

PPG. Inc. 

23251 

2N5012 

PPG. Inc. 

23252 

2N5013 

PPG. Inc. 

23253 

2N5014 

PPG. Inc. 

23254 

2N5015 

PPG. Inc. 

23255 

2N5038 

PPG. Inc. 

23256 

JAN2N5038 

PPG. Inc. 

23257 

JANTX2N5038 

PPG. Inc. 

23258 

JANTXV2N5038 

PPG. Inc. 

23259 

JANS2N5038 

PPG. Inc. 

23260 

2N5039 

PPG. Inc. 

23261 

JAN2N5039 

PPG. Inc. 

23262 

JANTX2N5039 

PPG. Inc. 

23263 

JANTXV2N5039 

PPG. Inc. 

23264 

JANS2N5039 

PPG. Inc. 

23265 

2N5048 

PPG. Inc. 

23266 

2N5049 

PPG. Inc. 

23267 

2N5050 

PPG. Inc. 

23268 

2N5051 

PPG. Inc. 

23269 

2N5052 

PPG. Inc. 

23270 

2N5067 

PPG. Inc. 

23271 

2N5068 

PPG. Inc. 

23272 

2N5069 

PPG. Inc. 

23273 

2N5074 

PPG. Inc. 

23274 

2N5075 

PPG. Inc. 

23275 

2N5076 

PPG. Inc. 

23276 

2N5077 

PPG. Inc. 

23277 

2N5083 

PPG. Inc. 

23278 

2N5084 

PPG. Inc. 

23279 

2N5085 

PPG. Inc. 

23280 

2N5091 

PPG. Inc. 

23769 

2N5092 

PPG. Inc. 

23281 

2N5093 

PPG. Inc. 

23770 

2N5094 

PPG. Inc. 

23771 

2N5095 

PPG. Inc. 

23282 

2N5096 

PPG. Inc. 

23772 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N5097 

PPG. Inc. 

23283 

2N5098 

PPG. Inc. 

23284 

2N5099 

PPG. Inc. 

23285 

2N5109 

Watertown 

18715 

JAN2N5109 

Watertown 

19951 

JANTX2N5109 

Watertown 

19952 

JANTXV2N5109 

Watertown 

19953 

2N5147 

PPG. Inc. 

23773 

2N5148 

PPG. Inc. 

23286 

2N5149 

PPG. Inc. 

23774 

2N5150 

PPG. Inc. 

23287 

2N5151 

PPG. Inc. 

23775 

JAN2N5151 

PPG. Inc. 

23776 

JANTX2N5151 

PPG. Inc. 

23777 

JANTXV2N5151 

PPG. Inc. 

23778 

JANS2N5151 

PPG. Inc. 

23779 

2N5151L 

PPG. Inc. 

23780 

JAN2N5151L 

PPG. Inc. 

23781 

JANTX2N5151L 

PPG. Inc. 

23782 

JANTXV2N5151L 

PPG. Inc. 

23783 

JANS2N5151L 

PPG. Inc. 

23784 

2N5152 

PPG. Inc. 

23288 

JAN2N5152 

PPG. Inc. 

23289 

JANTX2N5152 

PPG. Inc. 

23290 

JANTXV2N5152 

PPG. Inc. 

23291 

JANS2N5152 

PPG. Inc. 

23292 

2N5152L 

PPG. Inc. 

23293 

JAN2N5152L 

PPG. Inc. 

23294 

JANTX2N5152L 

PPG. Inc. 

23295 

JANTXV2N5152L 

PPG. Inc. 

23296 

JANS2N5152L 

PPG. Inc. 

23297 

2N5153 

PPG. Inc. 

23785 

JAN2N5153 

PPG. Inc. 

23786 

JANTX2N5153 

PPG. Inc. 

23787 

JANTXV2N5153 

PPG. Inc. 

23788 

JANS2N5153 

PPG. Inc. 

23789 

2N5153L 

PPG. Inc. 

23790 

JAN2N5153L 

PPG. Inc. 

23791 

JANTX2N5153L 

PPG. Inc. 

23792 

JANTXV2N5153L 

PPG. Inc. 

23793 

JANS2N5153L 

PPG. Inc. 

23794 

2N5154 

PPG. Inc. 

23298 

JAN2N5154 

PPG. Inc. 

23299 

JANTX2N5154 

PPG. Inc. 

23300 

JANTXV2N5154 

PPG. Inc. 

23301 

JANS2N5154 

PPG. Inc. 

23302 

2N5154L 

PPG. Inc. 

23303 

JAN2N5154L 

PPG. Inc. 

23304 

JANTX2N5154L 

PPG. Inc. 

23305 

JANTXV2N5154L 

PPG. Inc. 

23306 

JANS2N5154L 

PPG. Inc. 

23307 

2N5157 

PPG. Inc. 

23308 

JAN2N5157 

PPG. Inc. 

23309 

JANTX2N5157 

PPG. Inc. 

_23m 

JANTXV2N5157 

PPG. Inc. 

23311 

2N5202 

PPG. Inc. 

23312 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N5218 

PPG. Inc. 

23313 

2N5237 

PPG. Inc. 

23314 

JAN2N5237 

PPG. Inc. 

23315 

JANTX2N5237 

PPG. Inc. 

23316 

JANTXV2N5237 

PPG. Inc. 

23317 

JANS2N5237 

PPG. Inc. 

23318 

2N5237S 

PPG. Inc. 

23319 

JAN2N5237S 

PPG. Inc. 

23320 

JANTX2N5237S 

PPG. Inc. 

23321 

JANTXV2N5237S 

PPG. Inc. 

23322 

JANS2N5237S 

PPG. Inc. 

23323 

2N5238 

PPG. Inc. 

23324 

JAN2N5238 

PPG. Inc. 

23325 

JANTX2N5238 

PPG. Inc. 

23326 

JANTXV2N5238 

PPG. Inc. 

23327 

JANS2N5238 

PPG. Inc. 

23328 

2N5238S 

PPG. Inc. 

23329 

JAN2N5238S 

PPG. Inc. 

23330 

JANTX2N5238S 

PPG. Inc. 

23331 

JANTXV2N5238S 

PPG. Inc. 

23332 

JANS2N5238S 

PPG. Inc. 

23333 

JANS2N5239 

PPG. Inc. 

23334 

2N5240 

PPG. Inc. 

23335 

2N5241 

PPG. Inc. 

23336 

2N5250 

PPG. Inc. 

23337 

2N5251 

PPG. Inc. 

23338 

2N5252 

PPG. Inc. 

23339 

2N5264 

PPG. Inc. 

23340 

2N5284 

PPG. Inc. 

23341 

2N5285 

PPG. Inc. 

23342 

2N5286 

PPG. Inc. 

23795 

2N5287 

PPG. Inc. 

23796 

2N5288 

PPG. Inc. 

23343 

2N5289 

PPG. Inc. 

23344 

2N5290 

PPG. Inc. 

23797 

2N5291 

PPG. Inc. 

23798 

2N5294 

PPG. Inc. 

24396 

2N5296 

PPG. Inc. 

24397 

2N5298 

PPG. Inc. 

24398 

2N5301 

PPG. Inc. 

23345 

2N5302 

PPG. Inc. 

23346 

2N5303 

PPG. Inc. 

23347 

2N5312 

PPG. Inc. 

23799 

2N5313 

PPG. Inc. 

23348 

2N5314 

PPG. Inc. 

23800 

2N5315 

PPG. Inc. 

23349 

2N5316 

PPG. Inc. 

23801 

2N5317 

PPG. Inc. 

23350 

2N5318 

PPG. Inc. 

23802 

2N5319 

PPG. Inc. 

23351 

2N5320 

PPG. Inc. 

23352 

2N5321 

PPG. Inc. 

23353 

2N5322 

PPG. Inc. 

23803 

2N5323 

PPG. Inc. 

23804 

2N5326 

PPG. Inc. 

23354 

2N5327 

PPG. Inc. 

23355 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 P PC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 





ID 

2N5328 

PPC. Inc. 

23356 


2N5539 

PPC. Inc. 

23383 


2N5661 

PPC. 

Inc. 

23419 

2N5329 

PPC. Inc. 

23357 


2N5540 

PPC. Inc. 

23384 


JAN2N5661 

PPC, 

Inc. 

23420 

2N5330 

PPC. Inc. 

23358 


2N5541 

PPC. Inc. 

23385 


JANTX2N5661 

PPC. 

Inc. 

23421 

2N5331 

PPC. Inc. 

23359 


2N5542 

PPC. Inc. 

23386 


JANTXV2N5661 

PPC, 

Inc. 

23422 

2N5333 

PPC. Inc. 

23805 


2N5551 

PPC. Inc. 

24383 


2N5662 

PPC, 

Inc. 

23423 

2N5334 

PPC. Inc. 

23360 


2N5552 

PPC. Inc. 

23387 


JAN2N5662 

PPC, 

Inc. 

23424 

2N5336 

PPC. Inc. 

23361 


2N5560 

PPC. Inc. 

23388 


JANTX2N5662 

PPC 

Inc. 

23425 

2N5337 

PPC. Inc. 

23362 


2N5584 

PPC. Inc. 

23389 


JANTXV2N5662 

PPC. 

Inc. 

23426 

2N5338 

PPC. Inc. 

23363 


2N5587 

PPC. Inc. 

23390 


2N5663 

PPC. Inc. 

23427 

2N5339 

PPC. Inc. 

23364 


2N5588 

PPC. Inc. 

23391 


JAN2N5663 

PPC. Inc. 

23428 

JAN2N5339 

PPC. Inc. 

23365 


2N5591 

RF Product 

22057 


JANTX2N5663 

PPC, 

Inc. 

23429 

JANTX2N5339 

PPC. Inc. 

23366 


2N5597 

PPC. Inc. 

23829 


JANTXV2N5663 

PPC, 

Inc. 

23430 

JANTXV2N5339 

PPC. Inc. 

23367 


2N5598 

PPC. Inc. 

23392 


2N5664 

PPC, 

Inc. 

23431 

2N5346 

PPC. Inc. 

23368 


2N5599 

PPC. Inc. 

23830 


JAN2N5664 

PPC, 

Inc. 

23432 

2N5347 

PPC. Inc. 

23369 


2N5600 

PPC, Inc. 

23393 


JANTX2N5664 

PPC, 

Inc. 

23433 

2N5348 

PPC. Inc. 

23370 


2N5601 

PPC. Inc. 

23831 


JANTXV2N5664 

PPC, 

Inc. 

23434 

2N5349 

PPC. Inc. 

23371 


2N5602 

PPC. Inc. 

23394 


JANS2N5664 

PPC, 

Inc. 

23435 

2N5384 

PPC. Inc. 

23806 


2N5603 

PPC. Inc. 

23832 


2N5665 

PPC. 

Inc. 

23436 

2N5385 

PPC. Inc. 

23807 


2N5604 

PPC. Inc. 

23395 


JAN2N5665 

PPC. 

Inc. 

23437 

2N5386 

PPC. Inc. 

23808 


2N5605 

PPC. Inc. 

23833 


JANTX2N5665 

PPC. 

Inc. 

23438 

2N5388 

PPC. Inc. 

23372 


2N5606 

PPC. Inc. 

23396 


JANTXV2N5665 

PPC, 

Inc. 

23439 

2N5389 

PPC. Inc. 

23373 


2N5607 

PPC. Inc. 

23834 


JANS2N5665 

PPC, 

Inc. 

23440 

2N5401 

PPC. Inc. 

24382 


2N5608 

PPC. Inc. 

23835 


2N5666 

PPC 

Inc. 

23441 

2N5404 

PPC. Inc. 

23809 


2N5609 

PPC. Inc. 

23836 


JAN2N5666 

PPC 

Inc. 

23442 

2N5405 

PPC. Inc. 

23810 


2N5610 

PPC. Inc. 

23397 


JANTX2N5666 

PPC 

Inc. 

23443 

2N5406 

PPC. Inc. 

23811 


2N5611 

PPC. Inc. 

23837 


JANTXV2N5666 

PPC 

Inc. 

23444 

2N5407 

PPC. Inc. 

23812 


2N5612 

PPC. Inc. 

23398 


JANS2N5666 

PPC 

Inc. 

23445 

2N5408 

PPC. Inc. 

23813 


2N5613 

PPC. Inc. 

23838 


2N5666S 

PPC 

Inc. 

23446 

2N5409 

PPC. Inc. 

23814 


2N5614 

PPC. Inc. 

23399 


JAN2N5666S 

PPC 

Inc. 

23447 

2N5410 

PPC. Inc. 

23815 


2N5615 

PPC. Inc. 

23839 


JANTX2N5666S 

PPC, 

Inc. 

23448 

2N5411 

PPC. Inc. 

23816 


2N5616 

PPC. Inc. 

23400 


JANTXV2N5666S 

PPC, 

Inc. 

23449 

2N5412 

PPC. Inc. 

23374 


2N5617 

PPC. Inc. 

23840 


JANS2N5666S 

PPC 

Inc. 

23450 

2N5415 

PPC. Inc. 

23817 


2N5618 

PPC. Inc. 

23401 


2N5667 i 

PPC 

Inc. 

23451 

JAN2N5415 

PPC. Inc. 

23818 


2N5619 

PPC. Inc. 

23841 


JAN2N5667 

PPC 

Inc. 

23452 

JANTX2N5415 

PPC. Inc. 

23819 


2N5620 

PPC. Inc. 

23402 


JANTX2N5667 

PPC, 

Inc. 

23453 

JANTXV2N5415 

PPC. Inc. 

23820 


2N5621 

PPC. Inc. 

23842 


JANTXV2N5667 

PPC, 

Inc. 

23454 

JANS2N5415 

PPC. Inc. 

23821 


2N5622 

PPC. Inc. 

23403 


JANS2N5667 

PPC 

Inc. 

23455 

JANS2N5415S 

PPC. Inc. 

23822 


2N5623 

PPC. Inc. 

23843 


2N5667S 

PPC 

Inc. 

23456 

2N5416 

PPC. Inc. 

23823 


2N5624 

PPC. Inc. 

23404 


JAN2N5667S 

PPC 

Inc. 

23457 

JAN2N5416 

PPC. Inc. 

23824 


2N5625 

PPC. Inc. 

23844 


JANTX2N5667S 

PPC, 

Inc. 

23458 

JANTX2N5416 

PPC. Inc. 

23825 


2N5626 

PPC. Inc. 

23405 


JANTXV2N5667S 

PPC. 

Inc. 

23459 

JANTXV2N5416 

PPC. Inc. 

23826 


2N5627 

PPC. Inc. 

23845 


JANS2N5667S 

PPC. 

Inc. 

23460 

JANS2N5416 

PPC. Inc. 

23827 


2N5628 

PPC. Inc. 

23406 


2N5672 

PPC, 

Inc. 

23461 

JANS2N5416S 

PPC. Inc. 

23828 


2N5629 

PPC. Inc. 

23407 


2N5677 

PPC, 

Inc. 

23846 

2N5427 

PPC. Inc. 

23375 


2N5630 

PPC. Inc. 

23408 


2N5678 

PPC. 

Inc. 

23847 

2N5428 

PPC. Inc. 

23376 


2N5631 

PPC. Inc. 

23409 


2N5679 

PPC, 

Inc. 

23848 

2N5429 

PPC. Inc. 

23377 


2N5632 

PPC. Inc. 

23410 


2N5680 

PPC. 

Inc. 

23849 

2N5430 

PPC. Inc. 

23378 


2N5633 

PPC. Inc. 

23411 


2N5681 

PPC. 

Inc. 

23462 

2N5466 

PPC. Inc. 

23379 


2N5634 

PPC. Inc. 

23412 


2N5682 

PPC. 

Inc. 

23463 

2N5467 

PPC. Inc. 

23380 


2N5643 

RF Product 

22058 


2N5683 

PPC. 

Inc. 

23850 

2N5468 

PPC. Inc. 

23381 


2N5658 

PPC. Inc. 

23413 


2N5684 

PPC. 

Inc. 

23851 

2N5469 

PPC. Inc. 

23382 


2N5659 

PPC. Inc. 

23414 


2N5685 

PPC. 

Inc. 

23464 

2N5490 

PPC. Inc. 

24399 


2N5660 

PPC. Inc. 

23415 


2N5686 

PPC. 

Inc. 

23465 

2N5492 

PPC, Inc. 

24400 


JAN2N5660 

PPC. Inc. 

23416 


2N5729 

PPC. 

Inc. 

23466 

2N5494 

PPC. Inc. 

24401 


JANTX2N5660 

PPC. Inc. 

23417 


2N5730 

PPC. 

Inc. 

23467 

2N5496 

PPC. Inc. 

24402 


JANTXV2N5660 

PPC. Inc. 

23418 


2N5731 

PPC, 

Inc. 

23468 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-71 


http://www.microsemi.com 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N5732 

PPC. Inc. 

23469 

2N5733 

PPC. Inc. 

23470 

2N5734 

PPC. Inc. 

23471 

2N5737 

PPC. Inc. 

23852 

2N5738 

PPC. Inc. 

23853 

2N5739 

PPC. Inc. 

23854 

2N5740 

PPC. Inc. 

23855 

2N5741 

PPC. Inc. 

23856 

2N5742 

PPC. Inc. 

23857 

2N5743 

PPC. Inc. 

23858 

2N5744 

PPC. Inc. 

23859 

2N5745 

PPC. Inc. 

23860 

2N5758 

PPC. Inc. 

23472 

2N5759 

PPC. Inc. 

23473 

2N5760 

PPC. Inc. 

23474 

2N5781 

PPC. Inc. 

23861 

2N5782 

PPC. Inc. 

23862 

2N5783 

PPC. Inc. 

23863 

2N5784 

PPC. Inc. 

23475 

2N5785 

PPC. Inc. 

23476 

2N5786 

PPC. Inc. 

23477 

2N5793 

Watertown 

18674 

JANTX2N5793 

Watertown 

19954 

JANTXV2N5793 

Watertown 

19955 

2N5794 

Watertown 

18675 

JANTX2N5794 

Watertown 

19956 

JANTXV2N5794 

Watertown 

19957 

2N5795 

Watertown 

18668 

JAN2N5795 

Watertown 

19958 

JANTX2N5795 

Watertown 

19959 

JANTXV2N5795 

Watertown 

19960 

2N5796 

Watertown 

18669 

JAN2N5796 

Watertown 

19961 

JANTX2N5796 

Watertown 

19962 

JANTXV2N5796 

Watertown 

19963 

2N5804 

PPC. Inc. 

23478 

2N5805 

PPC. Inc. 

23479 

2N5838 

PPC. Inc. 

23480 

2N5839 

PPC. Inc. 

23481 

2N5840 

PPC. Inc. 

23482 

2N5853 

PPC. Inc. 

23864 

2N5854 

PPC. Inc. 

23483 

2N5867 

PPC. Inc. 

23865 

2N5868 

PPC. Inc. 

23866 

2N5871 

PPC. Inc. 

23867 

2N5872 

PPC. Inc. 

23868 

2N5873 

PPC. Inc. 

23484 

2N5874 

PPC. Inc. 

23485 

2N5875 

PPC. Inc. 

23869 

2N5876 

PPC. Inc. 

23870 

2N5877 

PPC. Inc. 

23486 

2N5878 

PPC. Inc. 

23487 

2N5879 

PPC. Inc. 

23871 

2N5880 

PPC. Inc. 

23872 

2N5881 

PPC. Inc. 

23488 

2N5882 

PPC. Inc. 

23489 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N5883 

PPC. Inc. 

23873 

2N5884 

PPC. Inc. 

23874 

2N5885 

PPC. Inc. 

23490 

2N5886 

PPC. Inc. 

23491 

2N5931 

PPC. Inc. 

23492 

2N5935 

PPC. Inc. 

23493 

2N5936 

PPC. Inc. 

23494 

2N5944 

RF Product 

22054 

2N5946 

RF Product 

22055 

2N5954 

PPC. Inc. 

23875 

2N5955 

PPC. Inc. 

^876 

2N5956 

PPC. Inc. 

23877 

2N5957 

PPC. Inc. 

23495 

2N5958 

PPC. Inc. 

23878 

2N5959 

PPC. Inc. 

23496 

2N5960 

PPC. Inc. 

23879 

2N5966 

PPC. Inc. 

23497 

2N5967 

PPC. Inc. 

23880 

2N5968 

PPC. Inc. 

23498 

2N5969 

PPC. Inc. 

23881 

2N5970 ! 

PPC. Inc. 

23499 

2N6029 

PPC. Inc. 

23882 

2N6030 

PPC. Inc. 

23883 

2N6031 

PPC. Inc. 

23884 

2N6032 

PPC. Inc. 

23500 

2N6033 

PPC. Inc. 

23501 

2N6040 

PPC. Inc. 

24403 

2N6041 

PPC. Inc. 

24404 

2N6042 

PPC. Inc. 

24405 

2N6043 

PPC. Inc. 

24406 

2N6044 

PPC. Inc. 

24407 

2N6045 

PPC. Inc. 

24408 

2N6046 

PPC. Inc. 

23502 

2N6047 

PPC. Inc. 

23503 

2N6048 

PPC. Inc. 

23504 

2N6049 

PPC. Inc. 

23885 

2N6060 

PPC. Inc. 

23505 

2N6061 

PPC. Inc. 

23886 

2N6062 

PPC. Inc. 

23506 

2N6063 

PPC. Inc. 

23507 

2N6077 

PPC. Inc. 

23508 

2N6078 

PPC. Inc. 

23509 

2N6079 

PPC. Inc. 

23510 

2N6080 

RF Product 

22045 

2N6081 

RF Product 

22046 

2N6084 

RF Product 

22047 

2N6107 

PPC. Inc. 

24409 

2N6109 

PPC. Inc. 

24410 

2N6111 

PPC. Inc. 

24411 

2N6121 

PPC. Inc. 

24412 

2N6122 

PPC. Inc. 

24413 

2N6124 

PPC. Inc. 

24414 

2N6125 

PPC. Inc. 

24415 

2N6127 

PPC. Inc. 

23887 

2N6128 

PPC. Inc. 

23511 

2N6182 

PPC. Inc. 

23888 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N6183 

PPC. Inc. 

23889 

2N6184 

PPC. Inc. 

23890 

2N6185 

PPC. Inc. 

23891 

2N6186 

PPC. Inc. 

23892 

2N6187 

PPC. Inc. 

23893 

2N6188 

PPC. Inc. 

23894 

2N6189 

PPC. Inc. 

23895 

2N6190 

PPC. Inc. 

23896 

2N6191 

PPC. Inc. 

23897 

2N6192 

PPC. Inc. 

23898 

2N6193 

PPC. Inc. 

23899 

JAN2N6193 

PPC. Inc. 

^73900 

JANTX2N6193 

PPC. Inc. 

23901 

JANTXV2N6193 

PPC. Inc. 

23902 

JANS2N6193 

PPC. Inc. 

23903 

2N6211 

PPC. Inc. 

23904 

JAN2N6211 

PPC. Inc. 

23905 

JANTX2N6211 

PPC. Inc. 

23906 

JANTXV2N6211 

PPC. Inc. 

23907 

2N6212 

PPC. Inc. 

23908 

JAN2N6212 

PPC. Inc. 

23909 

JANTX2N6212 

PPC. Inc. 

23910 

JANTXV2N6212 

PPC. Inc. 

23911 

2N6213 

PPC. Inc. 

23912 

JAN2N6213 

PPC. Inc. 

23913 

JANTX2N6213 

PPC. Inc. 

23914 

JANTXV2N6213 

PPC. Inc. 

23915 

2N6214 

PPC. Inc. 

23916 

2N6215 

PPC. Inc. 

23512 

2N6226 

PPC. Inc. 

23917 

2N6227 

PPC. Inc. 

23918 

2N6228 

PPC. Inc. 

23919 

2N6229 

PPC. Inc. 

23920 

2N6230 

PPC. Inc. 

23921 

2N6231 

PPC. Inc. 

23922 

2N6232 

PPC. Inc. 

23513 

2N6233 

PPC. Inc. 

23514 

2N6234 

PPC. Inc. 

23515 

2N6235 

PPC. Inc. 

23516 

2N6246 

PPC. Inc. 

23923 

2N6247 

PPC. Inc. 

23924 

2N6248 

PPC. Inc. 

23925 

2N6249 

PPC. Inc. 

23517 

JAN2N6249 

PPC. Inc. 

23518 

JANTX2N6249 

PPC. Inc. 

23519 

JANTXV2N6249 

PPC. Inc. 

23520 

JANS2N6249 

PPC. Inc. 

23521 

2N6250 

PPC. Inc. 

23522 

JAN2N6250 

PPC. Inc. 

23523 

JANTX2N6250 

PPC. Inc. 

23524 

JANTXV2N6250 

PPC. Inc. 

23525 

JANS2N6250 

PPC. Inc. 

23526 

2N6251 

PPC. Inc. 

23527 

JAN2N6251 

PPC. Inc. 

23528 

JANTX2N6251 

PPC. Inc. 

23529 

_JANTXV2N6251 

PPC. Inc. 

L23530J 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-72 


http://www.microsemi.com 



Alphanumeric Index 


IVBcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N6542 

PPC. Inc. 

23593 

2N6543 

PPC. Inc. 

23594 

2N6544 

PPC. Inc. 

23595 

2N6546 

PPC. Inc. 

23596 

JAN2N6546 

PPC. Inc. 

23597 

JANTX2N6546 

PPC. Inc. 

23598 

JANTXV2N6546 

PPC. Inc. 

23599 

2N6547 

PPC. Inc. 

23600 

JAN2N6547 

PPC. Inc. 

23601 

JANTX2N6547 

PPC. Inc. 

23602 

JANTXV2N6547 

PPC. Inc. 

23603 

2N6560 

PPC. Inc. 

23604 

2N6561 

PPC. Inc. 


2N6562 

PPC. Inc. 


2N6563 

PPC. Inc. 

23607 

2N6569 

PPC. Inc. 

23608 

2N6579 

PPC. Inc. 

23609 

2N6580 

PPC. Inc. 

23610 

2N6581 

PPC. Inc. 

23611 

2N6582 

PPC. Inc. 

23612 

2N6583 

PPC. Inc. 

23613 

2N6584 

PPC. Inc. 

23614 

2N6585 

PPC. Inc. 

23615 

2N6586 

PPC. Inc. 

23616 

2N6587 

PPC. Inc. 

23617 

2N6588 

PPC. Inc. 

23618 

2N6589 

PPC. Inc. 

23619 

2N6590 

PPC. Inc. 

23620 

2N6594 

PPC. Inc. 

23962 

2N6609 

PPC. Inc. 

23963 

2N6666 

PPC. Inc. 

24430 

2N6667 

PPC. Inc. 

24431 

2N6668 

PPC. Inc. 

24432 

2N6671 

PPC. Inc. 

23621 

2N6672 

PPC. Inc. 

23622 

2N6673 

PPC. Inc. 

23623 

2N6674 

PPC. Inc. 

23624 

2N6675 

PPC. Inc. 

23625 

2N6676 

PPC. Inc. 

23626 

2N6677 

PPC. Inc. 

23627 

2N6678 

PPC. Inc. 

23628 

2N6686 

PPC. Inc. 

23629 

2N6687 

PPC. Inc. 

23630 

2N6688 

PPC. Inc. 

23631 

2N6689 

PPC. Inc. 

23632 

2N6690 

PPC. Inc. 

23633 

2N6691 

PPC. Inc. 

23634 

2N6692 

PPC. Inc. 

23635 

2N6693 

PPC. Inc. 

23636 

2N6835 

PPC. Inc. 

23637 

2N6836 

PPC. Inc. 

23638 

2N6837 

PPC. Inc. 

23639 

2N7142 

PPC. Inc. 

23640 

2N7143 

PPC. Inc. 

23641 

2N7368 

PPC. Inc. 

23642 

2N7369 

PPC. Inc. 

23964 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

JANS2N6251 

PPC. Inc. 

23531 

2N6270 

PPC. Inc. 

23532 

2N6271 

PPC. Inc. 

23533 

2N6272 

PPC. Inc. 

23534 

2N6273 

PPC. Inc. 

23535 

2N6274 

PPC. Inc. 

23536 

2N6275 

PPC. Inc. 

23537 

2N6276 

PPC. Inc. 

23538 

2N6277 

PPC. Inc. 

23539 

2N6278 

PPC. Inc. 

23540 

2N6279 

PPC. Inc. 

23541 

2N6280 

PPC. Inc. 

23542 

2N6281 

PPC. Inc. 

23543 

2N6288 

PPC. Inc. 

NIEINI 

2N6290 

PPC. Inc. 

24417 

2N6292 

PPC. Inc. 

24418 

2N6315 

PPC. Inc. 

23544 

2N6316 

PPC. Inc. 

23545 

2N6317 

PPC. Inc. 

23926 

2N6318 

PPC. Inc. 

23927 

2N6322 

PPC. Inc. 

23546 

2N6323 

PPC. Inc. 

23547 

2N6324 

PPC. Inc. 

23548 

2N6325 

PPC. Inc. 

23549 

2N6326 

PPC. Inc. 

23550 

2N6327 

PPC. Inc. 

23551 

2N6328 

PPC. Inc. 

23552 

2N6329 

PPC. Inc. 

23928 

2N6330 

PPC. Inc. 

23929 

2N6331 

PPC. Inc. 

23930 

2N6338 

PPC. Inc. 

23553 

JAN2N6338 

PPC. Inc. 

23554 

JANTX2N6338 

PPC. Inc. 

23555 

JANTXV2N6338 

PPC. Inc. 

23556 

JANS2N6338 

PPC. Inc. 

23557 

2N6339 

PPC. Inc. 

23558 

JAN2N6339 

PPC. Inc. 

23559 

JANTX2N6339 

PPC. Inc. 

23560 

JANTXV2N6339 

PPC. Inc. 

23561 

JANS2N6339 

PPC. Inc. 

23562 

2N6340 

PPC. Inc. 

23563 

JAN2N6340 

PPC. Inc. 

23564 

JANTX2N6340 

PPC. Inc. 

23565 

JANTXV2N6340 

PPC. Inc. 

23566 

JANS2N6340 

PPC. Inc. 

23567 

2N6341 

PPC. Inc. 

23568 

JAN2N6341 

PPC. Inc. 

23569 

JANTX2N6341 

PPC. Inc. 

23570 

JANTXV2N6341 

PPC. Inc. 

23571 

JANS2N6341 

PPC. Inc. 

23572 

2N6350 

PPC. Inc. 

23573 

2N6351 

PPC. Inc. 

23574 

2N6352 

PPC. Inc. 

VSlBiEi 

2N6353 

PPC. Inc. 


2N6354 

PPC. Inc. 

23577 

2N6372 

PPC. Inc. 

23578 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N6373 

PPC. Inc. 

23579 

2N6374 

PPC. Inc. 

23580 

2N6377 

PPC. Inc. 

23931 

2N6378 

PPC. Inc. 

23932 

JAN2N6378 

PPC. Inc. 

23933 

JANTX2N6378 

PPC. Inc. 

23934 

JANTXV2N6378 

PPC. Inc. 

23935 

2N6379 

PPC. Inc. 

23936 

JAN2N6379 

PPC. Inc. 

23937 

JANTX2N6379 

PPC. Inc. 

23938 

JANTXV2N6379 

PPC. Inc. 

23939 

2N6380 

PPC. Inc. 

23940 

2N6381 

PPC. Inc. 

23941 

2N6382 

PPC. Inc. 

23942 

2N6386 

PPC. Inc. 

24419 

2N6387 

PPC. Inc. 

24420 

2N6388 

PPC. Inc. 

24421 

2N6420 

PPC. Inc. 

23943 

2N6421 

PPC. Inc. 

23944 

2N6422 

PPC. Inc. 

23945 

2N6423 

PPC. Inc. 

23946 

2N6424 

PPC. Inc. 

23947 

2N6425 

PPC. Inc. 

23948 

2N6436 

PPC. Inc. 

23949 

2N6437 

PPC. Inc. 

23950 

JAN2N6437 

PPC. Inc. 

23951 

JANTX2N6437 

PPC. Inc. 

23952 

JANTXV2N6437 

PPC. Inc. 

23953 

2N6438 

PPC. Inc. 

23954 

JAN2N6438 

PPC. Inc. 

23955 

JANTX2N6438 

PPC. Inc. 

23956 

JANTXV2N6438 

PPC. Inc. 

23957 

2N6465 

PPC. Inc. 

23581 

2N6466 

PPC. Inc. 

23582 

2N6467 

PPC. Inc. 

23958 

2N6468 

PPC. Inc. 

23959 

2N6469 

PPC. Inc. 

23960 

2N6470 

PPC. Inc. 

23583 

2N6471 

PPC. Inc. 

23584 

2N6472 

PPC. Inc. 

23585 

2N6474 

PPC. Inc. 

24422 

2N6476 

PPC. Inc. 

24423 

2N6486 

PPC. Inc. 

24424 

2N6487 

PPC. Inc. 

24425 

2N6488 

PPC. Inc. 

24426 

2N6489 

PPC. Inc. 

24427 

2N6490 

PPC. Inc. 

24428 

2N6491 

PPC. Inc. 

24429 

2N6495 

PPC. Inc. 

23586 

2N64g6 

PPC. Inc. 

23587 

2N6500 

PPC. Inc. 

23961 

2N6510 

PPC. Inc. 

23588 

2N6511 

PPC. Inc. 

23589 

2N6512 

PPC. Inc. 

23590 

2N6513 

PPC. Inc. 

23591 

2N6514 

PPC. Inc. 

23592 


Section Organization: 

The Aiphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search wiii place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-73 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

2N7372 

PPC. Inc. 

23965 

2N7373 

PPC. Inc. 

23643 

2N7374 

PPC. Inc. 

23644 

2N7375 

PPC. Inc. 

23645 

2N7376 

PPC. Inc. 

23646 

2N7377 

PPC. Inc. 

23647 

2N757A 

Watertown 

18689 

2N759A 

Watertown 

186_90_ 

2N911 

Watertown 

18699 

2N912 

Watertown 

18698 

2W005 

Chatsworth 

17979 

2W01 

Chatsworth 

17980 

2W02 

Chatsworth 

17981 

2W04 

Chatsworth 

17982 

2W06 

Chatsworth 

17983 

2W08 

Chatsworth 

17984 

2W10 

Chatsworth 

17985 

30S05 

Scottsdale 

5615 

30S1 

Scottsdale 

5616 

30S10 

Scottsdale 

5617 

30S2 

Scottsdale 

5618 

30S3 

Scottsdale 

5619 

30S4 

Scottsdale 

5620 

30S6 

Scottsdale 

5621 

30S8 

Scottsdale 

5622 

3EZ100D5 

Scottsdale 

5623 

3EZ10D5 

Scottsdale 

5624 

3EZ110D5 

Scottsdale 

5625 

3EZ11D5 

Scottsdale 

5626 

3EZ120D5 

Scottsdale 

5627 

3EZ12D5 

Scottsdale 

5628 

3EZ130D5 

Scottsdale 

5629 

3EZ13D5 

Scottsdale 

5630 

3EZ140D5 

Scottsdale 

5631 

3EZ14D5 

Scottsdale 

5632 

3EZ150D5 

Scottsdale 

5633 

3EZ15D5 

Scottsdale 

5634 

3EZ160D5 

Scottsdale 

5635 

3EZ16D5 

Scottsdale 

5636 

3EZ170D5 

Scottsdale 

5637 

3EZ17D5 

Scottsdale 

5638 

3EZ180D5 

Scottsdale 

5639 

3EZ18D5 

Scottsdale 

5640 

3EZ190D5 

Scottsdale 

5641 

3EZ19D5 

Scottsdale 

5642 

3EZ200D5 

Scottsdale 

5643 

3EZ20D5 

Scottsdale 

5644 

3EZ22D5 

Scottsdale 

5645 

3EZ24D5 

Scottsdale 

5646 

3EZ27D5 

Scottsdale 

5647 

3EZ28D5 

Scottsdale 

5648 

3EZ3.9D5 

Scottsdale 

5649 

3EZ30D5 

Scottsdale 

5650 

3EZ33D5 

Scottsdale 

5651 

3EZ36D5 

Scottsdale 

5652 

3EZ39D5 

Scottsdale 

5653 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

3EZ4.3D5 

Scottsdale 

5654 

3EZ4.7D5 

Scottsdale 

5655 

3EZ43D5 

Scottsdale 

5656 

3EZ47D5 

Scottsdale 

5657 

3EZ5.1D5 

Scottsdale 

5658 

3EZ5.6D5 

Scottsdale 

5659 

3EZ51D5 

Scottsdale 

5660 

3EZ56D5 

Scottsdale 

5661 

3EZ6.2D5 " 

Scottsdale 

5662 

3EZ6.8D5 

Scottsdale 

5663 

3EZ62D5 

Scottsdale 

5664 

3EZ68D5 

Scottsdale 

5665 

3EZ7.5D5 

Scottsdale 

5666 

3EZ75D5 

Scottsdale 

5667 

3EZ8.2D5 

Scottsdale 

5668 

3EZ82D5 

Scottsdale 

5669 

3EZ9.1D5 

Scottsdale 

5670 

3EZ91D5 

Scottsdale 

5671 

40C100B 

Colorado 

21041 

40C100B 

Colorado 

5672 

40C10B 

Colorado 

5673 

40C120 

Colorado 

5674 

40C20B 

Colorado 

5675 

40C40B 

Colorado 

5676 

40C60B 

Colorado 

5677 

40C80B 

Colorado 

5678 

40SL05 

Scottsdale 

5679 

40SL1 

Scottsdale 

5680 

40SL10 

Scottsdale 

5681 

40SL2 

Scottsdale 

5682 

40SL4 

Scottsdale 

5683 

40SL5 

Scottsdale 

5684 

40SL6 

Scottsdale 

5685 

40SL8 

Scottsdale 

5686 

469-1 

Watertown 

5687 

JAN469-1 

Watertown 

8390 

JANTX469-1 

Watertown 

10183 

469-2 

Watertown 

5688 

JAN469-2 

Watertown 

8391 

JANTX469-2 

Watertown 

10184 

469-3 

Watertown 

5689 

JAN469-3 

Watertown 

8392 

JANTX469-3 

Watertown 

10185 

483-1 

Watertown 

5690 

JANTX483-1 

Watertown 

10186 

483-2 

Watertown 

5691 

JANTX483-2 

Watertown 

10187 

483-3 

Watertown 

5692 

JANTX483-3 

Watertown 

10188 

55C100BIL 

Colorado 

5693 

55C120BIL 

Colorado 

5694 

55C80BIL 

Colorado 

5695 

581 7SM 

Colorado 

5696 

5817SM MELF 

Scottsdale 

5698 

5817SM MELF 

Colorado 

5697 

5817SMG 

Colorado 

20163 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

5817SMJ 

Colorado 

20097 

5818SM 

Colorado 

5485 

5818SM MELF 

Colorado 

5700 

5818SM MELF 

Scottsdale 

5701 

5818SMG 

Colorado 

20164 

5818SMJ 

Colorado 

20098 

5819SM 

Colorado 

5486 

5819SM MELF 

Colorado 

5703 

5819SM MELF 

Scottsdale 

5704 

5819SMG 

Colorado 

20165 

5819SMJ 

Colorado 

20099 

5820SMG 

Colorado 

20166 

5820SMJ 

Colorado 

20100 

5821 SMG 

Colorado 

20167 

5821 SMJ 

Colorado 

20101 

5822SMG 

Colorado 

20168 

5822SMJ 

Colorado 

20102 

5KP10 

Scottsdale 

5709 

5KP100 

Scottsdale 

5710 

5KP100A 

Scottsdale 

5711 

5KP100C 

Scottsdale 

5712 

5KP100CA 

Scottsdale 

5713 

5KP10A 

Scottsdale 

5714 

5KP10C 

Scottsdale 

5715 

5KP10CA 

Scottsdale 

5716 

5KP11 

Scottsdale 

5717 

5KP110 

Scottsdale 

5718 

5KP110A 

Scottsdale 

5719 

5KP110C 

Scottsdale 

5720 

5KP110CA 

Scottsdale 

5721 

5KP11A 

Scottsdale 

5722 

5KP11C 

Scottsdale 

5723 

5KP11CA 

Scottsdale 

5724 

5KP12 

Scottsdale 

5725 

5KP12A 

Scottsdale 

5726 

5KP12C 

Scottsdale 

5727 

5KP12CA 

Scottsdale 

5728 

5KP13 

Scottsdale 

5729 

5KP13A 

Scottsdale 

5730 

5KP13C 

Scottsdale 

5731 

5KP13CA 

Scottsdale 

5732 

5KP14 

Scottsdale 

5733 

5KP14A 

Scottsdale 

5734 

5KP14C 

Scottsdale 

5735 

5KP14CA 

Scottsdale 

5736 

5KP15 

Scottsdale 

5737 

5KP15A 

Scottsdale 

5738 

5KP15C 

Scottsdale 

5739 

5KP15CA 

Scottsdale 

5740 

5KP16 

Scottsdale 

5741 

5KP16A 

Scottsdale 

5742 

5KP16C 

Scottsdale 

5743 

5KP16CA 

Scottsdale 

5744 

5KP17 

Scottsdale 

5745 

5KP17A 

Scottsdale 

5746 

5KP17C 

Scottsdale 

5747 


Section Organization: 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-74 


http://www.microsemi.com 



Alphanumeric Index 


NBcrosmu 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

5KP85A 

Scottsdale 

5861 

5KP85C 

Scottsdale 

5862 

5KP85CA 

Scottsdale 

5863 

5KP9.0 

Scottsdale 

5864 

5KP9.0A 

Scottsdale 

5865 

5KP9.0C 

Scottsdale 

5866 

5KP9.0CA 

Scottsdale 

5867 

5KP90 

Scottsdale 

5868 

5KP90A 

Scottsdale 

5869 

5KP90C 

Scottsdale 

5870 

5KP90CA 

Scottsdale 

5871 

60KS200C 

Scottsdale 

5872 

60KS200CH1 

Scottsdale 

5873 

60KS200CH2 

Scottsdale 

5874 

60KS200CH3 

Scottsdale 

5875 

60S05 

Scottsdale 

5876 

60S1 

Scottsdale 

5877 

60S10 

Scottsdale 

5878 

60S2 

Scottsdale 

5879 

60S4 

Scottsdale 

5880 

60S5 

Scottsdale 

5881 

60S6 

Scottsdale 

5882 

60S8 

Scottsdale 

5883 

673-1 G 

Watertown 

5884 

673-1 S 

Watertown 

5885 

673-2G 

Watertown 

5886 

673-2S 

Watertown 

5887 

673-3 

Watertown 

17921 

673-3G 

Watertown 

5888 

673-3S 

Watertown 

5889 

673-4G 

Watertown 

5890 

673-4S 

Watertown 

5891 

673-5G 

Watertown 

5892 

673-5S 

Watertown 

5893 

673-6G 

Watertown 

5894 

673-6S 

Watertown 

5895 

673-75 

Watertown 

17924 

673-85 

Watertown 

17926 

676-1 G 

Watertown 

5896 

676-1 S 

Watertown 

5897 

676-2G 

Watertown 

5899 

676-2S 

Watertown 

5900 

676-3G 

Watertown 

5901 

676-3S 

Watertown 

5902 

676-48 

Watertown 

17938 

676-4G 

Watertown 

5903 

676-4S 

Watertown 

5904 

676-50 

Watertown 

17939 

676-5G 

Watertown 

5905 

676-5S 

Watertown 

5906 

676-6G 

Watertown 

5907 

676-6S 

Watertown 

5908 

678-1 

Watertown 

5909 

678-2 

Watertown 

5910 

678-3 

Watertown 

5911 

678-4 

Watertown 

5912 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

5KP51 

Scottsdale 

5805 

5KP51A 

Scottsdale 

5806 

5KP51C 

Scottsdale 

5807 

5KP51CA 

Scottsdale 

5808 

5KP54 

Scottsdale 

5809 

5KP54A 

Scottsdale 

5810 

5KP54C 

Scottsdale 

5811 

5KP54CA 

Scottsdale 

5812 

5KP58 

Scottsdale 

5813 

5KP58A 

Scottsdale 

5814 

5KP58C 

Scottsdale 

5815 

5KP58CA 

Scottsdale 

5816 

5KP6.0 

Scottsdale 

21394 

5KP6.0A 

Scottsdale 

5817 

5KP6.0C 

Scottsdale 

5818 

5KP6.5 

Scottsdale 

5819 

5KP6.5A 

Scottsdale 

5820 

5KP6.5C 

Scottsdale 

5821 

5KP6.5CA 

Scottsdale 

5822 

5KP60 

Scottsdale 

5824 

5KP60A 

Scottsdale 

5825 

5KP60C 

Scottsdale 

5826 

5KP60CA 

Scottsdale 

5827 

5KP64 

Scottsdale 

5828 

5KP64A 

Scottsdale 

5829 

5KP64C 

Scottsdale 

5830 

5KP64CA 

Scottsdale 

5831 

5KP7.0 

Scottsdale 


5KP7.0A 

Scottsdale 


5KP7.0C 


5834 

5KP7.0CA 

Scottsdale 

5835 

5KP7.5 

Scottsdale 

5836 

5KP7.5A 

Scottsdale 

5837 

5KP7.5C 

Scottsdale 

5838 

5KP7.5CA 



5KP70 

Scottsdale 

5840 

5KP70A 

Scottsdale 

5841 

5KP70C 

Scottsdale 

5842 

5KP70CA 

Scottsdale 

5843 

5KP75 

Scottsdale 

5844 

5KP75A 

Scottsdale 

5845 

5KP75C 

Scottsdale 

5846 

5KP75CA 

Scottsdale 

5847 

5KP78 

Scottsdale 

5848 

5KP78A 

Scottsdale 

5849 

5KP78C 

Scottsdale 

5850 

5KP78CA 

Scottsdale 

5851 

5KP8.0 

Scottsdale 

5852 

5KP8.0A 

Scottsdale 

5853 

5KP8.0C 

Scottsdale 

5854 

5KP8.0CA 

Scottsdale 

5855 

5KP8.5 

Scottsdale 

5856 

5KP8.5A 

Scottsdale 

5857 

5KP8.5C 

Scottsdale 

5858 

5KP8.5CA 

Scottsdale 

5859 

5KP85 

Scottsdale 

5860 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

5KP17CA 

Scottsdale 

5748 

5KP18 

Scottsdale 

5749 

5KP18A 

Scottsdale 

5750 

5KP18C 

Scottsdale 

5751 

5KP18CA 

Scottsdale 

5752 

5KP20 

Scottsdale 

5753 

5KP20A 

Scottsdale 

5754 

5KP20C 

Scottsdale 

5755 

5KP20CA 

Scottsdale 

5756 

5KP22 

Scottsdale 

5757 

5KP22A 

Scottsdale 

5758 

5KP22C 

Scottsdale 

5759 

5KP22CA 

Scottsdale 

5760 

5KP24 

Scottsdale 

5761 

5KP24A 

Scottsdale 

5762 

5KP24C 

Scottsdale 

5763 

5KP24CA 

Scottsdale 

5764 

5KP26 

Scottsdale 

5765 

5KP26A 

Scottsdale 

5766 

5KP26C 

Scottsdale 

5767 

5KP26CA 

Scottsdale 

5768 

5KP28 

Scottsdale 

5769 

5KP28A 

Scottsdale 

5770 

5KP28C 

Scottsdale 

5771 

5KP28CA 

Scottsdale 

5772 

5KP30 

Scottsdale 

5773 

5KP30A 

Scottsdale 

5774 

5KP30C 

Scottsdale 

5775 

5KP30CA 

Scottsdale 


5KP33 

Scottsdale 

5777 

5KP33A 

Scottsdale 

5778 

5KP33C 

Scottsdale 

5779 

5KP33CA 

Scottsdale 

5780 

5KP36 

Scottsdale 

5781 

5KP36A 

Scottsdale 

5782 

5KP36C 

Scottsdale 

5783 

5KP36CA 

Scottsdale 

5784 

5KP40 

Scottsdale 

5785 

5KP40A 

Scottsdale 

5786 

5KP40C 

Scottsdale 

5787 

5KP40CA 

Scottsdale 

5788 

5KP43 

Scottsdale 

5789 

5KP43A 

Scottsdale 

5790 

5KP43C 

Scottsdale 

5791 

5KP43CA 

Scottsdale 

5792 

5KP45 

Scottsdale 

5793 

5KP45A 

Scottsdale 

5794 

5KP45C 

Scottsdale 

5795 

5KP45CA 

Scottsdale 

5796 

5KP48 

Scottsdale 

5797 

5KP48A 

Scottsdale 

5798 

5KP48C 

Scottsdale 

5799 

5KP48CA 

Scottsdale 

5800 

5KP5.0 

Scottsdale 

5801 

5KP5.0A 

Scottsdale 

5802 

5KP5.0C 

Scottsdale 

5803 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-75 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


K/Bcrosemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

696-1 

Watertown 

5963 

696-2 

Watertown 

5964 

696-3 

Watertown 

5965 

696-4 

Watertown 

5966 

696-5 

Watertown 

5967 

696-6 

Watertown 

5968 

697-1 

Watertown 

5969 

697-2 

Watertown 

5970 

697-3 

Watertown 

5971 

697-4 

Watertown 

5972 

697-5 

Watertown 

5973 

697-6 

Watertown 

5974 

698-1 

Watertown 

5975 

698-2 

Watertown 

5976 

698-3 

Watertown 

5977 

698-4 

Watertown 

5978 

698-5 

Watertown 

5979 

698-6 

Watertown 

5980 

6A05 

Chatsworth 

5981 

6A1 

Chatsworth 

5982 

6A10 

Chatsworth 

5983 

6A2 

Chatsworth 

5984 

6A4 

Chatsworth 

5985 

6A6 

Chatsworth 

5986 

6A8 

Chatsworth 

5987 

700-1 

Watertown 

5988 

700-2 

Watertown 

5989 

700-3 

Watertown 

5990 

700-4 

Watertown 

5991 

700-5 

Watertown 1 

5992 

700-6 

Watertown ' 

5993 

701-1 

Watertown 

5994 

701-2 

Watertown 

5995 

701-3 

Watertown 

5996 

701-4 

Watertown 

5997 

701-5 

Watertown 

5998 

701-6 

Watertown 

5999 

704-1 5K36 

Scottsdale 

6000 

704-1 5K36H1 

Scottsdale 

6001 

704-1 5K36H2 

Scottsdale 

6002 

704-1 5K36H3 

Scottsdale 

6003 

704-1 5K36T 

Scottsdale 

6004 

704-1 5K36TH1 

Scottsdale 

6005 

704-1 5K36TH2 

Scottsdale 

6006 

704-1 5K36TH3 

Scottsdale 

6007 

70C100BIL 

Colorado 

6008 

70C120BIL 

Colorado 

6009 

70C80BIL 

Colorado 

6010 

800-1 

Watertown 

6011 

800-2 

Watertown 

6012 

800-3 

Watertown 

6013 

800-4 

Watertown 

6014 

801-1 

Watertown 

6015 

801-2 

Watertown 

6016 

801-3 

Watertown 

6017 

801-4 

Watertown 

6018 


Part Number 

Microsemi 

Division 


802-1 

Watertown 

6019 

802-2 

Watertown 

6020 

802-3 

Watertown 

6021 

802-4 

Watertown 

6022 

803-1 

Watertown 

6023 

803-2 

Watertown 

6024 

803-3 

Watertown 

6025 

803-4 

Watertown 

6026 

804-ID. IN. IP 

Watertown 

6027 

804-2D. 2N. 2P 

Watertown 

6028 

804-3D. 3N. 3P 

Watertown 

6029 

804-4D. 4N. 4P 

Watertown 

6030 

891 00-01 TX 

Watertown 

6031 

891 00-01 TXV 

Watertown 

6032 

89100-02TX 

Watertown 

6033 

89100-02TXV 

Watertown 

6034 

89100-03TX 

Watertown 

6035 

89100-03TXV 

Watertown 

6036 

89100-04TX 

Watertown 

6037 

89100-04TXV 

Watertown 

6038 

89100-05TX 

Watertown 

6039 

89100-05TXV 

Watertown 

6040 

89100-06TX 

Watertown 

6041 

89100-06TXV 

Watertown 

6042 

90024-01 TX 

Watertown 

6043 

90024-01 TXV 

Watertown 

6044 

90024-02TX 

Watertown 

6045 

90024-02TXV 

Watertown 

6046 

90024-03TX 

Watertown 

6047 

90024-03TXV 

Watertown 

6048 

90024-04TX 

Watertown 

6049 

90024-04TXV 

Watertown 

6050 

90024-05TX 

Watertown 

6051 

90024-05TXV 

Watertown 

6052 

90024-06TX 

Watertown 

6053 

90024-06TXV 

Watertown 

6054 

90025-01TX 

Watertown 

6055 

90025-01TXV 

Watertown 

6056 

90025-02TX 

Watertown 

6057 

90025-02TXV 

Watertown 

6058 

90025-03TX 

Watertown 

6059 

90025-03TXV 

Watertown 

6060 

90025-04TX 

Watertown 

6061 

90025-04TXV 

Watertown 

6062 

90025-05TX 

Watertown 

6063 

90025-05TXV 

Watertown 

6064 

90025-06TX 

Watertown 

6065 

90025-06TXV 

Watertown 

6066 

90KS200C 1 

Scottsdale 

6067 

90KS200CH1 

Scottsdale 

6068 

90KS200CH2 

Scottsdale 

6069 

90KS200CH3 

Scottsdale 

6070 

94022-01 TXV 

Santa Ana 

20763 

94022-02TXV 

Santa Ana 

20766 

94022-03TXV 

Santa Ana 

20767 

94022-1 1TX 

Santa Ana 

20765 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

678-5 

Watertown 

5913 

678-6 

Watertown 

5914 

679-1 

Watertown 

5915 

679-2 

Watertown 

5916 

679-3 

Watertown 

5917 

679-4 

Watertown 

5918 

679-5 

Watertown 

5919 

679-6 

Watertown 

5920 

680-1 

Watertown 

5921 

680-2 

Watertown 

5922 

680-3 

Watertown 

5923 

680-4 

Watertown 

5924 

680-5 

Watertown 

5925 

680-6 

Watertown 

5926 

681-ID. IN. IP 

Watertown 

5927 

681-2D. 2N. 2P 

Watertown 

5928 

681 -3D. 3N.3P 

Watertown 

5929 

681-4D.4N.4P 

Watertown 

5930 

681-5D. 5N. 5P 

Watertown 

5931 

681-6D.6N. 6P 

Watertown 

5932 

682-1 

Watertown 

5933 

682-2 

Watertown 

5934 

682-3 

Watertown 

5935 

682-4 

Watertown 

-5936 

682-5 

Watertown 

5937 

682-6 

Watertown 

5938 

683-1 

Watertown 

5939 

683-2 

Watertown 

5940 

683-3 

Watertown 

5941 

683-4 

Watertown 

5942 

683-5 

Watertown 

5943 

683-6 

Watertown 

5944 

684-1 

Watertown 

5945 

684-2 

Watertown 

5946 

684-3 

Watertown 

5947 

684-4 

Watertown 

5948 

684-5 

Watertown 

5949 

684-6 

Watertown 

5950 

688-10 

Watertown 

17940 

688-12 

Watertown 

17941 

688-15 

Watertown 

17942 

688-18 

Watertown 

17943 

688-20 

Watertown 

17944 

688-25 

Watertown 

17945 

689-ID. IN. IP 

Watertown 

5951 

689-2D. 2N. 2P 

Watertown 

5952 

689-3D. 3N. 3P 

Watertown 

5953 

689-4D. 4N. 4P 

Watertown 

5954 

689-5D. 5N. 5P 

Watertown 

5955 

689-6D. 6N. 6P 

Watertown 

5956 

695-1 

Watertown 

5957 

695-2 

Watertown 

5958 

695-3 

Watertown 

5959 

695-4 

Watertown 

5960 

695-5 

Watertown 

_^961_ 

695-6 

Watertown 

5962 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Cataiog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdaie (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-76 


http://www.microsemi.com 













Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

94022-1 2TX 

Santa Ana 

20774 

94022-1 3TX 

Santa Ana 

20768 

AA100 

Watertown 

6071 

AA101 

Watertown 

6072 

AA102 

Watertown 

6073 

AA107 

Watertown 

6074 

AA108 

Watertown 

■aiwi 

AA109 

Watertown 


AA114 

Watertown 


AA115 

Watertown 


AA116 

Watertown 

6079 

AD100 

Watertown 

6080 

AD101 

Watertown 

6081 

ADI 02 

Watertown 

6082 

AD103 

Watertown 

6083 

AD104 

Watertown 

6084 

ADI 07 

Watertown 

6085 

AD108 

Watertown 

6086 

AD109 

Watertown 

6087 

AD110 

Watertown 

6088 

AD111 

Watertown 

6089 

AD114 

Watertown 

6090 

AD115 

Watertown 

6091 

AD116 

Watertown 

6092 

AD117 

Watertown 

6093 

AD118 

Watertown 

6094 

AM0608-020 

RF Product 

18773 

AM0608-070 

RF Product 

18774 

AM071 0-300 

RF Product 

18775 

AM141 6-003 

RF Product 

18776 

AM141 6-200 

RF Product 

18777 

AMI 61 6-050 

RF Product 

18778 

AM1821-003 

RF Product 

18780 

AMI 821 -006 

RF Product 

18781 

AM1821-010 

RF Product 

18782 

AM2023-003 

RF Product 

18784 

AM2023-006 

RF Product 

18785 

AM2327-003 

RF Product 

18787 

AM2327-005 

RF Product 

18788 

AM2630-002 

RF Product 

18789 

AM2630-004 

RF Product 

18790 

AM2630-008 

RF Product 

18791 

AM80610-018 

RF Product 

18793 

AM8141 6-005 

RF Product 

18794 

AM81416-012 

RF Product 

18795 

AM82223-020 

RF Product 

18806 

JANHCB1N746A 

Scottsdale 

8393 

JANHCB1N747A 

Scottsdale 

8394 

JANHCB1N748A 

Scottsdale 

8395 

JANHCB1N749A 

Scottsdale 

8396 

JANHCB1N750A 

Scottsdale 

8397 

BAS16 

Chatsworth 

17986 

BAT54 

Chatsworth 

17987 

BAT54A 

Chatsworth 

17988 

BAT54C 

Chatsworth 

17989 

BAT54S 

Chatsworth 

17990 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

BAV70 

Chatsworth 

17991 

BAV99 

Chatsworth 

17992 

BAW56 

Chatsworth 

17993 

BC237 

PPC. Inc. 

24384 

BC237A 

PPC. Inc. 

24385 

BC237B 

PPC. Inc. 

24386 

BC237C 

PPC. Inc. 

24387 

BC337 

PPC. Inc. 

24388 

BC547 

PPC. Inc. 

24389 

BC547A 

PPC. Inc. 

24390 

BC547B 

PPC. Inc. 

24391 

BC547C 

PPC. Inc. 

24392 

BR805DL 

Chatsworth 

6095 

BR810DL 

Chatsworth 

6096 

BR81DL 

Chatsworth 

6097 

BR82DL 

Chatsworth 

6098 

BR84DL 

Chatsworth 

6099 

BR86DL 

Chatsworth 

6100 

BR88DL 

Chatsworth 

6101 

BYV32E-200 

Watertown 

20750 

CD5908 

Scottsdale 

6102 

CD6267 

Scottsdale 

6103 

CD6267A 

Scottsdale 

6104 

CD6267C 

Scottsdale 

6105 

CD6267CA 

Scottsdale 

6106 

CD6268 

Scottsdale 

6107 

CD6268A 

Scottsdale 

6108 

CD6268C 

Scottsdale 

6109 

CD6268CA 

Scottsdale 

6110 

CD6269 

Scottsdale 

6111 

CD6269A 

Scottsdale 

6112 

CD6269C 

Scottsdale 

6113 

CD6269CA 

Scottsdale 

6114 

CD6270 

Scottsdale 

6115 

CD6270A 

Scottsdale 

6116 

CD6270C 

Scottsdale 

6117 

CD6270CA 

Scottsdale 

6118 

CD6271 

Scottsdale 

6119 

CD6271A 

Scottsdale 

6120 

CD6271C 

Scottsdale 

6121 

CD6271CA 

Scottsdale 

6122 

CD6272 

Scottsdale 

6123 

CD6272A 

Scottsdale 

6124 

CD6272C 

Scottsdale 

6125 

CD6272CA 

Scottsdale 

6126 

CD6273 

Scottsdale 

6127 

CD6273A 

Scottsdale 

6128 

CD6273C 

Scottsdale 

6129 

CD6273CA 

Scottsdale 

6130 

CD 6274 

Scottsdale 

6131 

CD6274A 

Scottsdale 

6132 

CD6274C 

Scottsdale 

6133 

CD6274CA 

Scottsdale 

6134 

CD6275 

Scottsdale 

6135 

CD6275A 

Scottsdale 

6136 

CD6275C 

Scottsdale 

6137 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

CD6275CA 

Scottsdale 

6138 

CD6276 

Scottsdale 

6139 

CD6276A 

Scottsdale 

6140 

CD6276C 

Scottsdale 

6141 

CD6276CA 

Scottsdale 

6142 

CD6277 

Scottsdale 

6143 

CD6277A 

Scottsdale 

6144 

CD6277C 

Scottsdale 

6145 

CD6277CA 

Scottsdale 

6146 

CD6278 

Scottsdale 

6147 

CD6278A 

Scottsdale 

6148 

CD6278C 

Scottsdale 

6149 

CD6278CA 

Scottsdale 

6150 

CD6279 

Scottsdale 

6151 

CD6279A 

Scottsdale 

6152 

CD6279C 

Scottsdale 

6153 

CD6279CA 

Scottsdale 

6154 

CD6280 

Scottsdale 

6155 

CD6280A 

Scottsdale 

6156 

CD6280C 

Scottsdale 

6157 

CD6280CA 

Scottsdale 

6158 

CD6281 

Scottsdale 

6159 

CD6281A 

Scottsdale 

6160 

CD6281C 

Scottsdale 

6161 

CD6281CA 

Scottsdale 

6162 

CD6282 

Scottsdale 

6163 

CD6282A 

Scottsdale 

6164 

CD6282C 

Scottsdale 

6165 

CD6282CA 

Scottsdale 

6166 

CD6283 

Scottsdale 

6167 

CD6283A 

Scottsdale 

6168 

CD6283C 

Scottsdale 

6169 

CD6283CA 

Scottsdale 

6170 

CD6284 

Scottsdale 

6171 

CD6284A 

Scottsdale 

6172 

CD6284C 

Scottsdale 

6173 

CD6284CA 

Scottsdale 

6174 

CD6285 

Scottsdale 

6175 

CD6285A 

Scottsdale 

6176 

CD6285C 

Scottsdale 

6177 

CD6285CA 

Scottsdale 

6178 

CD6286 

Scottsdale 

6179 

CD6286A 

Scottsdale 

6180 

CD6286C 

Scottsdale 

6181 

CD6286CA 

Scottsdale 

6182 

CD6287 

Scottsdale 

6183 

CD6287A 

Scottsdale 

6184 

CD6287C 

Scottsdale 

6185 

CD6287CA 

Scottsdale 

6186 

CD6288 

Scottsdale 

6187 

CD6288A 

Scottsdale 

6188 

CD6288C 

Scottsdale 

6189 

CD6288CA 

Scottsdale 

6190 

CD6289 

Scottsdale 

6191 

CD6289A 

Scottsdale 

6192 

CD6289C 

Scottsdale 

6193 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

CD6289CA 

Scottsdale 

6194 

CD6290 

Scottsdale 

6195 

CD6290A 

Scottsdale 

6196 

CD6290C 

Scottsdale 

6197 

CD6290CA 

Scottsdale 

6198 

CD6291 

Scottsdale 

6199 

CD6291A 

Scottsdale 

6200 

CD6291C 

Scottsdale 

6201 

CD6291CA 

Scottsdale 

6202 

CD6292 

Scottsdale 

6203 

CD6292A 

Scottsdale 

6204 

CD6292C 

Scottsdale 

6205 

CD6292CA 

Scottsdale 

6206 

CD6293 

Scottsdale 

6207 

CD6293A 

Scottsdale 

6208 

CD6293C 

Scottsdale 

6209 

CD6293CA 

Scottsdale 

6210 

CD6294 

Scottsdale 

6211 

CD6294A 

Scottsdale 

6212 

CD6294C 

Scottsdale 

6213 

CD6294CA 

Scottsdale 

6214 

CD6295 

Scottsdale 

6215 

CD6295A 

Scottsdale 

6216 

CD6295C 

Scottsdale 

6217 

CD6295CA 

Scottsdale 

6218 

CD6296 

Scottsdale 

6219 

CD6296A 

Scottsdale 

6220 

CD6296C 

Scottsdale 

6221 

CD6296CA 

Scottsdale 

6222 

CD6297 

Scottsdale 

6223 

CD6297A 

Scottsdale 

6224 

CD6297C 

Scottsdale 

6225 

CD6297CA 

Scottsdale 

6226 

CD6298 

Scottsdale 

6227 

CD6298A 

Scottsdale 

6228 

CD6298C 

Scottsdale 

6229 

CD6298CA 

Scottsdale 

6230 

CD6299 

Scottsdale 

6231 

CD6299A 

Scottsdale 

6232 

CD6299C 

Scottsdale 

6233 

CD6299CA 

Scottsdale 

6234 

CD6300 

Scottsdale 

6235 

CD6300A 

Scottsdale 

6236 

CD6300C 

Scottsdale 

6237 

CD6300CA 

Scottsdale 

6238 

CD6301 

Scottsdale 

6239 

CD6301A 

Scottsdale 

6240 

CD6301C 

Scottsdale 

6241 

CD6301CA 

Scottsdale 

6242 

CD6302 

Scottsdale 

6243 

CD6302A 

Scottsdale 

6244 

CD6302C 

Scottsdale 

6245 

CD6302CA 

Scottsdale 

6246 

CD6303 

Scottsdale 

6247 

CD6303A 

Scottsdale 

6248 

CD6303C 

Scottsdale 

6249 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 



6250 

CH746 

Scottsdale 

6251 

CH746A 

Scottsdale 

6252 

CH747 

Scottsdale 

6253 

CH747A 

Scottsdale 

6254 

CH748 

Scottsdale 

6255 

CH748A 

Scottsdale 

6256 

CH749 

Scottsdale 

6257 

CH749A 

Scottsdale 

6258 

CH750 

Scottsdale 

6259 

CH750A 

Scottsdale 

6260 

CH751 

Scottsdale 

6261 

CH752 

Scottsdale 

6262 

CH753 

Scottsdale 

6263 

CH754 

Scottsdale 

6264 

CH755 

Scottsdale 

6265 

CH756 

Scottsdale 

6266 

CH757 

Scottsdale 

6267 

CH758 

Scottsdale 

6268 

CH759 

Scottsdale 

6269 

CH760 

Scottsdale 

6270 

CHV21H12 

Colorado 

6271 

CHV21H16 

Colorado 

6272 

CHV21H20 

Colorado 

6273 

CHV21H24 

Colorado 

6274 

CHV21H28 



CHV21H32 

Colorado 

EKMSI 

CHV21H36 

Colorado 

6277 

CHV21H40 

Colorado 

6278 

CHV21H44 

Colorado 

6279 

CHV21H48 

Colorado 

6280 

CHV21H52 

Colorado 

6281 

CHV21H56 

Colorado 

6282 

CHV21H60 

Colorado 

6283 

CHV21H64 

Colorado 

6284 

CHV21H68 

Colorado 

6285 

CHV21H72 

Colorado 

6286 

CHV21H76 

Colorado 

6287 

CHV21H8 

Colorado 

6288 

CHV34H12 

Colorado 

6289 

CHV34H16 

Colorado 

6290 

CHV34H20 

Colorado 

6291 

CHV34H24 

Colorado 

6292 

CHV34H28 

Colorado 

6293 

CHV34H32 

Colorado 

6294 

CHV34H36 

Colorado 

6295 

CHV34H40 

Colorado 

6296 

CHV34H44 

Colorado 

6297 

CHV34H48 

Colorado 

6298 

CHV34H52 

Colorado 

6299 

CHV34H56 

Colorado 

6300 

CHV34H60 

Colorado 

6301 

CHV34H64 

Colorado 

6302 

CHV34H68 

Colorado 

6303 

CHV34H72 

Colorado 

6304 

CHV34H76 

Colorado 

6305 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

CHV34H8 

Colorado 


CHV37H12 

Colorado 

6307 

CHV37H16 

Colorado 

6308 

CHV37H20 

Colorado 

6309 

CHV37H24 

Colorado 

6310 

CHV37H28 

Colorado 

6311 

CHV37H32 

Colorado 

6312 

CHV37H36 

Colorado 

6313 

CHV37H40 

Colorado 

6314 

CHV37H44 

Colorado 

6315 

CHV37H48 

Colorado 

6316 

CHV37H52 

Colorado 

6317 

CHV37H56 

Colorado 

6318 

CHV37H60 

Colorado 

6319 

CHV37H64 

Colorado 

6320 

CHV37H68 

Colorado 

6321 

CHV37H72 

Colorado 

6322 

CHV37H76 

Colorado 

6323 

CHV37H8 

Colorado 

6324 

CPT12035 

Colorado 

6325 

CPT12040 

Colorado 

6326 

CPT12045 

Colorado 

6327 

CPT12050 

Colorado 

6328 

CPT20010 

Colorado 

6329 

CPT20015 

Colorado 

6330 

CPT20035 

Colorado 

6331 

CPT20040 

Colorado 

6332 

CPT20045 

Colorado 

6333 

CPT20050 

Colorado 

6334 

CPT20120 

Colorado 

6335 

CPT20125 

Colorado 

6336 

CPT20130 

Colorado 

6337 

CPT20135 

Colorado 

6338 

CPT20140 

Colorado 

6339 

CPT30035 

Colorado 

6340 

CPT30040 

Colorado 

6341 

CPT30045 

Colorado 

6342 

CPT30050 

Colorado 

6343 

CPT30060 

Colorado 

6344 

CPT30080 

Colorado 

6345 

CPT30090 

Colorado 

6346 

CPT40035 

Colorado 

6347 

CPT40040 

Colorado 

6348 

CPT40045 

Colorado 

6349 

CPT40050 

Colorado 

6350 

CPT40060 

Colorado 

6351 

CPT40080 

Colorado 

6352 

CPT40090 

Colorado 

6353 

CPT40120 

Colorado 

6354 

CPT40130 

Colorado 

6355 

CPT40140 

Colorado 

6356 

CPT500100 

Colorado 

21042 

CPT50035 

Colorado 

6357 

CPT50040 

Colorado 

6358 

CPT50045 

Colorado 

6359 

CPT50050 

Colorado 



Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

DLTS17 

Scottsdale 

6403 

DLTS17A 

Scottsdale 

6404 

DLTS19C 

Scottsdale 

6405 

DLTS19CA 

Scottsdale 

6406 

DLTS24 

Scottsdale 

6407 

DLTS24A 

Scottsdale 

6408 

DLTS30 

Scottsdale 

6409 

DLTS30A 

Scottsdale 

6410 

DLTS30C 

Scottsdale 

6411 

DLTS30CA 

Scottsdale 

6412 

DLTS5 

Scottsdale 

6413 

DLTS5A 

Scottsdale 

6414 

DLTS8C 

Scottsdale 

6415 

DLTS8CA 

Scottsdale 

6416 

DMA12 

Scottsdale 

22786 

DMA24 

Scottsdale 

22787 

DMA44 

Scottsdale 

22788 

DR750 

Chatsworth 

6424 

DR751 

Chatsworth 

6425 

DR7510 

Chatsworth 

6426 

DR752 

Chatsworth 

6427 

DR754 

Chatsworth 

6428 

DR756 

Chatsworth 

6429 

DR758 

Chatsworth 

6430 

EFFH16 

Colorado 

6431 

EFFH20 

Colorado 

6432 

EFFH24 

Colorado 

6433 

EFLH16 

Colorado 

6434 

EFLH20 

Colorado 

6435 

EFLH24 

Colorado 

6436 

EFT15H20 93525 

Colorado 

6437 

EFTD08 

Colorado 

6438 

EFTD10 

Colorado 

6439 

EFTD12 

Colorado 

6440 

EFTH16 

Colorado 

6441 

EFTH20 

Colorado 

6442 

EFTH24 

Colorado 

6443 

EH10002Z1 

Colorado 

6444 

EH10004Z1 

Colorado 

6445 

EH10006Z1 

Colorado 

6446 

EH10008Z1 

Colorado 

6447 

EH10010Z1 

Colorado 

6448 

EH10012Z1 

Colorado 

6449 

EH15002Q 

Colorado 

6450 

EH15002Y 

Colorado 

6451 

EH15004Q 

Colorado 

6452 

EH15004Y 

Colorado 

6453 

EH15006Q 

Colorado 

6454 

EH15006Y 

Colorado 

6455 

EH15008Q 

Colorado 

6456 

EH15008Y 

Colorado 

6457 

EH15010Q 

Colorado 

6458 

EH15010Y 

Colorado 

6459 

EH15012Q 

Colorado 

6460 

EH15012Y 

Colorado 

6461 

EH15014Q 

Colorado 

6462 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

EH15014Y 

Colorado 

6463 

EH6002B 

Colorado 

6464 

EH6004B 

Colorado 

6465 

EH6006B 

Colorado 

6466 

EH6008B 

Colorado 

6467 

EH60108 

Colorado 

6468 

EH6012B 

Colorado 

6469 

EH7502B 

Colorado 

6470 

EH7504B 

Colorado 

6471 

EH7506B 

Colorado 

6472 

EH7508B 

Colorado 

6473 

EH7510B 

Colorado 

6474 

EH7512B 

Colorado 

6475 

EH8002Z1 

Colorado 

6476 

EH8004Z1 

Colorado 

6477 

EH8006Z1 

Colorado 

6478 

EH8008Z1 

Colorado 

6479 

EH8010Z1 

Colorado 

6480 

EH8012Z1 

Colorado 

6481 

EHF10B1 

Colorado 

6482 

EHF10Y1 

Colorado 

6483 

EHF10Z1 

Colorado 

6484 

EHF12B1 

Colorado 

6485 

EHF12Y1 

Colorado 

6486 

EHF12Z1 

Colorado 

6487 

EHF16B1 

Colorado 

6488 

EHF16Y1 

Colorado 

6489 

EHF16Z1 

Colorado 

6490 

EHF2B1 

Colorado 

6491 

EHF2Y1 

Colorado 

6492 

EHF2Z1 

Colorado 

6493 

EHF4B1 

Colorado 

6494 

EHF4Y1 

Colorado 

6495 

EHF4Z1 

Colorado 

6496 

EHF6B1 

Colorado 

6497 

EHF6Y1 

Colorado 

6498 

EHF6Z1 

Colorado 

6499 

EHF8B1 

Colorado 

6500 

EHF8Y1 

Colorado 

6501 

EHF8Z1 

Colorado 

6502 

EHS10B1 

Colorado 

6503 

EHS10B1-S 

Colorado 

6504 

EHS10Z1 

Colorado 

6505 

EHS12B1 

Colorado 

6506 

EHS12B1-S 

Colorado 

6507 

EHS12Z1 

Colorado 

6508 

EHS16B1 

Colorado 

6509 

EHS16B1-S 

Colorado 

6510 

EHS16Z1 

Colorado 

6511 

EHS2B1 

Colorado 

6512 

EHS2B1-S 

Colorado 

6513 

EHS2Z1 

Colorado 

6514 

EHS4B1 

Colorado 

6515 

EHS4B1-S 

Colorado 

6516 

EHS4Z1 

Colorado 

6517 

EHS6B1 

Colorado 

6518 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

CPT50060 

Colorado 

6361 

CPT50080 

Colorado 

6362 

CPT50090 

Colorado 

6363 

CPT50120 

Colorado 

6364 

CPT50130 

Colorado 

6365 

CPT50140 

Colorado 

6366 

CPT50140A 

Colorado 

21043 

CPT600100 

Colorado 

21046 

CPT60080 

Colorado 

21044 

CPT60090 

Colorado 

21045 

DB101 

Chatsworth 

6367 

DB102 

Chatsworth 

6368 

DB103 

Chatsworth 

6369 

DB104 

Chatsworth 

6370 

DB105 

Chatsworth 

6371 

DB106 

Chatsworth 

6372 

DB107 

Chatsworth 

6373 

DL4001 

Chatsworth 

6374 

DL4002 

Chatsworth 

6375 

DL4003 

Chatsworth 

6376 

DL4004 

Chatsworth 

6377 

DL4005 

Chatsworth 

6378 

DL4006 

Chatsworth 

6379 

DL4007 

Chatsworth 

6380 

DL4148 

Chatsworth 

17994 

DL4448 

Chatsworth 

17995 

DL4933 

Chatsworth 

17996 

DL4934 

Chatsworth 

17997 

DL4935 

Chatsworth 

17998 

DL4936 

Chatsworth 

17999 

DL4937 

Chatsworth 

18000 

DL5817 

Chatsworth 

6381 

DL5818 

Chatsworth 

6382 

DL5819 

Chatsworth 

6383 

DL914(A)(B) 

Chatsworth 

18001 

DLFR101 

Chatsworth 

6384 

DLFR102 

Chatsworth 

6385 

DLFR103 

Chatsworth 

6386 

DLFR104 

Chatsworth 

6387 

DLFR105 

Chatsworth 

6388 

DLFR106 

Chatsworth 

6389 

DLFR107 

Chatsworth 

6390 

DLSF11 

Chatsworth 

6391 

DLSF12 

Chatsworth 

6392 

DLSF13 

Chatsworth 

6393 

DLSF14 

Chatsworth 

6394 

DLSF16 

Chatsworth 

6395 

DLSF18 

Chatsworth 

6396 

DLSR105 

Chatsworth 

6397 

DLSR106 

Chatsworth 

6398 

DLSR108 

Chatsworth 

18002 

DLSR110 

Chatsworth 

18003 

DLTS12 

Scottsdale 

6399 

DLTS12A 

Scottsdale 

6400 

DLTS13C 

Scottsdale 

6401 

DLTS13CA 

Scottsdale 

6402 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

EHS6B1-S 

Colorado 

6519 

EHS6Z1 

Colorado 

6520 

EHS8B1 

Colorado 

6521 

EHS8B1-S 

Colorado 

6522 

EHS8Z1 

Colorado 

6523 

EPS12 

Watertown 

6524 

EPS12SM 

Watertown 

6525 

EPS15 

Watertown 

6526 

EPS15SM 

Watertown 

6527 

EPS17 

Watertown 

6528 

EPS17SM 

Watertown 

6529 

EPS24 

Watertown 

6530 

EPS24SM 

Watertown 

6531 

EPS28 

Watertown 

6532 

EPS28SM 

Watertown 

6533 

EPS33 

Watertown 

6534 

EPS33SM 

Watertown 

6535 

EPS48 

Watertown 

6536 

EPS48SM 

Watertown 

6537 

EPS5 

Watertown 

6538 

EPS5SIVI 

Watertown 

6539 

EPS8 

Watertown 

6540 

EPS8SM 

Watertown 

6541 

ER1A 

Chatsworth 

18004 

ER1B 

Chatsworth 

18005 

ER1C 

Chatsworth 

18006 

ER1D 

Chatsworth 

18007 

ER1G 

Chatsworth 

18008 

ER1J 

Chatsworth 

18009 

ER3A 

Chatsworth 

18010 

ER3B 

Chatsworth 

18011 

ER3C 

Chatsworth 

18012 

ER3D 

Chatsworth 

18013 

ER3G 

Chatsworth 

18014 

ER3J 

Chatsworth 

18015 

ER3K 

Chatsworth 

18016 

ER3M 

Chatsworth 

18017 

ERF2110B1 

Colorado 

6542 

ERF2112B1 

Colorado 

6543 

ERF2116B1 

Colorado 

6544 

ERF212B1 

Colorado 

6545 

ERF214B1 

Colorado 

6546 

ERF216B1 

Colorado 

6547 

ERF218B1 

Colorado 

6548 

ERL2110B1 

Colorado 

6549 

ERL2112B1 

Colorado 

6550 

ERL2116B1 

Colorado 

6551 

ERL212B1 

Colorado 

6552 

ERL214B1 

Colorado 

6553 

ERL216B1 

Colorado 

6554 

ERL218B1 

Colorado 

6555 

ES1A 

Chatsworth 

18018 

ES1B 

Chatsworth 

18019 

ES1C 

Chatsworth 

18020 

ES1D 

Chatsworth 

18021 

ES1G 

Chatsworth 

18022 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

ES1J 

Chatsworth 

18023 

FR101 

Chatsworth 

18024 

FR101GP 

Chatsworth 

6556 

FR102 

Chatsworth 

18025 

FR102GP 

Chatsworth 

6557 

FR103 

Chatsworth 

18026 

FR103GP 

Chatsworth 

6558 

FR104 

Chatsworth 

18027 

FR104GP 

Chatsworth 

6559 

FR105 

Chatsworth 

18028 

FR105GP 

Chatsworth 

6560 

FR106 

Chatsworth 

18029 

FR106GP 

Chatsworth 

6561 

FR107 

Chatsworth 

6562 

FR107GP 

Chatsworth 

6563 

FR151 

Chatsworth 

6564 

FR151GP 

Chatsworth 

18030 

FR152 

Chatsworth 

6565 

FR152GP 

Chatsworth 

18031 

FR153 

Chatsworth 

6566 

FR153GP 

Chatsworth 

18032 

FR154 

Chatsworth 

6567 

FR154GP 

Chatsworth 

18033 

FR155 

Chatsworth 

6568 

FR155GP 

Chatsworth 

18034 

FR156 

Chatsworth 

6569 

FR156GP 

Chatsworth 

18035 

FR157 

Chatsworth 

6570 

FR157GP 

Chatsworth 

18036 

FR1A 

Chatsworth 

18037 

FR1B 

Chatsworth 

18038 

FR1D 

Chatsworth 

18039 

FRIG 

Chatsworth 

18040 

FR1J 

Chatsworth 

18041 

FR1K 

Chatsworth 

18042 

FR1M 

Chatsworth 

18043 

FR201 

Chatsworth 

6571 

FR201GP 

Chatsworth 

18044 

FR202 

Chatsworth 

6572 

FR202GP 

Chatsworth 

18045 

FR203 

Chatsworth 

6573 

FR203GP 

Chatsworth 

18046 

FR204 

Chatsworth 

6574 

FR204GP 

Chatsworth 

18047 

FR205 

Chatsworth 

6575 

FR205GP 

Chatsworth 

18048 

FR206 

Chatsworth 

6576 

FR206GP 

Chatsworth 

18049 

FR207 

Chatsworth 

6577 

FR207GP 

Chatsworth 

18050 

FR251 

Chatsworth 

6578 

FR252 

Chatsworth 

6579 

FR253 

Chatsworth 

6580 

FR254 

Chatsworth 

6581 

FR255 

Chatsworth 

6582 

FR256 

Chatsworth 

6583 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

FR257 

Chatsworth 

6584 

FR301 

Chatsworth 

6585 

FR301GP - 

Chatsworth 

6586 

FR302 lH 

kChatsworth 

6587 

FR302GP /jm 

^Qi^tsworth 

6588 

FR303 KP 


6589 

FR303GP 

C^^jvorth 

6590 

FR304 

Chatsworth 

6591 

FR304GP 

Chatsworth 

6592 

FR305 

Chatsworth 

6593 

FR305GP 

Chatsworth 

6594 

FR306 

Chatsworth 

6595 

FR306GP 

Chatsworth 

6596 

FR307 

Chatsworth 

6597 

FR307GP 

Chatsworth 

6598 

FR3A 

Chatsworth 

18051 

FR3B 

Chatsworth 

18052 


Chatsworth 

18053 

FR3G 

Chatsworth 

18054 

FR3J 

Chatsworth 

18055 

FR3K 

Chatsworth 

18056 

FR3M 

Chatsworth 

18057 

FR601 

Chatsworth 

6599 

FR601GP 

Chatsworth 

18058 

FR602 

Chatsworth 

6600 

FR602GP 

Chatsworth 

18059 

FR603 

Chatsworth 

6601 

FR603GP 

Chatsworth 

18060 

FR604 

Chatsworth 

6602 

FR604GP 

Chatsworth 

18061 

FR605 

Chatsworth 

6603 

FR605GP 

Chatsworth 

18062 

FR606 

Chatsworth 

6604 

FR606GP 

Chatsworth 

18063 

FR607 

Chatsworth 

6605 

FR607GP 

Chatsworth 

18064 

FS1A 

Chatsworth 

18065 

FS1B 

Chatsworth 

18066 

FS1D 

Chatsworth 

18067 

FS1G 

Chatsworth 

18068 

FS1J 

Chatsworth 

18069 

FS1K 

Chatsworth 

18070 

FS1M 

Chatsworth 

18071 

FSE1350 

Sertech La 

21232 

FSE1540 

Sertech La 

21231 

FSE1850 

Sertech La 

21234 

FSE2040 

Sertech La 

21233 

FSE3020 

Sertech La 

21230 

FSE3506 

Sertech La 

21228 

FSE3510 

Sertech La 

21229 

FSF0850 

Sertech La 

21220 

FSF1020R 

Sertech La 

21222 

FSF1040 

Sertech La 

21219 

FSF1150 

Sertech La 

21227 

FSF1340 

Sertech La 

21226 

FSF1510R 

Sertech La 

21221 


Section Organization: 

The Alphanumeric index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-80 


http://www.microsemi.com 
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Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

FST8090 

Colorado 

21064 

FST8110 

Colorado 

21066 

FST8115 

Colorado 

21067 

FST8120 

Colorado 

21068 

FST8125 

Colorado 

6686 

FST8125SM 

Colorado 

21069 

FST8130 

Colorado 

21070 

FST8130SM 

Colorado 

21071 

FST8135 

Colorado 

6689 

FST8135SM 

Colorado 

21072 

FST8140 

Colorado 

6691 

FST8140SM 

Colorado 

21073 

FST8145 

Colorado 

6693 

FST8145SM 

Colorado 

21074 

FST8230 

Colorado 

21075 

FST8230SM5 

Colorado 

21076 

G21100B1EB1 

Colorado 

6695 

G21100Z1EB1 

Colorado 

6696 

G21120B1EB1 

Colorado 

6697 

G21120Z1EB1 

Colorado 

6698 

G21160B1EB1 

Colorado 

6699 

G21160Z1EB1 

Colorado 

6700 

G2120B1EB1 

Colorado 

6701 

G2120Z1EB1 

Colorado 

6702 

G2140B1EB1 

Colorado 

6703 

G2140Z1EB1 

Colorado 

6704 

G2160B1EB1 

Colorado 

6705 

G2160Z1EB1 

Colorado 

6706 

G2180B1EB1 

Colorado 

6707 

G2180Z1EB1 

Colorado 

6708 

G34100B1EB1 

Colorado 

6709 

G34100Z1EB1 

Colorado 

6710 

G34120B1EB1 

Colorado 

6711 

G34120Z1EB1 

Colorado 

6712 

G34160B1EB1 

Colorado 

6713 

G34160Z1EB1 

Colorado 

6714 

G3420B1EB1 

Colorado 

6715 

G3420Z1EB1 

Colorado 

6716 

G3440B1EB1 

Colorado 

6717 

G3440Z1EB1 

Colorado 

6718 

G3450B1EB1 

Colorado 

6719 

G3460B1EB1 

Colorado 

6720 

G3460Z1EB1 

Colorado 

6721 

G3480B1EB1 

Colorado 

6722 

G3480Z1EB1 

Colorado 

6723 

G37100B1EB1 

Colorado 

6724 

G37100Z1EB1 

Colorado 

6725 

G37120B1EB1 

Colorado 

6726 

G37120Z1EB1 

Colorado 

6727 

G37160B1EB1 

Colorado 

6728 

G37160Z1EB1 

Colorado 

6729 

G3720B1EB1 

Colorado 

6730 

G3720Z1EB1 

Colorado 

6731 

G3740B1EB1 

Colorado 

6732 

G3740Z1EB1 

Colorado 

6733 

G3760B1EB1 

Colorado 

6734 



Microsemi 

Division 


FST2060 

Colorado 

6643 

FST2080 

Colorado 

6644 

FST2090 

Colorado 

6645 

FST30035 

Colorado 

6646 

FST30040 

Colorado 

6647 

FST30045 

Colorado 

6648 

FST30050 

Colorado 

6649 

FST30100 

Colorado 

21052 

FST3030 

Colorado 

6650 

FST3035 

Colorado 

6651 

FST3040 

Colorado 

6652 

FST3045 

Colorado 

6653 

FST3050 

Colorado 

6654 

FST3060 

Colorado 

6655 

FST3080 

Colorado 

6656 

FST3090 

Colorado 

6657 

FST4020 

Colorado 

6658 

FST4030 

Colorado 

6659 

FST4040 

Colorado 

6660 

FST4045 

Colorado 

6661 

FST50100 

Colorado 

21053 

FST5020 

Colorado 

6662 

FST5030 

Colorado 

6663 

FST5040 

Colorado 

6664 

FST5045 

Colorado 

6665 

FST5050 

Colorado 

6666 

FST5080 

Colorado 

6667 

FST5090 

Colorado 

6668 

FST5535 

Colorado 

6669 

FST5540 

Colorado 

6670 

FST5545 

Colorado 

16671 

FST6035 

Colorado 

“6672 

FST6040 

Colorado 

6673 

FST6045 

Colorado 

6674 

FST6050 

Colorado 

6675 

FST6130 

Colorado 

21054 

FST6135 

Colorado 

21055 

FST6140 

Colorado 

21056 

FST6145 

Colorado 

21057 

FST6210 

Colorado 

6676 

FST6215 

Colorado 

6677 

FST6220 

Colorado 

6678 

FST63100 

Colorado 

21058 

FST7130SM 

Colorado 

6679 

FST7130SM 

Colorado 

21059 

FST7140 SM 

Colorado 

6680 

FST7140SM 

Colorado 

21060 

FST7145 SM 

Colorado 

6681 

FST7145SM 

Colorado 

21061 

FST80100 

Colorado 

21065 

FST80100SM 

Colorado 

21062 

FST8035 

Colorado 

6682 

FST8040 

Colorado 

6683 

FST8045 

Colorado 

6684 

FST8050 

Colorado 

6685 

FST8080 

Colorado 

21063 


Part Number 



FSF1820 

Sertech La 

21218 

FSF2210 

Sertech La 

21217 

FSF2506 

Sertech La 

21216 

FSF2510 

Sertech La 

21224 

FSF2520 

Sertech La 

21225 

FSF2606 

Sertech La 

21223 

FSN0450 

Sertech La 

21212 

FSN0540 

Sertech La 

21211 

FSN0620R 

Sertech La 

21215 

FSN0920 

Sertech La 

21210 

FSN1210R 

Sertech La 

21214 

FSN1410 

Sertech La 

21209 

FSN1505R 

Sertech La 

21213 

FSN1606 

Sertech La 

21208 

FST10020 

Colorado 

6606 

FST10025 

Colorado 

6607 

FST10030 

Colorado 

6608 

FST10035 

Colorado 

6609 

FST10040 

Colorado 

6610 

FST10045 

Colorado 

6611 

FST10100 

Colorado 

21047 

FST10120 

Colorado 

6612 

FST10125 

Colorado 

6613 

FST10130 

Colorado 

6614 

FST10135 

Colorado 

6615 

FST10140 

Colorado 

6616 

FST10145 

Colorado 

6617 

FST1045 

Colorado 

6618 

FST1080 

Colorado 

6619 

FST1090 

Colorado 

6620 

FST160100 

Colorado 

^048 

FST16035 

Colorado 

6621 

FST16040 

Colorado 

6622 

FST16045 

Colorado 

6623 

FST16050 

Colorado 

6624 

FST16080 

Colorado 

21049 

FST16090 

Colorado 

21050 

FST17135 

Colorado 

6625 

FST17140 

Colorado 

6626 

FST17145 

Colorado 

6627 

FST17150 

Colorado 

6628 

FST19035 

Colorado 

6629 

FST19040 

Colorado 

6630 

FST19045 

Colorado 

6631 

FST19050 

Colorado 

6632 

FST20035 

Colorado 

6633 

FST20040 

Colorado 

6634 

FST20045 

Colorado 

6635 

FST20050 

Colorado 

6636 

FST20100 

Colorado 

21051 

FST2025 

Colorado 

6637 

FST2030 

Colorado 

6638 

FST2035 

Colorado 

6639 

FST2040 

Colorado 

6640 

FST2045 

Colorado 

6641 

FST2050 

Colorado 

6642 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-81 


http://www.microsemi.com 
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Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

HS4208 

Sertech La 

18640 

HS4401 

Sertech La 

18728 

HS5087 

Sertech La 

18663 

HS5551 

Sertech La 

18727 

HS918 

Sertech La 

18721 

HS930 

Sertech La 

18725 

HSM1100 MELF 

Colorado 

21110 

HSM1100G 

Colorado 

21111 

HSM1100J 

Colorado 

21112 

HSM150 MELF 

Colorado 

6813 

HSM150G 

Colorado 

20169 

HSM150J 

Colorado 

20103 

HSM160 MELF 

Colorado 

6815 

HSM160G 

Colorado 

20170 

HSM160J 

Colorado 

20104 

HSM180 MELF 

Colorado 

6817 

HSM180G 

Colorado 

20171 

HSM180J 

Colorado 

20105 

HSM190 MELF 

Colorado 

6819 

HSM190G 

Colorado 

20172 

HSM190J 

Colorado 

20106 

HSM3100G 

Colorado 

21113 

HSM3100J 

Colorado 

21114 

HSM350G 

Colorado 

20173 

HSM350J 

Colorado 

20107 

HSM360G 

Colorado 

20174 

HSM360J 

Colorado 

20108 

HSM380G 

Colorado 

20175 

HSM380J 

Colorado 

20109 

HSM390G 

Colorado 

20176 

HSM390J 

Colorado 

20110 

HSM5100G 

Colorado 

21115 

HSM5100J 

Colorado 

21116 

HSM550G 

Colorado 

20177 

HSM550J 

Colorado 

20111 

HSM560G 

Colorado 

20178 

HSM560J 

Colorado 

20112 

HSM580G 

Colorado 

20179 

HSM580J 

Colorado 

20113 

HSM590G 

Colorado 

20180 

HSM590J 

Colorado 

20114 

HSM8100G 

Colorado 

21117 

HSM8100J 

Colorado 

21118 

HSM825G 

Colorado 

20181 

HSM825J 

Colorado 

20115 

HSM830G 

Colorado 

20182 

HSM830J 

Colorado 

20116 

HSM840G 

Colorado 

20183 

HSM840J 

Colorado 

20117 

HSM845G 

Colorado 

20184 

HSM845J 

Colorado 

20118 

HSM880G 

Colorado 

20185 

HSM880J 

Colorado 

20119 

HSM890G 

Colorado 

20186 

HSM890J 

Colorado 

20120 

HU10140 

Colorado 

21119 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

GB300A 

Watertown 

6791 

GB301 

Watertown 

6792 

GB301A 

Watertown 

6793 

GMP-5 

Scottsdale 

6794 

GMP-5A 

Scottsdale 

6795 

GMP-5B 

Scottsdale 

6796 

GS1A 

Chatsworth 

18072 

GS1B 

Chatsworth 

18073 

GS1D 

Chatsworth 

18074 

GS1G 

Chatsworth 

18075 

GS1J 

Chatsworth 

18076 

GS1K 

Chatsworth 

18077 

GS1M 

Chatsworth 

18078 

HS12035 

Colorado 

21077 

HS12040 

Colorado 

21078 

HS12045 

Colorado 

21079 

HS12135 

Colorado 

21080 

HS12140 

Colorado 

21081 

HS12145 

Colorado 

21082 

HS12230 

Colorado 

21083 

HS123100 

Colorado 

21086 

HS12380 

Colorado 

21084 

HS12390 

Colorado 

21085 

HS12515 

Colorado 

21087 

HS18035 

Colorado 

21088 

HS18040 

Colorado 

21089 

HS18045 

Colorado 

21090 

HS18135 

Colorado 

21091 

HS18140 

Colorado 

21092 

HS18145 

Colorado 

21093 

HS18230 

Colorado 

21094 

HS183100 

Colorado 

21097 

HS18380 

Colorado 

21095 

HS18390 

Colorado 

21096 

HS18515 

Colorado 

21098 

HS2222A 

Sertech La 

18726 

HS2222AD-6 

Sertech La 

18676 

HS2369A 

Sertech La 

18723 

HS24035 

Colorado 

21099 

HS24040 

Colorado 

21100 

HS24045 

Colorado 

21101 

HS24135 

Colorado 

21102 

HS24140 

Colorado 

21103 

HS24145 

Colorado 

21104 

HS24230 

Colorado 

21105 

HS243100 

Colorado 

21108 

HS24380 

Colorado 

21106 

HS24390 

Colorado 

21107 

HS24515 

Colorado 

21109 

HS2484 

Sertech La 

18724 

HS2857 

Sertech La 

18722 

HS2907A 

Sertech La 

18662 

HS2907AD-6 

Sertech La 

18670 

HS3013 

Sertech La 

18641 

HS3904 

Sertech La 

UMM 

HS3g06 

Sertech La 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

G3760Z1EB1 

Colorado 

6735 

G3780B1EB1 

Colorado 

6736 

G3780Z1EB1 

Colorado 

6737 

G43100B1EB1 

Colorado 

6738 

G43100Z1EB1 

Colorado 

6739 

G43120B1EB1 

Colorado 

6740 

G43120Z1EB1 

Colorado 

6741 

G43160B1EB1 

Colorado 

L6742 

G43160Z1EB1 

Colorado 

6743 

G4320Z1EB1 

Colorado 

6744 

G4340B1EB1 

Colorado 

6745 

G4340Z1EB1 

Colorado 

6746 

G4360B1EB1 

Colorado 

6747 

G4360Z1EB1 

Colorado 

6748 

G4380B1EB1 

Colorado 

6749 

G4380Z1EB1 

Colorado 

6750 

G504100B1EB1 

Colorado 

6751 

G504100Z1EB1 

Colorado 

6752 

G504120B1EB1 

Colorado 

6753 

G504120Z1EB1 

Colorado 

6754 

G50420B1EB1 

Colorado 

6755 

G50420Z1EB1 

Colorado 

6756 

G50440B1EB1 

Colorado 

6757 

G50440Z1EB1 

Colorado 

6758 

G50460B1EB1 

Colorado 

6759 

G50460Z1EB1 

Colorado 

6760 

G50480B1EB1 

Colorado 

6761 

G50480Z1EB1 

Colorado 

6762 

G53100B1EB1 

Colorado 

6763 

G53100Z1EB1 

Colorado 

6764 

G53120B1EB1 

Colorado 

6765 

G53120Z1EB1 

Colorado 

6766 

G5320B1EB1 

Colorado 

6767 

G5320Z1EB1 

Colorado 

6768 

G5340B1EB1 

Colorado 

6769 

G5340Z1EB1 

Colorado 

6770 

G5360B1EB1 

Colorado 

6771 

G5360Z1EB1 

Colorado 

6772 

G5380B1EB1 

Colorado 

6773 

G5380Z1EB1 

Colorado 

6774 

GA100 

Watertown 

6775 

GA101 

Watertown 

6776 

GA102 

Watertown 

6777 

GA200 

Watertown 

6778 

GA200A 

Watertown 

6779 

GA201 

Watertown 

6780 

GA201A 

Watertown 

6781 

GA300 

Watertown 

6782 

GA300A 

Watertown 

6783 

GA301 

Watertown 

6784 

GA301A 

Watertown 

6785 

GB200 

Watertown 

6786 

GB200A 

Watertown 

6787 

GB201 

Watertown 

6788 

GB201A 

Watertown 

6789 

GB300 

Watertown 

6790 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-82 


http://www.microsemi.com 
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Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

ICT-10 

Scottsdale 

6845 


IRF720 

PPC. Inc. 

24125 


JHV36H8 

Colorado 

11698 

ICT-10C 

Scottsdale 

6846 


IRF730 

PPC. Inc. 

24126 


JHV37H12 

Colorado 

11699 

ICT-12 

Scottsdale 

6847 


IRFZ34 

PPC. Inc. 

24110 


JHV37H16 

Colorado 

11700 

ICT-12C 

Scottsdale 

6848 


IRFZ40 

PPC. Inc. 

24111 


JHV37H24 

Colorado 

11701 

ICT-15 

Scottsdale 

6849 


IRFZ44 

PPC. Inc. 

24112 


JHV37H28 

Colorado 

11702 

ICT-15C 

Scottsdale 

6850 


IRFZ48 

PPC. Inc. 

24115 


JHV37H20 

Colorado 

11703 

ICT-18 

Scottsdale 

6851 


JHV21H16 

Colorado 

11648 


JHV37H32 

Colorado 

11704 

ICT.18C 

Scottsdale 

6852 


JHV21H20 

Colorado 

11649 


JHV37H36 

Colorado 

lIRMiM 

ICT.22 

Scottsdale 

6853 


JHV21H24 


IU[skl!l 

■ 



liiMiId 

ICT-22C 

Scottsdale 

6854 


JHV21H28 

Colorado 

11651 


JHV37H44 

Colorado 

lifUiki 

ICT-36 

Scottsdale 

6855 


JHV21H32 

Colorado 

11652 


JHV37H48 

Colorado 

11708 

ICT-36C 

Scottsdale 

6856 


JHV21H36 

Colorado 

11653 


JHV37H52 

Colorado 

11709 

ICT-45 

Scottsdale 

6857 


JHV21H40 

Colorado 

11654 


JHV37H56 

Colorado 

11710 

ICT-45C 

Scottsdale 

6858 


JHV21H44 

Colorado 

11655 


JHV37H60 

Colorado 

11711 

ICT-5 

Scottsdale 

6859 


JHV21H48 

Colorado 

11656 


JHV37H64 

Colorado 

11712 

ICT-5C 

Scottsdale 

6860 


JHV21H52 

Colorado 

11657 


JHV37H68 

Colorado 

11713 

ICT-8 

Scottsdale 

6861 


JHV21H56 

Colorado 

11658 


JHV37H72 

Colorado 

11714 

ICT-8C 

Scottsdale 

6862 


JHV21H60 

Colorado 

11659 


JHV37H8 

Colorado 

11715 

ICTE-10 

Scottsdale 

6863 


JHV21H64 

Colorado 

11660 


JXM1 9500/483-01 

Watertown 

11818 

ICTE-10C 

Scottsdale 

6864 


JHV21H68 

Colorado 

11661 


JXM1 9500/483-02 

Watertown 

11819 

ICTE-12 

Scottsdale 

6865 


JHV21H72 

Colorado 

11662 


JXM1 9500/483-03 

Watertown 

11820 

ICTE-12C 

Scottsdale 

6866 


JHV21H8 

Colorado 

11663 


K21100B1EB1 

Colorado 

11821 

ICTE-15 

Scottsdale 

6867 


JHV21HI2 

Colorado 

11664 


K21100C1EB1 

Colorado 

11822 

ICTE-15C 

Scottsdale 

6868 


JHV34H12 

Colorado 

11665 


K21100Z1EB1 

Colorado 

11823 

ICTE-18 

Scottsdale 

6869 


JHV34H16 

Colorado 

11666 


K21120B1EB1 

Colorado 

11824 

ICTE-18C 

Scottsdale 

6870 


JHV34H20 

Colorado 

11667 


K21120C1EB1 

Colorado 

11825 

ICTE-22 

Scottsdale 

6871 


JHV34H24 

Colorado 

11668 


K21120Z1EB1 

Colorado 

11826 

ICTE-22C 

Scottsdale 

6872 


JHV34H28 

Colorado 

11669 


K21160B1EB1 

Colorado 

11827 

ICTE-36 

Scottsdale 

6873 


JHV34H32 

Colorado 

11670 


K21160C1EB1 

Colorado 

11828 

ICTE-36C 

Scottsdale 

6874 


JHV34H36 

Colorado 

11671 


K21160Z1EB1 

Colorado 

11829 

ICTE-45 

Scottsdale 

6875 


JHV34H40 

Colorado 

11672 


K2120B1EB1 

Colorado 

11830 

ICTE-45C 

Scottsdale 

6876 


JHV34H44 

Colorado 

11673 


K2120C1EB1 

Colorado 

11831 

ICTE-5 

Scottsdale 

6877 


JHV34H48 

Colorado 

11674 


K2120Z1EB1 

Colorado 

11832 

ICTE-5C 

Scottsdale 

6878 


JHV34H52 

Colorado 

11675 


K2140B1EB1 

Colorado 

11833 

ICTE-8 

Scottsdale 

6879 


JHV34H56 

Colorado 

11676 


K2140C1EB1 

Colorado 

11834 

ICTE-8C 

Scottsdale 

6880 


JHV34H60 

Colorado 

11677 


K2140Z1EB1 

Colorado 

11835 

ID100 

Watertown 

6881 


JHV34H64 

Colorado 

11678 


K2160B1EB1 

Colorado 

11836 

ID101 

Watertown 

6882 


JHV34H68 

Colorado 

11679 


K2160C1EB1 

Colorado 

11837 

ID102 

Watertown 

6883 


JHV34H72 

Colorado 

11680 


K2160Z1EB1 

Colorado 

11838 

ID103 

Watertown 

6884 


JHV34H8 

Colorado 

11681 


K2180B1EB1 

Colorado 

11839 

ID104 

Watertown 

6885 


JHV36H12 

Colorado 

11682 


K2180C1EB1 

Colorado 

11840 

ID200 

Watertown 

6886 


JHV36H16 

Colorado 

11683 


K2180Z1EB1 

Colorado 

11841 

ID201 

Watertown 

6887 


JHV36H20 

Colorado 

11684 


K34100B1EB1 

Colorado 

11842 

ID202 

Watertown 

6888 


JHV36H24 

Colorado 

11685 


K34100C1EB1 

Colorado 

11843 

ID203 

Watertown 

6889 


JHV36H28 

Colorado 

11686 


K34100Z1EB1 

Colorado 

11844 

ID300 

Watertown 

6890 


JHV36H32 

Colorado 

11687 


K34120B1EB1 

Colorado 

11845 

ID301 

Watertown 

6891 


JHV36H36 

Colorado 

11688 


K34120C1EB1 

Colorado 

11846 

IRF510 

PPC. Inc. 

24116 


JHV36H40 

Colorado 

11689 


K34120Z1EB1 

Colorado 

11847 

IRF520 

PPC. Inc. 

24117 


JHV36H44 

Colorado 

11690 


K34160B1EB1 

Colorado 

11848 

IRF530 

PPC. Inc. 

24118 


JHV36H48 

Colorado 

11691 


K34160C1EB1 

Colorado 

11849 

IRF540 

PPC. Inc. 

24119 


JHV36H52 

Colorado 

11692 


K34160Z1EB1 

Colorado 

11850 

IRF610 

PPC. Inc. 

24120 


JHV36H56 

Colorado 

11693 


K3420B1EB1 

Colorado 

11851 

IRF620 

PPC. Inc. 

24121 


JHV36H60 

Colorado 

11694 


K3420C1EB1 

Colorado 

11852 

IRF630 

PPC. Inc. 

24122 


JHV36H64 

Colorado 

11695 


K3420Z1EB1 

Colorado 

11853 

IRF634 

PPC, Inc. 

24123 


JHV36H68 

Colorado 

11696 


K3440B1EB1 

Colorado 

11854 

IRF710 

PPC, Inc. 

24124 


JHV36H72 

Colorado 

11697 


K3440C1EB1 

Colorado 

11855 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-83 


http://www.microseml.com 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

K3440Z1EB1 

Colorado 

11856 

K3460B1EB1 

Colorado 

11857 

K3460C1EB1 

Colorado 

11858 

K3460Z1EB1 

Colorado 

lILfcfel 

K3480B1EB1 

Colorado 


K3480C1EB1 

Colorado 


K34aOZ1EB1 

Colorado 

11862 

11863 

K37100B1EB1 

Colorado 

K37100Z1EB1 

Colorado 

11864 

K37120B1EB1 

Colorado 

11865 

K37120Z1EB1 

Colorado 

11866 

K37160Z1EB1 

Colorado 

11867 

K3720B1EB1 

Colorado 

11868 

K3720Z1EB1 

Colorado 

11869 

K3740B1EB1 

Colorado 

11870 

K3740Z1EB1 

Colorado 

11871 

K3760B1EB1 

Colorado 

11872 

K3760Z1EB1 

Colorado 

11873 

K3780B1EB1 

Colorado 

11874 

K3780Z1EB1 

Colorado 

11875 

LC10 

Scottsdale 

11876 

LC100 

Scottsdale 

11877 

LC100A 

Scottsdale 

11878 

LC10A 

Scottsdale 

11879 

LC11 

Scottsdale 

11880 

LC110 

Scottsdale 

11881 

LC110A 

Scottsdale 

11882 

LC11A 

Scottsdale 

11883 

LC12 

Scottsdale 

11884 

LC120 

Scottsdale 

11885 

LC120A 

Scottsdale 

11886 

LC12A 

Scottsdale 

11887 

LC13 

Scottsdale 

11888 

LC130 

Scottsdale 

11889 

LC130A 

Scottsdale 

11890 

LC13A 

Scottsdale 

11891 

LC14 

Scottsdale 

11892 

LC14A 

Scottsdale 

11893 

LC15 

Scottsdale 

11894 

LC150 

Scottsdale 

11895 

LC150A 

Scottsdale 

11896 

LC15A 

Scottsdale 

11897 

LC16 

Scottsdale 

11898 

LC160 

Scottsdale 

11899 

LC160A 

Scottsdale 

11900 

LC16A 

Scottsdale 

11901 

LC17 

Scottsdale 

11902 

LC170 

Scottsdale 

11903 

LC170A 

Scottsdale 

11904 

LC17A 

Scottsdale 

11905 

LC18 

Scottsdale 

11906 

LC18A 

Scottsdale 

11907 

LC20 

Scottsdale 

11908 

LC20A 

Scottsdale 

11909 

LC22 

Scottsdale 

11910 

LC22A 

Scottsdale 

11911 


Part Number 



LC24 

Scottsdale 

11912 

LC24A 

Scottsdale 

11913 

LC26 

Scottsdale 

11914 

LC26A 

Scottsdale 

11915 

LC28 

Scottsdale 

11916 

LC28A 

Scottsdale 

11917 

LC30 

Scottsdale 

11918 

LC30A 

Scottsdale 

11919 

LC33 

Scottsdale 

11920 

LC33A 

Scottsdale 

11921 

LC36 

Scottsdale 

11922 

LC36A 

Scottsdale 

11923 

LC40 

Scottsdale 

11924 

LC40A 

Scottsdale 

11925 

LC43 

Scottsdale 

11926 

LC43A 

Scottsdale 

11927 

LC45 

Scottsdale 

11928 

LC45A 

Scottsdale 

11929 

LC48 

Scottsdale 

11930 

LC48A 

Scottsdale 

11931 

LC51 

Scottsdale 

11932 

LC51A 

Scottsdale 

11933 

LC54 

Scottsdale 

11934 

LC54A 

Scottsdale 

11935 

LC58 

Scottsdale 

11936 

LC58A 

Scottsdale 

11937 

LC6.5 

Scottsdale 

11938 

LC6.5A 

Scottsdale 

11939 

LC60 

Scottsdale 

11940 

LC60A 

Scottsdale 

11941 

LC64 

Scottsdale 

11942 

LC64A 

Scottsdale 

11943 

LC7.0 

Scottsdale 

11944 

LC7.0A 

Scottsdale 

11945 

LC7.5 

Scottsdale 

11946 

LC7.5A 

Scottsdale 

11947 

LC70 

Scottsdale 

11948 

LC70A 

Scottsdale 

11949 

LC75 

Scottsdale 

11950 

LC75A 

Scottsdale 

11951 

LC8.0 

Scottsdale 

11952 

LC8.0A 

Scottsdale 

11953 

LC8.5 

Scottsdale 

11954 

LC8.5A 

Scottsdale 

11955 

LC80 

Scottsdale 


LC80A 

Scottsdale 

11957 

LC9.0 

Scottsdale 

11958 

LC9.0A 

Scottsdale 

11959 

LC90 

Scottsdale 

11960 

LC90A 

Scottsdale 

11961 

LCE10 

Scottsdale 

11962 

LCE100 

Scottsdale 

11963 

LCE100A 

Scottsdale 

11964 

LCE10A 

Scottsdale 

11965 

LCE11 

Scottsdale 

11966 

LCE110 

Scottsdale 

11967 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

LCE110A 

Scottsdale 

11968 

LCE11A 

Scottsdale 

11969 

LCE12 

Scottsdale 

11970 

LCE120 

Scottsdale 

11971 

LCE120A 

Scottsdale 

11972 

LCE12A 

Scottsdale 

11973 

LCE13 

Scottsdale 

11974 

LCE130 

Scottsdale 

11975 

LCE130A 

Scottsdale 

11976 

LCE13A 

Scottsdale 

11977 

LCE14 

Scottsdale 

11978 

LCE14A 

Scottsdale 

11979 

LCE15 

Scottsdale 

11980 

LCE150 

Scottsdale 

11981 

LCE150A 

Scottsdale 

11982 

LCE15A 

Scottsdale 

11983 

LCE16 

Scottsdale 

11984 

LCE160 

Scottsdale 

11985 

LCE160 (10%) 

Scottsdale 

11986 

LCE16A 

Scottsdale 

11987 

LCE17 

Scottsdale 

11988 

LCE170 

Scottsdale 

11989 

LCE170 (10%) 

Scottsdale 

11990 

LCE17A 

Scottsdale 

11991 

LCE18 

Scottsdale 

11992 

LCE18A 

Scottsdale 

11993 

LCE20 

Scottsdale 

11994 

LCE20A 

Scottsdale 

11995 

LCE22 

Scottsdale 

11996 

LCE22A 

Scottsdale 

11997 

LCE24 

Scottsdale 

11998 

LCE24A 

Scottsdale 

11999 

LCE26 

Scottsdale 

12000 

LCE26A 

Scottsdale 

12001 

LCE28 

Scottsdale 

12002 

LCE28A 

Scottsdale 

12003 

LCE30 

Scottsdale 

12004 

LCE30A 

Scottsdale 

12005 

LCE33 

Scottsdale 

12006 

LCE33A 

Scottsdale 

12007 

LCE36 

Scottsdale 

12008 

LCE36A 

Scottsdale 

12009 

LCE40 

Scottsdale 

12010 

LCE40A 

Scottsdale 

12011 

LCE43 

Scottsdale 

12012 

LCE43A 

Scottsdale 

12013 

LCE45 

Scottsdale 

12014 

LCE45A 

Scottsdale 

12015 

LCE48 

Scottsdale 

12016 

LCE48A 

Scottsdale 

12017 

LCE51 

Scottsdale 

12018 

LCE51A 

Scottsdale 

12019 

LCE54 

Scottsdale 

12020 

LCE54A 

Scottsdale 

12021 

LCE58 

Scottsdale 

J2022 

LCE58A 

Scottsdale 

12023 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-84 


http://www.microsemi.com 













Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

LCE6.5 

Scottsdale 

12024 


LHV37H48 

Colorado 

12080 


LSM845J 

Colorado 

20132 

LCE6.5A 

Scottsdale 

12025 


LHV37H52 

Colorado 

12081 


MB1005 

Chatsworth 

12110 

LCE60 

Scottsdale 

12026 


LHV37H56 

Colorado 

12082 


MB101 

Chatsworth 

12111 

LCE60A 

Scottsdale 

12027 


LHV37H60 

Colorado 

12083 


MB1010 

Chatsworth 

12112 

LCE64 

Scottsdale 

12028 


LHV37H64 

Colorado 

12084 


MB102 

Chatsworth 

12113 

LCE64A 

Scottsdale 

12029 


LHV37H68 

Colorado 

12085 


MB104 

Chatsworth 

12114 

LCE7.0 

Scottsdale 

12030 


LHV37H72 

Colorado 

12086 


MB106 

Chatsworth 

12115 

LCE7.0A 

Scottsdale 

12031 


LHV37H8 

Colorado 

12087 


MB108 

Chatsworth 

12116 

LCE7.5 

Scottsdale 

12032 


LHV43H20 

Colorado 

mm 


MB1505 

Chatsworth 

12117 

LCE7.5A 

Scottsdale 

12033 


LHV43H24 

Colorado 

12089 


MB1505W 

Chatsworth 

12118 

LCE70 

Scottsdale 

12034 


LHV43H28 

Colorado 

12090 


MB151 

Chatsworth 

12119 

LCE70A 

Scottsdale 

12035 


LHV43H32 

Colorado 

12091 


MB1510 

Chatsworth 

12120 

LCE75 

Scottsdale 

12036 


LHV43H8 

Colorado 

12092 


MB1510W 

Chatsworth 

12121 

LCE75A 

Scottsdale 

12037 


LHV43HI2 

Colorado 

12093 


MB151W 

Chatsworth 

12122 

LCE8.0 

Scottsdale 

12038 


LHV43HI6 

Colorado 

12094 


MB152 

Chatsworth 

12123 

LCE8.0A 

Scottsdale 

12039 


LM78L05ACZ 

PPC. Inc. 

24095 


MB152W 

Chatsworth 

12124 

LCE8.5 

Scottsdale 

12040 


LM78L06ACZ 

PPC. Inc. 

24096 


MB154 

Chatsworth 

12125 

LCE8.5A 

Scottsdale 

12041 


LM78L08ACZ 

PPC. Inc. 

mm 


MB154W 

Chatsworth 

12126 

LCE80 

Scottsdale 

12042 


LM78L09ACZ 

PPC. Inc. 

24098 


MB156 

Chatsworth 

12127 

LCE80A 

Scottsdale 

12043 


LM78L12ACZ 

PPC. Inc. 

24099 


MB156W 

Chatsworth 

12128 

LCE9.0 

Scottsdale 

12044 


LM78L15ACZ 

PPC. Inc. 

24100 


MB158 

Chatsworth 

12129 

LCE9.0A 

Scottsdale 

12045 


LM78L18ACZ 

PPC. Inc. 

24101 


MB158W 

Chatsworth 

12130 

LCE90 

Scottsdale 

12046 


LM78L24ACZ 

PPC. Inc. 

24102 


MB200 

Santa Ana 

12131 

LCE90A 

Scottsdale 

12047 


LM79L05ACZ 

PPC. Inc. 

24103 


MB201 

Santa Ana 

12132 

LDTS14 

Scottsdale 

12048 


LM79L06ACZ 

PPC. Inc. 

24104 


MB202 

Santa Ana 

12133 

LDTS14A 

Scottsdale 

12049 


LM79L08ACZ 

PPC. Inc. 

24105 


MB204 

Santa Ana 

12134 

LDTS24 

Scottsdale 

12050 


LM79L09ACZ 

PPC. Inc. 

24106 


MB206 

Santa Ana 

12135 

LDTS24A 

Scottsdale 

12051 


LM79L12ACZ 

PPC. Inc. 

24107 


MB207 

Santa Ana 

12136 

LDTS30 

Scottsdale 

12052 


LM79L15ACZ 

PPC. Inc. 

24108 


MB208 

Santa Ana 

12137 

LDTS30A 

Scottsdale 

12053 


LM79L18ACZ 

PPC. Inc. 

24109 


MB209 

Santa Ana 

12138 

LHV34H20 

Colorado 

12054 


LSM140 MELF 

Colorado 

12096 


MB211 

Santa Ana 

12139 

LHV34H24 

Colorado 

12055 


LSM140G 

Colorado 

20187 


MB213 

Santa Ana 

12140 

LHV34H28 

Colorado 

12056 


LSM140J 

Colorado 

20121 


MB2505 

Chatsworth 

12141 

LHV34H32 

Colorado 

12057 


LSM145MELF 

Colorado 

12098 


MB2505W 

Chatsworth 

12142 

LHV34H36 

Colorado 

12058 


LSM145G 

Colorado 

20188 


MB251 

Chatsworth 

12143 

LHV34H40 

Colorado 

12059 


LSM145J 

Colorado 

20122 


MB2510 

Chatsworth 

12144 

LHV34H44 

Colorado 

12060 


LSM150 MELF 

Colorado 

12100 


MB2510W 

Chatsworth 

12145 

LHV34H48 

Colorado 

12061 


LSM150G 

Colorado 

20189 


MB251W 

Chatsworth 

12146 

LHV34H52 

Colorado 

12062 


LSM150J 

Colorado 

20123 


MB252 

Chatsworth 

12147 

LHV34H56 

Colorado 

12063 


LSM335G 

Colorado 

20190 


MB252W 

Chatsworth 

12148 

LHV34H60 

Colorado 

12064 


LSM335J 

Colorado 

20124 


MB254 

Chatsworth 

12149 

LHV34H64 

Colorado 

12065 


LSM340G 

Colorado 

20191 


MB254W 

Chatsworth 

12150 

LHV34H68 

Colorado 

12066 


LSM340J 

Colorado 

20125 


MB256 

Chatsworth 

12151 

LHV34H72 

Colorado 

12067 


LSM345G 

Colorado 

20192 


MB256W 

Chatsworth 

12152 

LHV34H8 

Colorado 

12068 


LSM345J 

Colorado 

20126 


MB258 

Chatsworth 

12153 

LHV34HI6 

Colorado 

12069 


LSM535G 

Colorado 

20193 


MB258W 

Chatsworth 

112154 

LHV34Hi2 

Colorado 

12070 


LSM535J 

Colorado 

20127 


MB3505 

Chatsworth 

12155 

LHV37H12 

Colorado 

12071 


LSM540G 

Colorado 

20194 


MB3505W 

Chatsworth 

12156 

LHV37H16 

Colorado 

12072 


LSM540J 

Colorado 

20128 


MB351 

Chatsworth 

12157 

LHV37H20 

Colorado 

12073 


LSM545G 

Colorado 

20195 


MB3510 

Chatsworth 

12158 

LHV37H24 

Colorado 



LSM545J 

Colorado 

20129 


MB3510W 

Chatsworth 

12159 

LHV37H28 

Colorado 

IWiDrM 


LSM835G 

Colorado 

20196 


MB351W 

Chatsworth 

12160 

LHV37H32 

Colorado 



LSM835J 

Colorado 

20130 


MB352 

Chatsworth 

12161 

LHV37H36 

Colorado 

IVXifkk 


LSM840G 

Colorado 

20197 


MB352W 

Chatsworth 

12162 

LHV37H40 

Colorado 

12078 


LSM840J 


20131 


MB354 

Chatsworth 

12163 

LHV37H44 

Colorado 

12079 


LSM845G 


20198 


MB354W 

Chatsworth 

12164 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-85 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL1.4KESD120CA 

Scottsdale 

21445 

MLL1.4KESD12A 

Scottsdale 

12214 

MLL1.4KESD12C 

Scottsdale 

12215 

MLL1.4KESD12CA 

Scottsdale 

21406 

MLL1.4KESD13 

Scottsdale 

12216 

MLL1.4KESD130 

Scottsdale 

12217 

MLL1.4KESD130A 

Scottsdale 

12218 

MLL1.4KESD130C 

Scottsdale 

21400 

MLL1.4KESD130CA 

Scottsdale 

21446 

MLL1.4KESD13A 

Scottsdale 

12219 

MLL1.4KESD13C 

Scottsdale 

12220 

MLL1.4KESD13CA 

Scottsdale 

21407 

IV1LL1.4KESD14 

Scottsdale 

12221 

MLL1.4KESD14A 

Scottsdale 

12222 

MLL1.4KESD14C 

Scottsdale 

12223 

MLL1.4KESD14CA 

Scottsdale 

21408 

MLL1.4KESD15 

Scottsdale 

12224 

MLL1.4KESD150 

Scottsdale 

12225 

MLL1.4KESD150A 

Scottsdale 

12226 

MLL1.4KESD150C 

Scottsdale 

21401 

MLL1.4KESD150CA 

Scottsdale 

21447 

MLL1.4KESD15A 

Scottsdale 

12227 

MLL1.4KESD15C 

Scottsdale 

12228 

MLL1.4KESD15CA 

Scottsdale 

21409 

MLL1.4KESD16 


'ikitieisi 

MLL1.4KESD160 

Scottsdale 

12230 

MLL1.4KESD160A 

Scottsdale 

12231 

MLL1.4KESD160C 

Scottsdale 

21402 

MLL1.4KESD160CA 

Scottsdale 

21448 

MLL1.4KESD16A 

Scottsdale 

12232 

MLL1.4KESD16C 

Scottsdale 

12233 

MLL1.4KESD16CA 

Scottsdale 

21410 

MLL1.4KESD17 

Scottsdale 

12234 

MLL1.4KESD170 

Scottsdale 

12235 

MLL1.4KESD170A 

Scottsdale 

12236 

MLL1.4KESD170C 

Scottsdale 

21403 

MLL1.4KESD170CA 

Scottsdale 

21449 

MLL1.4KESD17A 

Scottsdale 

12237 

MLL1.4KESD17C 

Scottsdale 

12238 

MLL1.4KESD17CA 

Scottsdale 

21411 

MLL1.4KESD18 

Scottsdale 

12239 

MLL1.4KESD18A 

Scottsdale 

12240 

MLL1.4KESD18C 

Scottsdale 

12241 

MLL1.4KESD18CA 

Scottsdale 

21412 

MLL1.4KESD20 

Scottsdale ^ 

12242 

MLL1.4KESD20A 

Scottsdale 

12243 

MLL1.4KESD20C 

Scottsdale 

12244 

MLL1.4KESD20CA 

Scottsdale 

21413 

MLL1.4KESD22 

Scottsdale 

12245 

MLL1.4KESD22A 

Scottsdale 

12246 

MLL1.4KESD22C 

Scottsdale 

12247 

MLL1.4KESD22CA 

Scottsdale 

21414 

MLL1.4KESD24 

Scottsdale 

12248 

MLL1.4KESD24A 

Scottsdale 

12249 

MLL1.4KESD24C 

Scottsdale 

12250 

MLL1.4KESD24CA 

Scottsdale 

21415 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL1.4KESD26 

Scottsdale 

12251 

MLL1.4KESD26A 

Scottsdale 

12252 

MLL1.4KESD26C 

Scottsdale 

12253 

MLL1.4KESD26CA 

Scottsdale 

21416 

MLL1.4KESD28 

Scottsdale 

12254 

MLL1.4KESD28A 

Scottsdale 

12255 

MLL1.4KESD28C 

Scottsdale 

12256 

MLL1 4KESD28CA 

Scottsdale 

21417 

MLL1.4KESD30 

Scottsdale 

12257 

MLL1.4KESD30A 

Scottsdale 

12258 

MLL1.4KESD30C 

Scottsdale 

12259 

MLL1.4KESD30CA 

Scottsdale 

21418 

MLL1.4KESD33 

Scottsdale 

12260 

MLL1.4KESD33A 

Scottsdale 

12261 

MLL1.4KESD33C 

Scottsdale 

12262 

MLL1.4KESD33CA 

Scottsdale 

21419 

MLL1.4KESD36 

Scottsdale 

12263 

MLL1.4KESD36A 

Scottsdale 

12264 

MLL1.4KESD36C 

Scottsdale 

12265 

MLL1.4KESD36CA 

Scottsdale 

21420 

MLL1.4KESD40 

Scottsdale 

12266 

MLL1.4KESD40A 

Scottsdale 

12267 

MLL1.4KESD40C 

Scottsdale 

12268 

MLL1.4KESD40CA 

Scottsdale 

21421 

MLL1.4KESD43 

Scottsdale 

12269 

MLL1.4KESD43A 

Scottsdale 

12270 

MLL1.4KESD43C 

Scottsdale 

12271 

MLL1.4KESD43CA 

Scottsdale 

21422 

MLL1.4KESD45 

Scottsdale 

12272 

MLL1.4KESD45A 

Scottsdale 

12273 

MLL1.4KESD45C 

Scottsdale 

12274 

MLL1.4KESD45CA 

Scottsdale 

21423 

MLL1.4KESD48 

Scottsdale 

12275 

MLL1.4KESD48A I 

Scottsdale 

12276 

MLL1.4KESD48C 

Scottsdale 

12277 

MLL1.4KESD48CA 

Scottsdale 

21424 

MLL1.4KESD5.0 

Scottsdale 

12278 

MLL1.4KESD5.0A 

Scottsdale 

12279 

MLL1.4KESD5.0C 

Scottsdale 

12280 

MLL1.4KESD5.0CA 

Scottsdale 

21425 

MLL1.4KESD51 

Scottsdale 

12281 

MLL1.4KESD51A 

Scottsdale 

12282 

MLL1.4KESD51C 

Scottsdale 

12283 

MLL1.4KESD51CA 

Scottsdale 

21426 

MLL1.4KESD54 

Scottsdale 

12284 

MLL1.4KESD54A 

Scottsdale 

12285 

MLL1.4KESD54C 

Scottsdale 

12286 

MLL1.4KESD54CA 

Scottsdale 

21427 

MLL1.4KESD58 

Scottsdale 

12287 

MLL1.4KESD58A 

Scottsdale 

12288 

MLL1.4KESD58C 

Scottsdale 

12289 

MLL1.4KESD58CA 

Scottsdale 

21428 

MLL1.4KESD6.0 

Scottsdale 

12290 

MLL1.4KESD6.0A 

Scottsdale 

12291 

MLL1.4KESD6.0C 

Scottsdale 

12292 

MLL1.4KESD6.0CA 

Scottsdale 

21429 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MB356 

Chatsworth 

12165 

MB356W 

Chatsworth 

12166 

MB358 

Chatsworth 

12167 

MB358W 

Chatsworth 

12168 

MB805 

Chatsworth 

12169 

MB81 

Chatsworth 

12170 

MB810 

Chatsworth 

12171 

MB82 

Chatsworth 

12172 

MB84 

Chatsworth 

12173 

MB86 

Chatsworth 

12174 

MB88 

Chatsworth 

12175 

MC5610 

Santa Ana 

20867 

MC5611 : 

Santa Ana 

12177 

MC5612 

Santa Ana 

12178 

MC5613 

Santa Ana 

12179 

MC5614 

Santa Ana 

12180 

MC5615 

Santa Ana 

12181 

MC5616 

Santa Ana 

12182 

MC5617 

Santa Ana 

12183 

MC5618 

Santa Ana 

12184 

MC5619 

Santa Ana 

12185 

MHV-10 

Scottsdale 

12186 

MHV-11 

Scottsdale 

12187 

MHV-12 

Scottsdale 

12188 

MHV-13 

Scottsdale 

12189 

MHV-14 

Scottsdale 

12190 

MHV-15 

Scottsdale 

12191 

MHV-16 

Scottsdale 

12192 

MHV-2 

Scottsdale 

12193 

MHV.3 

Scottsdale 

12194 

MHV4 

Scottsdale 

12195 

MHV-S 

Scottsdale 

12196 

MHV-6 

Scottsdale 

12197 

MHV-7 

Scottsdale 

12198 

MHV-8 


12199 

MHV.9 

Scottsdale 

12200 

MLL1.4KESD10 

Scottsdale 

12201 

MLL1.4KESD100 

Scottsdale 

12202 

MLL1.4KESD100A 

Scottsdale 

12203 

MLL1.4KESD100C 

Scottsdale 

21397 

MLL1.4KESD100CA 

Scottsdale 

21443 

MLL1.4KESD10A 

Scottsdale 

12204 

MLL1.4KESD10C 

Scottsdale 

12205 

MLL1.4KESD10CA 

Scottsdale 

21404 

MLL1.4KESD11 

Scottsdale 

12206 

MLL1.4KESD110 

Scottsdale 

12207 

MLL1.4KESD110A 

Scottsdale 

12208 

MLL1.4KESD110C 

Scottsdale 

21398 

MLL1.4KESD110CA 

Scottsdale 

21444 

MLL1.4KESD11A 

Scottsdale 

12209 

MLL1.4KESD11C 

Scottsdale 

12210 

MLL1.4KESD11CA 

Scottsdale 

21405 

MLL1.4KESD12 

Scottsdale 

12211 

MLL1.4KESD120 

Scottsdale 

12212 

MLL1.4KESD120A 

Scottsdale 

12213 

MLL1.4KESD120C 

Scottsdale 

21399 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL14KESD54 

Scottsdale 

12390 

MLL14KESD54A 

Scottsdale 

12391 

MLL14KESD58 

Scottsdale 

12392 

MLL14KESD58A 

Scottsdale 

12393 

MLL14KESD6.0 

Scottsdale 

12394 

MLL14KESD6.0A 

Scottsdale 

12395 

MLL14KESD6.5 

Scottsdale 

12396 

MLL14KESD6.5A 

Scottsdale 

12397 

MLL14KESD60 

Scottsdale 

12398 

MLL14KESD60A 

Scottsdale 

12399 

MLL14KESD64 

Scottsdale 

12400 

MLL14KESD64A 

Scottsdale 

12401 

MLL14KESD7.0 

Scottsdale 

12402 

MLL14KESD7.0A 

Scottsdale 

12403 

MLL14KESD7.5 

Scottsdale 

12404 

MLL14KESD7.5A 

Scottsdale 

12405 

MLL14KESD70 

Scottsdale 

12406 

MLL14KESD70A 

Scottsdale 

12407 

MLL14KESD75 

Scottsdale 

12408 

MLL14KESD75A 

Scottsdale 

12409 

MLL14KESD78 

Scottsdale 

12410 

MLL14KESD78A 

Scottsdale 

12411 

MLL14KESD8.0 

Scottsdale 

12412 

MLL14KESD8.0A 

Scottsdale 

12413 

MLL14KESD8.5 

Scottsdale 

12414 

MLL14KESD8.5A 

Scottsdale 

12415 

MLL14KESD85 

Scottsdale 

12416 

MLL14KESD85A 

Scottsdale 

12417 

MLL14KESD9.0 

Scottsdale 

12418 

MLL14KESD9.0A 

Scottsdale 

12419 

MLL14KESD90 

Scottsdale 

12420 

MLL14KESD90A 

Scottsdale 

12421 

MLL3016A 

Scottsdale 

12422 

MLL3016A-1 

Scottsdale 

12423 

MLL3016B 

Scottsdale 

12424 

MLL3016B-1 

Scottsdale 

12425 

MLL3017A 

Scottsdale 

12426 

MLL3017A-1 

Scottsdale 

12427 

MLL3017B 

Scottsdale 

12428 

MLL3017B.1 

Scottsdale 

12429 

MLL3018A 

Scottsdale 

12430 

MLL3018A-1 

Scottsdale 

12431 

MLL3018B 

Scottsdale 

12432 

MLL3018B-1 

Scottsdale 

12433 

MLL3019A 

Scottsdale 

12434 

MLL3019A-1 

Scottsdale 

12435 

MLL3019B 

Scottsdale 

12436 

MLL3019B-1 

Scottsdale 

12437 

MLL3020A 

Scottsdale 

12438 

MLL3020A-1 

Scottsdale 

12439 

MLL3020B 

Scottsdale 

12440 

MLL3020B-1 

Scottsdale 

12441 

MLL3021A 

Scottsdale 

12442 

MLL3021A-1 

Scottsdale 

12443 

MLL3021B 

Scottsdale 

12444 

MLL3021B-1 

Scottsdale 

12445 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL14KESD11 

Scottsdale 

12334 

MLL14KESD110 

Scottsdale 

12335 

MLL14KESD110A 

Scottsdale 

12336 

MLL14KESD11A 

Scottsdale 

12337 

MLL14KESD12 

Scottsdale 

12338 

MLL14KESD120 

Scottsdale 

12339 

MLL14KESD120A 

Scottsdale 

12340 

MLL14KESD12A 

Scottsdale 

12341 

MLL14KESD13 

Scottsdale 

12342 

MLL14KESD130 

Scottsdale 

12343 

MLL14KESD130A 

Scottsdale 

12344 

MLL14KESD13A 

Scottsdale 

12345 

MLL14KESD14 

Scottsdale 

12346 

MLL14KESD14A 

Scottsdale 

12347 

MLL14KESD15 

Scottsdale 

12348 

MLL14KESD150 

Scottsdale 

12349 

MLL14KESD150A 

Scottsdale 

12350 

MLL14KESD15A 

Scottsdale 

12351 

MLL14KESD16 

Scottsdale 

12352 

MLL14KESD160 

Scottsdale 

12353 

MLL14KESD160A 

Scottsdale 

12354 

MLL14KESD16A 

Scottsdale 

12355 

MLL14KESD17 

Scottsdale 

12356 

MLL14KESD170 

Scottsdale 

12357 

MLL14KESD170A 

Scottsdale 

12358 

MLL14KESD17A 

Scottsdale 

12359 

MLL14KESD18 

Scottsdale 

12360 

MLL14KESD18A 

Scottsdale 

12361 

MLL14KESD20 

Scottsdale 

12362 

MLL14KESD20A 

Scottsdale 

12363 

MLL14KESD22 

Scottsdale 

12364 

MLL14KESD22A 

Scottsdale 

12365 

MLL14KESD24 

Scottsdale 

12366 

MLL14KESD24A 

Scottsdale 

12367 

MLL14KESD26 

Scottsdale 

12368 

MLL14KESD26A 

Scottsdale 

12369 

MLL14KESD28 

Scottsdale 

12370 

MLL14KESD28A 

Scottsdale 

12371 

MLL14KESD30 

Scottsdale 

12372 

MLL14KESD30A 

Scottsdale 

12373 

MLL14KESD33 

Scottsdale 

12374 

MLL14KESD33A 

Scottsdale 

12375 

MLL14KESD36 

Scottsdale 

12376 

MLL14KESD36A 

Scottsdale 

12377 

MLL14KESD40 

Scottsdale 

12378 

MLL14KESD40A 


12379 

MLL14KESD43 


12380 

MLL14KESD43A 

Scottsdale 

12381 

MLL14KESD45 

Scottsdale 

12382 

MLL14KESD45A 

Scottsdale 

12383 

MLL14KESD48 

Scottsdale 

12384 

MLL14KESD48A 

Scottsdale 

12385 

MLL14KESD5.0 

Scottsdale 

12386 

MLL14KESD5.0A 

Scottsdale 

12387 

MLL14KESD51 

Scottsdale 

12388 

MLL14KESD51A 

Scottsdale 

12389 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL1.4KESD6.5 

Scottsdale 

12293 

MLL1.4KESD6.5A 

Scottsdale 

12294 

MLL1.4KESD6.5C 

Scottsdale 

12295 

MLL1.4KESD6.5CA 

Scottsdale 

21430 

MLL1.4KESD60 

Scottsdale 

12296 

MLL1.4KESD60A 

Scottsdale 

12297 

MLL1.4KESD60C 

Scottsdale 

12298 

MLL1.4KESD60CA 

Scottsdale 

21431 

MLL1.4KESD64 

Scottsdale 

12299 

MLL1.4KESD64A 

Scottsdale 

12300 

MLL1.4KESD64C 

Scottsdale 

12301 

MLL1.4KESD64CA 

Scottsdale 

21432 

MLL1.4KESD7.0 

Scottsdale 

12302 

MLL1.4KESD7.0A 

Scottsdale 

12303 

MLL1.4KESD7.0C 

Scottsdale 

12304 

MLL1.4KESD7.0CA 

Scottsdale 

21433 

MLL1.4KESD7.5 

Scottsdale 

12305 

MLL1.4KESD7.5A 

Scottsdale 

12306 

MLL1.4KESD7.5C 

Scottsdale 

12307 

MLL1.4KESD7.5CA 

Scottsdale 

21434 

MLL1.4KESD70 

Scottsdale 

12308 

MLL1.4KESD70A 

Scottsdale 

12309 

MLL1.4KESD70C 

Scottsdale 

12310 

MLL1.4KESD70CA 

Scottsdale 

21435 

MLL1.4KESD75 

Scottsdale 

12311 

MLL1.4KESD75A 

Scottsdale 

12312 

MLL1.4KESD75C 

Scottsdale 

12313 

MLL1.4KESD75CA 

Scottsdale 

21436 

MLL1.4KESD78 

Scottsdale 

12314 

MLL1.4KESD78A 

Scottsdale 

12315 

MLL1.4KESD78C 

Scottsdale 

12316 

MLL1.4KESD78CA 

Scottsdale 

21440 

MLL1.4KESD8.0 

Scottsdale 

12317 

MLL1.4KESD8.0A 

Scottsdale 

12318 

MLL1.4KESD8.0C 

Scottsdale 

12319 

MLL1.4KESD8.0CA 

Scottsdale 

21437 

MLL1.4KESD8.5 

Scottsdale 

12320 

MLL1.4KESD8.5A 

Scottsdale 

12321 

MLL1.4KESD8.5C 

Scottsdale 

12322 

MLL1.4KESD8.5CA 

Scottsdale 

21438 

MLL1.4KESD85 

Scottsdale 

12323 

MLL1.4KESD85A 

Scottsdale 

12324 

MLL1.4KESD85C 

Scottsdale 

21395 

MLL1.4KESD85CA 

Scottsdale 

21441 

MLL1.4KESD9.0 

Scottsdale 

12325 

MLL1.4KESD9.0A 

Scottsdale 

12326 

MLL1.4KESD9.0C 

Scottsdale 

12327 

MLL1.4KESD9.0CA 

Scottsdale 

21439 

MLL1.4KESD90 

Scottsdale 

12328 

MLL1.4KESD90A 

Scottsdale 

12329 

MLL1.4KESD90C 

Scottsdale 

21396 

MLL1.4KESD90CA 

Scottsdale 

21442 

MLL14KESD10 

Scottsdale 

12330 

MLL14KESD100 

Scottsdale 

12331 

MLL14KESD100A 

Scottsdale 

12332 

MLL14KESD10A 

Scottsdale 

12333 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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IVHcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL3022A 

Scottsdale 

12446 

MLL3022A-1 

Scottsdale 

12447 

MLL3022B 

Scottsdale 

12448 

MLL3022B-1 

Scottsdale 

12449 

MLL3023A 

Scottsdale 

12450 

MLL3023A-1 

Scottsdale 

12451 

MLL3023B 

Scottsdale 

12452 

MLL3023B-1 

Scottsdale 

12453 

MLL3024A 

Scottsdale 

12454 

MLL3024A-1 

Scottsdale 

12455 

MLL3024B 

Scottsdale 

12456 

MLL3024B-1 

Scottsdale 

12457 

MLL3025A 

Scottsdale 

12458 

MLL3025A-1 

Scottsdale 

12459 

MLL3025B 

Scottsdale 

12460 

MLL3025B-1 

Scottsdale 

12461 

1VILL3026A 

Scottsdale 

12462 

MLL3026A-1 

Scottsdale 

12463 

MLL3026B 

Scottsdale 

12464 

MLL3026B-1 

Scottsdale 

12465 

MLL3027A 

Scottsdale 

12466 

MLL3027A-1 

Scottsdale 

12467 

MLL3027B 

Scottsdale 

12468 

MLL3027B-1 

Scottsdale 

12469 

MLL3028A 

Scottsdale 

12470 

MLL3028A-1 

Scottsdale 

12471 

MLL3028B 

Scottsdale 

12472 

MLL3028B-1 

Scottsdale 

12473 

MLL3029A 

Scottsdale 

12474 

MLL3029A-1 

Scottsdale 

12475 

MLL3029B 

Scottsdale 

12476 

MLL3029B.1 

Scottsdale 

12477 

MLL3030A 

Scottsdale 

12478 

MLL3030A-1 

Scottsdale 

12479 

MLL3030B 

Scottsdale 

12480 

l\/ILL3030B-1 

Scottsdale 

12481 

MLL3031A 

Scottsdale 

12482 

MLL3031A-1 

Scottsdale 

12483 

MLL3031B 

Scottsdale 

12484 

MLL3031B-1 

Scottsdale 

12485 

MLL3032A 

Scottsdale 

12486 

MLL3032A-1 

Scottsdale 

12487 

MLL3032B 

Scottsdale 

12488 

MLL3032B-1 

Scottsdale 

12489 

MLL3033A 

Scottsdale 

12490 

MLL3033A-1 

Scottsdale 

12491 

MLL3033B 

Scottsdale 

12492 

MLL3033B-1 

Scottsdale 

12493 

MLL3034A 

Scottsdale 

12494 

MLL3034A-1 

Scottsdale 

12495 

MLL3034B 

Scottsdale 

12496 

MLL3034B-1 

Scottsdale 

12497 

MLL3035A 

Scottsdale 

12498 

MLL3035A-1 

Scottsdale 

12499 

MLL3035B 

Scottsdale 

12500 

MLL3035B-1 

Scottsdale 

12501 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL3036A 

Scottsdale 

12502 

MLL3036A-1 

Scottsdale 

12503 

MLL3036B 

Scottsdale 

12504 

MLL3036B-1 

Scottsdale 

12505 

MLL3037A 

Scottsdale 

12506 

MLL3037A-1 

Scottsdale 

12507 

MLL3037B 

Scottsdale 

12508 

MLL3037B-1 

Scottsdale 

12509 

1 MLL3038A j Scottsdale 

12510 

MLL3038A.1 

Scottsdale 

12511 

MLL3038B 

Scottsdale 

12512 

MLL3038B-1 

Scottsdale 

12513 

MLL3039A 

Scottsdale 

12514 

MLL3039A-1 

Scottsdale 

12515 

MLL3039B 

Scottsdale 

12516 

MLL3039B-1 

Scottsdale 

12517 

MLL3040A 

Scottsdale 

12518 

MLL3040A-1 

Scottsdale 

12519 

MLL3040B 

Scottsdale 

12520 

MLL3040B-1 

Scottsdale 

12521 

MLL3041A 

Scottsdale 

12522 

MLL3041A-1 

Scottsdale 

12523 

MLL3041B 

Scottsdale 

12524 

MLL3041B.1 

Scottsdale 

12525 

MLL3042A 

Scottsdale 

12526 

MLL3042A-1 

Scottsdale 

12527 

MLL3042B 

Scottsdale 

12528 

MLL3042B-1 

Scottsdale 

12529 

MLL3043A 

Scottsdale 

12530 

MLL3043A-1 

Scottsdale 

12531 

MLL3043B 

Scottsdale 

12532 

MLL3043B.1 

Scottsdale 

12533 

MLL3044A 

Scottsdale 

12534 

MLL3044A-1 

Scottsdale 

12535 

MLL3044B 

Scottsdale 

12536 

MLL3044B-1 

Scottsdale 

12537 

MLL3045A 

Scottsdale 

12538 

MLL3045A-1 

Scottsdale 

12539 

MLL3045B 

t Scottsdale 

12540 

MLL3045B-1 

! Scottsdale 

12541 

MLL3046A 

Scottsdale 

12542 

MLL3046A-1 

Scottsdale 

12543 

MLL3046B 

Scottsdale 

12544 

MLL3046B-1 

Scottsdale 

12545 

MLL3047A 

Scottsdale 

12546 

MLL3047A-1 

Scottsdale 

12547 

MLL3047B 

Scottsdale 

12548 

MLL3047B-1 

Scottsdale 

12549 

MLL3048A 

Scottsdale 

12550 

MLL3048A-1 

Scottsdale 

12551 

MLL3048B 

Scottsdale 

12552 

MLL3048B-1 

i Scottsdale 

12553 

MLL3049A 

Scottsdale 

12554 

MLL3049A-1 

iScottsdale 

12555 

MLL3049B 

i Scottsdale 

12556 

MLL3049B-1 

IScottsdale 1 12557 i 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL3050A 

Scottsdale 

12558 

MLL3050A.1 

Scottsdale 

12559 

MLL3050B 

Scottsdale 

12560 

MLL3050B-1 

Scottsdale 

12561 

MLL3051A 

Scottsdale 

12562 

MLL3051A-1 

Scottsdale 

12563 

MLL3051B 

Scottsdale 

12564 

MLL3051B-1 

Scottsdale 

12565 

MLL3821-1 

Scottsdale 

12566 

MLL3821A-1 

Scottsdale 

12567 

MLL3822-1 

Scottsdale 

12568 

MLL3822A-1 

Scottsdale 

12569 

MLL3823-1 

Scottsdale 

12570 

MLL3823A-1 

Scottsdale 

12571 

MLL3824-1 

Scottsdale 

12572 

MLL3824A-1 

Scottsdale 

12573 

MLL3825-1 

Scottsdale 

12574 

MLL3825A-1 

Scottsdale 

12575 

MLL3826-1 

Scottsdale 

12576 

MLL3826A-1 

Scottsdale 

12577 

MLL3827-1 

Scottsdale 

12578 

MLL3827A-1 

Scottsdale 

12579 

MLL3828-1 

Scottsdale 

12580 

MLL3828A-1 

Scottsdale 

12581 

MLL3829-1 

Scottsdale 

12582 

MLL3829A-1 

Scottsdale 

12583 

MLL3830-1 

Scottsdale 

12584 

MLL3830A-1 

Scottsdale 

12585 

MLL4099 

Scottsdale 

12586 

MLL4099-1 

Scottsdale 

12587 

MLL4100 

Scottsdale 

12588 

MLL4100-1 

Scottsdale 

12589 

MLL4101 

Scottsdale 

12590 

MLL4101-1 

! Scottsdale 

12591 

MLL4102 

Scottsdale 

12592 

MLL4102-1 

Scottsdale 

12593 

MLL4103 

Scottsdale 

12594 

MLL4103-1 

Scottsdale 

12595 

MLL4104 

Scottsdale 

12596 

MLL4104-1 

Scottsdale 

12597 

MLL4105 

Scottsdale 

12598 

MLL4105.1 

Scottsdale 

12599 

MLL4106 

Scottsdale 

12600 

MLL4106-1 

Scottsdale 

12601 

MLL4107 

Scottsdale 

12602 

MLL4107-1 

Scottsdale 

12603 

MLL4108 

Scottsdale 

12604 

MLL4108-1 

Scottsdale 

12605 

MLL4109 

Scottsdale 

12606 

MLL4109-1 

Scottsdale 

12607 

MLL4110 

Scottsdale 

12608 

MLL4110-1 

Scottsdale 

12609 

MLL4111 

Scottsdale 

12610 

MLL4111-1 

Scottsdale 

Li261 1 

MLL4112 

Scottsdale 

12612 

MLL4112-1 

Scottsdale 

12613 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-88 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL4113 

Scottsdale 

12614 

MLL4113-1 

Scottsdale 

12615 

MLL4114 

Scottsdale 

12616 

MLL4114-1 

Scottsdale 

12617 

MLL4115 

Scottsdale 

12618 

MLL4115-1 

Scottsdale 

12619 

MLL4116 

Scottsdale 

12620 

MLL4116-1 

Scottsdale 

12621 

MLL4117 

Scottsdale 

12622 

MLL4117-1 

Scottsdale 

12623 

MLL4118 

Scottsdale 

12624 

MLL4118-1 

Scottsdale 

12625 

MLL4119 

Scottsdale 

12626 

MLL4119-1 

Scottsdale 

12627 

MLL4120 

Scottsdale 

12628 

MLL4120-1 

Scottsdale 

12629 

MLL4121 

Scottsdale 

12630 

MLL4121-1 

Scottsdale 

12631 

MLL4122 

Scottsdale 

12632 

MLL4122-1 

Scottsdale 

12633 

MLL4123 

Scottsdale 

12634 

MLL4123-1 

Scottsdale 

12635 

MLL4124 

Scottsdale 

12636 

MLL4124.1 

Scottsdale 

12637 

MLL4125 

Scottsdale 

12638 

MLL4125-1 

Scottsdale 

12639 

MLL4126 

Scottsdale 

12640 

MLL4126-1 

Scottsdale 

12641 

MLL4127 

Scottsdale 

12642 

MLL4127-1 

Scottsdale 

12643 

MLL4128 

Scottsdale 

12644 

MLL4128-1 

Scottsdale 

12645 

MLL4129 

Scottsdale 

12646 

MLL4129-1 

Scottsdale 

12647 

MLL4130 

Scottsdale 

12648 

MLL4130-1 

Scottsdale 

12649 

MLL4131 

Scottsdale 

12650 

MLL4131-1 

Scottsdale 

12651 

MLL4132 

Scottsdale 

12652 

MLL4132-1 

Scottsdale 

12653 

MLL4133 

Scottsdale 

12654 

MLL4133-1 

Scottsdale 

12655 

IVILL4134 

Scottsdale 

12656 

MLL4134-1 

Scottsdale 

12657 

MLL4135 

Scottsdale 

12658 

MLL4135-1 

Scottsdale 

12659 

MLL4148-1 

Scottsdale 

12660 

MLL4150-1 

Scottsdale 

12661 

MLL4370A 

Scottsdale 

12662 

MLL4370A-1 

Scottsdale 

12663 

MLL4371A 

Scottsdale 

12664 

MLL4371A-1 

Scottsdale 

21450 

MLL4372A 

Scottsdale 

12665 

MLL4372A-1 

Scottsdale 

21451 

MLL4454-1 

Scottsdale 

12666 

MLL4614 

Scottsdale 

_12667 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL4614-1 

Scottsdale 

12668 

MLL4615 

Scottsdale 

12669 

MLL4615-1 

Scottsdale 

12670 

MLL4616 

Scottsdale 

12671 

MLL4616-1 

Scottsdale 

12672 

MLL4617 

Scottsdale 

12673 

MLL4617-1 

Scottsdale 

12674 

MLL4618 

Scottsdale 

12675 

MLL4618.1 

Scottsdale 

12676 

MLL4619 

Scottsdale 

12677 

MLL4619-1 

Scottsdale 

12678 

MLL4620 

Scottsdale 

12679 

MLL4620-1 

Scottsdale 

12680 

MLL4621 

Scottsdale 

12681 

MLL4621-1 

Scottsdale 

12682 

MLL4622 

Scottsdale 

12683 

MLL4622-1 

Scottsdale 

12684 

MLL4623 

Scottsdale 

12685 

MLL4623.1 

Scottsdale 

12686 

MLL4624 

Scottsdale 

12687 

MLL4624-1 

Scottsdale 

12688 

MLL4625 

Scottsdale 

12689 

MLL4625-1 

Scottsdale 

12690 

MLL4626 

Scottsdale 

12691 

MLL4626-1 

Scottsdale 

12692 

MLL4627 

Scottsdale 

12693 

MLL4627-1 

Scottsdale 

12694 

MLL4728A 

Scottsdale 

12695 

MLL4728A-1 

Scottsdale 

12696 

MLL4729A 

Scottsdale 

20690 

MLL4730A 

Scottsdale 

20691 

MLL4731A 

Scottsdale 

20692 

MLL4732A 

Scottsdale 1 

20693 

MLL4733A 

Scottsdale 

20694 

MLL4734A 

Scottsdale 

20695 

MLL4735A 

Scottsdale 

20696 

MLL4736A 

Scottsdale 

20697 

MLL4737A 

Scottsdale 

20698 

MLL4738A 

Scottsdale 

20699 

MLL4739A 

Scottsdale 

20700 

MLL4740A 

Scottsdale 

20701 

MLL4741A 

Scottsdale 

20702 

MLL4742A 

Scottsdale 

20703 

MLL4743A 

Scottsdale 

20704 

MLL4744A 

Scottsdale 

20705 

MLL4745A 

Scottsdale 

20706 

MLL4746A 

Scottsdale 

20707 

MLL4747A 

Scottsdale 

20708 

MLL4748A 

Scottsdale 

20709 

MLL4749A 

Scottsdale 

20710 

MLL4750A 

Scottsdale 

20711 

MLL4751A 

Scottsdale 

20712 

MLL4752A 

Scottsdale 

20713 

MLL4753A 

Scottsdale 

20714 

MLL4754A 

Scottsdale 

20715 

MLL4755A 

Scottsdale 

20716 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL4756A 

Scottsdale 

20717 

MLL4757A 

Scottsdale 

20718 

MLL4758A 

Scottsdale 

20719 

MLL4759A 

Scottsdale 

20720 

MLL4760A 

Scottsdale 

20721 

MLL4761A 

Scottsdale 

20722 

MLL4762A 

Scottsdale 

20723 

MLL4763A 

Scottsdale 

20724 

MLL4764A 

Scottsdale 

20725 

MLL5221B 

Scottsdale 

12733 

MLL5221B.1 

Scottsdale 

21624 

MLL5222B 

Scottsdale 

12734 

MLL5222B.1 

Scottsdale 

21625 

MLL5223B 

Scottsdale 

12735 

MLL5223B-1 

Scottsdale 

21626 

MLL5224B 

Scottsdale 

12736 

MLL5224B-1 ! 

Scottsdale 

21453 

MLL5225B 

Scottsdale 

12737 

MLL5225B-1 

Scottsdale 

21454 

MLL5226B 

Scottsdale 

12738 

MLL5226B-1 

Scottsdale 

21455 

MLL5227B 

Scottsdale 

12739 

MLL5227B-1 

Scottsdale 

21456 

MLL5228B 

Scottsdale 

12740 

MLL5228B-1 

Scottsdale 

21457 

MLL5229B 

Scottsdale 

12741 

MLL5229B-1 

Scottsdale 

21458 

MLL5230B 

Scottsdale 

12742 

MLL5230B-1 

Scottsdale 

21459 

MLL5231B 

Scottsdale 

12743 

MLL5231B-1 

Scottsdale 

21460 

MLL5232B 

Scottsdale 

12744 

MLL5232B-1 

Scottsdale 

21461 

MLL5233B 

Scottsdale 

12745 

MLL5233B-1 

Scottsdale 

21462 

MLL5234B 

Scottsdale 

12746 

MLL5234B.1 

Scottsdale 

21463 

MLL5235B 

Scottsdale 

12747 

MLL5235B-1 

Scottsdale 

21464 

MLL5236B 

Scottsdale 

12748 

MLL5236B.1 

Scottsdale 

21465 

MLL5237B 

Scottsdale 

12749 

MLL5237B-1 

Scottsdale 

21466 

MLL5238B 

Scottsdale 

12750 

MLL5238B-1 

Scottsdale 1 21467 

MLL5239B 

Scottsdale 112751 

MLL5239B-1 

Scottsdale 

21468 

MLL5240B 

Scottsdale 

12752 

MLL5240B-1 

Scottsdale 

21469 

MLL5241B 

Scottsdale 

12753 

MLL5241B-1 

Scottsdale 

21470 

MLL5242B 

Scottsdale 

12754 

MLL5242B.1 

Scottsdale 

21471 

MLL5243B 

Scottsdale 

12755 

MLL5243B-1 

Scottsdale 

21472 

MLL5244B 

Scottsdale 

12756 



Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 

1 

Part Number 

Microsemi 

Data 

■ 

Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 

■ 


Division 

Sheet 



ID 

1 



ID 

■ 



ID 

MLL5244B-1 

Scottsdale 

21473 


MLL5273B 

Scottsdale 

12785 


MLL5541B-1 

Scottsdale 

12841 

MLL5245B 

Scottsdale 

12757 


MLL5274B 

Scottsdale 

12786 


MLL5542B 

Scottsdale 

12842 

MLL5245B-1 

Scottsdale 

21474 


MLL5275B 

Scottsdale 

12787 


MLL5542B-1 

Scottsdale 

12843 

MLL5246B 

Scottsdale 

12758 


MLL5276B 

Scottsdale 

12788 


MLL5543B 

Scottsdale 

12844 

MLL5246B-1 

Scottsdale 

21475 


MLL5277B 

Scottsdale 

12789 


MLL5543B-1 

Scottsdale 

12845 

MLL5247B 

Scottsdale 

12759 


MLL5278B 

Scottsdale 

12790 


MLL5544B 

Scottsdale 

12846 

MLL5247B-1 

Scottsdale 

21476 


MLL5279B 

Scottsdale 

12791 


MLL5544B-1 

Scottsdale 

12847 

MLL5248B 

Scottsdale 

12760 


MLL5280B 

Scottsdale 

12792 


MLL5545B 

Scottsdale 

12848 

MLL5248B.1 

Scottsdale 

21630 


MLL5281B 

Scottsdale 

12793 


MLL5545B-1 

Scottsdale 

12849 

MLL5249B 

Scottsdale 

12761 


MLL5518B 

Scottsdale 

12794 


MLL5546B 

Scottsdale 

12850 

MLL5249B.1 

Scottsdale 

21631 


MLL5518B-1 

Scottsdale 

12795' 


MLL5546B-1 

Scottsdale 

12851 

MLL5250B 

Scottsdale 

12762 


MLL5519B 

Scottsdale 

12796 


MLL5913B 

Scottsdale 

12852 

MLL5250B-1 

Scottsdale 

21632 


MLL5519B-1 

Scottsdale 

12797 


MLL5913B.1 

Scottsdale 

21452 

MLL5251B 

Scottsdale 

12763 


MLL5520B 

Scottsdale 

12798 


MLL5913C 

Scottsdale 

12853 

MLL5251B-1 

Scottsdale 

21633 


MLL5520B-1 

Scottsdale 

12799 


MLL5913C-1 

Scottsdale 

21655 

MLL5252B 

Scottsdale 

12764 


MLL5521B 

Scottsdale 

12800 


MLL5913D 

Scottsdale 

12854 

MLL5252B-1 

Scottsdale 

21634 


MLL5521B-1 

Scottsdale 

12801 


MLL5913D-1 

Scottsdale 

21651 

MLL5253B 

Scottsdale 

12765 


MLL5522B 

Scottsdale 

12802 


MLL5914B 

Scottsdale 

12855 

MLL5253B-1 

Scottsdale 

21635 


MLL5522B.1 

Scottsdale 

12803 


MLL5914B-1 

Scottsdale 

21627 

IVILL5254B 

Scottsdale 

12766 


MLL5523B 

Scottsdale 

12804 


MLL5914C 

Scottsdale 

12856 

MLL5254B.1 

Scottsdale 

21636 


MLL5523B-1 

Scottsdale 

12805 


MLL5914C-1 

Scottsdale 

21656 

MLL5255B 

Scottsdale 

12767 


MLL5524B 

Scottsdale 

12806 


MLL5914D 

Scottsdale 

12857 

MLL5255B-1 

Scottsdale 

21637 


MLL5524B-1 

Scottsdale 

12807 


MLL5914D-1 

Scottsdale 

21659 

MLL5256B 

Scottsdale 

12768 


MLL5525B 

Scottsdale 

12808 


MLL5915B 

Scottsdale 

12858 

MLL5256B-1 

Scottsdale 

21638 


MLL5525B-1 

Scottsdale 

12809 


MLL5915B-1 

Scottsdale 

21628 

MLL5257B 

Scottsdale 

12769 


MLL5526B 

Scottsdale 

12810 


MLL5915C 

Scottsdale 

12859 

MLL5257B-1 

Scottsdale 

21639 


MLL5526B-1 

Scottsdale 

12811 


MLL5915C.1 

Scottsdale 

21657 

MLL5258B 

Scottsdale 

12770 


MLL5527B 

Scottsdale 

12812 


MLL5915D 

Scottsdale 

12860 

MLL5258B-1 

Scottsdale 

21640 


MLL5527B-1 

Scottsdale 

12813 


MLL5915D-1 

Scottsdale 

21652 

MLL5259B 

Scottsdale 

12771 


MLL5528B 

Scottsdale 

12814 


MLL5916B 

Scottsdale 

12861 

MLL5259B-1 

Scottsdale 

21641 


MLL5528B-1 

Scottsdale 

12815 


MLL5916B-1 

Scottsdale 

21629 

MLL5260B 

Scottsdale 

12772 


MLL5529B 

Scottsdale 

12816 


MLL5916C 

Scottsdale 

12862 

MLL5260B-1 

Scottsdale 

21642 


MLL5529B-1 

Scottsdale 

12817 


MLL5916C-1 

Scottsdale 

21658 

MLL5261B 

Scottsdale 

12773 


MLL5530B 

Scottsdale 

12818 


MLL5916D 

Scottsdale 

12863 

MLL5261B-1 

Scottsdale 

21643 


MLL5530B-1 

Scottsdale 

12819 


MLL5916D-1 

Scottsdale 

21653 

MLL5262B 

Scottsdale 

12774 


MLL5531B 

Scottsdale 

12820 


MLL5917B 

Scottsdale 

12864 

MLL5262B-1 

Scottsdale 

21644 


MLL5531B-1 

Scottsdale 

12821 


MLL5917B-1 

Scottsdale 

21654 

MLL5263B 

Scottsdale 

12775 


MLL5532B 

Scottsdale 

12822 


MLL5917C 

Scottsdale 

12865 

MLL5263B-1 

Scottsdale 

21645 


MLL5532B.1 

Scottsdale 

12823 


MLL5917C-1 

Scottsdale 

21660 

MLL5264B 

Scottsdale 

12776 


MLL5533B 

Scottsdale 

12824 


MLL5917D 

Scottsdale 

12866 

MLL5264B-1 

Scottsdale 

21646 


MLL5533B-1 

Scottsdale 

12825 


MLL5917D-1 

Scottsdale 

21663 

MLL5265B 

Scottsdale 

12777 


MLL5534B 

Scottsdale 

12826 


MLL5917D.1 

Scottsdale 

21665 

MLL5265B-1 

Scottsdale 

21647 


MLL5534B-1 

Scottsdale 

12827 


MLL5918B 

Scottsdale 

12867 

MLL5266B 

Scottsdale 

12778 


MLL5535B 

Scottsdale 

12828 


MLL5918B-1 

Scottsdale 

21477 

MLL5266B-1 

Scottsdale 

21648 


MLL5535B-1 

Scottsdale 

12829 


MLL5918C 

Scottsdale 

12868 

MLL5267B 

Scottsdale 

12779 


MLL5536B 

Scottsdale 

12830 


MLL5918C-1 

Scottsdale 

21508 

l\/ILL5268B 

Scottsdale 

12780 


MLL5536B-1 

Scottsdale 

12831 


MLL5918D 

Scottsdale 

12869 

MLL5268B.1 

Scottsdale 

21649 


MLL5537B 

Scottsdale 

12832 


MLL5918D-1 

Scottsdale 

21539 

MLL5269B 

Scottsdale 

12781 


MLL5537B-1 

Scottsdale 

12833 


MLL5919B 

Scottsdale 

12870 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

21661 


MLL5538B 

Scottsdale 

12834 


MLL5919B.1 

Scottsdale 

21478 

MLL5269B-1 

Scottsdale 

21650 


MLL5538B-1 

Scottsdale 

12835 


MLL5919C 

Scottsdale 

12871 

MLL5270B 

Scottsdale 

12782 


MLL5539B 

Scottsdale 

12836 


MLL5919C-1 

Scottsdale 

21509 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

21664 


MLL5539B-1 

Scottsdale 

12837 


MLL5919D 

Scottsdale 

12872 

MLL5270B-1 

Scottsdale 

21662 


MLL5540B 

Scottsdale 

12838 


MLL5919D-1 

Scottsdale 

21540 

MLL5271B 

Scottsdale 

12783 


MLL5540B-1 

Scottsdale 

12839 


MLL5920B 

Scottsdale 

12873 

MLL5272B 

Scottsdale 

12784 


MLL5541B 

_Sc9ttsdale . 

12840 


MLL5920B-1 

Scottsdale 

21479 


Section Organization; 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-90 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 
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Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

MLL5920C 

Scottsdale 

12874 


MLL5929D 

Scottsdale 

12902 


MLL5939B 

Scottsdale 

12930 

MLL5920C-1 

Scottsdale 

21510 


MLL5929D-1 

Scottsdale 

21550 


MLL5939B-1 

Scottsdale 

21498 

MLL5920D 

Scottsdale 

12875 


MLL5930B 

Scottsdale 

12903 


MLL5939C 

Scottsdale 

12931 

MLL5920D-1 

Scottsdale 

21541 


MLL5930B-1 

Scottsdale 

21489 


MLL5939C-1 

Scottsdale 

21529 

MLL5921B 

Scottsdale 

12876 


MLL5930C 

Scottsdale 

12904 


MLL5939D 

Scottsdale 

12932 

MLL5921B-1 

Scottsdale 

21480 


MLL5930C-1 

Scottsdale 

21520 


MLL5939D-1 

Scottsdale 

21560 

MLL5921C 

Scottsdale 

12877 


MLL5930D 

Scottsdale 

12905 


MLL5940B 

Scottsdale 

12933 

MLL5921C-1 

Scottsdale 

21511 


MLL5930D.1 

Scottsdale 

21551 


MLL5940B.1 

Scottsdale 

21499 

MLL5921D 

Scottsdale 

12878 


MLL5931B 

Scottsdale 

12906 


MLL5940C 

Scottsdale 

12934 

MLL5921D.1 

Scottsdale 

21542 


MLL5931B-1 

Scottsdale 

21490 


MLL5940C-1 

Scottsdale 

21530 

MLL5922B 

Scottsdale 

12879 


MLL5931C 

Scottsdale 

12907 


MLL5940D 

Scottsdale 

12935 

MLL5922B-1 

Scottsdale 

21481 


MLL5931C-1 

Scottsdale 

21521 


MLL5940D-1 

Scottsdale 

21561 

MLL5922C 

Scottsdale 

12880 


MLL5931D 

Scottsdale 

12908 


MLL5941B 

Scottsdale 

112936 

MLL5922C-1 

Scottsdale 

21512 


MLL5931D-1 

Scottsdale 

21552 


MLL5941B-1 

Scottsdale 

21500 

IVILL5922D 

Scottsdale 

12881 


MLL5932B 

Scottsdale 

12909 


MLL5941C 

Scottsdale 

12937 

MLL5922D-1 

Scottsdale 

21543 


MLL5932B-1 

Scottsdale 

21491 


MLL5941C-1 

Scottsdale 

21531 

MLL5923B 

Scottsdale 

12882 


MLL5932C 

Scottsdale 

12910 


MLL5941D 

Scottsdale 

12938 

MLL5923B-1 

Scottsdale 

21482 


MLL5932C-1 

Scottsdale 

21522 


MLL5941D-1 

Scottsdale 

21562 

MLL5923C 

Scottsdale 

12883 


MLL5932D 

Scottsdale 

12911 


MLL5942B 

Scottsdale 

12939 

MLL5923C-1 

Scottsdale 

21513 


MLL5932D-1 

Scottsdale 

21553 


MLL5942B-1 

Scottsdale 

21501 

MLL5923D 

Scottsdale 

12884 


MLL5933B 

Scottsdale 

12912 


MLL5942C 

Scottsdale 

12940 

MLL5923D-1 

Scottsdale 

21544 


MLL5933B-1 

Scottsdale 

21492 


MLL5942C-1 

Scottsdale 

21532 

MLL5924B 

Scottsdale 

12885 


MLL5933C 

Scottsdale 

12913 


MLL5942D 

Scottsdale 

12941 

MLL5924B-1 

Scottsdale 

21483 


MLL5933C-1 

Scottsdale 

21523 


MLL5942D-1 

Scottsdale 

21563 

MLL5924C 

Scottsdale 

12886 


MLL5933D 

Scottsdale 

12914 


MLL5943B 

Scottsdale 

12942 

MLL5924C-1 

Scottsdale 

21514 


MLL5933D-1 

Scottsdale 

21554 


MLL5943B-1 

Scottsdale 

21502 

MLL5924D 

Scottsdale 

12887 


MLL5934B 

Scottsdale 

12915 


MLL5943C 

Scottsdale 

12943 

MLL5924D-1 

Scottsdale 

21545 


MLL5934B-1 

Scottsdale 

21493 


MLL5943C-1 

Scottsdale 

21533 

MLL5925B 

Scottsdale 

12888 


MLL5934C 

Scottsdale 

12916 


MLL5943D 

Scottsdale 

12944 

MLL5925B-1 

Scottsdale 

21484 


MLL5934C.1 

Scottsdale 

21524 


MLL5943D-1 

Scottsdale 

21564 

MLL5925C 

Scottsdale 

12889 


MLL5934D 

Scottsdale 

12917 


MLL5944B 

Scottsdale 

12945 

MLL5925C-1 

Scottsdale 

21515 


MLL5934D-1 

Scottsdale 

21555 


MLL5944B-1 

Scottsdale 

21503 

MLL5925D 

Scottsdale 

12890 


MLL5935B 

Scottsdale 

12918 


MLL5944C 

Scottsdale 

12946 

MLL5925D-1 

Scottsdale 

21546 


MLL5935B-1 

Scottsdale 

21494 


MLL5944C-1 

Scottsdale 

21534 

MLL5926B 

Scottsdale 

12891 


MLL5935C 

Scottsdale 

12919 


MLL5944D 

Scottsdale 

12947 

MLL5926B-1 

Scottsdale 

21485 


MLL5935C-1 

Scottsdale 

21525 


MLL5944D-1 

Scottsdale 

21565 

MLL5926C 

Scottsdale 

12892 


MLL5935D 

Scottsdale 

12920 


MLL5945B 

Scottsdale 

12948 

MLL5926C-1 

Scottsdale 

21516 


MLL5935D-1 

Scottsdale 

21556 


MLL5945B-1 

Scottsdale 

21504 

MLL5926D 

Scottsdale 

12893 


MLL5936B 

Scottsdale 

12921 


MLL5945C 

Scottsdale 

12949 

MLL5926D-1 

Scottsdale 

21547 


MLL5936B-1 

Scottsdale 

21495 


MLL5945C-1 

Scottsdale 

21535 

MLL5927B 

Scottsdale 

12894 


MLL5936C 

Scottsdale 

12922 


MLL5945D 

Scottsdale 

12950 

MLL5927B-1 

Scottsdale 

21486 


MLL5936C-1 

Scottsdale 

21526 


MLL5945D-1 

Scottsdale 

21566 

IVILL5927C 

Scottsdale 

12895 


MLL5936D 

Scottsdale 

12923 


MLL5946B 

Scottsdale 

12951 

MLL5927C-1 

Scottsdale 

21517 


MLL5936D-1 

Scottsdale 

21557 


MLL5946B-1 

Scottsdale 

21505 

MLL5927D 

Scottsdale 

12896 


MLL5937B 

Scottsdale 

12924 


MLL5946C 

Scottsdale 

12952 

MLL5927D-1 

Scottsdale 

21548 


MLL5937B-1 

Scottsdale 

21496 


MLL5946C-1 

Scottsdale 

21536 

MLL5928B 

Scottsdale 

12897 


MLL5937C 

Scottsdale 

12925 


MLL5946D 

Scottsdale 

12953 

MLL5928B-1 

Scottsdale 

21487 


MLL5937C-1 

Scottsdale 

21527 


MLL5946D-1 

Scottsdale 

21567 

MLL5928C 

Scottsdale 

12898 


MLL5937D 

Scottsdale 

12926 


MLL5947B 

Scottsdale 

12954 

MLL5928C-1 

Scottsdale 

21518 


MLL5937D-1 

Scottsdale 

21558 


MLL5947B-1 

Scottsdale 

21506 

MLL5928D 

Scottsdale 

12899 


MLL5938B 

Scottsdale 

12927 


MLL5947C 

Scottsdale 

12955 

MLL5928D-1 

Scottsdale 

21549 


MLL5938B-1 

Scottsdale 

21497 


MLL5947C-1 

Scottsdale 

21537 

MLL5929B 

Scottsdale 

12900 


MLL5938C 

Scottsdale 

12928 


MLL5947D 

Scottsdale 

12956 

MLL5929B-1 

Scottsdale 

21488 


MLL5938C-1 

Scottsdale 

21528 


MLL5947D-1 

Scottsdale 

21568 

MLL5929C 

Scottsdale 

12901 


MLL5938D 

Scottsdale 

12929 


MLL5948B 

Scottsdale 

12957 

MLL5929C-1 

Scottsdale 

21519 


MLL5938D-1 

Scottsdale 

21559 


MLL5948B-1 

Scottsdale 

21507 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL5948C 

Scottsdale 

12958 

MLL5948C-1 

Scottsdale 

21538 

MLL5948D 

Scottsdale 

12959 

MLL5948D-1 

Scottsdale 

21569 

MLL5949B 

Scottsdale 

12960 

MLL5949B-1 

Scottsdale 

21570 

MLL5949C 

Scottsdale 

12961 

MLL5949C-1 

Scottsdale 

21578 

MLL5949D 

Scottsdale 

12962 

MLL5949D-1 

Scottsdale 

21586 

MLL5950B 

Scottsdale 

12963 

MLL5950B-1 

Scottsdale 

21571 

MLL5950C 

Scottsdale 

12964 

MLL5950C-1 

Scottsdale 

21579 

MLL5950D 

Scottsdale 

12965 

MLL5950D-1 

Scottsdale 

21587 

MLL5951B 

Scottsdale 

12966 

MLL5951B-1 

Scottsdale 

21572 

MLL5951C 

Scottsdale 

12967 

MLL5951C-1 

Scottsdale 

21580 

MLL5951D 

Scottsdale 

12968 

MLL5951D-1 

Scottsdale 

21588 

MLL5952B 

Scottsdale 

12969 

MLL5952B-1 

Scottsdale 

21573 

MLL5952C 

Scottsdale 

12970 

MLL5952C-1 

Scottsdale 

21581 

MLL5952D 

Scottsdale 

12971 

MLL5952D-1 

Scottsdale 

21589 

MLL5953B 

Scottsdale 

12972 

MLL5953B-1 

Scottsdale 

21574 

MLL5953C 

Scottsdale 

12973 

MLL5953C-1 

Scottsdale 

21582 

MLL5953D 

Scottsdale 

12974 

MLL5953D-1 

Scottsdale 

21590 

MLL5954B 

Scottsdale 

12975 

MLL5954B-1 

Scottsdale 

21575 

IVILL5954C 

Scottsdale 

12976 

MLL5954C-1 

Scottsdale 

21583 

MLL5954D 

Scottsdale 

12977 

MLL5954D-1 

Scottsdale 

21591 

IVILL5955B 

Scottsdale 

12978 

MLL5955B-1 

Scottsdale 

21576 

MLL5955C 

Scottsdale 

12979 

MLL5955C-1 

Scottsdale 

21584 

MLL5955D 

Scottsdale 

12980 

MLL5955D.1 

Scottsdale 

21592 

MLL5956B 

Scottsdale 

12981 

MLL5956B-1 

Scottsdale 

21577 

MLL5956C 

Scottsdale 

12982 

MLL5956C-1 

Scottsdale 

21585 

MLL5956D 

Scottsdale 

12983 

MLL5956D-1 

Scottsdale 

21593 

MLL746A 

Scottsdale 

12984 

MLL746A-1 

Scottsdale 

12985 

MLL747A 

Scottsdale 

12986 

MLL747A-1 

Scottsdale 

12987 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL748A 

Scottsdale 

12988 

MLL748A-1 

Scottsdale 

12989 

MLL749A 

Scottsdale 

12990 

MLL749A-1 

Scottsdale 

12991 

MLL750A 

Scottsdale 

12992 

MLL750A-1 

Scottsdale 

12993 

MLL751A 

Scottsdale 

12994 

MLL751A-1 

Scottsdale 

12995 

MLL752A 

Scottsdale 

12996 

MLL752A-1 

Scottsdale 

12997 

MLL753A 

Scottsdale 

12998 

MLL753A-1 

Scottsdale 

12999 

MLL754A 

Scottsdale 

13000 

MLL754A-1 

Scottsdale 

13001 

MLL755A 

Scottsdale 

13002 

MLL755A-1 

Scottsdale 

13003 

MLL756A 

Scottsdale 

13004 

MLL756A-1 

Scottsdale 

13005 

MLL757A 

Scottsdale 

13006 

MLL757A.1 

Scottsdale 

13007 

MLL758A 

Scottsdale 

13008 

MLL758A-1 

Scottsdale 

13009 

MLL759A 

Scottsdale 

13010 

MLL759A.1 

Scottsdale 

13011 

MLL962B 

Scottsdale 

13012 

MLL962B-1 

Scottsdale 

13013 

MLL963B 

Scottsdale 

13014 

MLL963B-1 

Scottsdale 

13015 

MLL964B 

Scottsdale 

13016 

MLL964B-1 

Scottsdale 

13017 

MLL965B 

Scottsdale 

13018 

MLL965B.1 

Scottsdale 

13019 

MLL966B 

Scottsdale 

13020 

MLL966B.1 

Scottsdale 

13021 

MLL967B 

Scottsdale 

13022 

MLL967B-1 

Scottsdale 

13023 

MLL968B 

Scottsdale 

13024 

MLL968B-1 

Scottsdale 

13025 

MLL969B 

Scottsdale 

13026 

MLL969B-1 

Scottsdale 

13027 

MLL970B 

Scottsdale 

13028 

MLL970B.1 

Scottsdale 

13029 

MLL971B 

Scottsdale 

13030 

MLL971B-1 

Scottsdale 

13031 

MLL972B 

Scottsdale 

13032 

MLL972B-1 

Scottsdale 

13033 

MLL973B 

Scottsdale 

13034 

MLL973B-1 

Scottsdale 

13035 

MLL974B 

Scottsdale 

13036 

MLL974B.1 

Scottsdale 

13037 

MLL975B 

Scottsdale 

13038 

MLL975B.1 

Scottsdale 

13039 

MLL976B 

Scottsdale 

13040 

MLL976B-1 

Scottsdale 

13041 

MLL977B 

Scottsdale 

13042 

MLL977B-1 

Scottsdale 

13043 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLL978B 

Scottsdale 

13044 

MLL978B-1 

Scottsdale 

13045 

MLL979B 

Scottsdale 

13046 

MLL979B-1 

Scottsdale 

13047 

MLL980B 

Scottsdale 

13048 

MLL980B-1 

Scottsdale 

13049 

MLL981B 

Scottsdale 

13050 

MLL981B-1 

Scottsdale 

13051 

MLL982B 

Scottsdale 

13052 

MLL982B-1 

Scottsdale 

13053 

MLL983B 

Scottsdale 

13054 

MLL983B-1 

Scottsdale 

13055 

MLL984B 

Scottsdale 

13056 

MLL984B-1 

Scottsdale 

13057 

MLL985B 

Scottsdale 

13058 

MLL985B-1 

Scottsdale 

13059 

MLL986B 

Scottsdale 

13060 

MLL986B-1 

Scottsdale 

13061 

MLL987B 

Scottsdale 

13062 

MLL987B-1 

Scottsdale 

13063 

MLL988B 

Scottsdale 

13064 

MLL988B-1 

Scottsdale 

13065 

MLL989B 

Scottsdale 

13066 

MLL989B-1 

Scottsdale 

13067 

MLL990B 

Scottsdale 

13068 

MLL990B-1 

Scottsdale 

13069 

MLL991B 

Scottsdale 

13070 

MLL991B-1 

Scottsdale 

13071 

MLL992B 

Scottsdale 

13072 

MLL992B-1 

Scottsdale 

13073 

MLQ3016B-1 

Scottsdale 

13074 

MLQ3017B-1 

Scottsdale 

13075 

MLQ3018B-1 

Scottsdale 

13076 

MLQ3019B-1 

Scottsdale 

13077 

MLQ3020B-1 

Scottsdale 

13078 

MLQ3021B-1 

Scottsdale 

13079 

MLQ3022B-1 

Scottsdale 

13080 

MLQ3023B-1 

Scottsdale 

13081 

MLQ3024B-1 

Scottsdale 

13082 

MLQ3025B-1 

Scottsdale 

13083 

MLQ3026B-1 

Scottsdale 

13084 

MLQ3027B-1 

Scottsdale 

13085 

MLQ3028B-1 

Scottsdale 

13086 

MLQ3029B-1 

Scottsdale 

13087 

MLQ3030B-1 

Scottsdale 

13088 

MLQ3031B-1 

Scottsdale 

13089 

MLQ3032B.1 

Scottsdale 

13090 

MLQ3033B-1 

Scottsdale 

13091 

MLQ3034B-1 

Scottsdale 

13092 

MLQ3035B-1 

Scottsdale 

13093 

MLQ3036B-1 

Scottsdale 

13094 

MLQ3037B-1 

Scottsdale 

13095 

MLQ3038B-1 

Scottsdale 

13096 

MLQ3039B.1 

Scottsdale 

13097 

MLQ3040B.1 

Scottsdale 

13098 

MLQ3041B-1 

Scottsdale 

13099 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MM002-06 

Santa Ana 

24244 

MM002-06U 

Santa Ana 

24247 

MM002-08 

Santa Ana 

24245 

MM002-08U 

Santa Ana 

24248 

MM002.10 

Santa Ana 

24246 

MM002-10U 

Santa Ana 

24249 

MM054 

Santa Ana 

24196 

MM1 18-06 

Santa Ana 

22948 

MM118-12 

Santa Ana 

22949 

MMBD4148 

Chatsworth 

18079 

MMBD7000 

Chatsworth 

18080 

MMBD914 

Chatsworth 

18081 

MMBT2222A 

Chatsworth 

18082 

MMBT2907A 

Chatsworth 

18083 

MMBT3904 

Chatsworth 

18084 

MMBT3906 

Chatsworth 

18085 

MMBT4401 

Chatsworth 

18086 

MMBT4403 

Chatsworth 

18087 

MP1005 

Chatsworth 

18088 

MP101 

Chatsworth 

18089 

MP1010 

Chatsworth 

18094 

MP102 

Chatsworth 

18090 

MP104 

Chatsworth 

18091 

MP106 

Chatsworth 

18092 

MP108 

Chatsworth 

18093 

MP1505 

Chatsworth 

18095 

MP1505W 

Chatsworth 

18103 

MP151 

Chatsworth 

18096 

MP1510 

Chatsworth 

18102 

MP1510W 

Chatsworth 

18110 

MP151W 

Chatsworth 

18104 

MP152 

Chatsworth 

18097 

MP152W 

Chatsworth 

18105 

MP154 

Chatsworth 

18099 

MP154W 

Chatsworth 

18106 

MP156 

Chatsworth 

18100 

MP156W 

Chatsworth 

18108 

MP158 

Chatsworth 

18101 

MP158W 

Chatsworth 

18109 

MP2505 

Chatsworth 

18111 

MP2505W 

Chatsworth 

18118 

MP251 

Chatsworth 

18112 

MP2510 

Chatsworth 

18117 

IVIP2510W 

Chatsworth 

18124 

MP251W 

Chatsworth 

18119 

MP252 

Chatsworth 

18113 

MP252W 

Chatsworth 

18120 

MP254 

Chatsworth 

18114 

MP254W 

Chatsworth 

18121 

MP256 

Chatsworth 

18115 

MP256W 

Chatsworth 

18122 

MP258 

Chatsworth 

18116 

MP258W 

Chatsworth 

18123 

MP3505 

Chatsworth 

18125 

MP3505W 

Chatsworth 

18132 

MP351 

Chatsworth 

181261 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLX3821A-1 

Scottsdale 

13156 

MLX3822A-1 

Scottsdale 

13157 

MLX3823A-1 

Scottsdale 

13158 

MLX3824A-1 

Scottsdale 

13159 

MLX3825A-1 

Scottsdale 

13160 

MLX3826A-1 

Scottsdale 

13161 

MLX3827A-1 

Scottsdale 

13162 

MLX3828A-1 

Scottsdale 

13163 

MLX3829A-1 

Scottsdale 

13164 

MLX3830A-1 

Scottsdale 

13165 

MLXV3016B-1 

Scottsdale 

13166 

MLXV3017B-1 

Scottsdale 

13167 

MLXV3018B.1 

Scottsdale 

13168 

MLXV3019B-1 

Scottsdale 

13169 

MLXV3020B-1 

Scottsdale 

13170 

MLXV3021B-1 

Scottsdale 

13171 

MLXV3022B-1 

Scottsdale 

13172 

MLXV3023B-1 

Scottsdale 

13173 

MLXV3024B-1 

Scottsdale 

13174 

MLXV3025B-1 1 

Scottsdale 

13175 

MLXV3026B-1 

Scottsdale 

13176 

MLXV3027B-1 

Scottsdale 

13177 

MLXV3028B-1 

Scottsdale 

13178 

MLXV3029B-1 

Scottsdale 

13179 

MLXV3030B-1 

Scottsdale 

13180 

MLXV3031B-1 

Scottsdale 

13181 

MLXV3032B-1 

Scottsdale 

13182 

MLXV3033B-1 

Scottsdale 

13183 

MLXV3034B-1 

Scottsdale 

13184 

MLXV3035B-1 

Scottsdale 

13185 

MLXV3036B-1 

Scottsdale 

13186 

MLXV3037B-1 

Scottsdale 

13187 

MLXV3038B-1 

Scottsdale 

13188 

MLXV3039B-1 

Scottsdale 

13189 

MLXV3040B-1 

Scottsdale 

13190 

MLXV3041B-1 

Scottsdale 

13191 

MLXV3042B-1 

Scottsdale 

13192 

MLXV3043B-1 

Scottsdale 

13193 

MLXV3044B-1 

Scottsdale 

13194 

MLXV3045B-1 

Scottsdale 

13195 

MLXV3046B-1 

Scottsdale 

13196 

MLXV3047B-1 

Scottsdale 

13197 

MLXV3048B-1 

Scottsdale 

13198 

MLXV3049B-1 

Scottsdale 

13199 

MLXV3050B-1 

Scottsdale 

13200 

MLXV3051B-1 

Scottsdale 

13201 

MLXV3821A-1 

Scottsdale 

13202 

MLXV3822A-1 

Scottsdale 

13203 

MLXV3823A-1 

Scottsdale 

13204 

MLXV3824A.1 

Scottsdale 

13205 

MLXV3825A-1 

Scottsdale 

13206 

MLXV3826A-1 

Scottsdale 

13207 

MLXV3827A-1 

Scottsdale 

13208 

MLXV3828A-1 

Scottsdale 

13209 

MLXV3829A-1 

Scottsdale 

13210 

MLXV3830A-1 

Scottsdale 

13211 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MLQ3042B-1 

Scottsdale 

13100 

MLQ3043B-1 

Scottsdale 

13101 

MLQ3044B-1 

Scottsdale 

13102 

MLQ3045B-1 

Scottsdale 

13103 

MLQ3046B-1 

Scottsdale 

13104 

MLQ3047B-1 

Scottsdale 

13105 

MLQ3048B-1 

Scottsdale 

13106 

MLQ3049B-1 

Scottsdale 

13107 

MLQ3050B-1 

Scottsdale 

13108 

MLQ3051B.1 

Scottsdale 

13109 

MLQ3821A-1 

Scottsdale 

13110 

MLQ3822A-1 

Scottsdale 

13111 

MLQ3823A-1 

Scottsdale 

13112 

MLQ3824A-1 

Scottsdale 

13113 

MLQ3825A.1 

Scottsdale 

13114 

MLQ3826A-1 

Scottsdale 

13115 

MLQ3827A-1 

Scottsdale 

13116 

MLQ3828A-1 

Scottsdale 

13117 

MLQ3829A-1 

Scottsdale 

13118 

MLQ3830A-1 

Scottsdale 

13119 

MLX3016B-1 

Scottsdale 

13120 

MLX3017B-1 

Scottsdale 

13121 

MLX3018B-1 

Scottsdale 

13122 

MLX3019B-1 

Scottsdale 

13123 

MLX3020B-1 

Scottsdale 

13124 

MLX3021B-1 

Scottsdale 

13125 

MLX3022B-1 

Scottsdale 

13126 

MLX3023B-1 

Scottsdale 

13127 

MLX3024B-1 

Scottsdale 

13128 

MLX3025B-1 

Scottsdale 

13129 

MLX3026B.1 

Scottsdale 

13130 

MLX3027B.1 

Scottsdale 

13131 

MLX3028B-1 

Scottsdale 

13132 

MLX3029B-1 

Scottsdale 

13133 

MLX3030B-1 

Scottsdale 

13134 

MLX3031B-1 

Scottsdale 

13135 

MLX3032B-1 

Scottsdale 

13136 

MLX3033B-1 

Scottsdale 

13137 

MLX3034B-1 

Scottsdale 

13138 

MLX3035B-1 

Scottsdale 

13139 

MLX3036B-1 

Scottsdale 

13140 

MLX3037B-1 

Scottsdale 

13141 

MLX3038B-1 

Scottsdale 

13142 

MLX3039B-1 

Scottsdale 

13143 

MLX3040B-1 

Scottsdale 

13144 

MLX3041B-1 

Scottsdale 

13145 

MLX3042B-1 

Scottsdale 

13146 

MLX3043B-1 

Scottsdale 

13147 

MLX3044B-1 

Scottsdale 

13148 

MLX3045B-1 

Scottsdale 

13149 

MLX3046B-1 

Scottsdale 

13150 

MLX3047B-1 

Scottsdale 

13151 

MLX3048B-1 

Scottsdale 

13152 

MLX3049B-1 

Scottsdale 

13153 

MLX3050B-1 

Scottsdale 

13154 

MLX3051B-1 

Scottsdale 

13155 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MP3510 

Chatsworth 

18131 

IVIP3510W 

Chatsworth 

18138 

MP351W 

Chatsworth 

18133 

MP352 

Chatsworth 

18127 

MP352W 

Chatsworth 

18134 

MP354 

Chatsworth 

18128 

MP354W 

Chatsworth 

18135 

IVIP356 

Chatsworth 

18129 

MP356W 

Chatsworth 

18136 

MP358 

Chatsworth 

18130 

MP358W 

Chatsworth 

18137 

MP4005 

Chatsworth 

18139 

MP4005W 

Chatsworth 

18146 

MP401 

Chatsworth 

18140 

MP4010 

Chatsworth 

18145 

MP4010W 

Chatsworth 

18152 

MP401W 

Chatsworth 

18147 

MP402 

Chatsworth 

18141 

MP402W 

Chatsworth 

18148 

MP404 

Chatsworth 

18142 

MP404W 

Chatsworth 

18149 

MP406 

Chatsworth 

18143 

MP406W 

Chatsworth 

18150 

MP408 

Chatsworth 

18144 

MP408W 

Chatsworth 

18151 

MP5005 

Chatsworth 

18153 

MP5005W 

Chatsworth 

18160 

MP501 

Chatsworth 

18154 

MP5010 

Chatsworth 

18159 

MP5010W 

Chatsworth 

18166 

MP501W 

Chatsworth 

18161 

MP502 

Chatsworth 

18155 

MP502W 

Chatsworth 

18162 

MP504 

Chatsworth 

18156 

MP504W 

Chatsworth 

18163 

IVIP506 

Chatsworth 

18157 

MP506W 

Chatsworth 

18164 

MP508 

Chatsworth 

18158 

MP508W 

Chatsworth 

18165 

MPD100 

Scottsdale 

13212 

NlPDIOOA 

Scottsdale 

13213 

IVIPD200 

Scottsdale 

13214 

MPD200A 

Scottsdale 

13215 

MPD300 

Scottsdale 

13216 

MPD300A 

Scottsdale 

13217 

MPD400 

Scottsdale 

13218 

MPD400A 

Scottsdale 

13219 

MPT-10 

Scottsdale 

13220 

MPT-IOC 

Scottsdale 

13221 

MPT-12 

Scottsdale 

13222 

MPT-12C 

Scottsdale 

13223 

IVIPT-15 

Scottsdale 

13224 

MPT-15C 

Scottsdale 

13225 

MPT-18 

Scottsdale 

13226 

IVIPT-18C 

Scottsdale 

13227 

MPT-22 

Scottsdale 

13228 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MPT-22C 

Scottsdale 

13229 

MPT-36 

Scottsdale 

13230 

MPT-36C 

Scottsdale 

13231 

MPT-45 

Scottsdale 

13232 

MPT-45C 

Scottsdale 

13233 

MPT-5 

Scottsdale 

13234 

MPT-5C 

Scottsdale 

13235 

MPT-8 

Scottsdale 

13236 

MPT.8C 

Scottsdale 

13237 

MPTE-10 

Scottsdale 

13238 

MPTE-10C 

Scottsdale 

13239 

MPTE-12 

Scottsdale 

13240 

MPTE-12C 

Scottsdale 

13241 

MPTE-15 

Scottsdale 

13242 

MPTE-15C 

Scottsdale 

13243 

MPTE-18 

Scottsdale 

13244 

MPTE-18C 1 

Scottsdale 

13245 

M PTE-22 

Scottsdale 

13246 

MPTE-22C 

Scottsdale 

13247 

MPTE-36 

Scottsdale 

13248 

MPTE-36C 

Scottsdale 

13249 

MPTE.45 

Scottsdale 

13250 

MPTE-45C 

Scottsdale 

13251 

MPTE-5 

Scottsdale 

13252 

MPTE-SC 

Scottsdale 

13253 

M PTE-8 

Scottsdale 

13254 

MPTE-8C 

Scottsdale 

13255 

MPZ5-16A 

Scottsdale 

13256 

MPZ5-16B 

Scottsdale 

13257 

MPZ5-180A 

Scottsdale 

13258 

MPZ5-180B 

Scottsdale 

13259 

MPZ5-180C 

Scottsdale 

13260 

MPZ5-32A 

Scottsdale 

13261 

MPZ5-32B 

Scottsdale 

13262 

MPZ5-32C 

Scottsdale 

13263 

MS1002 

Colorado 

13264 

MS1003 

Colorado 

13265 

MS1004 

Colorado 

13266 

MS1005 

Colorado 

13267 

MS1006 

Colorado 

13268 

MS1008 

Colorado 

13269 

MS1009 

Colorado 

13270 

MS10100 

Colorado 

21120 

MS104 

Colorado 

13271 

MSI 045 

Colorado 

13272 

MS105 

Colorado 

13273 

MS106 

Colorado 

13274 

MS1060 1 

Colorado 

13275 

MS108 

Colorado 

13276 

MS109 

Colorado 

13277 

MS110 

Colorado 

13278 

MS16100 

Colorado 

21121 

MS1625 

Colorado 

13279 

MS1635 

Colorado 

13280 

MS1645 

Colorado 

13281 

MSI 680 

Colorado 

13282 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MSI 690 

Colorado 

13283 

MS304 

Colorado 

13284 

MS305 

Colorado 

13285 

MS306 

Colorado 

13286 

MS308 

Colorado 

13287 

MS309 

Colorado 

13288 

MS310 

Colorado 

13289 

MS345 

Colorado 

13290 

MS502 

Colorado 

13291 

MS503 

Colorado 

13292 

MS504 

Colorado 

13293 

MS505 

Colorado 

13294 

MS506 

Colorado 

13295 

MS508 

Colorado 

13296 

MS509 

Colorado 

13297 

MS510 

Colorado 

13298 

MS5283 

Scottsdale 

20447 

MS5284 

Scottsdale 

20448 

MS5285 

Scottsdale 

20449 

MS5286 

Scottsdale 

20450 

MS5287 

Scottsdale 

20451 

MS5288 

Scottsdale 

20452 

MS5289 

Scottsdale 

20453 

MS5290 

Scottsdale 

20454 

MS5291 

Scottsdale 

20455 

MS5292 

Scottsdale 

20456 

MS5293 

Scottsdale 

20457 

MS5294 

Scottsdale 

20458 

MS5295 

Scottsdale 

20459 

MS5296 

Scottsdale 

20460 

MS5297 

Scottsdale 

20461 

MS5298 

Scottsdale 

20462 

MS5299 

Scottsdale 

20463 

MS5300 

Scottsdale 

20464 

MS5301 

Scottsdale 

20465 

MS5302 

Scottsdale 

20466 

MS5303 

Scottsdale 

20467 

MS5304 

Scottsdale 

20468 

MS5305 

Scottsdale 

20469 

MS5306 

Scottsdale 

20470 

MS5307 

Scottsdale 

20471 

MS5308 

Scottsdale 

20472 

MS5309 

Scottsdale 

20473 

MS5310 

Scottsdale 

20474 

MS5311 

Scottsdale 

20475 

MS5312 

Scottsdale 

20476 

MS5313 

Scottsdale 

20477 

MS5314 

Scottsdale 

20510 

MS545 

Colorado 

13299 

MS8100 

Colorado 

21122 

MS825 

Colorado 

13300 

MS830 

Colorado 

13301 

MS835 

Colorado 

13302 

MS840 

Colorado 

13303 

MS845 

Colorado 

13304 

MS880 

Colorado 

1 133051 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MSP845 

Colorado 

13324 

MSV101A 

Scottsdale 

13325 

MSV101B 

Scottsdale 

13326 

MSV101C 

Scottsdale 

13327 

MSV101D 

Scottsdale 

13328 

MSV101E 

Scottsdale 

13329 

MSV101F 

Scottsdale 

13330 

MSV101G 

Scottsdale 

13331 

MSV201A 

Scottsdale 

13332 

MSV301A 

Scottsdale 

13333 

MSV401A 

Scottsdale 

13334 

MSV401B 

Scottsdale 

13335 

MSV401C 

Scottsdale 

13336 

MSV501A 

Scottsdale 

13337 

MSV601A 

Scottsdale 

13338 

MSV701A 

Scottsdale 

13339 

MT200 

Colorado 

13340 

MT2060 

Santa Ana 

13341 

MT2060A 

Santa Ana 

13342 

MT2061 

Santa Ana 

13343 

MT2061A 

Santa Ana 

13344 

MT3010 

Santa Ana 

13345 

MT3011 

Santa Ana 

13346 

MT3012 

Santa Ana 

13347 

MT3013 

Santa Ana 

13348 

MT3014 

Santa Ana 

13349 

MT3015 

Santa Ana 

13350 

MT3016 

Santa Ana 

13351 

MT3017 

Santa Ana 

13352 

MT3018 

Santa Ana 

13353 

MT3019 

Santa Ana 

13354 

MT3020 

Santa Ana 

13355 

MT3021 

Santa Ana 

13356 

MT400 

Colorado 

13357 

MT5100 

Santa Ana 

13358 

MT5101 

Santa Ana 

13359 

MT5102 

Santa Ana 

13360 

MT5103 

Santa Ana 

13361 

MT5139 

Santa Ana 

13364 

MT5140 

Santa Ana 

13365 

MT600 

Colorado 

13366 

IVIT800 

Colorado 

13367 

MU4891 

PPC. Inc. 

24321 

MU4892 

PPC. Inc. 

24322 

MU4893 

PPC. Inc. 

24323 

MV5283 

Scottsdale 

20479 

MV5284 

Scottsdale 

20478 

MV5285 

Scottsdale 

20480 

MV5286 

Scottsdale 

20481 

MV5287 

Scottsdale 

20482 

MV5288 

Scottsdale 

20483 

MV5289 

Scottsdale 

20484 

MV5290 

Scottsdale 

20485 

MV5291 

Scottsdale 

20486 

MV5292 

Scottsdale 

20487 

MV5293 

Scottsdale 

20488 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MS890 

Colorado 

13306 

MSAEH40A10A 

Santa Ana 

22947 

MSAEH50A05A 

Santa Ana 

22945 

MSAEH50A06A 

Santa Ana 

22946 

MSAEH70A03A 

Santa Ana 

22944 

MSAER05N10QA 

Santa Ana 

17876 

MSAER06N90A 

Santa Ana 

17877 

MSAER07N80A 

Santa Ana 

17878 

MSAER11N60A 

Santa Ana 

17879 

MSAER12N50A 

Santa Ana 

17880 

MSAER14N40A 

Santa Ana 

17881 

MSAER30N20A 

Santa Ana 

17883 

MSAER38N10A 

Santa Ana 

17885 

MSAER45N06A 

Santa Ana 

17886 

MSAEX100N20E 

Santa Ana 

17887 

MSAEX150N07E 

Santa Ana 

17888 

MSAEX150N10E 

Santa Ana 

17889 

MSAEX8P50A 

Santa Ana 

22409 

MSAEZ15N40A 

Santa Ana 

24332 

MSAEZ30N20A 

Santa Ana 

22405 

MSAEZ50N10A 

Santa Ana 

22402 

MSAEZ58N06A 

Santa Ana 

24334 

MSAFR12N50A 

Santa Ana 

22401 

MSAFR30N20A 

Santa Ana 

22407 

MSAFR38N10A 

Santa Ana 

22408 

MSAFX10N100A 

Santa Ana 

17863 

MSAFX10N90A 

Santa Ana 

17862 

MSAFX11N80A 

Santa Ana 

17864 

MSAFX11P50A 

Santa Ana 

22410 

MSAFX13N110A 

Santa Ana 

17865 

MSAFX14N100A 

Santa Ana 

17866 

MSAFX20N60A 

Santa Ana 

17867 

MSAFX24N50A 

Santa Ana 

17868 

MSAFX40N30A 

Santa Ana 

17869 

MSAFX50N20A 

Santa Ana 

17870 

MSAFX75N10A 

Santa Ana 

17871 

MSAFX76N07A 

Santa Ana 

17872 

MSAFZ15N40A 

Santa Ana 

24333 

MSAFZ30N20A 

Santa Ana 

22406 

MSAFZ50N10A 

Santa Ana 

22403 

MSAFZ58N06A 

Santa Ana 

24335 

MSAGX60F60A 

Santa Ana 

22397 

MSAGX75F60A 

Santa Ana 

17903 

MSAGX75L60A 

Santa Ana 

17902 

MSAGZ52F120A 

Santa Ana 

22399 

MSAHR36F120A 

Santa Ana 

17891 

MSAHR45F120A 

Santa Ana 

17892 

MSAHR50F90A 

Santa Ana 

17895 

MSAHR55F60A 

Santa Ana 

17896 

MSAHR57L120A 

Santa Ana 

17897 

MSAHR70F60A 

Santa Ana 

17899 

MSAHR70L60A 

Santa Ana 

17898 

MSAHS35F120A 

Santa Ana 

17890 

MSAHX50L60A 

Santa Ana 

17893 

MSAHX60F60A 

Santa Ana 

17894 

MSAHX75L60C 

Santa Ana 

22398 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

MSAHZ52F120A 

Santa Ana 

22400 

MSASC100H45H 

Santa Ana 

22061 

MSASC100H45HR 

Santa Ana 

22062 

MSASC100W100H 

Santa Ana 

22411 

MSASC100W100HR 

Santa Ana 

22412 

MSASC100W45H 

Santa Ana 

22059 

MSASC100W45HR 

Santa Ana 

22060 

MSASC150H45A 

Santa Ana 

24132 

MSASC150W50A 

Santa Ana 

24133 

MSC1015M 

RF Product 

18813 

MSC1015MP 

RF Product 

18814 

MSC1075M 

RF Product 

18816 

MSC1075MP 

RF Product 

18817 

MSC1090M 

RF Product 

18818 

MSC1100 

RF Product 

18819 

MSC1150 

RF Product 

18820 

MSC1150M 

RF Product 

18821 

MSC1175M 

RF Product 

18822 

MSC1250M 

RF Product 

18823 

MSC1300M 

RF Product 

18824 

MSC1350M 

RF Product 

18825 

MSC1400M 

RF Product 

18826 

MSC1450 

RF Product 

18827 

MSC1550M 

RF Product 

18828 

MSC1600M 

RF Product 

18829 

MSC2302 

RF Product 

18830 

MSC2304 

RF Product 

18831 

MSC2307 

RF Product 

18832 

MSC3000 

RF Product 

18833 

MSC3001 

RF Product 

18834 

MSC3003 

RF Product 

18835 

MSC4000 

RF Product 

18836 

MSC4001 

RF Product 

18837 

MSC4003 

RF Product 

18838 

MSC80064 

RF Product 

18947 

MSC80264 

RF Product 

18957 

MSC81069 

RF Product 

19012 

MSC81406 

RF Product 

19013 

MSG104 

Colorado 

13307 

MSG105 

Colorado 

13308 

MSG106 

Colorado 

13309 

MSG108 

Colorado 

13310 

MSG109 

Colorado 

13311 

MSG110 

Colorado 

13312 

MSG140 

Colorado 

13313 

MSG145 

Colorado 

13314 

MSG150 

Colorado 

13315 

MSL245 

Colorado 

21123 

MSP140 

Colorado 

13316 

MSP145 

Colorado 

13317 

MSP150 

Colorado 

13318 

MSP345 

Colorado 

13319 

MSP535 

Colorado 

13320 

MSP540 

Colorado 

13321 

MSP545 

Colorado 

13322 

MSP835 

Colorado 

13323 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 


Enri 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

MV5294 

Scottsdale 

20489 


MXP1000PV-V 

Santa Ana 

19376 


N50420Z1EB1 

Colorado 

13387 

MV5295 

Scottsdale 

20490 


MXP1001PS/D 

Santa Ana 

19392 


N50440B1EB1 

Colorado 

13388 

MV5296 

Scottsdale 

20491 


MXP1004PS/D 

Santa Ana 

19393 


N50440Z1EB1 

Colorado 

13389 

MV5297 

Scottsdale 

20492 


MXP1020PS/Q 

Santa Ana 

19389 


N50460B1EB1 

Colorado 

13390 

MV5298 

Scottsdale 

20493 


MXP1022PS/Q 

Santa Ana 

19390 


N50460Z1EB1 

Colorado 

13391 

MV5299 

Scottsdale 

20494 


MXP1023PS/Q 

Santa Ana 

19391 


N50480B1EB1 

Colorado 

13392 

MV5300 

Scottsdale 

20495 


MXP1 035-1 6PC 

Santa Ana 

21836 


N53100B1EB1 

Colorado 

13393 

MV5301 

Scottsdale 

20496 


MXP1039PC.V 

Santa Ana 

19377 


N53100Z1EB1 

Colorado 

13394 

MV5302 

Scottsdale 

20497 


MXP1039PV-V 

Santa Ana 

19373 


N53120B1EB1 

Colorado 

13395 

MV5303 

Scottsdale 

20498 


MXP1040PC-V 

Santa Ana 

19378 


N53120Z1EB1 

Colorado 

13396 

MV5304 

Scottsdale 

20499 


MXP1040PV-V 

Santa Ana 

19374 


N5320B1EB1 

Colorado 

13397 

MV5305 

Scottsdale 

20500 


MXP1041PC.V 

Santa Ana 

19379 


N5320Z1EB1 

Colorado 

13398 

MV5306 

Scottsdale 

20501 


MXP1041PV-V 

Santa Ana 

19375 


N5340B1EB1 

Colorado 

13399 

MV5307 

Scottsdale 

20502 


MXP1042PC-BL 

Santa Ana 

19370 


N5340Z1EB1 

Colorado 

13400 

MV5308 

Scottsdale 

20503 


MXP1042PV-BL 

Santa Ana 

19367 


N5360B1EB1 

Colorado 

13401 

MV5309 

Scottsdale 

20504 


MXP1043PC-BL 

Santa Ana 

19371 


N5360Z1EB1 

Colorado 

13402 

MV5310 

Scottsdale 

20505 


MXP1043PV-BL 

Santa Ana 

19368 


N5380B1EB1 

Colorado 

13403 

MV5311 

Scottsdale 

20506 


MXP1044PC-BL 

Santa Ana 

19372 


N5380Z1EB1 

Colorado 

13404 

MV5312 

Scottsdale 

20507 


MXP1044PV-BL 

Santa Ana 

19369 


P4KE10 

Scottsdale 

13405 

MV5313 

Scottsdale 

20508 


MXP1045PC-UV 

Santa Ana 

19364 


P4KE100 

Scottsdale 

13406 

MV5314 

Scottsdale 

20509 


MXP1045PV-UV 

Santa Ana 

21832 


P4KE100A 

Scottsdale 

13407 

MX5283 

Scottsdale 

20511 


MXP1046PC.UV 

Santa Ana 

19365 


P4KE100C 

Scottsdale 

13408 

MX5284 

Scottsdale 

20512 


MXP1046PV-UV 

Santa Ana 

19362 


P4KE100CA 

Scottsdale 

13409 

MX5285 

Scottsdale 

20513 


MXP1047PC-UV 

Santa Ana 

19366 


P4KE10A 

Scottsdale 

13410 

MX5286 

Scottsdale 

20514 


MXP1047PV-UV 

Santa Ana 

19363 


P4KE10C 

Scottsdale 

13411 

MX5287 

Scottsdale 

20515 


MXP1048PC-IR 

Santa Ana 

19385 


P4KE10CA 

Scottsdale 

13412 

MX5288 

Scottsdale 

20516 


MXP1048PV-IR 

Santa Ana 

19381 


P4KE11 

Scottsdale 

13413 

MX5289 

Scottsdale 

20517 


MXP1049PC-IR 

Santa Ana 

19386 


P4KE110 

Scottsdale 

13414 

MX5290 

Scottsdale 

20518 


MXP1049PV-IR 

Santa Ana 

19382 


P4KE110A 

Scottsdale 

13415 

MX5291 

Scottsdale 

20519 


MXP1050PC-IR 

Santa Ana 

19387 


P4KE110C 

Scottsdale 

13416 

MX5292 

Scottsdale 

20520 


MXP1050PV-IR 

Santa Ana 

19383 


P4KE110CA 

Scottsdale 

13417 

MX5293 

Scottsdale 

20521 


MXP1051 HS 

Santa Ana 

21833 


P4KE11A 

Scottsdale 

13418 

MX5294 

Scottsdale 

20522 


MXP1081-8 PC 

Santa Ana 

21834 


P4KE11C 

Scottsdale 

13419 

MX5295 

Scottsdale 

20523 


MXP1 082-8 PC 

Santa Ana 

21835 


P4KE11CA 

Scottsdale 

13420 

MX5296 

Scottsdale 

20524 


MXP6501 

Santa Ana 

24243 


P4KE12 

Scottsdale 

13421 

MX5297 

Scottsdale 

20525 


MXP6505 

Santa Ana 

22940 


P4KE120 

Scottsdale 

13422 

MX5298 

Scottsdale 

20526 


MYD200X 

Colorado 

21124 


P4KE120A 

Scottsdale 

M3^ 

MX5299 

Scottsdale 

20527 


MZ2360 

Scottsdale 

13368 


P4KE120C 

Scottsdale 

13424 

MX5300 

Scottsdale 

20528 


MZ2361 

Scottsdale 

13369 


P4KE120CA 

Scottsdale 

13425 

MX5301 

Scottsdale 

20529 


N43100B1EB1 

Colorado 

13370 


P4KE12A 

Scottsdale 

13426 

MX5302 

Scottsdale 

20530 


N43100Z1EB1 

Colorado 

13371 


P4KE12C 

Scottsdale 

13427 

MX5303 

Scottsdale 

20531 


N43120B1EB1 

Colorado 

13372 


P4KE12CA 

Scottsdale ! 

13428 

IVIX5304 

Scottsdale 

20532 


N43120Z1EB1 

Colorado 

13373 


P4KE13 

Scottsdale 

13429 

MX5305 

Scottsdale 

20533 


N43140B1EB1 

Colorado 

13374 


P4KE130 

Scottsdale 

13430 

MX5306 

Scottsdale 

20534 


N43160Z1EB1 

Colorado 

13375 


P4KE130A 

Scottsdale 

13431 

MX5307 

Scottsdale 

20535 


N4320B1EBI 

Colorado 

13376 


P4KE130C 

Scottsdale 

13432 

MX5308 

Scottsdale 

20536 


N4320Z1EB1 

Colorado 

13377 


P4KE130CA 

Scottsdale 

13433 

MX5309 

Scottsdale 

20537 


N4340B1EB1 

Colorado 

13378 


P4KE13A 

Scottsdale 

13434 

MX5310 

Scottsdale 

20538 


N4340Z1EB1 

Colorado 

13379 


P4KE13C 

Scottsdale 

13435 

MX5311 

Scottsdale 

20539 


N4360B1EB1 

Colorado 

13380 


P4KE13CA 

Scottsdale 

13436 

MX5312 

Scottsdale 

20540 


N4360Z1EB1 

Colorado 

13381 


P4KE15 

Scottsdale 

13437 

MX5313 

Scottsdale 

20541 


N4380B1EBI 

Colorado 

13382 


P4KE150 

Scottsdale 

13438 

MX5314 

Scottsdale 

20542 


N4380Z1EB1 

Colorado 

13383 


P4KE150A 

Scottsdale 

13439 

MXP1000PC-IR 

Santa Ana 

19388 


N504100B1EB1 

Colorado 

13384 


P4KE150C 

Scottsdale 

13440 

MXP1000PC-V 

Santa Ana 

19380 


N504120B1EB1 

Colorado 

13385 


P4KE150CA 

Scottsdale 

13441 

MXP1000PV-IR 

Santa Ana 

19384 


N50420B1EB1 

Colorado 

13386 


P4KE15A 

Scottsdale 

13442 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet iD of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Data 
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Microsemi 

Data 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



Division 

Sheet 



ID 




ID 




ID 

P4KE15C 

Scottsdale 

13443 


P4KE30C 

Scottsdale 

13499 


P4KE75C 

Scottsdale 

13555 

P4KE15CA 

Scottsdale 

13444 


P4KE30CA 

Scottsdale 

13500 


P4KE75CA 

Scottsdale 

13556 

P4KE16 

Scottsdale 

13445 


P4KE33 

Scottsdale 

13501 


P4KE8.2 

Scottsdale 

13557 

P4KE160 

Scottsdale 

13446 


P4KE33A 

Scottsdale 

13502 


P4KE8.2A 

Scottsdale 

13558 

P4KE160A 

Scottsdale 

13447 


P4KE33C 

Scottsdale 

13503 


P4KE8.2C 

Scottsdale 

13559 

P4KE160C 

Scottsdale 

13448 


P4KE33CA 

Scottsdale 

13504 


P4KE8.2CA 

Scottsdale 

13560 

P4KE160CA 

Scottsdale 

13449 


P4KE350 

Scottsdale 

13505 


P4KE82 

Scottsdale 

13561 

P4KE16A 

Scottsdale 

13450 


P4KE350A 

Scottsdale 

13506 


P4KE82A 

Scottsdale 

13562 

P4KE16C 

Scottsdale 

13451 


P4KE350C 

Scottsdale 

13507 


P4KE82C 

Scottsdale 

13563 

P4KE16CA 

Scottsdale 

13452 


P4KE350CA 

Scottsdale 

13508 


P4KE82CA 

Scottsdale 

13564 

P4KE170 

Scottsdale 

13453 


P4KE36 

Scottsdale 

13509 


P4KE9.1 

Scottsdale 

13565 

P4KE170A 

Scottsdale 

13454 


P4KE36A 

Scottsdale 

13510 


P4KE9.1A 

Scottsdale 

13566 

P4KE170C 

Scottsdale 

13455 


P4KE36C 

Scottsdale 

13511 


P4KE9.1C 

Scottsdale 

13567 

P4KE170CA 

Scottsdale 

13456 


P4KE36CA 

Scottsdale 

13512 


P4KE9.1CA 

Scottsdale 

13568 

P4KE18 

Scottsdale 

13457 


P4KE39 

Scottsdale 

13513 


P4KE91 

Scottsdale 

13569 

P4KE180 

Scottsdale 

13458 


P4KE39A 

Scottsdale 

13514 


P4KE91A 

Scottsdale 

13570 

P4KE180A 

Scottsdale 

13459 


P4KE39C 

Scottsdale 

13515 


P4KE91C 

Scottsdale 

13571 

P4KE180C 

Scottsdale 

13460 


P4KE39CA 

Scottsdale 

13516 


P4KE91CA 

Scottsdale 

13572 

P4KE180CA 

Scottsdale 

13461 


P4KE400 

Scottsdale 

13517 


P5KE10 

Scottsdale 

13573 

P4KE18A 

Scottsdale 

13462 


P4KE400A 

Scottsdale 

13518 


P5KE100 

Scottsdale 

13574 

P4KE18C 

Scottsdale 

13463 


P4KE400C 

Scottsdale 

13519 


P5KE100A 

Scottsdale 

13575 

P4KE18CA 

Scottsdale 

13464 


P4KE400CA 

Scottsdale 

13520 


P5KE100C 

Scottsdale 

13576 

P4KE20 

Scottsdale 

13465 


P4KE43 

Scottsdale 

13521 


P5KE100CA 

Scottsdale 

13577 

P4KE200 

Scottsdale 

13466 


P4KE43A 

Scottsdale 

13522 


P5KE10A 

Scottsdale 

13578 

P4KE200A 

Scottsdale 

13467 


P4KE43C 

Scottsdale 

13523 


P5KE10C 

Scottsdale 

13579 

P4KE200C 

Scottsdale 

13468 


P4KE43CA 

Scottsdale 

13524 


P5KE10CA 

Scottsdale 

13580 

P4KE200CA 

Scottsdale 

13469 


P4KE47 

Scottsdale 

13525 


P5KE11 

Scottsdale 

13581 

P4KE20A 

Scottsdale 

13470 


P4KE47A 

Scottsdale 

13526 


P5KE110 

Scottsdale 

13582 

P4KE20C 

Scottsdale 

13471 


P4KE47C 

Scottsdale 

13527 


P5KE110A 

Scottsdale 

13583 

P4KE20CA 

Scottsdale 

13472 


P4KE47CA 

Scottsdale 

13528 


P5KE110C 

Scottsdale 

13584 

P4KE22 

Scottsdale 

13473 


P4KE51 

Scottsdale 

13529 


P5KE110CA 

Scottsdale 

13585 

P4KE220 

Scottsdale 

13474 


P4KE51A 

Scottsdale 

13530 


P5KE11A 

Scottsdale 

13586 

P4KE220A 

Scottsdale 

13475 


P4KE51C 

Scottsdale 

13531 


P5KE11C 

Scottsdale 

13587 

P4KE220C 

Scottsdale 

13476 


P4KE51CA 

Scottsdale 

13532 


P5KE11CA I 

Scottsdale 

13588 

P4KE220CA 

Scottsdale 

13477 


P4KE56 

Scottsdale 

13533 


P5KE12 

Scottsdale 

13589 

P4KE22A 

Scottsdale 

13478 


P4KE56A 

Scottsdale 

13534 


P5KE120 

Scottsdale 

13590 

P4KE22C 

Scottsdale 

13479 


P4KE56C 

Scottsdale 

13535 


P5KE120A 

Scottsdale 

13591 

P4KE22CA 

Scottsdale 

13480 


P4KE56CA 

Scottsdale 

13536 


P5KE120C 

Scottsdale 

13592 

P4KE24 

Scottsdale 

13481 


P4KE6.8 

Scottsdale 

13537 


P5KE120CA 

Scottsdale 

13593 

P4KE24A 

Scottsdale 

13482 


P4KE6.8A 

Scottsdale 

13538 


P5KE12A 

Scottsdale 

13594 

P4KE24C 

Scottsdale 

13483 


P4KE6.8C 

Scottsdale 

13539 


P5KE12C 

Scottsdale 

13595 

P4KE24CA 

Scottsdale 

13484 


P4KE6.8CA 

Scottsdale 

13540 


P5KE12CA 

Scottsdale 

13596 

P4KE250 

Scottsdale 

13485 


P4KE62 

Scottsdale 

13541 


P5KE13 

Scottsdale 

13597 

P4KE250A 

Scottsdale 

13486 


P4KE62A 

Scottsdale 

13542 


P5KE130 

Scottsdale 

13598 

P4KE250C 

Scottsdale 

13487 


P4KE62C 

Scottsdale 

13543 


P5KE130A 

Scottsdale 

13599 

P4KE250CA 

Scottsdale 

13488 


P4KE62CA 

Scottsdale 

13544 


P5KE130C 

Scottsdale 

13600 

P4KE27 

Scottsdale 

13489 


P4KE68 

Scottsdale 

13545 


P5KE130CA 

Scottsdale 

13601 

P4KE27A 

Scottsdale 

13490 


P4KE68A 

Scottsdale 

13546 


P5KE13A 

Scottsdale 

13602 

P4KE27C 

Scottsdale 

13491 


P4KE68C 

Scottsdale 

13547 


P5KE13C 

Scottsdale 

13603 

P4KE27CA 

Scottsdale 

13492 


P4KE68CA 

Scottsdale 

13548 


P5KE13CA 

Scottsdale 

13604 

P4KE30 

Scottsdale 

13493 


P4KE7.5 

Scottsdale 

13549 


P5KE14 

Scottsdale 

13605 

P4KE300 

Scottsdale 

13494 


P4KE7.5A 

Scottsdale 

13550 


P5KE14A 

Scottsdale 

13606 

P4KE300A 

Scottsdale 

13495 


P4KE7.5C 

Scottsdale 

13551 


P5KE14C 

Scottsdale 

13607 

P4KE300C 

Scottsdale 

13496 


P4KE7.5CA 

Scottsdale 

13552 


P5KE14CA 

Scottsdale 

13608 

P4KE300CA 

Scottsdale 

13497 


P4KE75 

Scottsdale 



P5KE15 

Scottsdale 

13609 

P4KE30A 

Scottsdale 

13498 


P4KE75A 

Scottsdale 

ilcMsfJ 


P5KE150 

Scottsdale 



Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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ID 

P5KE150A 

Scottsdale 

13611 

P5KE150C 

Scottsdale 

13612 

P5KE150CA 

Scottsdale 

13613 

P5KE15A 

Scottsdale 

13614 

P5KE15C 

Scottsdale 

13615 

P5KE15CA 

Scottsdale 

13616 

P5KE16 

Scottsdale 

13617 

P5KE160 

Scottsdale 

13618 

P5KE160A 

Scottsdale 

13619 

P5KE160C 

Scottsdale 

13620 

P5KE160CA 

Scottsdale 

13621 

P5KE16A 

Scottsdale 

13622 

P5KE16C 

Scottsdale 

13623 

P5KE16CA 

Scottsdale 

13624 

P5KE17 

Scottsdale 

13625 

P5KE170 

Scottsdale 

13626 

P5KE170A 

Scottsdale 

13627 

P5KE170C 

Scottsdale 

13628 

P5KE170CA 

Scottsdale 

13629 

P5KE17A 

Scottsdale 

13630 

P5KE17C 

Scottsdale 

13631 

P5KE17CA 

Scottsdale 

13632 

P5KE18 

Scottsdale 

13633 

P5KE18A 

Scottsdale 

13634 

P5KE18C 

Scottsdale 

13635 

P5KE18CA 

Scottsdale 

13636 

P5KE20 

Scottsdale 

13637 

P5KE20A 

Scottsdale 

13638 

P5KE20C 

Scottsdate 

13639 

P5KE20CA 

Scottsdale 

13640 

P5KE22 

Scottsdale 

13641 

P5KE22A 

Scottsdale 

13642 

P5KE22C 

Scottsdale 

13643 

P5KE22CA 

Scottsdale 

13644 

P5KE24 

Scottsdale 

13645 

P5KE24A 

Scottsdale 

13646 

P5KE24C 

Scottsdale 

13647 

P5KE24CA 

Scottsdale 

13648 

P5KE26 

Scottsdale 

13649 

P5KE26A 

Scottsdale 

13650 

P5KE26C 

Scottsdale 

13651 

P5KE26CA 

Scottsdale 

13652 

P5KE28 

Scottsdale 

13653 

P5KE28A 

Scottsdale 

13654 

P5KE28C 

Scottsdale 

13655 

P5KE28CA 

Scottsdale 

13656 

P5KE30 

Scottsdale 

13657 

P5KE30A 

Scottsdale 

13658 

P5KE30C 

Scottsdale 

13659 

P5KE30CA 

Scottsdale 

13660 

P5KE33 

Scottsdale 

13661 

P5KE33A 

Scottsdale 

13662 

P5KE33C 

Scottsdale 

13663 

P5KE33CA 

Scottsdale 

13664 

P5KE36 

Scottsdale 

13665 

P5KE36A 

Scottsdale 

13666 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

P5KE36C 

Scottsdale 

13667 

P5KE36CA 

Scottsdale 

13668 

P5KE40 

Scottsdale 

13669 

P5KE40A 

Scottsdale 

13670 

P5KE40C 

Scottsdale 

13671 

P5KE40CA 

Scottsdale 

13672 

P5KE43 

Scottsdale 

13673 

P5KE43A 

Scottsdale 

13674 

P5KE43C 

Scottsdale 

13675 

P5KE43CA 

Scottsdale 

IT3676 

P5KE45 

Scottsdale 

13677 

P5KE45A 

Scottsdale 

13678 

P5KE45C 

Scottsdale 

13679 

P5KE45CA 

Scottsdale 

13680 

P5KE48 

Scottsdale 

13681 

P5KE48A 

Scottsdale 

13682 

P5KE48C 

Scottsdale 

13683 

P5KE48CA 

Scottsdale 

13684 

P5KE5.0 

Scottsdale 

13685 

P5KE5.0A 

Scottsdale 

13686 

P5KE5.0C 

Scottsdale 

13687 

P5KE5.0CA 

Scottsdale 

13688 

P5KE51 

Scottsdale 

13689 

P5KE51A 

Scottsdale 

13690 

P5KE51C 

Scottsdale 

13691 

P5KE51CA 

Scottsdale 

13692 

P5KE54 

Scottsdale 

13693 

P5KE54A 

Scottsdale 

13694 

P5KE54C 

Scottsdale 

13695 

P5KE54CA 

Scottsdale 

13696 

P5KE58 

Scottsdale 

13697 

P5KE58A 

Scottsdale 

13698 

P5KE58C 

Scottsdale 

13699 

P5KE58CA 

Scottsdale 

13700 

P5KE6.0 

Scottsdale 

13701 

P5KE6.0A 

Scottsdale 

13702 

P5KE6.0C 

Scottsdale 

13703 

P5KE6.0CA 

Scottsdale 

13704 

P5KE6.5 

Scottsdale 

13705 

P5KE6.5A 

Scottsdale 

13706 

P5KE6.5C 

Scottsdale 

13707 

P5KE6.5CA 

Scottsdale 

13708 

P5KE60 

Scottsdale 

13709 

P5KE60A 

Scottsdale 

13710 

P5KE60C 

Scottsdale 

13711 

P5KE60CA 

Scottsdale 

13712 

P5KE64 

Scottsdale 

13713 

P5KE64A 

Scottsdale 

13714 

P5KE64C 

Scottsdale 

13715 

P5KE64CA 

Scottsdale 

13716 

P5KE7.0 

Scottsdale 

13717 

P5KE7.0A 

Scottsdale 

13718 

P5KE7.0C 

Scottsdale 

13719 

P5KE7.0CA 

Scottsdale 

13720 

P5KE7.5 

Scottsdale 

13721 

P5KE7.5A 

Scottsdale 

13722 
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Data 

Sheet 

ID 

P5KE7.5C 

Scottsdale 

13723 

P5KE7.5CA 

Scottsdale 

13724 

P5KE70 

Scottsdale 

13725 

P5KE70A 

Scottsdale 

13726 

P5KE70C 

Scottsdale 

13727 

P5KE70CA 

Scottsdale 

13728 

P5KE75 

Scottsdale 

13729 

P5KE75A 

Scottsdale 

13730 

P5KE75C 

Scottsdale 

13731 

P5KE75CA 

Scottsdale 

13732 

P5KE78 

Scottsdale 

13733 

P5KE78A 1 

Scottsdale 

13734 

P5KE78C 

Scottsdale 

13735 

P5KE78CA 

Scottsdale 

13736 

P5KE8.0 

Scottsdale 

13737 

P5KE8.0A 

Scottsdale 

13738 

P5KE8.0C 

Scottsdale 

13739 

P5KE8.0CA 

Scottsdale 

13740 

P5KE8.5 

Scottsdale 

13741 

P5KE8.5A 

Scottsdale 

13742 

P5KE8.5C 

Scottsdale 

13743 

P5KE8.5CA 

Scottsdale 

13744 

P5KE85 

Scottsdale 

13745 

P5KE85A 

Scottsdale 

13746 

P5KE85C 

Scottsdale 

13747 

P5KE85CA 

Scottsdale 

13748 

P5KE9.0 

Scottsdale 

13749 

P5KE9.0A 

Scottsdale 

13750 

P5KE9.0C 

Scottsdale 

13751 

P5KE9.0CA 

Scottsdale 

13752 

P5KE90 

Scottsdale 

13753 

P5KE90A 

Scottsdale 

13754 

P5KE90C 

Scottsdale 

13755 

P5KE90CA 

Scottsdale 

13756 

P6KE10 

Scottsdale 

13757 

P6KE100 

Scottsdale 

13758 

P6KE100A 

Scottsdale 

13759 

P6KE100C 

Scottsdale 

13760 

P6KE100CA 

Scottsdale 

13761 

P6KE10A 

Scottsdale 

13762 

P6KE10C 

Scottsdale 

13763 

P6KE10CA 

Scottsdale 

13764 

P6KE11 

Scottsdale 

13765 

P6KE110 

Scottsdale 

13766 

P6KE110A 

Scottsdale 

13767 

P6KE110C 

Scottsdale 

13768 

P6KE110CA 

Scottsdale 

13769 

P6KE11A 

Scottsdale 

13770 

P6KE11C 

Scottsdale 

13771 

P6KE11CA 

Scottsdale 

13772 

P6KE12 

Scottsdale 

13773 

P6KE120 

Scottsdale 

13774 

P6KE120A 

Scottsdale 

13775 

P6KE120C 

Scottsdale 

13776 

P6KE120CA 

Scottsdale 

13777 

P6KE12A 

Scottsdale 

13778 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Data 
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Data 
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Division 
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ID 




ID 




ID 

P6KE12C 

Scottsdale 

13779 


P6KE27C 

Scottsdale 

13835 


P6KE8.2C 

Scottsdale 

13891 

P6KE12CA 

Scottsdale 

13780 


P6KE27CA 

Scottsdale 

13836 


P6KE8.2CA 

Scottsdale 

13892 

P6KE13 

Scottsdale 

13781 


P6KE30 

Scottsdale 

13837 


P6KE82 

Scottsdale 

13893 

P6KE130 

Scottsdale 

13782 


P6KE30A 

Scottsdale 

13838 


P6KE82A 

Scottsdale 

13894 

P6KE130A 


13783 


P6KE30C 

Scottsdale 

13839 


P6KE82C 

Scottsdale 

13895 

P6KE130C 

Scottsdale 

13784 


P6KE30CA 

Scottsdale 

13840 


P6KE82CA 

Scottsdale 

13896 

P6KE130CA 

Scottsdale 

13785 


P6KE33 

Scottsdale 

13841 


P6KE9.1 

Scottsdale 

13897 

P6KE13A 

Scottsdale 

13786 


P6KE33A 

Scottsdale 

13842 


P6KE9.1A 

Scottsdale 

13898 

P6KE13C 

Scottsdale 

13787 


P6KE33C 

Scottsdale 

13843 


P6KE9.1C 

Scottsdale 

13899 

P6KE13CA 

Scottsdale 

13788 


P6KE33CA 

Scottsdale 

13844 


P6KE9.1CA 

Scottsdale 

13900 

P6KE15 

Scottsdale 

13789 


P6KE36 

Scottsdale 

13845 


P6KE91 

Scottsdale 

13901 

P6KE150 

Scottsdale 

13790 


P6KE36A 

Scottsdale 

13846 


P6KE91A 

Scottsdale 

13902 

P6KE150A 

Scottsdale 

13791 


P6KE36C 

Scottsdale 

13847 


P6KE91C 

Scottsdale 

13903 

P6KE150C 

Scottsdale 

13792 


P6KE36CA 

Scottsdale 

13848 


P6KE91CA 

Scottsdale 

13904 

P6KE150CA 

Scottsdale 

13793 


P6KE39 

Scottsdale 

13849 


P7KE10 

Scottsdale 

20635 

P6KE15A 

Scottsdale 

13794 


P6KE39A 

Scottsdale 

13850 


P7KE100 

Scottsdale 

20638 

P6KE15C 

Scottsdale 

13795 


P6KE39C 

Scottsdale 

13851 


P7KE100A 


20642 

P6KE15CA 

Scottsdale 

13796 


P6KE39CA 

Scottsdale 

13852 


P7KE100C 

Scottsdale 

20646 

P6KE16 

Scottsdale 

13797 


P6KE43 

Scottsdale 

13853 


P7KE100CA 

Scottsdale 

20650 

P6KE160 

Scottsdale 

13798 


P6KE43A 

Scottsdale 

13854 


P7KE10A 

Scottsdale 

20639 

P6KE160A 

Scottsdale 

13799 


P6KE43C 

Scottsdale 

13855 


P7KE10C 

Scottsdale 

20643 

P6KE160C 

Scottsdale 

13800 


P6KE43CA 

Scottsdale 

13856 


P7KE10CA 

Scottsdale 

20647 

P6KE160CA 

Scottsdale 

13801 


P6KE47 

Scottsdale 

13857 


P7KE25 

Scottsdale 

20636 

P6KE16A 

Scottsdale 

13802 


P6KE47A 

Scottsdale 

13858 


P7KE25A 

Scottsdale 

20640 

P6KE16C 

Scottsdale 

13803 


P6KE47C 

Scottsdale 

13859 


P7KE25C 

Scottsdale 

20644 

P6KE16CA 

Scottsdale 

13804 


P6KE47CA 

Scottsdale 

13860 


P7KE25CA 

Scottsdale 

20648 

P6KE170 

Scottsdale 

13805 


P6KE51 

Scottsdale 

13861 


P7KE43 

Scottsdale 

20637 

P6KE170A ! 

Scottsdale 

13806 


P6KE51A 

Scottsdale 

13862 


P7KE43A 

Scottsdale 

20641 

P6KE170C 

Scottsdale 

13807 


P6KE51C 

Scottsdale 

13863 


P7KE43C 

Scottsdale 

20645 

P6KE170CA 

Scottsdale 

13808 


P6KE51CA 

Scottsdale 

13864 


P7KE43CA 

Scottsdale 

20649 

P6KE18 

Scottsdale 

13809 


P6KE56 

Scottsdale 

13865 


PB305 

Chatsworth 

13905 

P6KE180 

Scottsdale 

13810 


P6KE56A 

Scottsdale 

13866 


PB31 

Chatsworth 

13906 

P6KE180A 

Scottsdale 

13811 


P6KE56C 

Scottsdale 

13867 


PB310 

Chatsworth 

13907 

P6KE180C 

Scottsdale 

13812 


P6KE56CA 

Scottsdale 

13868 


PB32 

Chatsworth 

13908 

P6KE180CA 

Scottsdale 

13813 


P6KE6.8 

Scottsdale 

13869 


PB34 

Chatsworth 

13909 

P6KE18A 

Scottsdale 

13814 


P6KE6.8A 

Scottsdale 

13870 


PB36 

Chatsworth 

13910 

P6KE18C 

Scottsdale 

13815 


i P6KE6.8C 

Scottsdale 

13871 


PB38 

Chatsworth 

13911 

P6KE18CA 

Scottsdale 

13816 


P6KE6.8CA 

Scottsdale 

13872 


PB605 

Chatsworth 

13912 

P6KE20 

Scottsdale 

13817 


P6KE62 

Scottsdale 

13873 


PB61 

Chatsworth 

13913 

P6KE200 

Scottsdale 

13818 


P6KE62A 

Scottsdale 

13874 


PB610 

Chatsworth 

13914 

P6KE200A 

Scottsdale 

13819 


P6KE62C 

Scottsdale 

13875 


PB62 

Chatsworth 

13915 

P6KE200C 

Scottsdale 

13820 


P6KE62CA 

Scottsdale 

13876 


PB64 

Chatsworth 

13916 

P6KE200CA 

Scottsdale 

13821 


P6KE68 

Scottsdale 

13877 


PB66 

Chatsworth 

13917 

P6KE20A 

Scottsdale 

13822 


P6KE68A 

Scottsdale 

13878 


PB68 

Chatsworth 

13918 

P6KE20C 

Scottsdale 

13823 


P6KE68C 

Scottsdale 

13879 


PHP120 

Scottsdale 

13919 

P6KE20CA 

Scottsdale 

13824 


P6KE68CA 

Scottsdale 

13880 


PHP208 

Scottsdale 

13920 

P6KE22 

Scottsdale 

13825 


P6KE7.5 

Scottsdale 

13881 


PHP24 

Scottsdale 

13921 

P6KE22A 

Scottsdale 

13826 


P6KE7.5A 

Scottsdale 

13882 


PHP250 

Scottsdale 

13922 

P6KE22C 

Scottsdale 

13827 


P6KE7.5C 

Scottsdale 

13883 


PHP30 

Scottsdale 

13923 

P6KE22CA 

Scottsdale 

13828 


P6KE7.5CA 

Scottsdale 

13884 


PHP440 

Scottsdale 

13924 

P6KE24 

Scottsdale 

13829 


P6KE75 

Scottsdale 

13885 


PHP500 

Scottsdale 

13925 

P6KE24A 

Scottsdale 

13830 


P6KE75A 

Scottsdale 

13886 


PHP60 

Scottsdale 

13926 

P6KE24C 

Scottsdale 

13831 


P6KE75C 

Scottsdale 

13887 


PHP8.4 

Scottsdale 

13927 

P6KE24CA 

Scottsdale 

13832 


P6KE75CA 

Scottsdale 

13888 


PHV308 

Colorado 

13928 

P6KE27 

Scottsdale 

13833 


P6KE8.2 

Scottsdale 

13889 


PHV312 

Colorado 

13929 

P6KE27A 

Scottsdale 

13834 


P6KE8.2A 

Scottsdale 

138901 


PHV316 

Colorado 

13930 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPG, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-99 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

PIP440 

Scottsdale 

14043 

PIP500 

Scottsdale 

14044 

PIP60 

Scottsdale 

14045 

PIP8.4 

Scottsdale 

14046 

PN2222A 

Chatsworth 

18167 

PN2222A 

PPC. Inc. 

24393 

PN2369A 

PPC. Inc. 

24394 

PN2907A 

Chatsworth 

18168 

PN2907A 

PPC. Inc. 

24395 

PPR1291 

PPC. Inc. 

23983 

PPR1292 

PPC. Inc. 

23984 

PPR1293 

PPC. Inc. 

23985 

PPR1294 

PPC. Inc. 

23986 

PPR1295 

PPC. Inc. 

23987 

PPR1296 

PPC. Inc. 

23988 

PPR1310 

PPC. Inc. 

23989 

PPR1311 

PPC. Inc. 

23990 

PPR1312 

PPC. Inc. 

23991 

PPR1313 

PPC. Inc. 

23992 

PPR1314 

PPC. Inc. 

23993 

PPR1315 

PPC. Inc. 

23994 

PPR1352 

PPC. Inc. 

23996 

PPR1353 

PPC. Inc. 

23997 

PPR1354 

PPC. Inc. 

23998 

PPR1355 

PPC. Inc. 

23999 

PPR1356 

PPC. Inc. 

24000 

PPR1357 

PPC. Inc. 

24001 

PPR1358 

PPC. Inc. 

24002 

PPR1369 

PPC. Inc. 

24003 

PPR1457 

PPC. Inc. 

23995 

PPR41204 

PPC. Inc. 

24093 

PPR41206 

PPC. Inc. 

24088 

PPR41208 

PPC. Inc. 

24081 

PPR41212 

PPC. Inc. 

24067 

PPR41214 

PPC. Inc. 

24066 

PPR54002 1 

PPC. Inc. 

24059 

PPR54004 

PPC. Inc. 

24053 

PPR54006 

PPC. Inc. 

24046 

PPR54008 

PPC. Inc. 

24043 

PPR54010 

PPC. Inc. 

24038 

PPR54012 

PPC. Inc. 

24036 

PPR54014 

PPC. Inc. 

24035 

PR41210 

PPC. Inc. 

24072 

R1200 

Chatsworth 

14047 

R1200-F 

Chatsworth 

14048 

R1500 

Chatsworth 

14049 

R1500-F 

Chatsworth 

14050 

R1800 

Chatsworth 

14051 

R1800-F 

Chatsworth 

14052 

R2000 

Chatsworth 

14053 

R2000-F 

Chatsworth 

14054 

R20100 

Colorado 

20229 

R20120 

Colorado 

20230 

R2040 

Colorado 

20231 

R20410 

Colorado 

20232 

R204100 

Colorado 

20233 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

PIC670 

Watertown 

13987 

PIC671 

Watertown 

13988 

PIC672 

Watertown 

13989 

PIC7501 

Watertown 

13990 

PIC7502 

Watertown 

13991 

PIC7503 

Watertown 

13992 

PIC7504 

Watertown 

13993 

PIC7505 

Watertown 

13994 

13995 

PIC7506 

Watertown 

PIC7507 

Watertown 

13996 

PIC7508 

Watertown 

13997 

PIC7509 

Watertown 

13998 

PIC7510 

Watertown 

13999 

PIC7511 

Watertown 

14000 

PIC7512 

Watertown 

14001 

PIC7513 

Watertown 

14002 

PIC7514 

Watertown 

14003 

PIC7515 

Watertown 

14004 

PIC7516 

Watertown 

14005 

PIC7517 ' 

Watertown 

14006 

PIC7518 1 

Watertown 

14007 

PIC7519 j 

Watertown 

14008 

PIC7520 ’ 

Watertown 

14009 

PIC7521 I 

Watertown 

14010 

PIC7522 I 

Watertown 

14011 

PIC7523 

Watertown 

14012 

PIC7524 I 

Watertown 

14013 

PIC7525 

Watertown 

14014 

P1C7526 

Watertown 

14015 

PIC7527 

Watertown 

14016 

PIC7528 

Watertown 

14017 

PIC7529 

Watertown 

14018 

PIC7530 i 

Watertown 

14019 

PIC7531 

Watertown 

14020 

PIC7532 

Watertown 

14021 

PIC7533 ! 

Watertown 

14022 

PIC7534 i 

Watertown 

14023 

PIC7535 

Watertown 

14024 

PIC7536 

Watertown 

14025 

PIC7555 

Watertown 

14026 

PIC7556 

Watertown 

14027 

PIC7557 

Watertown 

14028 

PIC7558 

Watertown 

14029 

PIC7559 

Watertown 

14030 

PIC7560 

Watertown 

14031 

PIC7561 

Watertown 

14032 

PIC7562 

Watertown 

14033 

PIC7563 

Watertown 

14034 

PIC7564 

Watertown 

14035 

PIC7565 

Watertown 

14036 

PIC7566 

Watertown 

14037 

PIP120 

Scottsdaie 

14038 

PIP208 

Scottsdale 

14039 

PIP24 

Scottsdale 

14040 

PIP250 

Scottsdale 

14041 

PIP30 

Scottsdale 

14042 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

PHV320 

Colorado 

13931 

PHV324 

Colorado 

13932 

PHV328 

Colorado 

13933 

PHV332 

Colorado 

13934 

PHV336 

Colorado 

13935 

PHV340 

Colorado 

13936 

PHV344 

Colorado 

13937 

PHV348 

Colorado 

13938 

PHV352 

Colorado 

13939 

PHV356 

Colorado 

13940 

PHV360 

Colorado 

13941 

PHV364 

Colorado 

13942 

PHV368 

Colorado 

13943 

PHV372 

Colorado 

13944 

PHV376 

Colorado 

13945 

PHV380 

Colorado 

13946 

PHV608 

Colorado 

13947 

PHV612 

Colorado 

13948 

PHV616 

Colorado 

13949 

PHV620 

Colorado 

13950 

PHV624 

Colorado 

13951 

PHV628 

Colorado 

13952 

PHV632 

Colorado 

13953 

PHV636 

Colorado 

13954 

PHV640 

Colorado 

'13955 

PHV644 

Colorado 

13956 

PHV648 

Colorado 

13957 

PHV652 

Colorado 

13958 

PHV656 

Colorado 

13959 

PHV660 

Colorado 

13960 

PHV664 

Colorado 

13961 

PHV668 

Colorado 

13962 

PHV672 

Colorado 

13963 

PHV676 

Colorado 

13964 

PHV680 

Colorado 

13965 

PIC600 

Watertown 

13966 

PIC601 

Watertown 

13967 

PIC602 

Watertown 

13968 

PIC610 

Watertown 

13969 

PIC611 

Watertown 

13970 

PIC612 

Watertown 

13971 

PIC625 

Watertown 

13972 

PIC626 

Watertown 

13973 

PIC627 

Watertown , 

13974 

PIC635 

Watertown 

13975 

PIC636 

Watertown 

13976 

PIC637 

Watertown 

13977 

PIC645 

Watertown 

13978 

PIC646 

Watertown 

13979 

PIC647 

Watertown 

13980 

PIC655 

Watertown 

13981 

PIC656 

Watertown 

13982 

PIC657 

Watertown 

13983 

PIC660 

Watertown 

13984 

PIC661 

Watertown 

13985 

PIC662 

Watertown 

13986 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-100 


http://www.microsemi.com 



Micmsemi 


Alphanumeric Index 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RA254 

Chatsworth 

14062 

RA255 

Chatsworth 

14063 

RA256 

Chatsworth 

14064 

RA257 

Chatsworth 

14065 

RB151 

Chatsworth 

14066 

RBI 52 

Chatsworth 

14067 


Chatsworth 

14068 

RB154 

Chatsworth 

14069 

RB155 

Chatsworth 

14070 

RB156 

Chatsworth 

14071 

RB157 

Chatsworth 

14072 

RCF0805 

Sertech La 

21315 

RCF0810 

Sertech La 

21316 

RCF0815 

Sertech La 

21317 

RCF0820 

Sertech La 

21318 

RH3154 

Scottsdale 

14073 

RH3154-1 

Scottsdale 

14074 

RH3154A 

Scottsdale 

14075 

RH3154A-1 

Scottsdale 

14076 

RH3155 

Scottsdale 

14077 

RH3155-1 

Scottsdale 

14078 

RH3155A 

Scottsdale 

14079 

RH3155A-1 

Scottsdale 

14080 

RH3156 

Scottsdale 

14081 

RH3156-1 

Scottsdale 

14082 

RH3156A 

Scottsdale 

14083 

RH3156A-1 

Scottsdale 

14084 

RH3157 

Scottsdale 

14085 

RH3157-1 

Scottsdale 

14086 

RH3157A 

Scottsdale 

14087 

RH3157A-1 

Scottsdale 

14088 

RH4565 

Scottsdale 

14089 

RH4565-1 

Scottsdale 

14090 

RH4565A 

Scottsdale 

14091 

RH4565A-1 

Scottsdale 

14092 

RH4566 

Scottsdale 

14093 

RH4566-1 

Scottsdale 

14094 

RH4566A 

Scottsdale 

14095 

RH4566A-1 

Scottsdale 

14096 

RH4567 

Scottsdale 

14097 

RH4567-1 

Scottsdale 

14098 

RH4567A 

Scottsdale 

14099 

RH4567A-1 

Scottsdale 

14100 

RH4568 

Scottsdale 

14101 

RH4568-1 

Scottsdale 

14102 

RH4568A 

Scottsdale 

14103 

RH4568A-1 

Scottsdale 

14104 

RH4569 

Scottsdale 

14105 

RH4569-1 

Scottsdale 

14106 

RH4569A 

Scottsdale 

14107 

RH4569A-1 

Scottsdale 

14108 

RH4570 

Scottsdale 

14109 

RH4570-1 

Scottsdale 

14110 

RH4570A 

Scottsdale 

14111 

RH4570A-1 

bcottsdale 

14112 

RH4571 

Scottsdale 

14113 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

R3580 

Colorado 

20286 

R3610 

Colorado 

20287 

R36100 

Colorado 

20288 

R36120 

Colorado 

20289 

R3620 

Colorado 

20290 

R3640 

Colorado 

20291 

R3660 

Colorado 

20292 

R3680 

Colorado 

20293 

R3710 

Colorado 

20294 

R37100 

Colorado 

20295 

R37120 

Colorado 

20296 

R37140 

Colorado 

20297 

R37160 

Colorado 

20298 

R3720 

Colorado 

20299 

R3740 

Colorado 

20300 

R3760 

Colorado 

20301 

R3780 

Colorado 

20302 

R4210 

Colorado 

20303 

R42100 

Colorado 

20304 

R42120 

Colorado 

20305 

R42140 

Colorado 

20306 

R42160 

Colorado 

20307 

R4220 

Colorado 

20308 

R4230 

Colorado 

20309 

R4240 

Colorado 

20310 

R4250 

Colorado 

20311 

R4260 

Colorado 

20312 

R4280 

Colorado 

^20313 

R4310 

Colorado 

20314 

R43100 

Colorado 

20315 

R43120 

Colorado 

20316 

R43140 

Colorado 

20317 

R43160 

Colorado 

20318 

R4320 

Colorado 

20319 

R4330 

Colorado 

20320 

R4340 

Colorado 

20321 

R4350 

Colorado 

20322 

R4360 

Colorado 

20323 

R4380 

Colorado 

20324 

R5020PF 

Colorado 

20325 

R5040PF 

Colorado 

20326 

R50410 

Colorado 

20327 

R504100 

Colorado 

20328 

R504120 

Colorado 

20329 

R504140 

Colorado 

20330 

R504160 

Colorado 

20331 

R50420 

Colorado 

20332 

R50440 

Colorado 

20333 

R50460 

Colorado 

20334 

R50480 

Colorado 

20335 

R5060PF 

Colorado 

20336 

R5080PF 

Colorado 

20337 

R711X 

Colorado 

21125 

RA251 

Chatsworth 

14059 

RA252 

Chatsworth 

14060 

RA253 

Chatsworth 

14061 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

R204120 

Colorado 

20234 

R20420 

Colorado 

20235 

R20440 

Colorado 

20236 

R20460 

Colorado 

20237 

R20480 

Colorado 

20238 

R2060 

Colorado 

20239 

R2Q80 

Colorado 

20240 

R21100 

Colorado 

20241 

R21120 

Colorado 

20242 

R21140 

Colorado 

20243 

R21160 

Colorado 

20244 

R2140 

Colorado 

20245 

R2160 

Colorado 

20246 

R2180 

Colorado 

20247 

R2500 

Chatsworth 

14055 

R2500-F 

Chatsworth 

14056 

R3000 

Chatsworth 

14057 

R3000-F 

Chatsworth 

14058 

R30410 

Colorado 

20248 

R304100 

Colorado 

20249 

R304120 

Colorado 

20250 

R30420 

Colorado 

20251 

R30440 

Colorado 

20252 

R30460 

Colorado 

20253 

R30480 

Colorado 

20254 

R30610 

Colorado 

20255 

R306100 

Colorado 

20256 

R306120 

Colorado 

20257 

R30620 

Colorado 

20258 

R30640 

Colorado 

20259 

R30660 

Colorado 

20260 

R30680 

Colorado 

20261 

R30710 

Colorado 

20262 

R30720 

Colorado 

20263 

R30740 

Colorado 

20264 

R30760 

Colorado 

20265 

R3410 

Colorado 

20266 

R34100 

Colorado 

20267 

R34120 

Colorado 

20268 

R34140 

Colorado 

20269 

R34160 

Colorado 

20270 

R3420 

Colorado 

20271 

R3440 

Colorado 

20272 

R3460 

Colorado 

20273 

R3480 

Colorado 

20274 

R3510 

Colorado 

20275 

R35100 

Colorado 

20276 

R35120 

Colorado 

20277 

R35140 

Colorado 

20278 

R35160 

Colorado 

20279 

R3520 

Colorado 

20280 

R3520PF 

Colorado 

20281 

R3540 

Colorado 

20282 

R3540PF 

Colorado 

20283 

R3560 

Colorado 

20284 

R3560PF 

Colorado 

20285 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search wiil place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdaie (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-101 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


IVKcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RH821-1 

Scottsdale 

14170 

RH821A 

Scottsdale 

14171 

RH821A-1 

Scottsdale 

14172 

RH823 1 

Scottsdale 

14173 

RH823-1 

Scottsdale 

14174 

RH823A 

Scottsdale 

14175 

RH823A-1 

Scottsdale 

14176 

RH825 

Scottsdale 

14177 

RH825.1 

Scottsdale 

14178 

RH825A 

Scottsdale 

14179 

RH825A-1 

Scottsdale 

14180 

RH827 

Scottsdale 

14181 

RH827-1 

Scottsdale 

14182 

RH827A 

Scottsdale 

14183 

RH827A-1 

Scottsdale 

14184 

RH829 

Scottsdale 

14185 

RH829-1 

Scottsdale 

14186 

RH829A 

Scottsdale 

14187 

RH829A-1 

Scottsdale 

14188 

RH935 

Scottsdale 

14189 

RH935-1 

Scottsdale 

14190 

RH935B j 

Scottsdale 

14191 

RH935B-1 

Scottsdale 

14192 

RH937 

Scottsdale 

14193 

RH937-1 

Scottsdale 

14194 

RH937B 

Scottsdale 

14195 

RH937B-1 

Scottsdale 

14196 

RH938 

Scottsdale 

14197 

RH938-1 

Scottsdale 

14198 

RH938B 

Scottsdale 

14199 

RH938B-1 

Scottsdale 

14200 

RH939 

Scottsdale 

14201 

RH939-1 

Scottsdale 

14202 

RH939B 

Scottsdale 

14203 

RH939B-1 

Scottsdale 

14204 

RH940 

Scottsdale 

14205 

RH940-1 

Scottsdale 

14206 

RH940B 

Scottsdale 

14207 

RH940B-1 

Scottsdale 

14208 

RH941 

Scottsdale 

14209 

RH941-1 

Scottsdale 

14210 

RH941B 

Scottsdale 

14211 

RH941B-1 

Scottsdale 

14212 

RH943 

Scottsdale 

14213 

RH943.1 

Scottsdale 

14214 

RH943B 

Scottsdale 

14215 

RH943B-1 

Scottsdale 

14216 

RH944 

Scottsdale 

14217 

RH944-1 

Scottsdale 

14218 

RH944B 

Scottsdale 

14219 

RH944B-1 

Scottsdale 

14220 

RH945 

Scottsdale 

14221 

RH945-1 

Scottsdale 

14222 

RH945B 

Scottsdale 

14223 

RH945B-1 

Scottsdale 

14224 

RL101 

Chatsworth 

14225 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RL102 

Chatsworth 

14226 

RL103 

Chatsworth 

14227 

RL104 

Chatsworth 

14228 

RL105 

Chatsworth 

14229 

RL106 

Chatsworth 

14230 

RL107 

Chatsworth 

14231 

RL201 

Chatsworth 

14232 

RL201GP 

Chatsworth 

18169 

RL202 

Chatsworth 

[14233 

RL202GP 1 

Chatsworth 

18170 

RL203 

Chatsworth 

14234 

RL203GP 

Chatsworth 

18171 

RL204 

Chatsworth 

14235 

RL204GP 

Chatsworth 

18172 

RL205 

Chatsworth 

14236 

RL205GP 

Chatsworth 

18173 

RL206 

Chatsworth 

14237 

RL206GP 

Chatsworth 

18174 

RL207 

Chatsworth 

14238 

RL207GP 

Chatsworth 

18175 

RL251 

Chatsworth 

14239 

RL252 

Chatsworth 

14240 

RL253 

Chatsworth 

14241 

RL254 

Chatsworth 

14242 

RL255 

Chatsworth 

14243 

RL256 i 

Chatsworth 

14244 

RL257 

Chatsworth 

14245 

RS401L 

Chatsworth 

14246 

RS402L 

Chatsworth 

14247 

RS403L 

Chatsworth 

14248 

RS404L 

Chatsworth 

14249 

RS405L 

Chatsworth 

14250 

RS406L 

Chatsworth 

14251 

RS407L 

Chatsworth 

14252 

RS601 

Chatsworth 

14253 

RS602 

Chatsworth 

14254 

RS603 

Chatsworth 

14255 

RS604 

Chatsworth 

14256 

RS605 

Chatsworth 

14257 

RS606 

Chatsworth 

14258 

RS607 

Chatsworth 

14259 

RSF0805 

Sertech La 

21325 

RSF0810 

Sertech La 

21326 

RSF0815 

Sertech La 

21327 

RSF0820 

Sertech La 

21328 

RSF0820 

Sertech La 

21312 

RSF0840 

Sertech La 

21313 

RSF0860 

Sertech La 

21314 

RSF1610 

Sertech La 

21330 

RSF1615 

Sertech La 

21331 

RSF1620 

Sertech La 

21332 

RSF1650 

Sertech La 

21329 

RTH22ES100J 

Watertown 

14260 

RTH22ES100K 

Watertown 

14261 

RTH22ES101J 

Watertown 

14262 

RTH22ES101K 

Watertown 

14263 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RH4571.1 

Scottsdale 

14114 

RH4571A 

Scottsdale 

14115 

RH4571A-1 

Scottsdale 

14116 

RH4572 

Scottsdale 

14117 

RH4572-1 

Scottsdale 

14118 

RH4572A 

Scottsdale 

14119 

RH4572A-1 

Scottsdale 

14120 

RH4573 

Scottsdale 

14121 

RH4573-1 

Scottsdale 

14122 

RH4573A 

Scottsdale 

14123 

RH4573A-1 

Scottsdale 

14124 

RH4574 I 

Scottsdale 

14125 

RH4574-1 

Scottsdale 

14126 

RH4574A 

Scottsdale 

14127 

RH4574A-1 

Scottsdale 

14128 

RH4575 

Scottsdale 

14129 

RH4575-1 

Scottsdale 

14130 

RH4575A 

Scottsdale 

14131 

RH4575A-1 

Scottsdale 

14132 

RH4576 

Scottsdale 

14133 

RH4576-1 

Scottsdale 

14134 

RH4576A 

Scottsdale 

14135 

RH4576A-1 

Scottsdale 

14136 

RH4577 

Scottsdale 

14137 

RH4577-1 

Scottsdale 

14138 

RH4577A 

Scottsdale 

14139 

RH4577A-1 

Scottsdale 

14140 

RH4578 

Scottsdale 

14141 

RH4578-1 

Scottsdale 

14142 

RH4578A 

Scottsdale i 

14143 

RH4578A-1 

Scottsdale 

14144 

RH4579 

Scottsdale 

14145 

RH4579-1 

Scottsdale 

14146 

RH4579A 

Scottsdale 

14147 

RH4579A-1 

Scottsdale 

14148 

RH4580 

Scottsdale 

14149 

RH4580-1 

Scottsdale 

14150 

RH4580A 

Scottsdale 

14151 

RH4580A-1 

Scottsdale 

14152 

RH4581 

Scottsdale 

14153 

RH4581-1 

Scottsdale 

14154 

RH4581A 

Scottsdale 

14155 

RH4581A-1 

Scottsdale 

14156 

RH4582 

Scottsdale 

14157 

RH4582-1 

Scottsdale 

14158 

RH4582A 

Scottsdale 

14159 

RH4582A-1 

Scottsdale 

14160 

RH4583 

Scottsdale 

14161 

RH4583-1 

Scottsdale 

14162 

RH4583A 

Scottsdale 

14163 

RH4583A-1 

Scottsdale 

14164 

RH4584 

Scottsdale 

14165 

RH4584-1 

Scottsdale 

14166 

RH4584A 

Scottsdale 

14167 

RH4584A-1 

Scottsdale 

14168 

■RH8_21 

Scottsdale 

14169 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-102 


http://www.microsemi.com 




Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RTH42ES330J 

Watertown 

14376 

RTH42ES330K 

Watertown 

14377 

RTH42ES331J 

Watertown 

14378 

RTH42ES331K 

Watertown 

14379 

RTH42ES390J 

Watertown 

14380 

RTH42ES390K 

Watertown 

14381 

RTH42ES391J 

Watertown 

14382 

RTH42ES391K 

Watertown 

14383 

RTH42ES470J 

Watertown 

14384 

RTH42ES470K 

Watertown 

14385 

RTH42ES471J 

Watertown 

14386 

RTH42ES471K 

Watertown 

14387 

RTH42ES500J 

Watertown 

14388 

RTH42ES500K 

Watertown 

14389 

RTH42ES501J 

Watertown 

14390 

RTH42ES501K 

Watertown 

14391 

RTH42ES560J 

Watertown 

14392 

RTH42ES560K 

Watertown 

14393 

RTH42ES561J 

Watertown 

14394 

RTH42ES561K 

Watertown 

14395 

RTH42ES680J 

Watertown 

14396 

RTH42ES680K 

Watertown 

14397 

RTH42ES681J 

Watertown 

14398 

RTH42ES681K 

Watertown 

14399 

RTH42ES820J 

Watertown 

14400 

RTH42ES820K 

Watertown 

14401 

RTH42ES821J 

Watertown 

14402 

RTH42ES821K 

Watertown 

14403 

S1A 

Chatsworth 

18176 

S1B 

Chatsworth 

18177 

S1D 

Chatsworth 

[T8178 

S1G 

Chatsworth 

18179 

S1J 

Chatsworth 

18180 

S1K 

Chatsworth 

18181 

S1M 

Chatsworth 

18182 

S20100 

Colorado 

20338 

S20120 

Colorado 

20339 

S2040 

Colorado 

20340 

S20410 

Colorado 

20341 

S204100 

Colorado 

20342 

S204120 

Colorado 

20343 

S20420 

Colorado 

20344 

S20440 

Colorado 

20345 

S20460 

Colorado 

20346 

S20480 

Colorado 

20347 

S2060 

Colorado 

20348 

S2080 

Colorado 

20349 

S21100 

Colorado 

20350 

S21120 

Colorado 

20351 

S21140 

Colorado 

20352 

S21160 

Colorado 

20353 

S2140 

Colorado 

20354 

S2160 

Colorado 

20355 

S2180 

Colorado 

20356 

S2A 

Chatsworth 

18183 

S2B 

Chatsworth 

18184 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RTH22ES502J 

Watertown 

14320 

RTH22ES502K 

Watertown 

14321 

RTH22ES560J 

Watertown 

14322 

RTH22ES560K 

Watertown 

14323 

RTH22ES561J 

Watertown 

14324 

RTH22ES561K 

Watertown 

14325 

RTH22ES562J 

Watertown 

14326 

RTH22ES562K 

Watertown 

14327 

RTH22ES680J 

Watertown 

14328 

RTH22ES680K 

Watertown 

14329 

RTH22ES681J 

Watertown 

14330 

RTH22ES681K 

Watertown 

14331 

RTH22ES682J 

Watertown 

14332 

RTH22ES682K 

Watertown 

14333 

RTH22ES820J 

Watertown 

14334 

RTH22ES820K 

Watertown 

14335 

RTH22ES821J 

Watertown 

14336 

RTH22ES821K 

Watertown 

14337 

RTH22ES822J 

Watertown 

14338 

RTH22ES822K 

Watertown 

14339 

RTH42ES100J 

Watertown 

14340 

RTH42ES100K 

Watertown 

14341 

RTH42ES101J 

Watertown 

14342 

RTH42ES101K 

Watertown 

14343 

RTH42ES102J 

Watertown 

14344 

RTH42ES102K 

Watertown 

14345 

RTH42ES120J 

Watertown 

14346 

RTH42ES120K 

Watertown ' 

14347 

RTH42ES121J 

Watertown 

14348 

RTH42ES121K 

Watertown 

14349 

RTH42ES122J 

Watertown 

14350 

RTH42ES122K 

Watertown 

14351 

RTH42ES150J 

Watertown 

14352 

RTH42ES150K 

Watertown 

14353 

RTH42ES151J 

Watertown 

14354 

RTH42ES151K 

Watertown 

14355 

RTH42ES152J 

Watertown 

14356 

RTH42ES152K 

Watertown 

14357 

RTH42ES180J 

Watertown 

14358 

RTH42ES180K 

Watertown 

14359 

RTH42ES181J 

Watertown 

14360 

RTH42ES181K 

Watertown 

14361 

RTH42ES182J 

Watertown 

14362 

RTH42ES182K 

Watertown 

14363 

RTH42ES220J 

Watertown 

14364 

RTH42ES220K 

Watertown 

14365 

RTH42ES221J 

Watertown 

14366 

RTH42ES221K 

Watertown 

14367 

RTH42ES222J 

Watertown 

14368 

RTH42ES222K 

Watertown 

14369 

RTH42ES270J 

Watertown 

14370 

RTH42ES270K 

Watertown 

14371 

RTH42ES271J 

Watertown 

14372 

RTH42ES271K 

Watertown 

14373 

RTH42ES272J 

Watertown 

14374 

RTH42ES272K 

Watertown 

14375 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

RTH22ES102J 

Watertown 

14264 

RTH22ES102K 

Watertown 

14265 

RTH22ES103J 

Watertown 

14266 

RTH22ES103K 

Watertown 

14267 

RTH22ES120J 

Watertown 

14268 

RTH22ES120K 

Watertown 

14269 

RTH22ES121J 

Watertown 

14270 

RTH22ES121K 

Watertown 

14271 

RTH22ES122J 

Watertown 

14272 

RTH22ES122K 

Watertown 

14273 

RTH22ES150J 

Watertown 

14274 

RTH22ES150K 

Watertown 

14275 

RTH22ES151J 

Watertown 

14276 

RTH22ES151K 

Watertown 

14277 

RTH22ES152J 

Watertown 

14278 

RTH22ES152K 

Watertown 

14279 

RTH22ES180J 

Watertown 

14280 

RTH22ES180K 

Watertown 

14281 

RTH22ES181J 

Watertown 

14282 

RTH22ES181K 

Watertown 

14283 

RTH22ES182J 

Watertown 

14284 

RTH22ES182K 

Watertown 

14285 

RTH22ES220J 

Watertown 

14286 

RTH22ES220K 

Watertown 

14287 

RTH22ES221J 

Watertown 

14288 

RTH22ES221K 

Watertown 

14289 

RTH22ES222J 

Watertown 

14290 

RTH22ES222K 

Watertown 

14291 

RTH22ES270J 

Watertown 

14292 

RTH22ES270K 

Watertown 

14293 

RTH22ES271J 

Watertown 

14294 

RTH22ES271K 

Watertown 

14295 

RTH22ES272J 

Watertown 

14296 

RTH22ES272K 

Watertown 

14297 

RTH22ES330J 

Watertown 

14298 

RTH22ES330K 

Watertown 

14299 

RTH22ES331J 

Watertown 

14300 

RTH22ES331K 

Watertown 

14301 

RTH22ES332J 

Watertown 

14302 

RTH22ES332K 

Watertown 

14303 

RTH22ES390J 

Watertown 

14304 

RTH22ES390K 

Watertown 

14305 

RTH22ES391J 

Watertown 

14306 

RTH22ES391K 

Watertown 

14307 

RTH22ES392J 

Watertown 

14308 

RTH22ES392K 

Watertown 

14309 

RTH22ES470J 

Watertown 

14310 

RTH22ES470K 

Watertown 

14311 

RTH22ES471J 

Watertown 

14312 

RTH22ES471K 

Watertown 

14313 

RTH22ES472J 

Watertown 

14314 

RTH22ES472K 

Watertown 

14315 

RTH22ES500J 

Watertown 

14316 

RTH22ES500K 

Watertown 

14317 

RTH22ES501J 

Watertown 

14318 

RTH22ES501K 

Watertown 

14319 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-103 


http://www.mlcrosemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

8heet 

ID 

S2D 

Chatsworth 

18185 

S2G 

Chatsworth 

18186 

S2J 

Chatsworth 

18187 

S2K 

Chatsworth 

18188 

S2M 

Chatsworth 

18189 

S30410 

Colorado 

20357 

S304100 

Colorado 

20358 

S304120 

Colorado 

20359 

S30420 

Colorado 

20360 

S30440 

Colorado 

20361 

S30460 

Colorado 

20362 

S30480 

Colorado 

20363 

S30610 

Colorado 

20364 

S306100 

Colorado 

20365 

S306120 

Colorado 

20366 

S30620 

Colorado 

20367 

S30640 

Colorado 

20368 

S30660 

Colorado 

20369 

S30680 

Colorado 

20370 

S30710 

Colorado 

20371 

S30720 

Colorado 

20372 

S30740 

Colorado 

20373 

S30760 

Colorado 

20374 

S3410 

Colorado 

20375 

S34100 

Colorado 

20376 

S34120 

Colorado 

20377 

S34140 

Colorado 

20378 

S34160 

Colorado 

20379 

S3420 

Colorado 

20380 

S3440 

Colorado 

20381 

S3460 

Colorado 

20382 

S3480 

Colorado 

20383 

S3510 

Colorado 

20384 

S35100 

Colorado 

20385 

S35120 

Colorado 

20386 

S35140 

Colorado 

20387 

S35160 

Colorado 

20388 

S3520 

Colorado 

20389 

S3520PF 

Colorado 

21126 

S3540PF 

Colorado 

21127 

S3560 

Colorado 

20393 

S3560PF 

Colorado 

21128 

S3580 

Colorado 

20395 

8361 0 

Colorado 

20396 

8361 00 

Colorado 

20397 

836120 

Colorado 

20398 

83620 

Colorado 

20399 

83640 

Colorado 

20400 

83660 

Colorado 

20401 

83680 

Colorado 

20402 

83710 

Colorado 

20403 

837100 

Colorado 

20404 

837120 

Colorado 

20405 

837140 

Colorado 

20406 

837160 

Colorado 

20407 

83720 

Colorado 

20408 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

S3740 

Colorado 

20409 

S3760 

Colorado 

20410 

S3780 

Colorado 

20411 

S3A 

Chatsworth 

18190 

S3B 

Chatsworth 

18191 

S3D 

Chatsworth 

18192 

S3G 

Chatsworth 

18193 

S3J 

Chatsworth 

18194 

S3K 

Chatsworth 

18195 

S3M 

Chatsworth 

18196 

S40A10 

PPC. Inc. 

24040 

S40A4 

PPC. Inc. 

24056 

S40A6 

PPC. Inc. 

24050 

S40A8 

PPC. Inc. 

24044 

S4210 

Colorado 

20412 

S42100 

Colorado 

20413 

S42120 

Colorado 

20414 

S42140 

Colorado 

20415 

S42160 

Colorado 

20416 

S4220 

Colorado 

20417 

S4230 I 

Colorado 

20418 

S4240 

Colorado 

20419 

S4250 

Colorado 

20420 

S4260 

Colorado 

20421 

S4280 

Colorado 

20422 

S4310 

Colorado 

20423 

S43100 

Colorado 

20424 

S43120 

Colorado 

20425 

S43140 

Colorado 

20426 

S43160 

Colorado 

20427 

S4320 

Colorado 

20428 

S4330 

Colorado 

20429 

S4340 

Colorado 

20430 

S4350 

Colorado 

20431 

S4360 

Colorado 

20432 

S4380 

Colorado 

20433 

S5020PF 

Colorado 

20434 

S5040PF 

Colorado 

20435 

S50410 

Colorado 

20436 

S504100 

Colorado 

20437 

S504120 

Colorado 

20438 

S504140 

Colorado 

20439 

S504160 

Colorado 

20440 

S50420 

Colorado 

20441 

S 50440 

Colorado 

20442 

S50460 

Colorado 

20443 

S50480 

Colorado 

20444 

S5060PF 

Colorado 

20445 

S5080PF 

Colorado 

20446 

SA10 

Scottsdale 

14513 

SA100 

Scottsdale 

14514 

SA100A 

Scottsdale 

14515 

SA100C 

Scottsdale 

14516 

SA100CA 

Scottsdale 

14517 

SA10A 

Scottsdale 

14518 

SA10C 

Scottsdale 

14519 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SA10CA 

Scottsdale 

14520 

SA11 

Scottsdale 

14521 

SA110 

Scottsdale 

14522 

SA110A 

Scottsdale 

14523 

SA110C 

Scottsdale 

14524 

SA110CA 

Scottsdale 

14525 

SA11A 

Scottsdale 

14526 

SA11C 

Scottsdale 

14527 

SA11CA 

Scottsdale 

14528 

SA12 

Scottsdale 

14529 

SA120 

Scottsdale 

14530 

SA120A 

Scottsdale 

14531 

SA120C 

Scottsdale 

14532 

SA120CA 

Scottsdale 

14533 

SA12A 

Scottsdale 

14534 

SA12C 

Scottsdale 

14535 

SA12CA 

Scottsdale 

14536 

SA13 

Scottsdale 

14537 

SA130 

Scottsdale 

14538 

SA130A 

Scottsdale 

14539 

SA130C 

Scottsdale 

14540 

SA130CA 

Scottsdale 

14541 

SA13A 

Scottsdale 

14542 

SA13C 

Scottsdale 

14543 

SA13CA 

Scottsdale 

14544 

SA14 

Scottsdale 

14545 

SA14A 

Scottsdale 

14546 

SA14C 

Scottsdale 

14547 

SA14CA 

Scottsdale 

14548 

SA15 

Scottsdale 

14549 

SA150 

Scottsdale 

14550 

SA150A 

Scottsdale 

14551 

SA150C 

Scottsdale 

14552 

SA150CA 

Scottsdale 

14553 

SA15A 

Scottsdale 

14554 

SA15C 

Scottsdale 

14555 

SA15CA 

Scottsdale 

14556 

SA16 

Scottsdale 

14557 

SA160 

Scottsdale 

14558 

SA160A 

Scottsdale 

14559 

SA160C 

Scottsdale 

14560 

SA160CA 

Scottsdale 

14561 

SA16A 

Scottsdale 

14562 

SA16C 

Scottsdale 

14563 

SA16CA 

Scottsdale 

14564 

SA17 

Scottsdale 

14565 

SA170 

Scottsdale 

14566 

SA170A 

Scottsdale 

14567 

SA170C 

Scottsdale 

14568 

SA170CA 

Scottsdale 

14569 

SA17A 

Scottsdale 

14570 

SA17C 

Scottsdale 

14571 

SA17CA 

Scottsdale 

14572 

SA18 

Scottsdale 

14573 

SA18A 

Scottsdale 

14574 

SA18C 

Scottsdale 

14575 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index Is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-104 


http.7/www.microseml.com 
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Alphanumeric Index 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SA18CA 

Scottsdale 

14576 

SA20 

Scottsdale 

14577 

SA20A 

Scottsdale 

14578 

SA20C 

Scottsdale 

14579 

SA20CA 

Scottsdale 

14580 

SA22 

Scottsdale 

14581 

SA22A 

Scottsdale 

14582 

SA22C 

Scottsdale 

14583 

SA22CA 

Scottsdale 

14584 

SA24 

Scottsdale 

14585 

SA24A 

Scottsdale 

14586 

SA24C 

Scottsdale 

14587 

SA24CA 

Scottsdale 

14588 

SA26 

Scottsdale 

14589 

SA26A 

Scottsdale 

14590 

SA26C 

Scottsdale 

14591 

SA26CA 

Scottsdale 

14592 

SA28 

Scottsdale 

14593 

SA28A 

Scottsdale 

14594 

SA28C 

Scottsdale 

14595 

SA28CA 

Scottsdale 

14596 

SA30 

Scottsdale 

14597 

SA30A 

Scottsdale 

14598 

SA30C 

Scottsdale 

14599 

SA30CA 

Scottsdale 

14600 

SA33 

Scottsdale 

14601 

SA33A 

Scottsdale 

14602 

SA33C 

Scottsdale 

14603 

SA33CA 

Scottsdale 

14604 

SA36 

Scottsdale 

14605 

SA36A 

Scottsdale 

14606 

SA36C 

Scottsdale 

14607 

SA36CA 

Scottsdale 

14608 

SA40 

Scottsdale 

14609 

SA40A 

Scottsdale 

14610 

SA40C 

Scottsdale 

14611 

SA40CA 

Scottsdale 

14612 

SA43 

Scottsdale 

14613 

SA43A 

Scottsdale 

14614 

SA43C 

Scottsdale 

14615 

SA43CA 

Scottsdale 

14616 

SA45 

Scottsdale 

14617 

SA45A 

Scottsdale 

14618 

SA45C 

Scottsdale 

14619 

SA45CA 

Scottsdale 

14620 

SA48 

Scottsdale 

14621 

SA48A 

Scottsdale 

14622 

SA48C 

Scottsdale 

14623 

SA48CA 

Scottsdale 

14624 

SA5.0 

Scottsdale 

14625 

SA5.0A 

Scottsdale 

14626 

SA5.0C 

Scottsdale 

14627 

SA5.0CA 

Scottsdale 

14628 

SA51 

Scottsdale 

14629 

SA51A 

Scottsdale 

14630 

SA51C 

Scottsdale 

14631 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SA51CA 

Scottsdale 

14632 

SA54 

Scottsdale 

14633 

SA54A 

Scottsdale 

14634 

SA54C 

Scottsdale 

14635 

SA54CA 

Scottsdale 

14636 

SA58 

Scottsdale 

14637 

SA58A 

Scottsdale 

14638 

SA58C 

Scottsdale 

14639 

SA58CA 

Scottsdale 

14640 

SA6.0 

Scottsdale 

14641 

SA6.0A 

Scottsdale 

14642 

SA6.0C 

Scottsdale 

14643 

SA6.0CA 

Scottsdale 

14644 

SA6.5 

Scottsdale 

14645 

SA6.5A 

Scottsdale 

14646 

SA6.5C 

Scottsdale 

14647 

SA6.5CA 

Scottsdale 

14648 

SA60 

Scottsdale 

14649 

SA60A 

Scottsdale 

14650 

SA60C 

Scottsdale 

14651 

SA60CA 

Scottsdale 

14652 

SA64 

Scottsdale 

14653 

SA64A 

Scottsdale 

14654 

SA64C 

Scottsdale 

14655 

SA64CA 

Scottsdale 

14656 

SA7.0 

Scottsdale 

14657 

SA7.0A 

Scottsdale 

14658 

SA7.0C 

Scottsdale 

14659 

SA7.0CA 

Scottsdale 

14660 

SA7.5 

Scottsdale 

14661 

SA7.5A 

Scottsdale 

14662 

SA7.5C 

Scottsdale 

14663 

SA7.5CA 

Scottsdale 

14664 

SA70 

Scottsdale 

14665 

SA70A 

Scottsdale 

14666 

SA70C 

Scottsdale 

14667 

SA70CA 

Scottsdale 

14668 

SA75 

Scottsdale 

14669 

SA75A 

Scottsdale 

14670 

SA75C 

Scottsdale 

14671 

SA75CA 

Scottsdale 

14672 

SA78 

Scottsdale 

14673 

SA78A 

Scottsdale 

14674 

SA78C 

Scottsdale 

14675 

SA78CA 

Scottsdale 

14676 

SA8.0 

Scottsdale 

14677 

SA8.0A 

Scottsdale 

14678 

SA8.0C 

Scottsdale 

14679 

SA8.0CA 

Scottsdale 

14680 

SA8.5 

Scottsdale 

14681 

SA8.5A 

Scottsdale 

14682 

SA8.5C 

Scottsdale 

14683 

SA8.5CA 

Scottsdale 

14684 

SA85 

Scottsdale 

14685 

SA85A 

Scottsdale 

14686 

SA85C 

Scottsdale 

14687 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SA85CA 

Scottsdale 

14688 

SA9.0 

Scottsdale 

14689 

SA9.0A 

Scottsdale 

14690 

SA9.0C 

Scottsdale 

14691 

SA9.0CA 

Scottsdale 

14692 

SA90 

Scottsdale 

14693 

SA90A 

Scottsdale 

14694 

SA90C 

Scottsdale 

14695 

SA90CA 

Scottsdale 

14696 

SAB10 

Scottsdale 

14697 

SAB12 

Scottsdale 

14698 

SAB15 

Scottsdale 

14699 

SAB18 

Scottsdale 

14700 

SAB24 

Scottsdale 

14701 

SAB28 

Scottsdale 

14702 

SAB5.0 

Scottsdale 

14703 

SAC10 

Scottsdale 

14704 

SAC12 

Scottsdale 

14705 

SAC15 

Scottsdale 

14706 

SAC18 

Scottsdale 

14707 

SAC22 

Scottsdale 

14708 

SAC26 

Scottsdale 

14709 

SAC36 

Scottsdale 

14710 

SAC45 

Scottsdale 

14711 

SAC5.0 

Scottsdale 

14712 

SAC50 

Scottsdale 

14713 

SAC6 

Scottsdale 

14714 

SAC7 

Scottsdale 

14715 

SAC8 

Scottsdale 

14716 

SAC8.5 

Scottsdale 

14717 

SBR2520 

Colorado 

14718 

SBR2525 

Colorado 

14719 

SBR2530 

Colorado 

14720 

SBR2535 

Colorado 

1 14721 

SBR2540 

Colorado 

14722 

SBR2545 

Colorado 

14723 

SBR3035 

Colorado 

14724 

SBR3040 

Colorado 

14725 

SBR3045 

Colorado 

14726 

SBR3050 

Colorado 

14727 

SBR5035PF 

Colorado 

14729 

SBR5040PF 

Colorado 

14731 

SBR5050PF 

Colorado 

14733 

SBR60100 

Colorado 

21129 

SBR6020 

Colorado 

14734 

SBR6025 

Colorado 

14735 

SBR6030 

Colorado 

14736 

SBR6040 

Colorado 

14738 

SBR6050 

Colorado 

14740 

SBR6080 

Colorado 

21130 

SBR8035 

Colorado 

14741 

SBR8040 

Colorado 

14742 

SBR8045 

Colorado 

14743 

SBR8050 

Colorado 

14744 

SBR8210 

Colorado 

14745 

SBR8215 

Colorado 

14747 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-105 


http://www.microsemi.com 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 


SBT2520 

Colorado 

14749 

SBT2530 

Colorado 

14750 

SBT2540 

Colorado 

14751 

SBT2545 

Colorado 

14752 

SBT3035 

Colorado 

14753 

SBT3040 

Colorado 

14754 

SBT3045 

Colorado 

14755 

SBT3050 

Colorado 

14756 

SCF1045 

Sertech La 

21286 

SCF1080 

Sertech La 

21287 

SCF1090 

Sertech La 

21288 

SCF1235 

Sertech La 

21319 

SCF1240 

Sertech La 

21320 

SCF1245 

Sertech La 

21321 

SCF2025 

Sertech La 

21289 

SCF2030 

Sertech La 

21290 

SCF2035 

Sertech La 

21291 

SCF2040 

Sertech La 

21292 

SCF2045 

Sertech La 

21293 

SCF2050 

Sertech La 

21294 

SCF2060 

Sertech La 

21295 

SCF2080 

Sertech La 

21296 

SCF2090 

Sertech La 

21297 

SD1012 

RF Product 

19066 

SD1012-03 

RF Product 

19068 

SD1012.09 

RF Product 

^90^ 

SD1013 

RF Product 

19073 

SD1013-03 

RF Product 

19074 

SD1013-06 

RF Product 

19076 

SD1013-09 

RF Product 

19078 

SD1014-02 

RF Product 

19084 

SD1014.06 

RF Product 

19086 

SD1015 

RF Product 

19090 

SD1015-02 

RF Product 

19091 

SD1015-06 

RF Product 

19092 

SD1018 

RF Product 

19093 

SD1018-06 

RF Product 

19094 

SD1019 

RF Product 

19095 

SD1019-05 

RF Product 

19097 

SD1021 

RF Product 

119101 

SD1050 

RF Product 

19102 

SD1060 

RF Product 

19111 

SD1062 

RF Product 

19112 

SD1070 

RF Product 

19113 

SD1072 

RF Product 

19114 

SD1075 

RF Product 

19115 

SD1 098-03 

RF Product 

19117 

SD1127 

RF Product 

19119 

SD1 132-02 

RF Product 

19120 

SD1 132-05 

RF Product 

19121 

SD1143 

RF Product 

19126 

SD1143-01 

RF Product 

19127 

SD1144 

RF Product 

19130 

SD1146 

RF Product 

19132 

SD1146-03 

RF Product 

19133 

SD1166 

1 RF Product 

19135 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SD1171 

RF Product 

19136 

SD1216 

RF Product 

19137 

SD1224 

RF Product 

19138 

SD1 224-02 

RF Product 

19139 

SD1224-12 

RF Product 

19141 

SD1272 

RF Product 

19149 

SD1272-02 

RF Product 

19151 

SD1273 

RF Product 

19152 

SD1331-03 

RF Product 

19159 

SD1 332-04 

RF Product 

19161 

SD1 332-10 

RF Product 

19163 

SD1333-10 

RF Product 

19164 

SD1 334-01 H 

RF Product 

19165 

SD1 400-02 

RF Product 

19181 

SD1400-03 

RF Product 

19182 

SD1402 

RF Product 

19184 

SD1409 

RF Product 

19185 

SD1420-01 

RF Product 

19192 

SD1420-03 

RF Product 

19193 

SD1422 

RF Product 

19197 

SD1429 

RF Product 

19205 

SD1 429-03 

RF Product 

19207 

SD1438 

RF Product 

19211 

SD1441 

RF Product 

19224 

SD1444 

RF Product 

19213 

SD1462 

RF Product 

19221 

SD1468 

RF Product 

19220 

SD1468-14 

RF Product 

19226 

SD1474 

RF Product 

19229 

SD1483 

RF Product 

19231 

SD1485 

RF Product 

19232 

SD1495 

RF Product 

19235 

SD1495-03 

RF Product 

19237 

SD1496 

RF Product 

19238 

SD1496-03 

RF Product 

19239 

SD1500 

RF Product 

19242 

SD1501 

RF Product 

19243 

SD1501-10 

RF Product 

19244 

SD1511-08 

RF Product 

19247 

SD1512 

RF Product 

19248 

SD1 520-01 

RF Product 

19252 

SD1 520-08 

RF Product 

19257 

SD1 522-03 

RF Product 

19266 

SD1 524-01 

RF Product 

19267 

SD1 526-01 

RF Product 

19268 

SD1 526-08 

RF Product 

19271 

SD1 527-08 

RF Product 

19278 

SD1 536-01 

RF Product 

19288 

SD1 536-08 

RF Product 

19291 

SD1544 

RF Product 

19304 

SD1550 

RF Product 

19306 

SD1564 

RF Product 

19311 

SD1850 

RF Product 

19336 

SD1851 

RF Product 

19337 

SD1853 

RF Product 

19340 

SD1 853-01 

RF Product 

19341 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

SD1866 

RF Product 

19347 

SD1868 

RF Product 

19348 

SD1870 

RF Product 

19349 

SD1879 

RF Product 

19352 

SD1886 

RF Product 

19353 

SD1887 

RF Product 

19354 

SD1888 

RF Product 

19355 

SD1891 

RF Product 

19356 

SD1893 

RF Product 

19359 

SD241 

Colorado 

14757 

SD241 

Watertown 

14758 

SD24145 

Colorado 

14759 

SD241HR2 

Watertown 

14760 

SD41 

Colorado 

14761 

SD4145 

Colorado 

14762 

SD5035PF 

Colorado 

21131 

SD5040PF 

Colorado 

21132 

SD5045PF 

Colorado 

21133 

SD51 

Colorado 

14763 

SD51 

Watertown 

14764 

SD5145 

Colorado 

14765 

SD8100 

Chatsworth 

18203 

SD820 

Chatsworth 

18197 

SD830 

Chatsworth 

14766 

SD830 

Chatsworth 

18198 

"SD840 

Chatsworth 

14767 

SD840 

Chatsworth 

18199 

SD845 

Chatsworth 

14768 

SD850 

Chatsworth 

18200 

SD860 

Chatsworth 

18201 

SD880 

Chatsworth 

18202 

SDB101 

Chatsworth 

18204 

SDB102 

Chatsworth 

18205 

SDB103 

Chatsworth 

18206 

SDB104 

Chatsworth 

18207 

SDB105 

Chatsworth 

18208 

SDB106 

Chatsworth 

18209 

SDB107 

Chatsworth 

18210 

SDM15002 

Colorado 

14769 

SDM15004 

Colorado 

14770 

SDM15006 

Colorado 

14771 

SDM15008 

Colorado 

14772 

SDM15010 

Colorado 

14773 

SDM15012 

Colorado 

14774 

SDM30002 

Colorado 

14775 

SDM30004 

Colorado 

14776 

SDM30006 

Colorado 

14777 

SDM30008 

Colorado 

14778 

SDM30010 

Colorado 

14779 

SDM30012 

Colorado 

14780 

SF11 

Chatsworth 

14781 

SF12 

Chatsworth 

14782 

SF13 

Chatsworth 

14783 

SF14 

Chatsworth 

14784 

SF16 

Chatsworth 

14785 

SF18 

Chatsworth 

1147861 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-106 


http.V/www.microsemi.com 










Alphanumeric Index 
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Part Number 
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Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMAJ24 

Scottsdale 

22195 

SMAJ24A 

Scottsdale 

22196 

SMAJ26 

Scottsdale 

22197 

SMAJ26A 

Scottsdale 

22198 

SMAJ28 

Scottsdale 

22199 

SMAJ28A 

Scottsdale 

22200 

SMAJ30 

Scottsdale 

22201 

SMAJ30A 

Scottsdale 

22202 

SMAJ33 

Scottsdale 

22203 

SMAJ33A 

Scottsdale 

22204 

SMAJ36 

Scottsdale 

22205 

SMAJ36A 

Scottsdale 

22206 

SMAJ40 

Scottsdale 

22207 

SMAJ40A 

Scottsdale 

22208 

SMAJ43 

Scottsdale 

22209 

SMAJ43A 

Scottsdale 

22210 

SMAJ45 

Scottsdale 

22211 

SMAJ45A 

Scottsdale 

22212 

SMAJ4728 

Scottsdale 

22286 

SMAJ4728A 

Scottsdale 

22249 

SMAJ4728C 

Scottsdale 

22323 

SMAJ4728D 

Scottsdale 

22360 

SMAJ4729 

Scottsdale 

22287 

SMAJ4729A 

Scottsdale 

22250 

SMAJ4729C 

Scottsdale 

22324 

SMAJ4729D 

Scottsdale 

22361 

SMAJ4730 

Scottsdale 

22288 

SMAJ4730A 

Scottsdale 

22251 

SMAJ4730C 

Scottsdale 

22325 

SMAJ4730D 

Scottsdale 

22362 

SMAJ4731 

Scottsdale 

22289 

SMAJ4731A 

Scottsdale 

22252 

SMAJ4731C 

Scottsdale 

22326 

SMAJ4731D 

Scottsdale 

22363 

SMAJ4732 

Scottsdale 

22290 

SMAJ4732A 

Scottsdale 

22253 

SMAJ4732C 

Scottsdale 

22327 

SMAJ4732D 

Scottsdale 

22364 

SMAJ4733 

Scottsdale 

22291 

SMAJ4733A 

Scottsdale 

22254 

SMAJ4733C 

Scottsdale 

22328 

SMAJ4733D 

Scottsdale 

22365 

SMAJ4734 

Scottsdale 

22292 

SMAJ4734A 

Scottsdale 

22255 

SMAJ4734C 

Scottsdale 

22329 

SMAJ4734D 

Scottsdale 

22366 

SMAJ4735 

Scottsdale 

22293 

SMAJ4735A 

Scottsdale 

22256 

SMAJ4735C 

Scottsdale 

22330 

SMAJ4735D 

Scottsdale 

22367 

SMAJ4736 

Scottsdale 

22294 

SMAJ4736A 

Scottsdale 

22257 

SMAJ4736C 

Scottsdale 

22331 

SMAJ4736D 

Scottsdale 

22368 

SMAJ4737 

Scottsdale 

22295 

SMAJ4737A 

Scottsdale 

22258 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SM08LC05C 

Scottsdale 

14807 

SM08LC12 

Scottsdale 

14808 

SM08LC15 

Scottsdale 

14809 

SM08LC24 

Scottsdale 

14810 

SM1605 

Scottsdale 

14811 

SM1605C 

Scottsdale 

14812 

SM1612 

Scottsdale 

14813 

SM1612C 

Scottsdale 

14814 

SM1615 

Scottsdale 

14815 

SM1615C 

Scottsdale 

14816 

SMI 624 

Scottsdale 

14817 

SM1624C 

Scottsdale 

14818 

SM16LC05 

Scottsdale 

14819 

SM16LC05C 

Scottsdale 

14820 

SM16LC12 

Scottsdale 

14821 

SM16LC12C 

Scottsdale 

14822 

SM16LC15 

Scottsdale 

14823 

SM16LC15C 

Scottsdale 

14824 

SM16LC24 

Scottsdale 

14825 

SM16LC24C 

Scottsdale 

14826 

SMAJ10 

Scottsdale 

22173 

SMAJ100 

Scottsdale 

22235 

SMAJ100A 

Scottsdale 

22236 

SMAJ10A 

Scottsdale 

22174 

SMAJ11 

Scottsdale 

22175 

SMAJ110 

Scottsdale 

22237 

SMAJ110A 

Scottsdale 

22238 

SMAJ11A 

Scottsdale 

22176 

SMAJ12 

Scottsdale 

22177 

SMAJ120 

Scottsdale 

22239 

SMAJ120A 

Scottsdale 

22240 

SMAJ12A 

Scottsdale 

22178 

SMAJ13 

Scottsdale 

22179 

SMAJ130 

Scottsdale 

22241 

SMAJ130A 

Scottsdale 

22242 

SMAJ13A 

Scottsdale 

22180 

SMAJ14 

Scottsdale 

22181 

SMAJ14A 

Scottsdale 

22182 

SMAJ15 

Scottsdale 

22183 

SMAJ150 

Scottsdale 

22243 

SMAJ150A 

Scottsdale 

22244 

SMAJ15A 

Scottsdale 

22184 

SMAJ16 

Scottsdale 

22185 

SMAJ160 

Scottsdale 

22245 

SMAJ160A 

Scottsdale 

22246 

SMAJ16A 

Scottsdale 

22186 

SMAJ17 

Scottsdale 

22187 

SMAJ170 

Scottsdale 

22247 

SMAJ170A 

Scottsdale 

22248 

SMAJ17A 

Scottsdale 

22188 

SMAJ18 

Scottsdale 

22189 

SMAJ18A 

Scottsdale 

22190 

SMAJ20 

Scottsdale 

22191 

SMAJ20A 

Scottsdale 

22192 

SMAJ22 

Scottsdale 

22193 

SMAJ22A 

Scottsdale 

22194 


Part Number 
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Division 

Data 

Sheet 

ID 

SF21 

Chatsworth 

14787 

SF22 

Chatsworth 

14788 

SF23 

Chatsworth 

14789 

SF24 

Chatsworth 

14790 

SF25 

Chatsworth 

18211 

SF26 

Chatsworth 

18212 

SF31 

Chatsworth 

14791 

SF310 

Chatsworth 

18217 

SF32 

Chatsworth 

14792 

SF33 

Chatsworth 

14793 

SF34 

Chatsworth 

14794 

SF35 

Chatsworth 

18213 

SF36 

Chatsworth 

18214 

SF37 

Chatsworth 

18215 

SF38 

Chatsworth 

18216 

SF61 

Chatsworth 

14795 

SF62 

Chatsworth 

14796 

SF63 

Chatsworth 

14797 

SF64 

Chatsworth 

14798 

SHV43H20 

Colorado 

14799 

SHV43H24 

Colorado 

14800 

SHV43H28 

Colorado 

14801 

SHV43H32 

Colorado 

14802 

SHV43H8 

Colorado 

14803 

SHV43HI2 

Colorado 

14804 

SHV43HI6 

Colorado 

14805 

SK110 

Chatsworth 

18224 

SK12 

Chatsworth 

18218 

SK13 

Chatsworth 

18219 

SK14 

Chatsworth 

18220 

SKI 5 

Chatsworth 

18221 

SK16 

Chatsworth 

18222 

SK18 

Chatsworth 

18223 

SK225 

Chatsworth 

18225 

SK310B 

I Chatsworth 

22044 

SK32 

Chatsworth 

18226 

SK32B 

Chatsworth 

22038 

SK33 

Chatsworth 

18227 

SK33B 

Chatsworth 

22039 

SK34 

Chatsworth 

18228 

SK34B 

Chatsworth 

22040 

SK35 

Chatsworth 

18229 

SK35B 

Chatsworth 

22041 

SK36 

Chatsworth 

18230 

SK36B 

Chatsworth 

22042 

SK38 

Chatsworth 

18231 

SK38B 

Chatsworth 

22043 

SK810 

Chatsworth 

24331 

SK82 

Chatsworth 

24324 

SK83 

Chatsworth 

24325 

SK84 

Chatsworth 

24326 

SK85 

Chatsworth 

24327 

SK86 

Chatsworth 

24328 

SK88 

Chatsworth 

24329 

SK89 

Chatsworth 

24330 

SM08LC05 

Scottsdale 

14806 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-107 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 



SMAJ4737C 

Scottsdale 

22332 

SMAJ4737D 

Scottsdale 

22369 

SMAJ4738 

Scottsdale _ 

22296 

SMAJ4738A 

Scottsdale 

22259 

SMAJ4738C 

Scottsdale 

22333 

SMAJ4738D 

Scottsdale 

22370 

SMAJ4739 

Scottsdale 

22297 

SMAJ4739A 


22260 

SMAJ4739C 

Scottsdale 

22334 

SMAJ4739D 

Scottsdale 

22371 

SMAJ4740 

Scottsdale 

22298 

SMAJ4740A 

Scottsdale 

22261 

SMAJ4740C 

Scottsdale 

22335 

SMAJ4740D 

Scottsdale 

22372 

SMAJ4741 

Scottsdale 

22299 

SMAJ4741A 

Scottsdale 

22262 

SMAJ4741C 

Scottsdale 

22336 

SMAJ4741D 

Scottsdale 

22373 

SMAJ4742 

Scottsdale 

22300 

SMAJ4742A 

Scottsdale 

22263 

SMAJ4742C 

Scottsdale 

22337 

SMAJ4742D 

Scottsdale 

22374 

SMAJ4743 

Scottsdale 

22301 

SMAJ4743A 

Scottsdale 

22264 

SMAJ4743C 

Scottsdale 

22338 

SMAJ4743D 

Scottsdale 

22375 

SMAJ4744 

Scottsdale 

22302 

SMAJ4744A 

Scottsdale 

22265 

SMAJ4744C 

Scottsdale 

22339 

SMAJ4744D 

Scottsdale 

22376 

SMAJ4745 

Scottsdale 

22303 

SMAJ4745A 

Scottsdale 

22266 

SMAJ4745C 

Scottsdale 

22340 

SMAJ4745D 

Scottsdale 

22377 

SMAJ4746 

Scottsdale 

22304 

SMAJ4746A 

Scottsdale 

22267 

SMAJ4746C 

Scottsdale 

22341 

SMAJ4746D 

Scottsdale 

22378 

SMAJ4747 

Scottsdale 

22305 

SMAJ4747A 

Scottsdale 

22268 

SMAJ4747C 

Scottsdale 

22342 

SMAJ4747D 

Scottsdale 

22379 

SMAJ4748 

Scottsdale 

22306 

SMAJ4748A 

Scottsdale 

22269 

SMAJ4748C 

Scottsdale 

22343 

SMAJ4748D 

Scottsdale 

22380 

SMAJ4749 

Scottsdale 

22307 

SMAJ4749A 

Scottsdale 

22270 

SMAJ4749C 

Scottsdale 

22344 

SMAJ4749D 

Scottsdale 

22381 

SMAJ4750 

Scottsdale 

22308 

SMAJ4750A 

Scottsdale 

22271 

SMAJ4750C 

Scottsdale 

22345 

SMAJ4750D 

Scottsdale 

22382 

SMAJ4751 

Scottsdale 

22309 

SMAJ4751A 

rscotts.dale 

22272 


Part Number 



SMAJ4751C 

Scottsdale 

22346 

SMAJ4751D 

Scottsdale 

22383 

SMAJ4752 

Scottsdale 

22310 

SMAJ4752A 

Scottsdale. 

22273 

SMAJ4752C 

Scottsdale 

22347 

SMAJ4752D 

Scottsdale 

22384 

SMAJ4753 

Scottsdale 

22311 

SMAJ4753A 

Scottsdale 

22274 

SMAJ4753C 

Scottsdale 

22348 

SMAJ4753D 

Scottsdale 

22385 

SMAJ4754 

Scottsdale 

22312 

SMAJ4754A 

Scottsdale 

22275 

SMAJ4754C 

Scottsdale 

22349 

SMAJ4754D 

Scottsdale 

22386 

SMAJ4755 

Scottsdale 

22313 

SMAJ4755A 

Scottsdale 

22276 

SMAJ4755C 

Scottsdale 

22350 

SMAJ4755D 

Scottsdale 

22387 

SMAJ4756 

Scottsdale 

22314 

SMAJ4756A 

Scottsdale 

22277 

SMAJ4756C 

Scottsdale 

22351 

SMAJ4756D 

Scottsdale 

22388 

SMAJ4757 

Scottsdale 

22315 

SMAJ4757A 

Scottsdale 

22278 

SMAJ4757C 

Scottsdale 

22352 

SMAJ4757D 

Scottsdale 

22389 

SMAJ4758 

Scottsdale 

22316 

SMAJ4758A 

Scottsdale 

22279 

SMAJ4758C 

Scottsdale 

22353 

SMAJ4758D 

Scottsdale 

22390 

SMAJ4759 

Scottsdale 

22317 

SMAJ4759A 

Scottsdale 

22280 

SMAJ4759C 

Scottsdale 

22354 

SMAJ4759D 

Scottsdale 

22391 

SMAJ4760 

Scottsdale 

22318 

SMAJ4760A 

Scottsdale 

22281 

SMAJ4760C 

Scottsdale 

22355 

SMAJ4760D 

Scottsdale 

22392 

SMAJ4761 

Scottsdale 

22319 

SMAJ4761A 

Scottsdale 

22282 

SMAJ4761C 

Scottsdale 

22356 

SMAJ4761D 

Scottsdale 

22393 

SMAJ4762 

Scottsdale 

22320 

SMAJ4762A 

Scottsdale 

22283 

SMAJ4762C 

Scottsdale 

22357 

SMAJ4762D 

Scottsdale 

22394 

SMAJ4763 

Scottsdale 

22321 

SMAJ4763A 

Scottsdale 

22284 

SMAJ4763C 

Scottsdale 

22358 

SMAJ4763D 

Scottsdale 

22395 

SMAJ4764 

Scottsdale 

22322 

SMAJ4764A 

Scottsdale 

22285 

SMAJ4764C 

Scottsdale 

22359 

SMAJ4764D 

Scottsdale 

22396 

SMAJ48 

Scottsdale 

22213 

SMAJ48A 

Scottsdale 

22214 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

SMAJ5.0 

Scottsdale 

22157 

SMAJ5.0A 

Scottsdale 

22158 

SMAJ51 

Scottsdale 

22215 

SMAJ51A 


22216 

SMAJ5283 

Scottsdale 

24282 

SMAJ5284 


24283 

SMAJ5285 

Scottsdale 

24284 

SMAJ5286 

Scottsdale 

24285 

SMAJ5287 

Scottsdale 

24286 

SMAJ5288 

Scottsdale 

24287 

SMAJ5289 

Scottsdale 

24288 

SMAJ5290 

Scottsdale 

24289 

SMAJ5291 

Scottsdale 

24290 

SIVIAJ5292 

Scottsdale 

24291 

SMAJ5293 

Scottsdale 

24292 

SMAJ5294 

Scottsdale 

24293 

SMAJ5295 

Scottsdale 

24294 

SIVIAJ5296 

Scottsdale 

24295 

SMAJ5297 

Scottsdale 

24296 

SMAJ5298 

Scottsdale 

24297 

SMAJ5299 

Scottsdale 

24298 

SMAJ5300 

Scottsdale 

24299 

SMAJ5301 

Scottsdale 

24300 

SMAJ5302 

Scottsdale 

24301 

SMAJ5303 

Scottsdale 

24302 

SMAJ5304 

Scottsdale 

24303 

SMAJ5305 

Scottsdale 

24304 

SMAJ5306 

Scottsdale 

24305 

SMAJ5307 

Scottsdale 

24306 

SMAJ5308 

Scottsdale 

24307 

SMAJ5309 

Scottsdale 

24308 

SMAJ5310 

Scottsdale 

24309 

SMAJ5311 

Scottsdale 

24310 

SMAJ5312 

Scottsdale 

24311 

SMAJ5313 

Scottsdale 

24312 

SIVIAJ5314 

Scottsdale 

24313 

SMAJ54 

Scottsdale 

22217 

SMAJ54A 

Scottsdale 

22218 

SMAJ58 

Scottsdale 

22219 

SMAJ58A 

Scottsdale 

22220 

SMAJ5913 

Scottsdale 

22739 

SMAJ5914 

Scottsdale 

22740 

SMAJ5915 

Scottsdale 

22741 

SMAJ5916 

Scottsdale 

22742 

SMAJ5917 

Scottsdale 

22743 

SMAJ5918 

Scottsdale 

22744 

SMAJ5919 

Scottsdale 

22745 

SMAJ5920 

Scottsdale 

22746 

SMAJ5921 

Scottsdale 

22747 

SMAJ5922 

Scottsdale 

22748 

SMAJ5923 

Scottsdale 

22749 

SMAJ5924 

Scottsdale 

22750 

SMAJ5925 

Scottsdale 

22751 

SMAJ5926 

Scottsdale 

22752 

SMAJ5927 

Scottsdale 

22753 

SMAJ5928 

Scottsdale 

1227541 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index Is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBG170CA 

Scottsdale 

14883 

SMBG17A 

Scottsdale 

14884 

SMBG17C 

Scottsdale 

14885 

SMBG17CA 

Scottsdale 

14886 

SMBG18 

Scottsdale 

14887 

SMBG18A 

Scottsdale 

14888 

SMBG18C 

Scottsdale 

14889 

SMBG18CA 

Scottsdale 

14890 

SMBG20 

Scottsdale 

14891 

SMBG20A 

Scottsdale 

14892 

SMBG20C 

Scottsdale 

14893 

SMBG20CA 

Scottsdale 

14894 

SMBG22 

Scottsdale 

14895 

SMBG22A 

Scottsdale 

14896 

SMBG22C 

Scottsdale 

14897 

SMBG22CA 

Scottsdale 

14898 

SMBG24 

Scottsdale 

14899 

SMBG24A 

Scottsdale 

14900 

SMBG24C 

Scottsdale 

14901 

SMBG24CA 

Scottsdale 

14902 

SMBG26 

Scottsdale 

14903 

SMBG26A 

Scottsdale 

14904 

SMBG26C 

Scottsdale 

14905 

SMBG26CA 

Scottsdale 

14906 

SMBG28 

Scottsdale 

14907 

SMBG28A 

Scottsdale 

14908 

SMBG28C 

Scottsdale 

14909 

SMBG28CA 

Scottsdale 

14910 

SMBG30 

Scottsdale 

14911 

SMBG30A 

Scottsdale 

14912 

SMBG30C 

Scottsdale 

14913 

SMBG30CA 

Scottsdale 

14914 

SMBG33 

Scottsdale 

14915 

SMBG33A 

Scottsdale 

14916 

SMBG33C 

Scottsdale 

14917 

SMBG33CA 

Scottsdale 

14918 

SMBG36 

Scottsdale 

14919 

SMBG36A 

Scottsdale 

14920 

SMBG36C 

Scottsdale 

14921 

SMBG36CA 

Scottsdale 

14922 

SMBG40 

Scottsdale 

14923 

SMBG40A 

Scottsdale 

14924 

SMBG40C 

Scottsdale 

14925 

SMBG40CA 

Scottsdale 

14926 

SMBG43 

Scottsdale 

14927 

SMBG43A 

Scottsdale 

14928 

SMBG43C 

Scottsdale 

14929 

SMBG43CA 

Scottsdale 

14930 

SMBG45 

Scottsdale 

14931 

SMBG45A 

Scottsdale 

14932 

SMBG45C 

Scottsdale 

14933 

SMBG45CA 

Scottsdale 

14934 

SI\/IBG48 

Scottsdale 

14935 

SMBG48A 

Scottsdale 

14936 

SMBG48C 

Scottsdale 

14937 

SMBG48CA 

Scottsdale 

14938 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBG10 

Scottsdale 

14827 

SMBG100 

Scottsdale 

14828 

SMBG100A 

Scottsdale 

14829 

SMBG100C 

Scottsdale 

14830 

SMBG100CA 

Scottsdale 

14831 

SMBG10A 

Scottsdale 

14832 

SMBG10C 

Scottsdale 

14833 

SMBG10CA 

Scottsdale 

14834 

SMBG11 

Scottsdale 

14835 

SMBG110 

Scottsdale 

14836 

SMBG110A 

Scottsdale 

14837 

SMBG110C 

Scottsdale 

14838 

SMBG110CA 

Scottsdale 

14839 

SMBG11A 

Scottsdale 

14840 

SMBG11C 

Scottsdale 

14841 

SMBG11CA 

Scottsdale 

14842 

SMBG12 

Scottsdale 

14843 

SMBG120 

Scottsdale 

14844 

SMBG120A 

Scottsdale 

14845 

SMBG120C 

Scottsdale 

14846 

SMBG120CA 

Scottsdale 

14847 

SMBG12A 

Scottsdale 

14848 

SMBG12C 

Scottsdale 

14849 

SMBG12CA 

Scottsdale 

14850 

SMBG13 

Scottsdale 

14851 

SMBG130 

Scottsdale 

14852 

SMBG130A 

Scottsdale 

14853 

SMBG130C 

Scottsdale 

14854 

SMBG130CA 

Scottsdale 

14855 

SMBG13A 

Scottsdale 

14856 

SMBG13C 

Scottsdale 

14857 

SMBG13CA 

Scottsdale 

14858 

SMBG14 

Scottsdale 

14859 

SMBG14A 

Scottsdale 

14860 

SMBG14C 

Scottsdale 

14861 

SMBG14CA 

Scottsdale 

14862 

SMBG15 

Scottsdale 

14863 

SMBG150 

Scottsdale 

14864 

SMBG150A 

Scottsdale 

14865 

SMBG150C 

Scottsdale 

14866 

SMBG150CA 

Scottsdale 

14867 

SMBG15A 

Scottsdale 

14868 

SMBG15C 

Scottsdale 

14869 

SMBG15CA 

Scottsdale 

14870 

SMBG16 

Scottsdale 

14871 

SMBG160 

Scottsdale 

14872 

SMBG160A 

Scottsdale 

14873 

SMBG160C 

Scottsdale 

14874 

SMBG160CA 

Scottsdale 

14875 

SMBG16A 

Scottsdale 

14876 

SMBG16C 

Scottsdale 

14877 

SMBG16CA 

Scottsdale 

14878 

SMBG17 

Scottsdale 

14879 

SMBG170 

Scottsdale 

14880 

SMBG170A 

Scottsdale 

14881 

SMBG170C 

Scottsdale 

148821 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMAJ5929 

Scottsdale 

22755 

SMAJ5930 

Scottsdale 

22756 

SMAJ5931 

Scottsdale 

22757 

SMAJ5932 

Scottsdale 

22758 

SMAJ5933 

Scottsdale 

22759 

SMAJ5934 

Scottsdale 

22760 

SMAJ5935 

Scottsdale 

22761 

SMAJ5936 

Scottsdale 

22762 

SMAJ5937 

Scottsdale 

22763 

SMAJ5g38 

Scottsdale 

22764 

SMAJ5939 

Scottsdale 

22765 

SMAJ5940 

Scottsdale 

22766 

SMAJ5941 

Scottsdale 

22767 

SMAJ5942 

Scottsdale 

22768 

SMAJ5943 

Scottsdale 

22769 

SMAJ5944 

Scottsdale 

22770 

SMAJ5945 

Scottsdale 

22771 

SMAJ5946 

Scottsdale 

22772 

SMAJ5947 

Scottsdale 

22773 

SMAJ5948 

Scottsdale 

22774 

SMAJ5949 

Scottsdale 

22775 

SMAJ5950 

Scottsdale 

22776 

SMAJ5951 

Scottsdale 

22777 

SMAJ5952 

Scottsdale 

22778 

SMAJ5953 

Scottsdale 

22779 

SMAJ5954 

Scottsdale 

22780 

SMAJ5955 

Scottsdale 

22781 

SMAJ5956 

Scottsdale 

22782 

SMAJ6.0 

Scottsdale 

22159 

SMAJ6.0A 

Scottsdale 

22160 

SMAJ6.5 

Scottsdale 

22161 

SMAJ6.5A 

Scottsdale 

22162 

SMAJ60 

Scottsdale 

22221 

SMAJ60A 

Scottsdale 

22222 

SMAJ64 

Scottsdale 

22223 

SMAJ64A 

Scottsdale 

22224 

SMAJ7.0 

Scottsdale 

22163 

SMAJ7.0A 

Scottsdale 

22164 

SMAJ7.5 

Scottsdale 

22165 

SMAJ7.5A 

Scottsdale 

22166 

SMAJ70 

Scottsdale 

22225 

SMAJ70A 

Scottsdale 

22226 

SMAJ75 

Scottsdale 

22227 

SMAJ75A 

Scottsdale 

22228 

SMAJ78 

Scottsdale 

22229 

SMAJ78A 

Scottsdale 

22230 

SMAJ8.0 

Scottsdale 

22167 

SMAJ8.0A 

Scottsdale 

22168 

SMAJ8.5 

Scottsdale 

22169 

SMAJ8.5A 

Scottsdale 

22170 

SMAJ85 

Scottsdale 

22231 

SMAJ85A 

Scottsdale 

22232 

SMAJ9.0 

Scottsdale 

22171 

SMAJ9.0A 

Scottsdale 

22172 

SMAJ9Q 

Scottsdale 

22233 

SMAJgOA 

Scottsdale 

22234 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown In the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-109 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Afficrosemf 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

SMBG5.0 

Scottsdale 

14939 

SMBG5.0A 


14940 

SMBG5.0C 

Scottsdale 

14941 

SMBG5.0CA 

Scottsdale__ 

14942 

SMBG51 



SMBG51A 


14944 

SMBG51C 

Scottsdale 


SMBG51CA 

Scottsdale 

14946 

SMBG5333B 

ScottsdaJe 

218.3L 

SMBG5334B 

Scottsdale 

21838 

SMBG5335B 

Scottsdale 

21839 

SMBG5336B 

Scottsdale 

21840 

SMBG5337B 

Scottsdale 

21841 

SMBG5338B 

Scottsdale 

21842 

SMBG5339B 

Scottsdale 

21843 

SMBG5340B 

Scottsdale 

21844 

SMBG5341B 

Scottsdale 

21845 

SMBG5342B 

Scottsdale 

21846 

SMBG5343B 

Scottsdale 

21847 

SMBG5344B 

Scottsdale 

21848 

SMBG5345B 

Scottsdale 

21849 

SMBG5346B 

Scottsdale 

21850 

SMBG5347B 

Scottsdale 

21851 

SMBG5348B 

Scottsdale 

21852 

SMBG5349B 

Scottsdale 

21853 

SMBG5350B 

Scottsdale 

21854 

SMBG5351B 

Scottsdale 

21855 

SMBG5352B 

Scottsdale 

21856 

SMBG5353B 

Scottsdale 

21857 

SMBG5354B 

Scottsdale 

21858 

SMBG5355B 

Scottsdale 

21859 

SMBG5356B 

Scottsdale 

21860 

SMBG5357B 

Scottsdale 

21861 

SMBG5358B 

Scottsdale 

21862 

SMBG5359B 

Scottsdale 

21863 

SMBG5360B 

Scottsdale 

21864 

SMBG5361B 

Scottsdale 

21865 

SMBG5362B 

Scottsdale 

21866 

SMBG5363B 

Scottsdale 

21867 

SMBG5364B 

Scottsdale 

21868 

SMBG5365B 

Scottsdale 

21869 

SMBG5366B 

Scottsdale 

21870 

SMBG5367B 

Scottsdale 

21871 

SMBG5368B 

Scottsdale 

21872 

SMBG5369B 

Scottsdale 

21873 

SMBG5370B 

Scottsdale 

21874 

SMBG5371B 

Scottsdale 

21875 

SMBG5372B 

Scottsdale 

21876 

SMBG5373B 

Scottsdale 

21877 

SMBG5374B 

Scottsdale 

21878 

SMBG5375B 

Scottsdale 

21879 

SMBG5376B 

Scottsdale 

21880 

SMBG5377B 

Scottsdale 

21881 

SMBG5378B 

Scottsdale 

21882 

SMBG5379B 

Scottsdale 

21883 

SMBG5380B 

Scottsdale 

21884 


Part Number 

Microsemi 

Division 


SMBG5381B 


21885 

SMBG5382B 


21886 

SMBG5383B 

Scottsdale 

21887 

SMBG5384B 


21888 

A I :TcL4cf :L-i :■■■■ 


21889 

SMBG5386B 

Scottsdale 

21890 



21891 

SMBG5388B 

Scottsdale 

21892 

SMBG54 

Scottsdale 

.14.947 

SMBG54A 

Scottsdale 

14948 

SMBG54C 

Scottsdale 

14949 

SMBG54CA 

Scottsdale 

14950 

SMBG58 

Scottsdale 

14951 

SMBG58A 

Scottsdale 

14952 

SMBG58C 

Scottsdale 

14953 

SMBG58CA 

Scottsdale 

14954 

SMBG5913B 

Scottsdale 

21949 

SMBG5914B 

Scottsdale 

21950 

SMBG5915B 

Scottsdale 

21951 

SMBG5916B 

Scottsdale 

21952 

SMBG5917B 

Scottsdale 

21953 

SMBG5918B 

Scottsdale 

21954 

SMBG5919B 

Scottsdale 

21955 

SMBG5g20B 

Scottsdale 

21956 

SMBG5921B 

Scottsdale 

21957 

SMBG5922B 

Scottsdale 

21958 

SMBG5923B 

Scottsdale 

21959 

SMBG5924B 

Scottsdale 

21960 

SMBG5925B 

Scottsdale 

21961 

SMBG5926B 

Scottsdale 

21962 

SMBG5927B 

Scottsdale 

21963 

SMBG5928B 

Scottsdale 

21964 

SMBG5929B 

Scottsdale 

21965 

SMBG5930B 

Scottsdale 

21966 

SMBG5931B 

Scottsdale 

21967 

SMBG5932B 

Scottsdale 

21968 

SMBG5933B 

Scottsdale 

21969 

SMBG5934B 

Scottsdale 

21970 

SMBG5935B 

Scottsdale 

21971 

SMBG5936B 

Scottsdale 

21972 

SMBG5937B 

Scottsdale 

21973 

SMBG5938B 

Scottsdale 

21974 

SMBG5939B 

Scottsdale 

21975 

SMBG5940B 

Scottsdale 

21976 

SMBG5941B 

Scottsdale 

21977 

SMBG5942B 

Scottsdale 

21978 

SMBG5943B 

Scottsdale 

21979 

SMBG5944B 

Scottsdale 

21980 

SMBG5945B 

Scottsdale 

21981 

SMBG5946B 

Scottsdale 

21982 

SMBG5947B 

Scottsdale 

21983 

SMBG5948B 

Scottsdale 

21984 

SMBG5949B 

Scottsdale 

21985 

SMBG5950B 

Scottsdale 

21986 

SMBG5951B 

Scottsdale 

21987 

SMBG5952B 

Scottsdale 

1219881 


Part Number 





21989 

SMBG5954B 

Scottsdale 

21990 

SMBG5955B 

Scottsdale 

21991 

SMBG5956B 

Scottsdale 

21992 

SMBG6.0 

Scottsdale 

14955 

SMBG6.0A 

Scottsdale 

14956 

SMBG6.0C 

Scottsdale 

14957 

SMBG6.0CA 

Scottsdale 

14958 

SMBG6.5 

Scottsdale 

14959 

SMBG6.5A 


14960 

SMBG6.5C 

Scottsdale 

14961 

SMBG6.5CA 

Scottsdale 

14962 

SMBG60 

Scottsdale 

14963 

SMBG60A 

Scottsdale 

14964 

SMBG60C 

Scottsdale 

14965 

SMBG60CA 

Scottsdale 

14966 

SMBG64 

Scottsdale 

14967 

SMBG64A 

Scottsdale 

14968 

SMBG64C 

Scottsdale 

14969 

SMBG64CA 

Scottsdale 

14970 

SMBG7.0 

Scottsdale 

14971 

SMBG7.0A 

Scottsdale 

14972 

SMBG7.0C 

Scottsdale 

14973 

SMBG7.0CA 

Scottsdale 

14974 

SMBG7.5 

Scottsdale 

14975 

SMBG7.5A 

Scottsdale 

14976 

SMBG7.5C 

Scottsdale 

14977 

SMBG7.5CA 

Scottsdale 

14978 

SMBG70 

Scottsdale 

14979 

SMBG70A 

Scottsdale 

14980 

SMBG70C 

Scottsdale 

14981 

SMBG70CA 

Scottsdale 

14982 

SMBG75 

Scottsdale 

14983 

SMBG75A 

Scottsdale 

14984 

SMBG75C 

Scottsdale 

14985 

SMBG75CA 

Scottsdale 

14986 

SMBG78 

Scottsdale 

14987 

SMBG78A 

Scottsdale 

14988 

SMBG78C 

Scottsdale 

14989 

SMBG78CA 

Scottsdale 

14990 

SMBG8.0 

Scottsdale 

14991 

SMBG8.0A 

Scottsdale 

14992 

SMBG8.0C 

Scottsdale 

14993 

SMBG8.0CA 

Scottsdale 

14994 

SMBG8.5 

Scottsdale 

14995 

SMBG8.5A 

Scottsdale 

14996 

SMBG8.5C 

Scottsdale 

14997 

SMBG8.5CA 

Scottsdale 

14998 

SMBG85 

Scottsdale 

14999 

SMBG85A 

Scottsdale 

15000 

SMBG85C 

Scottsdale 

15001 

SMBG85CA 

Scottsdale 

15002 

SMBG9.0 

Scottsdale 

15003 

SMBG9.0A 

Scottsdale 

15004 

SMBG9.0C 

Scottsdale 

15005 

SMBG9.0CA 

Scottsdale 

15006 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-110 


http.V/www.microsemi.com 









Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 


Data 

Sheet 

ID 

SMBJ4728 

Scottsdale 

15119 

SMBJ4728A 

Scottsdale 

15120 

SMBJ4729 

Scottsdale 

15121 

SMBJ4729A 

Scottsdale 

15122 

SMBJ4730 

Scottsdale 

15123 

SMBJ4730A 

Scottsdale 

15124 

SMBJ4731 

Scottsdale 

15125 

SMBJ4731A 

Scottsdale 

15126 

SMBJ4732 

Scottsdale 

15127 

SMBJ4732A 

Scottsdale 

15128 

SMBJ4733 

Scottsdale 

15129 

SMBJ4733A 

Scottsdale 

15130 

SMBJ4734 

Scottsdale 

15131 

SMBJ4734A 

Scottsdale 

15132 

SMBJ4735 

Scottsdale 

15133 

SMBJ4735A 

Scottsdale 

15134 

SMBJ4736 

Scottsdale 

15135 

SMBJ4736A 

Scottsdale 

15136 

SMBJ4737 

Scottsdale 

15137 

SMBJ4737A 

Scottsdale 

15138 

SMBJ4738 

Scottsdale 

15139 

SMBJ4738A 

Scottsdale 

15140 

SMBJ4739 

Scottsdale 

15141 

SMBJ4739A 

Scottsdale 

15142 

SIVIBJ4740 

Scottsdale 

15143 

SMBJ4740A 

Scottsdale 

15144 

SIVIBJ4741 

Scottsdale 

15145 

SMBJ4741A 

Scottsdale 

15146 

SMBJ4742 

Scottsdale 

15147 

SMBJ4742A 

Scottsdale 

15148 

SMBJ4743 

Scottsdale 

15149 

SMBJ4743A 

Scottsdale 

15150 

SMBJ4744 

Scottsdale 

15151 

SMBJ4744A 

Scottsdale 

15152 

SMBJ4745 

Scottsdale 

15153 

SMBJ4745A 

1 Scottsdale 

15154 

SMBJ4746 

Scottsdale 

15155 

SMBJ4746A 

Scottsdale 

15156 

SMBJ4747 

Scottsdale 

15157 

SMBJ4747A 

Scottsdale 

15158 

SMBJ4748 

Scottsdale 

15159 

SMBJ4748A 

Scottsdale 

15160 

SMBJ4749 

Scottsdale 

15161 

SMBJ4749A 

Scottsdale 

15162 

SMBJ4750 

Scottsdale 

15163 

SMBJ4750A 

Scottsdale 

15164 

SMBJ4751 

Scottsdale 

15165 

SMBJ4751A 

Scottsdale 

15166 

SMBJ4752 

Scottsdale 

15167 

SMBJ4752A 

Scottsdale 

15168 

SMBJ4753 

Scottsdale 

15169 

SMBJ4753A 

Scottsdale 

15170 

SMBJ4754 

Scottsdale 

15171 

SMBJ4754A 

Scottsdale 

15172 

SMBJ4755 

Scottsdale 

15173 

SMBJ4755A 

Scottsdale 

15174 



Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBJ17 

Scottsdale 

15063 

SMBJ170 

Scottsdale 

15064 

SMBJ170A 

Scottsdale 

15065 

SMBJ170C 

Scottsdale 

15066 

SIVIBJ170CA 

Scottsdale 

15067 

SMBJ17A 

Scottsdale 

15068 

SMBJ17C 

Scottsdale 

15069 

SMBJ17CA 

Scottsdale 

15070 

SMBJ18 

Scottsdale 

15071 

SMBJ18A 

Scottsdale 

15072 

SMBJ18C 

Scottsdale 

15073 

SMBJ18CA 

Scottsdale 

15074 

SMBJ20 

Scottsdale 

15075 

SMBJ20A 

Scottsdale 

15076 

SMBJ20C 

Scottsdale 

15077 

SMBJ20CA 

Scottsdale 

15078 

SMBJ22 

Scottsdale 

15079 

SMBJ22A 

Scottsdale 

15080 

SIV1BJ22C 

Scottsdale 

15081 

SMBJ22CA 

Scottsdale 

15082 

SMBJ24 

Scottsdale 

15083 

SMBJ24A 

Scottsdale 

15084 

SMBJ24C 

Scottsdale 

15085 

SMBJ24CA 

Scottsdale 

15086 

SMBJ26 

Scottsdale 

15087 

SMBJ26A 

Scottsdale 

15088 

SMBJ26C 

Scottsdale 

15089 

SMBJ26CA 

Scottsdale 

15090 

SMBJ28 

Scottsdale 

15091 

SMBJ28A 

Scottsdale 

15092 

SMBJ28C 

Scottsdale 

15093 

SMBJ28CA 

Scottsdale 

15094 

SMBJ30 

Scottsdale 

15095 

SMBJ30A 

Scottsdale 

15096 

SMBJ30C 

Scottsdale 

15097 

SIVIBJ30CA 

Scottsdale 

15098 

SMBJ33 

Scottsdale 

15099 

SWIBJ33A 

Scottsdale 

15100 

SMBJ33C 

Scottsdale 

15101 

SMBJ33CA 

Scottsdale 

15102 

SMBJ36 

Scottsdale 

15103 

SMBJ36A 

Scottsdale 

15104 

SMBJ36C 

Scottsdale 

15105 

SMBJ36CA 

Scottsdale 

15106 

SMBJ40 

Scottsdale 

15107 

SMBJ40A 

Scottsdale 

15108 

SMBJ40C 

Scottsdale 

15109 

SMBJ40CA 

Scottsdale 

15110 

SMBJ43 

Scottsdale 

15111 

SMBJ43A 

Scottsdale 

15112 

SMBJ43C 

Scottsdale 

15113 

SMBJ43CA 

Scottsdale 

15114 

SMBJ45 

Scottsdale 

15115 

SMBJ45A 

Scottsdale 

15116 

SMBJ45C 

Scottsdale 

15117 

SMBJ45CA 

Scottsdale 

15118 




Data 

Sheet 

ID 

SMBG90 

Scottsdale 

15007 

SMBG90A 

Scottsdale 

15008 

SMBG90C 

Scottsdale 

15009 

SMBG90CA 

Scottsdale 

15010 

SMBJ10 

Scottsdale 

15011 

SMBJ100 

Scottsdale 

15012 

SMBJ100A 

Scottsdale 

15013 

SMBJ100C 

Scottsdale 

15014 

SMBJ100CA 

Scottsdale 

15015 

SMBJ10A 

Scottsdale 

15016 

SMBJ10C 

Scottsdale 

15017 

SMBJ10CA 

Scottsdale 

15018 

SMBJ11 

Scottsdale 

15019 

SMBJ110 

Scottsdale 

15020 

SMBJ110A 

Scottsdale 

15021 

SMBJ110C 

Scottsdale 

15022 

SMBJ110CA 

Scottsdale 

15023 

SMBJ11A 

Scottsdale 

15024 

SMBJ11C 

Scottsdale 

15025 

SMBJ11CA 

Scottsdale 

15026 

SMBJ12 

Scottsdale 

15027 

SMBJ120 

Scottsdale 

15028 

SMBJ120A 

Scottsdale 

15029 

SMBJ120C 

Scottsdale 

15030 

SMBJ120CA 

Scottsdale 

15031 

SMBJ12A 

Scottsdale 

15032 

SMBJ12C 

Scottsdale 

15033 

SMBJ12CA 

Scottsdale 

15034 

SMBJ13 

Scottsdale 

15035 

SMBJ130 

Scottsdale 

15036 

SMBJ130A 

Scottsdale 


SMBJ130C 

Scottsdale 

15038 

SMBJ130CA 

Scottsdale 

15039 

SMBJ13A 

Scottsdale 

15040 

SMBJ13C 

Scottsdale 

15041 

SMBJ13CA 

Scottsdale 

15042 

SMBJ14 

Scottsdale 

15043 

SMBJ14A 

Scottsdale 

15044 

SMBJ14C 

Scottsdale 

15045 

SMBJ14CA 

Scottsdale 

15046 

SMBJ15 

Scottsdale 

15047 

SMBJ150 

Scottsdale 

15048 

SMBJ150A 

Scottsdale 

15049 

SMBJ150C 

Scottsdale 

15050 

SMBJ150CA 

Scottsdale 

15051 

SMBJ15A 

Scottsdale 

15052 

SMBJ15C 

Scottsdale 

15053 

SMBJ15CA 

Scottsdale 

15054 

SMBJ16 

Scottsdale 

15055 

SMBJ160 

Scottsdale 

15056 

SMBJ160A 

Scottsdale 

15057 

SMBJ160C 

Scottsdale 

15058 

SMBJ160CA 

Scottsdale 

15059 

SMBJ16A 

Scottsdale 

15060 

SMBJ16C 

Scottsdale 

15061 

SMBJ16CA 

Scottsdale 

15062 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-111 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 











ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


t/Hcmsemi 


Part Number 



1 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBJ5309 

Scottsdale 

124276 


SMBJ5383B 


21943 

SMBJ5310 

Scottsdale 

24277 


SMBJ5384B 

Scottsdale 

21944 

SMBJ5311 


24278 


SMBJ5385B 

Scottsdale 

21945 

SMBJ5312 

Scottsdale 

24279 


SMBJ5386B 

Scottsdale 

21946 

SMBJ5313 

Scottsdale 

24280 


SMBJ53B7B 

Scottsdale 

21947 

SMBJ5314 

Scottsdale 

24281 


SMBJ5388B 

Scottsdale 

21948 

SMBJ5333B 

Scottsdale 

21893 


SMBJ54 

Scottsdale 

15205 

SMBJ5334B 

Scottsdale 

21894 


SMBJ54A 

Scottsdale 

15206 

SMBJ5335B 

Scottsdale 

21895 


SMBJ54C 

Scottsdale 

15207 

SMBJ5336B 

Scottsdale 

21896 


SMBJ54CA 

Scottsdale 

15208 

SMBJ5337B 

Scottsdale 

21897 


SMBJ58 

Scottsdale 

15209 

SMBJ5338B 

Scottsdale 

21898 


SMBJ58A 

Scottsdale 

15210 

SMBJ5339B 

Scottsdale 

21899 


SMBJ58C 

Scottsdale 

15211 

SMBJ5340B 

Scottsdale 

21900 


SMBJ58CA 

Scottsdale 

15212 

SMBJ5341B 

Scottsdale 

21901 


SMBJ5913B 

Scottsdale 

15213 

SMBJ5342B 

Scottsdale 

21902 


SMBJ5914B 

Scottsdale 

15214 

SMBJ5343B 

Scottsdale 

21903 


SMBJ5915B 

Scottsdale 

15215 

SMBJ5344B 

Scottsdale 

21904 


SMBJ5916B 

Scottsdale 

15216 

SMBJ5345B 

Scottsdale 

21905 


SMBJ5917B 

Scottsdale 

15217 

SMBJ5346B 

Scottsdale 

21906 


SMBJ5918B 

Scottsdale 

15218 

SMBJ5347B 

Scottsdale 

21907 


SMBJ5919B 

Scottsdale 

15219 

SIVIBJ5348B 

Scottsdale 

21908 


SMBJ5920B 

Scottsdale 

15220 

SMBJ534gB 

Scottsdale 

21909 


SMBJ5921B 

Scottsdale 

15221 

SMBJ5350B 

Scottsdale 

21910 


SMBJ5922B 

Scottsdale 

15222 

SMBJ5351B 

Scottsdale 

21911 


SIVIBJ5923B 

Scottsdale 

15223 

SMBJ5352B 

Scottsdale 

21912 


SMBJ5924B 

Scottsdale 

15224 

SMBJ5353B 

Scottsdale 

21913 


SMBJ5925B 

Scottsdale 

15225 

SMBJ5354B 

Scottsdale 

21914 


SMBJ5926B 

Scottsdale 

15226 

SMBJ5355B 

Scottsdale 

21915 


SMBJ5927B 

Scottsdale 

15227 

SMBJ5356B 

Scottsdale 

21916 


SMBJ5928B 

Scottsdale 

15228 

SMBJ5357B 

Scottsdale 

21917 


SMBJ5929B 

Scottsdale 

15229 

SMBJ5358B 

Scottsdale 

21918 


SMBJ5g30B 

Scottsdale 

15230 

SMBJ5359B 

Scottsdale 

21919 


SMBJ5931B 

Scottsdale 

15231 

SMBJ5360B 

Scottsdale 

21920 


SMBJ5932B 

Scottsdale 

15232 

SMBJ5361B 

Scottsdale 

21921 


SMBJ5933B 

Scottsdale 

15233 

SMBJ5362B 

Scottsdale 

21922 


SMBJ5934B 

Scottsdale 

15234 

SMBJ5363B 

Scottsdale 

21923 


SMBJ5935B 

Scottsdale 

15235 

SMBJ5364B 

Scottsdale 

21924 


SMBJ5936B 

Scottsdale 

15236 

SMBJ5365B 

Scottsdale 

21925 


SMBJ5937B 

Scottsdale 

15237 

SMBJ5366B ] 

Scottsdale 

21926 


SMBJ5938B 

Scottsdale 

15238 

SIVIBJ5367B 

Scottsdale 

21927 


SMBJ5939B 

Scottsdale 

15239 

SMBJ5368B 

Scottsdale 

21928 


SMBJ5940B 

Scottsdale 

15240 

SMBJ536gB 

Scottsdale 

21929 


SMBJ5941B 

Scottsdale 

15241 

SMBJ5370B 

Scottsdale 

21930 


SMBJ5942B 

Scottsdale 

15242 

SMBJ5371B 

Scottsdale 

21931 


SMBJ5943B 

Scottsdale 

15243 

SMBJ5372B 

Scottsdale 

21932 


SMBJ5944B 

Scottsdale 

15244 

SMBJ5373B 

Scottsdale 

21933 


SMBJ5945B 

Scottsdale 

15245 

SMBJ5374B 

Scottsdale 

21934 


SMBJ5946B 

Scottsdale 

15246 

SMBJ5375B 

Scottsdale 

21935 


SMBJ5947B 

Scottsdale 

15247 

SMBJ5376B 

Scottsdale 

21936 


SMBJ5948B 

Scottsdale 

15248 

SMBJ5377B 

Scottsdale 

21937 


SMBJ5949B 

Scottsdale 

15249 

SMBJ5378B 

Scottsdale 

21938 


SMBJ5950B 

Scottsdale 

15250 

SMBJ5379B 

Scottsdale 

21939 


SMBJ5951B 

Scottsdale 

15251 

SMBJ5380B 

Scottsdale 

21940 


SMBJ5952B 

Scottsdale 

15252 

SMBJ5381B 

Scottsdale 

21941 


SMBJ5953B 

Scottsdale 

15253 

SMBJ5382B 

Scottsdale 

21942 


SMBJ5954B 

Scottsdale 

15254 


Part Number 



SMBJ4756 

Scottsdale 

15175 

SMBJ4756A 

Scottsdale 

15176 

SMBJ4757 


15177 

SMBJ4757A 

Scottsdale 

15178 

SMBJ4758 

Scottsdale 

15179 

SMBJ4758A 


15180 

SMBJ4759 

Scottsdale 

15181 

SMBJ4759A 

Scottsdale 

15182 

SMBJ4760 

Scottsdale 

15183 

SMBJ4760A 

Scottsdale 

15184 

SMBJ4761 

Scottsdale 

15185 

SMBJ4761A 

Scottsdale 

15186 

SMBJ4762 

Scottsdale 

15187 

SMBJ4762A 

Scottsdale 

15188 

SMBJ4763 

Scottsdale 

15189 

SMBJ4763A 

Scottsdale 

15190 

SMBJ4764 

Scottsdale 

15191 

SMBJ4764A 

Scottsdale 

15192 

SMBJ48 

Scottsdale 

15193 

SMBJ48A 

Scottsdale 

15194 

SMBJ48C 

Scottsdale 

15195 

SMBJ48CA 

Scottsdale 

15196 

SMBJ5.0 

Scottsdale 

15197 

SMBJ5.0A 

Scottsdale 

15198 

SMBJ5.0C 

Scottsdale 

15199 

SMBJ5.0CA 

Scottsdale 

15200 

SMBJ51 

Scottsdale 

15201 

SMBJ51A 

Scottsdale 

15202 

SMBJ51C 

Scottsdale 

15203 

SMBJ51CA 

Scottsdale 

15204 

SMBJ5283 

Scottsdale 

24250 

SMBJ5284 

Scottsdale 

24251 

SMBJ5285 

Scottsdale 

24252 

SMBJ5286 

Scottsdale 

24253 

SMBJ5287 

Scottsdale 

24254 

SMBJ5288 

Scottsdale 

24255 

SMBJ5289 

Scottsdale 

24256 

SMBJ5290 

Scottsdale 

24257 

SMBJ5291 

Scottsdale 

24258 

SMBJ5292 

Scottsdale 

24259 

SMBJ5293 

Scottsdale 

24260 

SMBJ5294 

Scottsdale 

24261 

SMBJ5295 

Scottsdale 

24262 

SMBJ5296 

Scottsdale 

24263 

SMBJ5297 

Scottsdale 

24264 

SMBJ5298 

Scottsdale 

24265 

SMBJ5299 

Scottsdale 

24266 

SMBJ5300 

Scottsdale 

24267 

SMBJ5301 

Scottsdale 

24268 

SMBJ5302 

Scottsdale 

24269 

SMBJ5303 

Scottsdale 

24270 

SMBJ5304 

Scottsdale 

24271 

SMBJ5305 

Scottsdale 

24272 

SMBJ5306 

Scottsdale 

24273 

SMBJ5307 

Scottsdale 

24274 

SMBJ5308 

Scottsdale 

124275 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561 )848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-112 


http://www.microsemi.com 








Alphanymeric Index 


Micmsems 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMCG170A 

Scottsdale 

15367 

SMCG170C 

Scottsdale 

15368 

SMCG170CA 

_ScottsjdaLe_ 

15369 

SMCG17A 

Scottsdale 

15370 

SMCG17C 

Scottsdale 

15371 

SMCG17CA 

Scottsdale 

15372 

SMCG18 

Scottsdale 

153Z3 

SMCG18A 

Scottsdale 

15374 

SMCG18C 

Scottsdale 

15375 

SMCG18CA 

Scottsdale 

15376 

SMCG20 

Scottsdale 

15377 

SMCG20A 

Scottsdale 

15378 

SMCG20C 

Scottsdale 

15379 

SIV1CG20CA 

Scottsdale 

15380 

SMCG22 

Scottsdale 

15381 

SMCG22A 

Scottsdale 

15382 

SMCG22C 

Scottsdale 

15383 

SMCG22CA 

Scottsdale 

15384 

SMCG24 

Scottsdale 

15385 

SMCG24A 

Scottsdale 

15386 

SMCG24C 

Scottsdale 

15387 

SMCG24CA 

Scottsdale 

15388 

SMCG26 

Scottsdale 

15389 

SMCG26A 

Scottsdale 

15390 

SMCG26C 

Scottsdale 

15391 

SMCG26CA 

Scottsdale 

15392 

SMCG28 

Scottsdale 

15393 

SMCG28A 

Scottsdale 

15394 

SMCG28C 

Scottsdale 

15395 

SMCG28CA 

Scottsdale 

15396 

SMCG30 

Scottsdale 

15397 

SMCG30A 

Scottsdale 

15398 

SMCG30C 

Scottsdale 

15399 

SMCG30CA 

Scottsdale 

15400 

SMCG33 

Scottsdale 

15401 

SMCG33A 

Scottsdale 

15402 

SMCG33C 

Scottsdale 

15403 

SMCG33CA 

Scottsdale 

15404 

SMCG36 

Scottsdale 

15405 

SIVICG36A 

Scottsdale 

15406 

SMCG36C 

Scottsdale 

15407 

SMCG36CA 

Scottsdale 

15408 

SMCG40 

Scottsdale 

15409 

SMCG40A 

Scottsdale 

15410 

SMCG40C 

Scottsdale 

15411 

SMCG40CA 

Scottsdale 

15412 

SMCG43 

Scottsdale 

15413 

SMCG43A 

Scottsdale 

15414 

SMCG43C 

Scottsdale 

15415 

SMCG43CA 

Scottsdale 

15416 

SMCG45 

Scottsdale 

15417 

SMCG45A 

Scottsdale 

15418 

SMCG45C 

Scottsdale 

15419 

SMCG45CA 

Scottsdale 

15420 

SMCG48 

Scottsdale 

15421 

SMCG48A 

Scottsdale 

15422_ 


Part Number 
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Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBJ90C 

Scottsdale 

15311 

15312 

SMBJ90CA 

Scottsdale 

SMCG10 

Scottsdale 

15313 

SMCG100 

Scottsdale 

15314 

SMCG100A 

Scottsdale 

15315 

SMCG100C 

Scottsdale 

15316 

SMCG100CA 

Scottsdale 

15317 

SMCG10A 

Scottsdale 

15318 

SMCG10C 

Scottsdale 

15319 

SMCG10CA 

Scottsdale 

15320 

SMCG11 

Scottsdale 

15321 

SMCG110 

Scottsdale 

15322 

SMCG110A 

Scottsdale 

15323 

SMCG110C 

Scottsdale 

15324 

SMCG110CA 

Scottsdale 

15325 

SMCG11A 

Scottsdale 

15326 

SMCG11C 

Scottsdale 

15327 

SMCG11CA 

Scottsdale 

15328 

SMCG12 

Scottsdale 

15329 

SMCG120 

Scottsdale 

15330 

SMCG120A 

Scottsdale 

15331 

SMCG120C 

Scottsdale 

15332 

SMCG120CA 

Scottsdale 

15333 

SMCG12A 

Scottsdale 

15334 

SMCG12C 

Scottsdale 

15335 

SMCG12CA 

Scottsdale 

15336 

SMCG13 

Scottsdale i 

15337 

SMCG130 

Scottsdale 

15338 

SMCG130A 

Scottsdale 

15339 

SMCG130C 

Scottsdale 

15340 

SMCG130CA 

Scottsdale 

15341 

SMCG13A 

Scottsdale 

15342 

SMCG13C 

Scottsdale 

15343 

SMCG13CA 

Scottsdale 

15344 

SMCG14 

Scottsdale 

15345 

SMCG14A 

Scottsdale 

15346 

SMCG14C 

Scottsdale 

15347 

SMCG14CA 

Scottsdale 

15348 

SMCG15 

Scottsdale 

15349 

SMCG150 

Scottsdale 

15350 

SMCG150A 

Scottsdale 

15351 

SMCG150C 

Scottsdale 

15352 

SMCG150CA 

Scottsdale 

15353 

SMCG15A 

Scottsdale 

15354 

SMCG15C 

Scottsdale 

15355 

SMCG15CA 

Scottsdale 

15356 

SMCG16 

Scottsdale 

15357 

SMCG160 

Scottsdale 

15358 

SMCG160A 

Scottsdale 

15359 

SMCG160C 

Scottsdale 

15360 

SMCG160CA 

Scottsdale 

15361 

SMCG16A 

Scottsdale 

15362 

SMCG16C 

Scottsdale 

15363 

SMCG16CA 

Scottsdale 

15364 

SMCG17 

Scottsdale 

15365 

SMCG170 

Scottsdale 

15366 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMBJ5955B 

Scottsdale 

15255 

SMBJ5956B 

Scottsdale 

15256 

SMBJ6.0 

Scottsdale 

15257 

SMBJ6.0A 

Scottsdale 

15258 

SMBJ6.0C 

Scottsdale 

15259 

SMBJ6.0CA 

Scottsdale 

15260 

SMBJ6.5 

Scottsdale 

15261 

SMBJ6.5A 

Scottsdale 

15262 

SMBJ6.5C 

Scottsdale 

15263 

SMBJ6.5CA 

Scottsdale 

15264 

SMBJ60 

Scottsdale 

15265 

SMBJ60A 

Scottsdale 

15266 

SMBJ60C 

Scottsdale 

15267 

SMBJ60CA 

Scottsdale 

15268 

SMBJ64 

Scottsdale 

15269 

SMBJ64A 

Scottsdale 

15270 

SMBJ64C 

Scottsdale 

15271 

SMBJ64CA 

Scottsdale 

15272 

SMBJ7.0 

Scottsdale 

15273 

SMBJ7.0A 

Scottsdale 

15274 

SMBJ7.0C 

Scottsdale 

15275 

SMBJ7.0CA 

Scottsdale 

15276 

SMBJ7.5 

Scottsdale 

15277 

SMBJ7.5A 

Scottsdale 

15278 

15279 

SMBJ7.5C 

Scottsdale 

SMBJ7.5CA 

Scottsdale 

15280 

SMBJ70 

Scottsdale 

15281 

SMBJ70A 

Scottsdale 

15282 

SMBJ70C 

Scottsdale 

15283 

SMBJ70CA 

Scottsdale 

15284 

SMBJ75 

Scottsdale 

15285 

SMBJ75A 

Scottsdale 

15286 

SMBJ75C 

Scottsdale 

Fr5287 

SMBJ75CA 

Scottsdale 

15288 

SMBJ78 

Scottsdale 

15289 

SMBJ78A 

Scottsdale 

15290 

SMBJ78C 

Scottsdale 

15291 

SMBJ78CA 

Scottsdale 

15292 

SMBJ8.0 

Scottsdale 

15293 

SMBJ8.0A 

Scottsdale 

15294 

SMBJ8.0C 

Scottsdale 

15295 

SMBJ8.0CA 

Scottsdale 

15296 

SMBJ8.5 

Scottsdale 

15297 

SMBJ8.5A 

Scottsdale 

15298 

SMBJ8.5C 

Scottsdale 

15299 

SMBJ8.5CA 

Scottsdale 

15300 

SMBJ85 

Scottsdale 

15301 

SMBJ85A 

Scottsdale 

15302 

SMBJ85C 

Scottsdale 

15303 

SMBJ85CA 

Scottsdale 

15304 

SMBJ9.0 

Scottsdale 

15305 

SMBJ9.0A 

Scottsdale 

15306 

SMBJ9.0C 

Scottsdale 

15307 

SMBJ9.0CA 

Scottsdale 

15308 

SMBJ90 

Scottsdale 

15309 

SMBJ90A 

Scottsdale 

15310 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-113 


http://www.microsemi.com 
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Part Number 
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Data 

Sheet 

ID 

SMCJ150A 

Scottsdale 

15535 

SMCJ150C 

Scottsdale 

15536 

SMCJ150CA 

Scottsdale 

15537 

SMCJ15A 

Scottsdale 

15538 

SMCJ15C 

Scottsdale 

15539 

SMCJ15CA 

Scottsdale 

15540 

SMCJ16 

Scottsdale! 

15541 

SMCJ160 

Scottsdale 

15542 

SMCJ160A 

Scottsdale 

15543 

SMCJ160C 

Scottsdale 

15544 

SMCJ160CA 

Scottsdale 

15545 

SMCJ16A 

Scottsdale 

15546 

SMCJ16C 

Scottsdale 

15547 

SMCJ16CA 

Scottsdale 

15548 

SMCJ17 

Scottsdale 

15549 

SIVICJ170 

Scottsdale 

15550 

SMCJ170A 

Scottsdale 

15551 

SMCJ170C 

Scottsdale 

15552 

SMCJ170CA 

Scottsdale 

15553 

SMCJ17A 

Scottsdale 

15554 

SMCJ17C 

Scottsdale 

15555 

SMCJ17CA 

Scottsdale 

15556 

SMCJ18 

Scottsdale 

15557 

SMCJ18A 

Scottsdale 

15558 

SMCJISC 

Scottsdale 

15559 

SMCJ18CA 

Scottsdale 

15560 

SMCJ20 

Scottsdale 

15561 

SMCJ20A 

Scottsdale 

15562 

SMCJ20C 

Scottsdale 

15563 

SMCJ20CA 

Scottsdale 

15564 

SMCJ22 

Scottsdale 

15565 

SMCJ22A 

Scottsdale 

15566 

SMCJ22C 

Scottsdale 

15567 

SMCJ22CA 

Scottsdale 

15568 

SMCJ24 

Scottsdale 

15569 

SMCJ24A 

Scottsdale 

15570 

SMCJ24C 

Scottsdale 

15571 

SMCJ24CA 

Scottsdale 

15572 

SMCJ26 

Scottsdale 

15573 

SMCJ26A 

Scottsdale 

15574 

SMCJ26C 

Scottsdale 

15575 

SMCJ26CA 

Scottsdale 

15576 

SMCJ28 

Scottsdale 

15577 

SMCJ28A 

Scottsdale 

15578 

SMCJ28C 

Scottsdale 

15579 

SMCJ28CA 

Scottsdale 

15580 

SMCJ30 

Scottsdale 

15581 

SMCJ30A 

Scottsdale 

15582 

SMCJ30C 

Scottsdale 

15583 

SMCJ30CA 

Scottsdale 

15584 

SMCJ33 

Scottsdale 

15585 

SMCJ33A 

Scottsdale 

15586 

SMCJ33C 

Scottsdale 

15587 

SMCJ33CA 

Scottsdale 

15588 

SMCJ36 

Scottsdale 

15589 

SMCJ36A 

.Scottsdale 

1 155901 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMCG8.0C 

Scottsdale 

15479 

SMCG8.0CA 

Scottsdale 

15480 

SMCG8.5 

Scottsdale 

15481 

SMCG8.5A 

Scottsdale 

15482 

SMCG8.5C 

Scottsdale 

15483 

SMCG8.5CA 

Scottsdale 

15484 

SMCG85 

Scottsdale 

15485 

SMCG85A 

Scottsdale 

15486 

SMCG85C 

Scottsdale 

15487 

SMCG85CA 

Scottsdale 

15488 

SMCG9.0 

Scottsdale 

15489 

SMCG9.0A 

Scottsdale 

15490 

SMCG9.0C 

Scottsdale 

15491 

SMCG9.0CA 

Scottsdale 

15492 

SMCG90 

Scottsdale 

15493 

SMCG90A 

Scottsdale 

15494 

SMCG90C 

Scottsdale 

15495 

SMCG90CA 

Scottsdale 

15496 

SMCJ10 

Scottsdale 

15497 

SMCJ100 

Scottsdale 

15498 

SMCJ100A 

Scottsdale 

15499 

SMCJ100C 

Scottsdale 

15500 

SMCJ100CA 

Scottsdale 

15501 

SMCJ10A 

Scottsdale 

15502 

SMCJ10C 

Scottsdale 

15503 

SMCJ10CA 

Scottsdale 

15504 

SMCJ11 

Scottsdale 

15505 

SMCJ110 

Scottsdale 

15506 

SMCJ110A , 

Scottsdale 

15507 

SMCJ110C 

Scottsdale 

15508 

SMCJ110CA 

Scottsdale 

15509 

SMCJ11A 

Scottsdale 

15510 

SMCJ11C 

Scottsdale 

15511 

SMCJ11CA 

Scottsdale 

15512 

SMCJ12 

Scottsdale 

15513 

SMCJ120 

Scottsdale 

15514 

SMCJ120A 

Scottsdale 

15515 

SMCJ120C 

Scottsdale 

15516 

SMCJ120CA 

Scottsdale 

15517 

SMCJ12A 

Scottsdale 

15518 

SMCJ12C 

Scottsdale 

15519 

SMCJ12CA 

Scottsdale 

15520 

SMCJ13 

Scottsdale 

15521 

SMCJ130 

Scottsdale 

15522 

SMCJ130A 

Scottsdale 

15523 

SMCJ130C 

Scottsdale 

15524 

SMCJ130CA 

Scottsdale 

15525 

SMCJ13A 

Scottsdale 

15526 

SMCJISC 

Scottsdale 

15527 

SMCJ13CA 

Scottsdale 

15528 

SMCJ14 

Scottsdale 

15529 

SMCJ14A 

Scottsdale 

15530 

SMCJ14C 

Scottsdale 

15531 

SMCJ14CA 

Scottsdale 

15532 

SMCJ15 

Scottsdale 

15533 

SMCJ150 

Scottsdale 

15534 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

SMCG48C 

Scottsdale 

15423 

SMCG48CA 

Scottsdale 

15424 

SMCG5.0 

Scottsdale 

15425 

SMCG5.0A 

Scottsdale 

15426 

SMCG5.0C 

Scottsdale 

15427 

SMCG5.0CA 

Scottsdale 

15428 

SMCG51 

Scottsdale 

15429 

SMCG51A 

Scottsdale 

15430 

SMCG51C 

Scottsdale 

15431 

SMCG51CA 

Scottsdale 

15432 

SMCG54 

Scottsdale 

15433 

SMCG54A 

Scottsdale 

15434 

SMCG54C 

Scottsdale 

15435 

SMCG54CA 

Scottsdale 

15436 

SMCG58 

Scottsdale 

15437 

SMCG58A 

Scottsdale 

15438 

SMCG58C 

Scottsdale 

15439 

SMCG58CA 

Scottsdale 

15440 

SMCG6.0 

Scottsdale 

15441 

SMCG6.0A 

Scottsdale 

15442 

SMCG6.0C 

Scottsdale 

15443 

SMCG6.0CA 

Scottsdale 

15444 

SMCG6.5 

Scottsdale 

15445 

SMCG6.5A 

Scottsdale 

15446 

SMCG6.5C 

Scottsdale 

15447 

SMCG6.5CA 

Scottsdale 

15448 

SMCG60 

Scottsdale 

15449 

SMCG60A 

Scottsdale 

15450 

SMCG60C 

Scottsdale 

15451 

SMCG60CA 

Scottsdale 

15452 

SMCG64 

Scottsdale 

15453 

SMCG64A 

Scottsdale 

15454 

SMCG64C 

Scottsdale 

15455 

SMCG64CA 

Scottsdale 

15456 

SMCG7.0 

Scottsdale 

15457 

SMCG7.0A 

Scottsdale 

15458 

SMCG7.0C 

Scottsdale 

15459 

SMCG7.0CA 

Scottsdale 

15460 

SMCG7.5 

Scottsdale 

15461 

SMCG7.5A 

Scottsdale 

15462 

SMCG7.5C 

Scottsdale 

15463 

SMCG7.5CA 

Scottsdale 

15464 

SMCG70 

Scottsdale 

15465 

SMCG70A 

Scottsdale 

15466 

SMCG70C 

Scottsdale 

15467 

SMCG70CA 

Scottsdale 

15468 

SMCG75 

Scottsdale 

15469 

SMCG75A 

Scottsdale 

15470 

SMCG75C 

Scottsdale 

15471 

SMCG75CA 

Scottsdale 

15472 

SMCG78 

Scottsdale 

15473 

SMCG78A 

Scottsdale 

15474 

SMCG78C 

Scottsdale 

15475 

SMCG78CA 

Scottsdale 

15476 

SMCG8.0 

Scottsdale 

15477 

SMCG8.0A 

Scottsdale 

15478 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-114 


http://www.microsemi.com 
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SMLG10C 

Scottsdale 

15703 

SMLG10CA 

Scottsdale 

15704 

SMLG11 

Scottsdale 

15705 

SMLG110 

Scottsdale 

15706 

SMLG110A 

Scottsdale 

15707 

SMLG110C 

Scottsdale 

15708 

SMLG110CA 

Scottsdale 

15709 

SMLG11A 

Scottsdale 

15710 

SMLG11C 

Scottsdale 

15711 

SMLG11CA 

Scottsdale 

15712 

SMLG12 

Scottsdale 

15713 

SMLG120 

Scottsdale 

15714 

SMLG120A 

Scottsdale 

15715 

SMLG120C 

Scottsdale 

15716 

SMLG120CA 

Scottsdale 

15717 

SMLG12A 

Scottsdale 

15718 

SMLG12C 

Scottsdale 

15719 

SMLG12CA 

Scottsdale 

15720 

SMLG13 

Scottsdale 

15721 

SMLG130 

Scottsdale 

15722 

SMLG130A 

Scottsdale 

15723 

SMLG130C 

Scottsdale 

15724 

SMLG130CA 

Scottsdale 

15725 

SMLG13A 

Scottsdale 

15726 

SMLG13C 

Scottsdale 

15727 

SMLG13CA 

Scottsdale 

15728 

SMLG14 

Scottsdale 

ri572¥ 

SMLG14A 

Scottsdale 

15730 

SMLG14C 

Scottsdale 

15731 

SMLG14CA 

Scottsdale 

15732 

SMLG15 

Scottsdale 

15733 

SMLG150 

Scottsdale 

15734 

SMLG150A 

Scottsdale 

15735 

SMLG150C 

Scottsdale 

15736 

SMLG150CA 

Scottsdale 

15737 

SMLG15A 

Scottsdale 

15738 

SMLG15C 

Scottsdale 

15739 

SMLG15CA 

Scottsdale 

15740 

SMLG16 

Scottsdale 

15741 

SMLG160 

Scottsdale 

15742 

SMLG160A 

Scottsdale 

15743 

SMLG160C 

Scottsdale 

15744 

SMLG160CA 

Scottsdale 

15745 

SMLG16A 

Scottsdale 

15746 

SMLG16C 

Scottsdale 

15747 

SMLG16CA 

Scottsdale 

15748 

SMLG17 

Scottsdale 

15749 

SMLG170 

Scottsdale 

15750 

SMLG170A 

Scottsdale 

15751 

SMLG170C 

Scottsdale 

15752 

SMLG170CA 

Scottsdale 

15753 

SMLG17A 

Scottsdale 

15754 

SMLG17C 

Scottsdale 

15755 

SMLG17CA 

Scottsdale 

15756 

SMLG18 

Scottsdale 

15757 

SMLG18A 

Scottsdale 

15758 
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Data 

Sheet 

ID 

SMCJ7.5C 

Scottsdale 

15647 

SMCJ7.5CA 

Scottsdale 

15648 

SMCJ70 

Scottsdale 

15649 

SMCJ70A 

Scottsdale 

15650 

SMCJ70C 

Scottsdale 

15651 

SMCJ70CA 

Scottsdale 

15652 

SMCJ75 

Scottsdale 

15653 

SMCJ75A 

Scottsdale 

15654 

SMCJ75C 

Scottsdale 

15655 

SMCJ75CA 

Scottsdale 

15656 

SMCJ78 

Scottsdale 

15657 

SMCJ78A 

Scottsdale 

15658 

SMCJ78C 

Scottsdale 

15659 

SMCJ78CA 

Scottsdale 

15660 

SMCJ8.0 

Scottsdale 

15661 

SMCJ8.0A 

Scottsdale 

15662 

SMCJ8.0C 

Scottsdale 

15663 

SMCJ8.0CA 

Scottsdale 

15664 

SMCJ8.5 

Scottsdale 

15665 

SMCJ8.5A 

Scottsdale 

15666 

SMCJ8.5C 

Scottsdale 

15667 

SMCJ8.5CA 

Scottsdale 

15668 

SMCJ85 

Scottsdale 

15669 

SMCJ85A 

Scottsdale 

15670 

SMCJ85C 

Scottsdale 

15671 

SMCJ85CA 

Scottsdale 

15672 

SMCJ9.0 

Scottsdale 

15673 

SMCJ9.0A 

Scottsdale 

15674 

SMCJ9.0C 

Scottsdale 

15675 

SMCJ9.0CA 

Scottsdale 

15676 

SMCJ90 

Scottsdale 

15677 

SMCJ90A 

Scottsdale 

15678 

SMCJ90C 

Scottsdale 

15679 

SMCJ90CA 

Scottsdale 

15680 

SMDA05 

Scottsdale 

15681 

SMDA05C 

Scottsdale 

15682 

SMDA12 

Scottsdale 

15683 

SMDA12C 

Scottsdale 

15684 

SMDA15 

Scottsdale 

15685 

SMDA15C 

Scottsdale 

15686 

SMDA24 

Scottsdale 

15687 

SMDA24C 

Scottsdale 

15688 

SMDB05 

Scottsdale 

15689 

SMDB05C 

Scottsdale 

15690 

SMDB12 

Scottsdale 

15691 

SMDB12C 

Scottsdale 

15692 

SMDB15 

Scottsdale 

15693 

SMDB15C 

Scottsdale 

15694 

SMDB24 

Scottsdale 

15695 

SMDB24C 

Scottsdale 

15696 

SMLG10 

Scottsdale 

15697 

SMLG100 

Scottsdale 

15698 

SMLG100A 

Scottsdale 

15699 

SMLG100C 

Scottsdale 

15700 

SMLG100CA 

Scottsdale 

15701 

SMLG10A 

Scottsdale 

15702 
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SMCJ36C 

Scottsdale 

15591 

SMCJ36CA 

Scottsdale 

15592 

SMCJ40 

Scottsdale 

15593 

SMCJ40A 

Scottsdale 

15594 

SMCJ40C 

Scottsdale 

15595 

SMCJ40CA 

Scottsdale 

15596 

SMCJ43 

Scottsdale 

15597 

SMCJ43A 

Scottsdale 

15598 

SMCJ43C 

Scottsdale 

15599 

SMCJ43CA 

Scottsdale 

15600 

SMCJ45 

Scottsdale 

15601 

SMCJ45A 

Scottsdale 

15602 

SMCJ45C 

Scottsdale 

15603 

SMCJ45CA 

Scottsdale 

15604 

SMCJ48 

Scottsdale 

15605 

SMCJ48A 

Scottsdale 

15606 

SMCJ48C 

Scottsdale 

15607 

SMCJ48CA 

Scottsdale 

15608 

SMCJ5.0 

Scottsdale 

15609 

SMCJ5.0A 

Scottsdale 

15610 

SMCJ5.0C 

Scottsdale 

15611 

SMCJ5.0CA 

Scottsdale 

15612 

SMCJ51 

Scottsdale 

15613 

SMCJ51A 

Scottsdale 

15614 

SMCJ51C 

Scottsdale 

15615 

SMCJ51CA 

Scottsdale 

15616 

SMCJ54 

Scottsdale 

15617 

SMCJ54A 

Scottsdale 

15618 

SMCJ54C 

Scottsdale 

15619 

SMCJ54CA 

Scottsdale 

15620 

SMCJ58 

Scottsdale 

15621 

SMCJ58A 

Scottsdale 

15622 

SMCJ58C 

Scottsdale 

15623 

SMCJ58CA 

Scottsdale 

15624 

SMCJ6.0 

Scottsdale 

15625 

SMCJ6.0A 

Scottsdale 

15626 

SMCJ6.0C 

Scottsdale 

15627 

SMCJ6.0CA 

Scottsdale 

15628 

SMCJ6.5 

Scottsdale 

15629 

SMCJ6.5A 

Scottsdale 

15630 

SMCJ6.5C 

Scottsdale 

15631 

SMCJ6.5CA 

Scottsdale 

15632 

SMCJ60 

Scottsdale 

15633 

SMCJ60A 

Scottsdale 

15634 

SMCJ60C 

Scottsdale 

15635 

SMCJ60CA 

Scottsdale 

15636 

SMCJ64 

Scottsdale 

15637 

SMCJ64A 

Scottsdale 

15638 

SMCJ64C 

Scottsdale 

15639 

SMCJ64CA 

Scottsdale 

15640 

SMCJ7.0 

Scottsdale 

15641 

SMCJ7.0A 

Scottsdale 

15642 

SMCJ7.0C 

Scottsdale 

15643 

SMCJ7.0CA 

Scottsdale 

15644 

SMCJ7.5 

Scottsdale 

15645 

SMCJ7.5A 

Scottsdale 

15646 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Data 

Sheet 

ID 

SMLG51C 

Scottsdale 

15815 

SMLG51CA 

Scottsdale 

15816 

SMLG54 1 

Scottsdale 

15817 

SMLG54A 

Scottsdale 

15818 

SMLG54C 

Scottsdale 

15819 

SMLG54CA 

Scottsdale 

15820 

SMLG58 

Scottsdale 

15821 

SMLG58A 

Scottsdale 

15822 

SMLG58C 

Scottsdale 

15823 

SMLG58CA 

Scottsdale 

15824 

SMLG6.0 

Scottsdale 

15825 

SMLG6.0A 

Scottsdale 

15826 

SMLG6.0C 

Scottsdale 

15827 

SMLG6.0CA 

Scottsdale 

15828 

SMLG6.5 

Scottsdale 

15829 

SMLG6.5A 

Scottsdale 

15830 

SMLG6.5C 

Scottsdale 

15831 

SMLG6.5CA 

Scottsdale 

15832 

SMLG60 

Scottsdale 

15833 

SMLG60A 

Scottsdale 

15834 

SMLG60C 

Scottsdale 

15835 

SMLG60CA 

Scottsdale 

15836 

SMLG64 

Scottsdale 

15837 

SMLG64A 

Scottsdale 

15838 

SMLG64C 

Scottsdale 

15839 

SMLG64CA 

Scottsdale 

15840 

SIVILG7.0 

Scottsdale 

15841 

SMLG7.0A 

Scottsdale 

15842 

SMLG7.0C 

Scottsdale 

15843 

SMLG7.0CA 

Scottsdale 

15844 

SMLG7.5 

Scottsdale 

15845 

SIVILG7.5A 

Scottsdale 

15846 

SMLG7.5C 

Scottsdale 

15847 

SMLG7.5CA 

Scottsdale 

15848 

SMLG70 

Scottsdale 

15849 

SMLG70A 

Scottsdale 

15850 

SMLG70C 

Scottsdale 

15851 

SMLG70CA 

Scottsdale 

15852 

SMLG75 

Scottsdale 

15853 

SMLG75A 

Scottsdale 

15854 

SMLG75C 

Scottsdale 

15855 

SMLG75CA 

Scottsdale 

15856 

SMLG78 

Scottsdale 

15857 

SMLG78A 

Scottsdale 

15858 

SIVILG78C 

Scottsdale 

15859 

SMLG78CA 

Scottsdale 

15860 

SMLG8.0 

Scottsdale 

15861 

SMLG8.0A 

Scottsdale 

15862 

SMLG8.0C 

Scottsdale 

15863 

SMLG8.0CA 

Scottsdale 

15864 

SMLG8.5 

Scottsdale 

15865 

SMLG8.5A 

Scottsdale 

15866 

SMLG8.5C 

Scottsdale 

15867 

SMLG8.5CA 

Scottsdale 

15868 

SMLG85 

Scottsdale 

15869 

SMLG85A 

Scottsdale 

15870 
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Data 

Sheet 

ID 

SMLG85C 

Scottsdale 

15871 

SMLG85CA 

Scottsdale 

15872 

SMLG9.0 

Scottsdale 

15873 

SMLG9.0A 

Scottsdale 

15874 

SMLG9.0C 

Scottsdale 

15875 

SMLG9.0CA 

Scottsdale 

15876 

SMLG90 

Scottsdale 

15877 

SMLG90A 

Scottsdale 

15878 

SMLG90C 

Scottsdale 

15879 

SMLG90CA 

Scottsdale 

15880 

SMLJ10 

Scottsdale 

15881 

SMLJ100 

Scottsdale 

15882 

SMLJ100A 

Scottsdale 

15883 

SMLJ100C 

Scottsdale 

15884 

SMLJ100CA 

Scottsdale 

15885 

SMLJ10A 

Scottsdale 

15886 

SMLJ10C 

Scottsdale 

15887 

SMLJ10CA 

Scottsdale 

15888 

SMLJ11 

Scottsdale 

15889 

SMLJ110 

Scottsdale 

15890 

SMLJ110A 

Scottsdale 

15891 

SMLJ110C 

Scottsdale 

15892 

SMLJ110CA 

Scottsdale 

15893 

SMLJ11A 

Scottsdale 

15894 

SMLJ11C 

Scottsdale 

15895 

SMLJ11CA 

Scottsdale 

15896 

SMLJ12 

Scottsdale 

15897 

SMLJ120 

Scottsdale 

15898 

SMLJ120A 

Scottsdale 

15899 

SMLJ120C 

Scottsdale 

15900 

SMLJ120CA 

Scottsdale 

15901 

SMLJ12A 

Scottsdale 

15902 

SMLJ12C 

Scottsdale 

15903 

SMLJ12CA 

Scottsdale 

15904 

SMLJ13 

Scottsdale 

15905 

SMLJ130 

Scottsdale 

15906 

SMLJ130A 

Scottsdale 

15907 

SMLJ130C 

Scottsdale 

15908 

SMLJ130CA 

Scottsdale 

15909 

SMLJ13A 

Scottsdale 

15910 

SMLJ13C 

Scottsdale 

15911 

SMLJ13CA 

Scottsdale 

15912 

SMLJ14 

Scottsdale 

15913 

SMLJ14A 

Scottsdale 

15914 

SMLJ14C 

Scottsdale 

15915 

SMLJ14CA 

Scottsdale 

15916 

SMLJ15 

Scottsdale 

15917 

SMLJ150 

Scottsdale 

15918 

SMLJ150A 

Scottsdale 

15919 

SMU150C 

Scottsdale 

15920 

SMLJ150CA 

Scottsdale 

15921 

SMLJ15A 

Scottsdale 

15922 

SMLJ15C 

Scottsdale 

15923 

SMLJ15CA 

Scottsdale 

15924 

SMLJ16 

Scottsdale 

15925 

SMLJ160 

Scottsdale 

15926 
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Data 

Sheet 

ID 

SMLG18C 

Scottsdale 

15759 

SMLG18CA 

Scottsdale 

15760 

SMLG20 

Scottsdale 

15761 

SMLG20A 

Scottsdale 

15762 

SMLG20C 

Scottsdale 

15763 

SMLG20CA 

Scottsdale 

15764 

SMLG22 

Scottsdale 

15765 

SMLG22A 

Scottsdale 

15766 

SMLG22C 

Scottsdale 

15767 

SMLG22CA 

Scottsdale 

15768 

SMLG24 

Scottsdale 

15769 

SMLG24A 

Scottsdale 

15770 

SMLG24C 

Scottsdale 

15771 

SMLG24CA 

Scottsdale 

15772 

SMLG26 

Scottsdale 

15773 

SMLG26A 

Scottsdale 

15774 

SMLG26C 

Scottsdale 

15775 

SMLG26CA 

Scottsdale 

15776 

SMLG28 

Scottsdale 

15777 

SMLG28A 

Scottsdale 

15778 

SMLG28C 

Scottsdale 

15779 

SMLG28CA 

Scottsdale 

15780 

SMLG30 

Scottsdale 

15781 

SMLG30A 

Scottsdale 

15782 

SMLG30C 

Scottsdale 

15783 

SMLG30CA 

Scottsdale 

15784 

SMLG33 

Scottsdale 

15785 

SMLG33A 

Scottsdale 

15786 

SMLG33C 

Scottsdale 

15787 

SMLG33CA 

Scottsdale 

15788 

SMLG36 

Scottsdale 

15789 

SMLG36A 

Scottsdale 

15790 

SMLG36C 

Scottsdale 

15791 

SMLG36CA 

Scottsdale 

15792 

SMLG40 

Scottsdale 

15793 

SMLG40A 

Scottsdale 

15794 

SMLG40C 

Scottsdale 

15795 

SMLG40CA 

Scottsdale 

15796 

SMLG43 

* Scottsdale 

15797 

SMLG43A 

Scottsdale 

15798 

SMLG43C 

Scottsdale 

15799 

SMLG43CA 

Scottsdale 

15800 

SMLG45 

Scottsdale 

15801 

SMLG45A 

Scottsdale 

15802 

SMLG45C 

Scottsdale 

15803 

SMLG45CA 

Scottsdale 

15804 

SMLG48 

Scottsdale 

15805 

SMLG48A 

Scottsdale 

15806 

SMLG48C 

Scottsdale 

15807 

SMLG48CA 

Scottsdale 

15808 

SMLG5.0 

Scottsdale 

15809 

SMLG5.0A 

Scottsdale 

15810 

SMLG5.0C 

Scottsdale 

15811 

SMLG5.0CA 

Scottsdale 

15812 

SMLG51 

Scottsdale 

15813 

SMLG51A 

Scottsdale 

15814 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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SMLJ43C 

Scottsdale 

15983 

SMLJ43CA 

Scottsdale 

15984 

SMLJ45 

Scottsdale 

15985 

SMLJ45A 

Scottsdale 

15986 

SMLJ45C 

Scottsdale 

15987 

SMLJ45CA 

Scottsdale 

15988 

SMLJ48 

Scottsdale 

15989 

SMLJ48A 

Scottsdale 

15990 

SMLJ48C 

Scottsdale 

15991 

SMLJ48CA 

Scottsdale 

15992 

SMLJ5.0 

Scottsdale 

15993 

SMLJ5.0A 

Scottsdale 

15994 

SMLJ5.0C 

Scottsdale 

15995 

SMLJ5.0CA 

Scottsdale 

15996 

SMLJ51 

Scottsdale 

15997 

SMLJ51A 

Scottsdale 

15998 

SMLJ51C 

Scottsdale 

15999 

SMLJ51CA 

Scottsdale 

16000 

SMLJ54 

Scottsdale 

16001 

SMLJ54A 

Scottsdale 

16002 

SMLJ54C 

Scottsdale 

16003 

SMLJ54CA 

Scottsdale 

16004 

SMLJ58 

Scottsdale 

16005 

SMU58A 

Scottsdale 

16006 

SMLJ58C 

Scottsdale 

16007 

SMU58CA 

Scottsdale 

16008 

SMLJ6.0 

Scottsdale 

16009 

SMLJ6.0A 

Scottsdale 

16010 

SMLJ6.0C 

Scottsdale 

16011 

SMLJ6.0CA 

Scottsdale 

16012 

SMLJ6.5 

Scottsdale 

16013 

SMLJ6.5A 

Scottsdale 

16014 

SMLJ6.5C 

Scottsdale 

16015 

SMLJ6.5CA 

Scottsdale 

16016 

SMLJ60 

Scottsdale 

16017 

SMLJ60A 

Scottsdale 

16018 

SMLJ60C 

Scottsdale 

16019 

SMUeOCA 

Scottsdale 

116020 

SMLJ64 

Scottsdale 

16021 

SMLJ64A 

Scottsdale 

16022 

SMLJ64C 

Scottsdale 

16023 

SMLJ64CA 

Scottsdale 

16024 

SMLJ7.0 

Scottsdale 

16025 

SMLJ7.0A 

Scottsdale 

16026 

SMLJ7.0C 

Scottsdale 

16027 

SMLJ7.0CA 

Scottsdale 

16028 

SMLJ7.5 

Scottsdale 

16029 

SMLJ7.5A 

Scottsdale 

16030 

SMLJ7.5C 

Scottsdale 

16031 

SMLJ7.5CA 

Scottsdale 

16032 

SMLJ70 

Scottsdale 

16033 

SMLJ70A 

Scottsdale 

16034 

SMLJ70C 

Scottsdale 

16035 

SMLJ70CA 

Scottsdale 

16036 

SMLJ75 

Scottsdale 

16037 

SMLJ75A 

Scottsdale 

16038 
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Data 

Sheet 

ID 

SMLJ75C 

Scottsdale 

16039 

SMLJ75CA 

Scottsdale 

16040 

SMLJ78 

Scottsdale 

16041 

SMLJ78A 

Scottsdale 

16042 

SMLJ78C 

Scottsdale 

16043 

SMLJ78CA 

Scottsdale 

16044 

SMLJ8.0 

Scottsdale 

16045 

SMLJ8.0A 

Scottsdale 

16046 

SMLJ8.0C 

Scottsdale 

16047 

SMLJ8.0CA 

Scottsdale 

16048 

SMLJ8.5 

Scottsdale 

16049 

SMLJ8.5A 

Scottsdale 

16050 

SMLJ8.5C 

Scottsdale 

16051 

SMLJ8.5CA 

Scottsdale 

16052 

SMLJ85 

Scottsdale 

16053 

SMLJ85A 

Scottsdale 

16054 

SMLJ85C 

Scottsdale 

16055 

SMLJ85CA 

Scottsdale 

16056 

SMLJ9.0 

Scottsdale 

16057 

SMLJ9.0A 

Scottsdale 

16058 

SMLJ9.0C 

Scottsdale 

16059 

SMLJ9.0CA 

Scottsdale 

16060 

SMLJ90 

Scottsdale 

16061 

SMLJ90A 

Scottsdale 

16062 

SMLJ90C 

Scottsdale 

16063 

SMLJ90CA 

Scottsdale 

16064 

SOV10 

Scottsdale 

16065 

SOV12 

Scottsdale 

16066 

SOV15 

Scottsdale 

16067 

SOV18 

Scottsdale 

16068 

SOV24 

Scottsdale 

16069 

SOV28 

Scottsdale 

16070 

SOV5.0 

Scottsdale 

16071 

SP4460 

Santa Ana 

16072 

SP4460US 

Santa Ana 

16073 

SP4461 

Santa Ana 

16074 

SP4461US 

Santa Ana 

16075 

SP4462 

Santa Ana 

16076 

SP4462US 

Santa Ana 

16077 

SP4463 

Santa Ana 

16078 

SP4463US 

Santa Ana 

16079 

SP4993 

Santa Ana 

16080 

SP4993US 

Santa Ana 

16081 

SP4994 

Santa Ana 

16082 

SP4994US 

Santa Ana 

16083 

SP4995 

Santa Ana 

16084 

SP4995US 

Santa Ana 

16085 

SP4996 

Santa Ana 

16086 

SP4996US 

Santa Ana 

16087 

SP6119A 

Santa Ana 

16088 

SP6120A 

Santa Ana 

16089 

SP6121A 

Santa Ana 

16090 

SP6122A 

Santa Ana 

16091 

SP6123A 

Santa Ana 

16092 

SP6124A 

Santa Ana 

16093 

SP6125A 

Santa Ana 

16094 
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Data 
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ID 

SMLJ160A 

Scottsdale 

15927 

SMLJ160C 

Scottsdale 

15928 

SMLJ160CA 

Scottsdale 

15929 

SMLJ16A 

Scottsdale 

15930 

SMLJ16C 

Scottsdale 

15931 

SMLJ16CA 

Scottsdale 

15932 

SMLJ17 

Scottsdale 

15933 

SMLJ170 

Scottsdale 

15934 

SMU170A 

Scottsdale 

15935 

SMU170C 

Scottsdale 

15936 

SMLJ170CA 

Scottsdale 

15937 

SMLJ17A 

Scottsdale 

15938 

SMLJ17C 

Scottsdale 

15939 

SMLJ17CA 

Scottsdale 

15940 

SMLJ18 

Scottsdale 

15941 

SMLJ18A 

Scottsdale 

15942 

SMLJ18C 

Scottsdale 

15943 

SMLJ18CA 

Scottsdale 

15944 

SMLJ20 

Scottsdale 

15945 

SMLJ20A 

Scottsdale 

15946 

SMLJ20C 

Scottsdale 

15947 

SMLJ20CA 

Scottsdale 

15948 

SMLJ22 

Scottsdale 

15949 

SMLJ22A 

Scottsdale 

15950 

SMLJ22C 

Scottsdale 

15951 

SMLJ22CA 

Scottsdale 

15952 

SMLJ24 

Scottsdale 

15953 

SMLJ24A 

Scottsdale 

15954 

SMLJ24C 

Scottsdale 

15955 

SMLJ24CA 

Scottsdale 

15956 

SMLJ26 

Scottsdale 

15957 

SMLJ26A 

Scottsdale 

15958 

SMLJ26C 

Scottsdale 

15959 

SMLJ26CA 

Scottsdale 

15960 

SMLJ28 

Scottsdale 

15961 

SMLJ28A 

Scottsdale 

15962 

SMLJ28C 

Scottsdale 

15963 

SMLJ28CA 

Scottsdale 

15964 

SMLJ30 

Scottsdale 

15965 

SMLJ30A 

Scottsdale 

15966 

SMLJ30C 

Scottsdale 

15967 

SMLJ30CA 

Scottsdale 

15968 

SMLJ33 

Scottsdale 

15969 

SMLJ33A 

Scottsdale 

15970 

SMLJ33C 

Scottsdale 

15971 

SMLJ33CA 

Scottsdale 

15972 

SMLJ36 

Scottsdale 

15973 

SMLJ36A 

Scottsdale 

15974 

SMLJ36C 

Scottsdale 

15975 

SMLJ36CA 

Scottsdale 

15976 

SMLJ40 

Scottsdale 

15977 

SMLJ40A 

Scottsdale 

15978 

SMLJ40C 

Scottsdale 

15979 

SMLJ40CA 

Scottsdale 

15980 

SMLJ43 

Scottsdale 

15981 

SMLJ43A 

Scottsdale 

15982 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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SP6126A 

Santa Ana 

16095 

SP6127A 

Santa Ana 

16096 

SP6128A 

Santa Ana 

16097 

SP6129A 

Santa Ana 

16098 

SP6130A 

Santa Ana 

16099 

SP6131A 

Santa Ana 

16100 

SP6132A 

Santa Ana 

16101 

SP6133A 

Santa Ana 

16102 

SP6134A 

Santa Ana 

16103 

SP6135A 

Santa Ana 

16104 

SP6136A 

Santa Ana 

16105 

SP6137A 

Santa Ana 

16106 

SP6139A 

Santa Ana 

16107 

SP6140A 

Santa Ana 

16108 

SP6141A 

Santa Ana 

16109 

SP6142A 

Santa Ana 

16110 

SP6143A 

Santa Ana 

16111 

SP6144A 

Santa Ana 

16112 

SP6145A 

Santa Ana 

16113 

SP6146A 

Santa Ana 

16114 

SP6147A 

Santa Ana 

16115 

SP6148A 

Santa Ana 

16116 

SP6149A 

Santa Ana 

16117 

SP6150A 

Santa Ana 

16118 

SP6151A 

Santa Ana 

16119 

SP6152A 

Santa Ana 

16120 

SP6153A 

Santa Ana 

16121 

SP6154A 

Santa Ana 

16122 

SP6155A 

Santa Ana 

16123 

SP6156A 

Santa Ana 

16124 

SP6157A 

Santa Ana 

16125 

SP6158A 

Santa Ana 

16126 

SP6159A 

Santa Ana 

16127 

SP6160A 

Santa Ana 

16128 

SP6161A 

Santa Ana 

16129 

SP6162A 

Santa Ana 

16130 

SP6163A 

Santa Ana 

16131 

SP6164A 

Santa Ana 

16132 

SP6165A 

Santa Ana 

16133 

SP6166A 

Santa Ana 

16134 

SP6167A 

Santa Ana 

16135 

SP6168A 

Santa Ana 

16136 

SP6169A 

Santa Ana 

16137 

SP6170A 

Santa Ana 

16138 

SP6171A 

Santa Ana 

16139 

SP6172A 

Santa Ana 

16140 

SP6173A 

Santa Ana 

16141 

SP6309 

Santa Ana 

16142 

SP6309US 

Santa Ana 

16143 

SP6310 

Santa Ana 

16144 

SP6310US 

Santa Ana 

16145 

SP6311 

Santa Ana 

16146 

SP6311US 

Santa Ana 

16147 

SP6312 

Santa Ana 

16148 

SP6312US 

Santa Ana 

16149 

SP6313 

Santa Ana 

16150 


Part Number 

Microsemi 
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Data 
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ID 

SP6313US 

Santa Ana 

16151 

SP6314 

Santa Ana 

16152 

SP6314US 

Santa Ana 

16153 

SP6315 

Santa Ana 

16154 

SP6315US 

Santa Ana 

16155 

SP6316 

Santa Ana 

16156 

SP6316US 

Santa Ana 

16157 

SP6317 

Santa Ana 

16158 

SP6317US 

Santa Ana 

16159 

SP6318 

Santa Ana 

16160 

SP6318US 

Santa Ana 

16161 

SP6319 

Santa Ana 

16162 

SP6319US 

Santa Ana 

16163 

SP6338 

Santa Ana 

16164 

SP6339 

Santa Ana 

16165 

SP6340 

Santa Ana 

16166 

SP6341 

Santa Ana 

16167 

SP6342 

Santa Ana 

16168 

SP6343 

Santa Ana 

16169 

SP6344 

Santa Ana 

16170 

SP6345 

Santa Ana 

16171 

SP6346 

Santa Ana 

16172 

SP6347 

Santa Ana 

16173 

SP6348 

Santa Ana 

16174 

SP6349 

Santa Ana 

16175 

SP6350 

Santa Ana 

16176 

SP6351 

Santa Ana 

16177 

SP6352 

Santa Ana 

16178 

SP6353 

Santa Ana 

16179 

SP6354 

Santa Ana 

16180 

SP6355 

Santa Ana 

16181 

SPA25 

Watertown 

16182 

SPA25JAN 

Watertown 

16183 

SPB25 

Watertown 

16184 

SPB25JAN 

Watertown 

16185 

SPC25 

Watertown 

16186 

SPC25JAN 

Watertown 

16187 

SPD25 

Watertown 

16188 

SPD25JAN 

Watertown 

16189 

SR105 

Chatsworth 

16190 

SR106 

Chatsworth 

16191 

SR108 

Chatsworth 

18232 

SR110 

Chatsworth 

18233 

SR202 

Chatsworth 

18234 

SR3010 

Chatsworth 

18237 

SR305 

Chatsworth 

16192 

SR306 

Chatsworth 

16193 

SR306 

Chatsworth 

18235 

SR308 

Chatsworth 

18236 

SR502 

Chatsworth 

16194 

SR503 

Chatsworth 

16195 

SR504 

Chatsworth 

16196 

SR505 

Chatsworth 

16197 

SR506 

Chatsworth 

16198 

SR508 

Chatsworth 

18238 

SR510 

Chatsworth 

18239 
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ID 

SS110 

Chatsworth 

18246 

SS12 

Chatsworth 

18240 

SS13 

Chatsworth 

18241 

SS14 

Chatsworth 

18242 

SS15 

Chatsworth 

18243 

SS16 

Chatsworth 

18244 

SS18 

Chatsworth 

18245 

SSF0635 

Sertech La 

21333 

SSF0640 

Sertech La 

21334 

SSF0645 

Sertech La 

21335 

SSF0650 

Sertech La 

21336 

SSF1020 

Sertech La 

21298 

SSF1030 

Sertech La 

21299 

SSF1040 

Sertech La 

21300 

SSF1045 

Sertech La 

21305 

SSF1050 

Sertech La 

21301 

SSF1060 

Sertech La 

21302 

SSF1060 

Sertech La 

21306 

SSF1080 

Sertech La 

21303 

SSF1090 

Sertech La 

21304 

SSF1625 

Sertech La 

21307 

SSF1635 

Sertech La 

21308 

SSF1635 

Sertech La 

21322 

SSF1640 

Sertech La 

21323 

SSF1645 

Sertech La 

21324 

SSF1645 

Sertech La 

21309 

SSF1680 

Sertech La 

21310 

SSF1690 

Sertech La 

21311 

ST3010 

Colorado 

16199 

ST30100 

Colorado 

16200 

ST30100A 

Colorado 

21139 

ST3010A 

Colorado 

21134 

ST3020 

Colorado 

16201 

ST3020A 

Colorado 

21135 

ST3040 

Colorado 

16202 

ST3040A 

Colorado 

21136 

ST3060 

Colorado 

16203 

ST3060A 

Colorado 

21137 

ST3080 

Colorado 

16204 

ST3080A 

Colorado 

21138 

ST6010 

Colorado 

21140 

ST6010A 

Colorado 

21141 

ST6020 

Colorado 

21142 

ST6020A 

Colorado 

21143 

TCD0505C 

Scottsdale 

16205 

TCD0506C 

Scottsdale 

16206 

TCD0507C 

Scottsdale 

16207 

TCD0509C 

Scottsdale 

16208 

TCD0510C 

Scottsdale 

16209 

TCD0511C 

Scottsdale 

16210 

TCD0512C 

Scottsdale 

16211 

TCD0514C 

Scottsdale 

16212 

TCD0516C 

Scottsdale 

16213 

TCD0518C 

Scottsdale 

16214 

TCD0522C 

Scottsdale' 

16215 

TCD0524C 

Scottsdale ' 

16216 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-118 


http://www.microsemi.com 
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Micmsemi 





■ 

Part Number 

Microsemi 

Data 


Part Number 


Data 



Sheet 

■ 


Division 

Sheet 




Sheet 



ID 

■ 



ID 




ID 

TCD0527C 

Scottsdale 

16217 


TG1.8.222J 

Watertown 

16273 


TGL41-10C 

Scottsdale 

22874 

TCD1005C 

Scottsdale 

16218 


TG1.8.222K 

Watertown 

16274 


TGL41-10CA 

Scottsdale 

122875 

TCD1006C 

Scottsdale 

16219 


TG1.8.270J 

Watertown 

16275 


TGL41-11 

Scottsdale 

22802 

TCD1007C 

Scottsdale 

16220 


TG1.8.270K 

Watertown 

16276 


TGL41-110 

Scottsdale 

22850 

TCD1009C 

Scottsdale 

16221 


TG1.8.271J 

Watertown 

16277 


TGL41-110A 

Scottsdale 

22851 

TCD1010C 

Scottsdale 

16222 


TG1.8.271K 

Watertown 

16278 


TGL41-110C 

Scottsdale 

22924 

TCD1011C 

(/> 

o 

o 

CD 

16223 


TG1.8.272J 

Watertown 

16279 


TGL41-110CA 

Scottsdale 

22925 

TCD1012C 

Scottsdale 

16224 


TG1.8.272K 

Watertown 

16280 


TGL41-11A 

Scottsdale 

22803 

TCD1014C 

Scottsdale 

16225 


TG1.8.330J 

Watertown 

16281- 


TGL41-11C 

Scottsdale 

22876 

TCD1016C 

Scottsdale 

16226 


TG1.8.330K 

Watertown 

16282 


TGL41-11CA 

Scottsdale 

22877 

TCD1018C 

Scottsdale 

16227 


TG1.8.331J 

Watertown 

16283 


TGL41-12 

Scottsdale 

22804 

TCD1022C 

Scottsdale 

16228 


TG1.8.331K 

Watertown 

16284 


TGL41-120 

Scottsdale 

22852 

TCD1024C 

Scottsdale 

16229 


TG1.8.332J 

Watertown 

16285 


TGL41-120A 

Scottsdale 

22853 

TCD1027C 

Scottsdale 

16230 


TG1.8.332K 

Watertown 

16286 


TGL41-120C 

Scottsdale 

22926 

TDM15002 

Colorado 

16231 


TG1.8.390J 

Watertown 

16287 


TGL41-120CA 

Scottsdale 

22927 

TDM15004 

Colorado 

16232 


TG1.8.390K 

Watertown 

16288 


TGL41-12A 

Scottsdale 

22805 

TDM15006 

Colorado 

16233 


TGI. 8.391 J 

Watertown 

16289 


TGL41-12C 

Scottsdale 

22878 

TDM15008 

Colorado 

16234 


TG1.8.391K 

Watertown 

16290 


TGL41-12CA 

Scottsdale 

22879 

TDM15010 

Colorado 

16235 


TG1.8.392J 

Watertown 

16291 


TGL41-13 

Scottsdale 

22806 

TDM15012 

Colorado 

16236 


TG1.8.392K 

Watertown 

16292 


TGL41-130 

Scottsdale 

22854 

TDM30002 

Colorado 

16237 


TG1.8.470J 

Watertown 

16293 


TGL41-130A 

Scottsdale 

22855 

TDM30004 

Colorado 

16238 


TG1.8.470K 

Watertown 

16294 


TGL41-130C 

Scottsdale 

22928 

TDM30006 

Colorado 

16239 


TG1.8.471J 

Watertown 

16295 


TGL41-130CA 

Scottsdale 

22929 

TDM30008 

Colorado 

16240 


TGI. 8.471 K 

Watertown 

16296 


TGL41-13A 

Scottsdale 

22807 

TDM30010 

Colorado 

16241 


TG1.8.472J 

Watertown 

16297 


TGL41-13C 

Scottsdale 

22880 

TDM30012 

Colorado 

16242 


TG1.8.472K 

Watertown 

16298 


TGL41-13CA 

Scottsdale 

22881 

TG1.8.100J 

Watertown 

16243 


TG1.8.500J 

Watertown 

16299 


TGL41-15 

Scottsdale 

22808 

TG1.8.100K 

Watertown 

16244 


TG1.8.500K 

Watertown 

16300 


TGL41-150 

Scottsdale 

22856 

TG1.8.101J 

Watertown 

16245 


TG1.8.501J 

Watertown 

16301 


TGL41-150A 

Scottsdale 

22857 

TG1.8.101K 

Watertown 

16246 


TGI. 8.501 K 

Watertown 

16302 


TGL41-150C 

Scottsdale 

22930 

TG1.8.102J 

Watertown 

16247 


TG1.8.502J 

Watertown 

16303 


TGL41-150CA 

Scottsdale 

22931 

TG1.8.102K 

Watertown 

16248 


TG1.8.502K 

Watertown 

16304 


TGL41-15A 

Scottsdale 

22809 

TG1.8.103J 

Watertown 

16249 


TG1.8.560J 

Watertown 

16305 


TGL41-15C 

Scottsdale 

22882 

TG1.8.103K 

Watertown 

16250 


TG1.8.560K 

Watertown 

16306 


TGL41-15CA 

Scottsdale 

22883 

TG1.8.120J 

Watertown 

16251 


TG1.8.561J 

Watertown 

16307 


TGL41-16 

Scottsdale 

22810 

TG1.8.120K 

Watertown 

16252 


TGI. 8.561 K 

Watertown 

16308 


TGL41-160 

Scottsdale 

22858 

TG1.8.121J 

Watertown 

16253 


TG1.8.562J 

Watertown 

16309 


TGL41-160A 

Scottsdale 

22859 

TG1.8.121K 

Watertown 

16254 


TG1.8.562K 

Watertown 

16310 


TGL41-160C 

Scottsdale 

22932 

TG1.8.122J 

Watertown 

16255 


TG1.8.680J 

Watertown 

16311 


TGL41-160CA 

Scottsdale 

22933 

TG1.8.122K 

Watertown 

16256 


TG1.8.680K 

Watertown 

16312 


TGL41-16A 

Scottsdale 

22811 

TG1.8.150J 

Watertown 

16257 


TG1.8.681J 

Watertown 

16313 


TGL41-16C 

Scottsdale 

22884 

TG1.8.150K 

Watertown 

16258 


TGI. 8.681 K 

Watertown 

16314 


TGL41-16CA 

Scottsdale 

22885 

TG1.8.151J 

Watertown 

16259 


TG1.8.682J 

Watertown 

16315 


TGL41-170 

Scottsdale 

22860 

TG1.8.151K 

Watertown 

16260 


TG1.8.682K 

Watertown 

16316 


TGL41-170A 

Scottsdale 

22861 

TG1.8.152J 

Watertown 

16261 


TG1.8.820J 

Watertown 

16317 


TGL41-170C 

Scottsdale 

22934 

TG1.8.152K 

Watertown 

16262 


TG1.8.820K 

Watertown 

16318 


TGL41-170CA 

Scottsdale 

22935 

TG1.8.180J 

Watertown 

16263 


TG1.8.821J 

Watertown 

16319 


TGL41-18 

Scottsdale 

22812 

TG1.8.180K 

Watertown 

16264 


TGI. 8.821 K 

Watertown 

16320 


TGL41-180 

Scottsdale 

22862 

TG1.8.181J 

Watertown 

16265 


TG1.8.822J 

Watertown 

16321 


TGL41-180A 



TG1.8.181K 

Watertown 

16266 


TG1.8.822K 

Watertown 

16322 


TGL41-180C 

Scottsdale 

22936 

TG1.8.182J 

Watertown 

16267 


TGL41-10 

Scottsdale 

mm 




mm 

TG1.8.182K 

Watertown 

16268 


TGL41-100 

Scottsdale 

22848 


TGL41-18A 

Scottsdale 

22813 

TG1. 8.220 J 

Watertown 

16269 


TGL41-100A 

Scottsdale 

22849 


TGL41-18C 

Scottsdale 

22886 

TG1.8.220K 

Watertown 

16270 


TGL41-100C 

mmfm 

22922 


TGL41-18CA 

Scottsdale 

22887 

■TmnFPniHiHHi 


16271 

■ 

rTniin"'i 1 1 

wmnm 

mm 


TGL41-20 


22814 



16272 


TGL41.10A 


mm 


TGL41-200 

..Scottsdale 

22864 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-119 


http://www.microseml.com 
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ALPHA INDEX 


Alphanumeric Index 


Micmsemi 


Part Number 



TIP32B 

PPC. Inc. 

24352 

TIP32C 

PPC. Inc. 

24353 

TIP41 

PPC. Inc. 

24354 

T1P41A 

PPC. Inc. 

24355 

TIP41B 

PPC. Inc. 

24356 

TIP41C 

PPC. Inc. 

24357 

TIP42 

PPC. Inc. 

24358 

TIP42A 

PPC. Inc. 

24359 

TIP42B 

PPC. Inc. 

24360 

TIP42C 

PPC. Inc. 

24361 

TM1.4.100J 

Watertown 

16323 

TM1.4.100K 

Watertown 

16324 

TM1.4.101J 

Watertown 

16325 

TM1. 4.101 K 

Watertown 

16326 

TM1.4.102J 

Watertown 

16327 

TM1.4.102K 

Watertown 

16328 

TM1.4.103J 

Watertown 

16329 

TM1.4.103K 

Watertown 

16330 

TM1.4.120J 

Watertown 

16331 




TM1.4.121J 



TM1.4.121K 




Watertown 

16335 

\i itrriTlHHH 

Watertown 

16336 


Watertown 

16337 


.Watertown 

.16338 


Watertown 

16339 


Watertown 

16340 


Watertown 

16341 


Watertown 

16342 


Watertown 

16343 


Watertown 

16344 

dAERRnHHH 

Watertown 

16345 


Watertown 

16346 


Watertown 

16347 



16348 

[liijiiiiiHnRiPTiinH 

Watertown 

16349 


Watertown 

16350 

idAEKRlZillBlllllkA 


16351 


Watertown 

16352 


Watertown 

16353 


Watertown 

16354 


Watertown 

16355 


Watertown 

16356 


Watertown 

16357 



16358 


Watertown 

16359 

TM1.4.272K 

Watertown 

16360 

TM1.4.330J 

Watertown 

16361 

TM1.4.330K 

Watertown 

16362 

iwmKmmmm 

Watertown 

16363 

TM1. 4.331 K 

Watertown 

16364 

TM1.4.332J 

Watertown 

16365 

TM1.4.332K 

Watertown 

16366 

TM1.4.390J 

Watertown 

16367 

TM1.4.390K 

1 

1 

1 

16368 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TGL41-62C 

Scottsdale 

22912 

TGL41-62CA 

Scottsdale 

22913 

TGL41-68 

Scottsdale 

22840 

TGL41-68A 

Scottsdale 

22841 

TGL41-68C 

Scottsdale 

22914 

TGL41-68CA 

Scottsdale 

22915 

TGL41.7.5 

Scottsdale 

22794 

TGL41-7.5A 

Scottsdale 

22795 

TGL41.7.5C 

Scottsdale 

22868 

TGL41.7.5CA 

Scottsdale 

22869 

TGL41.75 

Scottsdale 

22842 

TGL41-75A 

Scottsdale 

22843 

TGL41-75C 

Scottsdale 

22916 

TGL41.75CA 

Scottsdale 

22917 

TG 141-8.2 

Scottsdale 

22796 

TGL41-8.2A 

Scottsdale 

22797 

TGL41-8.2C 

Scottsdale 

22870 

TGL41.8.2CA 

Scottsdale 

22871 

TGL41.82 

Scottsdale 



Scottsdale 

22845, 

TGL41-82C 




Scottsdale 

22919 


Scottsdale 

22798 


Scottsdale 

22799 


Scottsdale, 

22872 


Scottsdale 

22873 

TGL41-9i 

^ottsdale_^ 

22846, 





Scottsdale__ 

2_2920_ 



WMl 

TIP110 



TIPI 11 



TIP112 

PPC. Inc. 

24364 

TIP1 15 

^CJnc^ 

24365 

TIP1 16 

IsIs^RfM 


TIP1 17 I 

PPC. Inc. 

24367 

TIPI 20 

PPC. Inc. 

24368, 

TIPI 21 

PPC. Inc. 

24369 

TIPI 22 

PPC. Inc. 

24370 

TIP125 

PPC. Inc. 

24371 

TIPI 26 

^CJnc^ 

24372 

TIPI 27 



TIP29 

PPC. Inc. 

24338 

TIP29A 



TIP29B I 

PPC. Inc. 

24340 

TIP29C 




PPC. Inc. 

24342 

TIP30A 

PPC. Inc. 

24343 

TIP30B 

PPC. Inc. 

24344 

TIP30C 

PPC. Inc. 

24345 

TIP31 



TIP31A 


24347 

TIP31B 

PPC. Inc. 

24348 

TIP31C 

PPC. Inc. 

24349 

TIP32 

PPC. Inc. 

24350 

TIP32A 

-PPC.inc._ 

24351 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TGL41-200A 

Scottsdale 

22865 

TGL41-200C 

Scottsdale 

22938 

TGL41-200CA 

Scottsdale 

22939 

TGL41-20A 

Scottsdale 

22815 

TGL41-20C 

Scottsdale 

22888 

TGL41-20CA 

Scottsdale 

22889 

TGL41-22 

Scottsdale 

22816 

TGL41-22A 

Scottsdale 

22817 

TGL41-22C 

Scottsdale 

22890 

TGL41-22CA 

Scottsdale 

22891 

TGL41-24 1 

Scottsdale 

22818 

TGL41-24A 

Scottsdale 

22819 

TGL41-24C 

Scottsdale 

22892 

TGL41-24CA 

Scottsdale 

22893 

TGL41.27 

Scottsdale 

22820 

TGL41-27A 

Scottsdale 

22821 

TGL41-27C 

Scottsdale 

22894 

TGL41-27CA 

Scottsdale 

22895 

TGL41-30 

Scottsdale_ 

22^2, 

TGL41-30A 







Scottsdale 

22897 

TGL41-33 1 

Scottsdale 

22824 


Scottsdale 

22825 


Scottsdale 

22898 


Scottsdale 

22899 

TGMi-36 J 

Scottsdale 

22826 


Scottsdale 

22827 


Scottsdale 

22900 


Scottsdale 

22901 

TGL41-39 1 

Scottsdale 

22828 


Scottsdale 

22829 


Scottsdale 

22902 


Scottsdale 

22903 

1^4143 1 

Scottsdale 

22830 


Scottsdale 

22831 


Scottsdale 

22904 


Scottsdale 

22905 

TGL41-47 

Scottsdale 

22832 

.TGL41-47A 

Scottsdale 

22833 


Scottsdale 

22906 


Scottsdale 


TGL41-51 i 


22834 


Scottsdale 

22835 


Scottsdale 

22908 


Scottsdale 

22909 

TGL41-56 

Scottsdale 

22836 

TGL41-56A 

Scottsdale 

22837 

TGL41-56C 

Scottsdale 

22910 

_TGL41-56CA 


22911 

TGL41.6.8 

Scottsdale 

22792 

TGL41-6.8A 

Scottsdale 

22793 

TGL41.6.8C 

Scottsdale 

22866 

TGL41-6.8CA 

Scottsdale 

22867 

TGL41-62 

Scottsdale 

22838 

TGL41-62A 

.,S,C- 0 -ttsdale 

■22839 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information; 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions; 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-120 


http://www.microseml.com 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TM1.4.391J 

Watertown 

16369 

TM1. 4.391 K 

Watertown 

16370 

TM1.4.392J 

Watertown 

16371 

TM1.4.392K 

Watertown 

16372 

TM1.4.470J 

Watertown 

16373 

TM1.4.470K 

Watertown 

16374 

TM1. 4.471 J 

Watertown 

16375 

TM1 .4.471 K 

Watertown 

16376 

TM1.4.472J 

Watertown 

16377 

TM1.4.472K 

Watertown 

16378 

TM1.4.500J 

Watertown 

16379 

TM1.4.500K 

Watertown 

16380 

TM1. 4.501 J 

Watertown 

16381 

TM1. 4.501 K 

Watertown 

16382 

TM1. 4.502 J 

Watertown 

16383 

TM1.4.502K 

Watertown 

16384 

TM1.4.560J 

Watertown 

16385 

TM1.4.560K 

Watertown 

16386 

TM1.4.561J 

Watertown 

16387 

TM1. 4.561 K 

Watertown 

16388 

TM1.4.562J 

Watertown 

16389 

TM1.4.562K 

Watertown 

16390 

TM1.4.680J 

Watertown 

16391 

TM1.4.680K 

Watertown 

16392 

TM1.4.681J 

Watertown 

16393 

TM1. 4.681 K 

Watertown 

16394 

TM1.4.682J 

Watertown 

16395 

TM1.4.682K 

Watertown 

16396 

TM1.4.820J 

Watertown 

16397 

TM1.4.820K 

Watertown 

16398 

TM1.4.821J 

Watertown 

16399 

TM1. 4.821 K 

Watertown 

16400 

TM1.4.822J 

Watertown 

16401 

TM1.4.822K 

Watertown 

16402 

TM1.8.100J 

Watertown 

20652 

TM1.8.100K 

Watertown 

20653 

TM1.8.101J 

Watertown 

20654 

TM1.8.101K 

Watertown 

20655 

TM1.8.102J 

Watertown 

20656 

TM1.8.102K 

Watertown 

20657 

TM1.8.103J 

Watertown 

20658 

TM1.8.103K 

Watertown 

20659 

TM1.8.120J 

Watertown 

20660 

TM1.8.120K 

Watertown 

20661 

TM1.8.121J 

Watertown 

20662 

TM1.8.121K 

Watertown 

20663 

TM1.8.122J 

Watertown 

20664 

TM1.8.122K 

Watertown 

20665 

TM1.8.150J 

Watertown 

20666 

TM1.8.150K 

Watertown 

20667 

TM1.8.151J 

Watertown 

20668 



20669 

■ il 11 E RyWBIMBi 

Watertown ^ 

20670 



20871 



20672 



2mL 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TM1.8.181J 

Watertown 

20809 

TM1.8.181K 

Watertown 

20810 

TM1.8.182J 

Watertown 

20811 

TM1.8.182K 

Watertown 

20812 

TM1.8.220J 

Watertown 

20813 

TM1.8.220K 

Watertown 

20814 

TM1.8.221J 

Watertown 

20815 

TM1. 8.221 K 

Watertown 

20816 

TM1.8.222J 

Watertown 

20817 

TM1.8.222K 

Watertown 

20818 

TM1.8.270J 

Watertown 

20819 

TM1.8.270K 

Watertown 

20820 

TM1.8.271J 

Watertown 

20821 

TM1. 8.271 K 

Watertown 

20822 

TM1.8.272J 

Watertown 

20823 

TM1.8.272K 

Watertown 

20824 

TM1.8.330J 

Watertown 

20825 

TM1.8.330K 

Watertown 

20826 

TM1.8.331J 

Watertown 

20827 

TM1.8.331K 

Watertown 

20828 

TM1.8.332J 

Watertown 

20829 

TM1.8.332K 

Watertown 

20830 

TM1.8.390J 

Watertown 

20831 

TM1.8.390K 

Watertown 

20832 

TM1.8.391J 

Watertown 

20833 

TM1.8.391K 

Watertown 

20834 

TM1.8.392J 

Watertown 

20835 

TM1.8.392K 

Watertown 

20836 

TM1.8.470J 

Watertown 

20837 

TM1.8.470K 

Watertown 

20838 

TM1.8.471J 

Watertown 

20839 

TM1. 8.471 K 

Watertown 

20840 

TM1.8.472J 

Watertown 

20841 

TM1.8.472K 

Watertown 

20842 

TM1.8.500J 

Watertown 

20843 

TM1.8.500K 

Watertown 

20844 

TM1. 8.501 J 

Watertown 

20845 

TM1. 8.501 K 

Watertown 

20846 

TM1.8.502J 

Watertown 

20847 

TM1.8.502K 

Watertown 

20848 

TM1.8.560J 

Watertown 

20849 

TM1.a.560K 

Watertown 

20850 

TM1.a.561J 

Watertown 

20851 

TM1. 8.561 K 

Watertown 

20852 

TM1.8.562J 

Watertown 

20853 

TM1.8.562K 

Watertown 

20854 

TM1.8.680J 

Watertown 

20855 

TM1.8.680K 

Watertown 

20856 

TM1.8.681J 

Watertown 

20857 

TM1.8.681K 

Watertown 

20858 

TM1.8.682J 

Watertown 

120859 




TM1.8.820J 

Watertown 

20861 

TM1.8.820K 

Watertown 









Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TM1.8.822J 

Watertown 

20865 

TM1.8.822K 

Watertown 

20866 

TSEP0505C 

Scottsdale 

16404 

TSEP0506C 

Scottsdale 

16405 

TSEP0507C 

Scottsdale 

16406 

TSEP0509C 

Scottsdale 

16407 

TSEP0510C 

Scottsdale 

16408 

TSEP0511C 

Scottsdale 

16409 

TSEP0512C 

Scottsdale 

16410 

TSEP0514C 

Scottsdale 

16411 

TSEP0516C 

Scottsdale 

16412 

TSEP0518C 

Scottsdale 

16413 

TSEP0522C 

Scottsdale 

16414 

TSEP0524C 

Scottsdale 

16415 

TSEP0527C 

Scottsdale 

16416 

TSEP1005C 

Scottsdale 

16417 

TSEP1006C 

Scottsdale 

16418 

TSEP1007C 

Scottsdale 

16419 

TSEP1009C 

Scottsdale 

16420 

TSEP1010C 

Scottsdale 

16421 

TSEP1011C 

Scottsdale 

16422 

TSEP1012C 

Scottsdale 

16423 

TSEP1014C 

Scottsdale 

16424 

TSEP1016C 

Scottsdale 

16425 

TSEP1018C 

Scottsdale 

16426 

TSEP1022C 

Scottsdale 

16427 

TSEP1024C 

Scottsdale 

16428 

TSEP1027C 

Scottsdale 

16429 

TSES0505C 

Scottsdale 

16430 

TSES0506C 

Scottsdale 

16431 

TSES0507C 

Scottsdale 

16432 

TSES0509C 

Scottsdale 

16433 

TSES0510C 

Scottsdale 

16434 

TSES0511C 

Scottsdale 

16435 

TSES0512C 

Scottsdale 

16436 

TSES0514C 

Scottsdale 

16437 

TSES0516C 

Scottsdale 

16438 

TSES0518C 

Scottsdale 

16439 

TSES0522C 

Scottsdale 

16440 

TSES0524C 

Scottsdale 

16441 

TSES0527C 

Scottsdale 

16442 

TSES1005C 

Scottsdale 

16443 

TSES1006C 

Scottsdale 

16444 

TSES1007C 

Scottsdale 

16445 

TSES1009C 

Scottsdale 

16446 

TSES1010C 

Scottsdale 

16447 

TSES1011C 

Scottsdale 

16448 

TSES1012C 

Scottsdale 

16449 

TSES1014C 

Scottsdale 

16450 

TSES1016C 

Scottsdale 

16451 

TSES1018C 

Scottsdale 

16452 


Scottsdale 

16453 

TSES1024C 

Scottsdale 

16454 

TSES1027C 

Scottsdale 

16455 

TSF0505C 

Scottsdale 

16456 

_TSFQ50_6.C 

Scottsdale 

iM5L 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-121 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


Mferosem/ 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TSF0507C 

Scottsdale 

16458 

TSF0509C 

Scottsdale 

16459 

TSF0510C 

Scottsdale 

16460 

TSF0511C 

Scottsdale 

16461 

TSF0512C 

Scottsdale 

16462 

TSF0514C 

Scottsdale 

16463 

TSF0516C 

Scottsdale 

16464 

TSF0518C 

Scottsdale 

16465 

TSF0522C 

Scottsdale 

.16466 

TSF0524C 

Scottsdale 

16467 

TSF0527C 

Scottsdale 

16468 

TSF1005C 

Scottsdale 

16469 

TSF1006C 

Scottsdale 

16470 

TSF1007C 

Scottsdale 

16471 

TSF1009C 

Scottsdale 

16472 

TSF1010C 

Scottsdale 

16473 

TSF1011C 

Scottsdale 

16474 

TSF1012C 


16475 

TSF1014C 

Scottsdale 

16476 

TSF1016C 




Scottsdale _ 


TSF1022C 

Scottsdale 

El^ 

TSF1024C 

.ScottsdaJe_ 

ns 

TSF1027C 




Scottsdale 

16482 


Scottsdale 

16483 


Scottsdale 

.16484 


Scottsdale 

.16485 

TSH0510C 1 

Scottsdale 

16486 



16487 


Scottsdale 



Scottsdale 


TSH0516C 1 

Scottsdale 

16490 


Scottsdale 

16491 


Scottsdale 

16492 


Scottsdale 

16493 


Scottsdale 

16494 

TSH1005C 1 

Scottsdale 

16495 

■ M 1 1 

Scottsdale 

.16496 


Scottsdale 

16497 

TSH1009C 

Scottsdale 

16498 

TSH1010C 

Scottsdale 

16499 

ISHIOIIC 

Scottsdale 

16500 

TSH1012C 

Scottsdale 

16501 

TSH1014C 




Scottsdale 

16503 

TSHIOieC 

Scottsdale 

16504 

TSH1022C 

Scottsdale 

16505 

TSH1024C 

Scottsdale 

16506 

TSH1027C 

Scottsdale 

16507 

TSMBG0505C 

ScottsdsiG 

16508 

TSIVIBG0506C 

Scottsdale 

16509 

TSMBG0507C 

Scottsdale 

16510 

TSMBG0509C 


16511 

TSMBG0510C 

Scottsdale 

16512 

TSMBG0511C 

Scottsdale 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TSMBG0512C 

Scottsdale 

16514 

TSMBG0514C 

Scottsdale 

16515 

TSMBG0516C 

Scottsdale 

16516 

TSMBG0518C 

Scottsdale 

16517 

TSMBG0522C 

Scottsdale 

16518 

TSMBG0524C 

Scottsdale 

16519 

TSMBG0527C 

Scottsdale 

16520 

TSMBG1005C 

Scottsdale 

16521 

TSMBG1006C 

Scottsdale 

16522 

TSMBG1007C 

Scottsdale 

16523 

TSMBG1009C 

Scottsdale 

16524 

TSMBG1010C 

Scottsdale 

16525 

TSMBG1011C 

Scottsdale 

16526 

TSMBG1012C 

Scottsdale 

16527 

TSMBG1014C 

Scottsdale 

16528 

TSMBG1016C 

Scottsdale 

16529 

TSMBG1018C 

Scottsdale 

16530 

TSMBG1022C 

Scottsdale 

16531 

TSMBG1024C 

Scottsdale 

BR^ 


Scottsdale 




il^ 



B^ 

TSMBJ0507C 

Scottsdale 

16536 



16537 



16538 

■'111 urn 11 — 

Scottsdale _ 

16539. 

i'll I inuTi — 

Scottsdale 

16540 


Scottsdale.. 

16541 


Scottsdale _ 

16542. 



Wl^m 


Scottsdale 

16544 


Scottsdale 

16545 

ri'Fr'pn m"— 

Scottsdale 

16546 


Scottsdale 

16547 

rm"yri”m”— 

Scottsdale 

16548 


Scottsdale 

16549 



16550 


Scottsdale . 

16551 


Scottsdale 

16552 


Scottsdale 

16553 


Scottsdale 

16554 

TSJVIBJ1016C 


16555 


Scottsdale 

1M56 

TSMBJ1022C 



TSMBJ1024C 






TVS305 

Watertown 

16568 

TVS305SM 

Watertown 

16569 

TVS310 

Watertown 

16560 

TVS310SM 

Watertown 

16570 

TVS312 

Watertown 

16561 

TVS312SM 

Watertown 

16571 

TVS315 

Watertown 


TVS315SM 

Watertown 

16572 

TVS318 

Watertown 

16563 

TVS318SM 

Watertown 

16573 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

TVS324 

Watertown 

16564 

TVS324SM 

Watertown 

16574 

TVS328 

Watertown 

16565 

TVS328SM 

Watertown 

16575 

TVS348 

Watertown 

16566 

TVS348SM 

Watertown 

16576 

TVS360 

Watertown 

16567 

TVS360SM 

Watertown 

16577 

TVS410 

Watertown 

16578 

TVS410SM 

Watertown 

16579 

TVS420 

Watertown 

16580 

TVS420SM 

Watertown 

16581 

TVS430 

Watertown 

16582 

TVS430SM I 

Watertown 

16583 

TVS505 

Watertown 

16584 

TVS505SM 

Watertown 

16585 

TVS510 

Watertown 

16586 

TVS510SM 


1^9 



16588 

TVS512SM 

Watertown 



Watertown 

16590 


Watertown 


TVS518 

Watertown 

16592 


Watertown 

16593 

TVS524 

Watertown 

16594 


Watertown 

16595 

TVS528 


165m 


Watertown 



Santa Ana 



Santa Ana 



Santa Ana 



Santa Ana 


HI 1 1 1 11 

Santa Ana 



Santa Ana 

16603 


.SaDta.Ana 

16604 


Santa Ana 

16605 


Santa Ana 

16606 

1 licl 

Santa Ana 

16607 

UDA10 

Watertown 

16612 

UDA15 

Watertown 

16613 

UDA5 

Watertown 

i6614 

|injT|n||||||||IBHii 



UDB2^5 


16616 


Watertown 

16617 

UDB7.5 

Watertown 

16618 

UDC10 

Watertown 

16619 


Watertown 

El^l 

UDC5 

Watertown 

16621 

UDC7.5 

Watertown 

16622 

UDD2.5 

Watertown 


UDD5 

.Watertown 

16624 

UDD7.5 

Watertown 

16625 

UDE2.5 

Watertown 

16626 

UDE5 

Watertown 

16627 

UDF2.5 


IBKI 

UDF5 

Watertown 

16629 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index Is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-122 


http://www.microsemi.com 

































Alphanumeric Index 


Microsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UF115SM 

Colorado 

16734 

UF120 

Colorado 

16735 

UF120SM 

Colorado 

16736 

UF130 

Colorado 

16737 

UF130SM 

Colorado 

16738 

UF140 

Colorado 

16739 

UF140SM 

Colorado 

16740 

UF150 

Colorado 

16741 

UF150SM 

Colorado 

16742 

UF160 

Colorado 

16743 

UF160SM 

Colorado 

16744 

UF1610 

Colorado 

21144 

UF1615 

Colorado 

21145 

UF1620 

Colorado 

21146 

UF1630 

Colorado 

21147 

UF1640 

Colorado 

21148 

UF1650 

Colorado 

21149 

UF1660 

Colorado 

21150 

UF1670 

Colorado 

21151 

UF1680 

Colorado 

21152 

UF170 

Colorado 

16745 

UF170SM 

Colorado 

16746 

UF180 

Colorado 

16747 

UF180SM 

Colorado 

16748 

UF3010 

Colorado 

21163 

UF3015 

Colorado 

21164 

UF3020 

Colorado 

21165 

UF3030 

Colorado 

21166 

UF3040 

Colorado 

21167 

UF305 

Colorado 

16749 

UF3050 

Colorado 

21168 

UF3060 

Colorado 

21169 

UF3070 

Colorado 

21170 

UF3080 

Colorado 

21171 

UF310 

Colorado 

16750 

UF315 

Colorado 

16751 

UF320 

Colorado 

16752 

UF330 

Colorado 

16753 

UF340 

Colorado 

16754 

UF350 

Colorado 

16755 

UF360 

Colorado 

16756 

UF370 

Colorado 

16757 

UF380 

Colorado 

16758 

UF4001 

Chatsworth 

16759 

UF4001GP 

Chatsworth 

18247 

UF4002 

Chatsworth 

16760 

UF4002GP 

Chatsworth 

18248 

UF4003 

Chatsworth 

16761 

UF4003GP 

Chatsworth 

18249 

UF4004 


BIsWs9 



EF:Hsfi1 

UF4005 

Chatsworth 

trdr/skl 

UF4005GP 


18251 

UF4006 

Chatsworth 




nivjsHil 


Chatsworth. 

If) 

CD 

CD 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UES2602R 

Watertown 

16678 

UES2603 

Watertown 

16679 

UES2603HR2 

Watertown 

16680 

UES2603R 

Watertown 

16681 

UES2604 

Watertown 

16682 

UES2604HR2 

Watertown 

16683 

UES2604R 

Watertown 

16684 

UES2605 

Watertown 

16685 

UES2605HR2 

Watertown 

16686 

UES2605R 

Watertown 

16687 

UES2606 

Watertown 

16688 

UES2606HR2 

Watertown 

16689 

UES2606R 

Watertown 

16690 

UES3005C 

Watertown 

16691 

UES3005S 

Watertown 

16692 

UES3010C 

Watertown 

16693 

UES3010S 

Watertown 

16694 

UES3015C 

Watertown 

16695 

UES3015S 

Watertown 

16696 

UES4505C 

Watertown 

16697 

UES4505S 

Watertown 

16698 

UES4510C 

Watertown 

16699 

UES4510S 

Watertown 

16700 

UES4515C 

Watertown 

16701 

UES4515S 

Watertown 

16702 

UES701 

Watertown 

16703 

UES701R 

Watertown 

16704 

UES702 

Watertown 

16705 

UES702R 

Watertown 

16706 

UES703 

Watertown 

16707 

UES703R 

Watertown 

16708 

UES704 

Watertown 

16709 

UES704R 

Watertown 

16710 

UES705 

Watertown 

16711 

UES705R 

Watertown 

16712 

UES706 

Watertown 

16713 

UES706HR2 

Watertown 

16714 

UES706R 

Watertown 

16715 

UES801 

Watertown 

16716 

UES801R 

Watertown 

16717 

UES802 

Watertown 

16718 

UES802R 

Watertown 

16719 

UES803 

Watertown 

16720 

UES803R 

Watertown 

16721 

UES804 

Watertown 

16722 

UES8Q4R 

Watertown 

16723 

UES805 

Watertown 

16724 

UES805R 

Watertown 

16725 

UES806 

Watertown 

16726 

UES806HR2 

Watertown 

16727 

ITT3c|!TST??SiHIHI1 



UF105 



UF105SM 

ummm 



Colorado 


UF110SM I 


16732 


■ CQlorado 



Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UES1001 

Watertown 

16630 

UES1002 

Watertown 

16631 

UES1003 

Watertown 

16632 

UES1101 

Watertown 

16633 

UES1101SM 

Watertown 

16634 

UES1102 

Watertown 

16635 

UES1102SM 

Watertown 

16636 

UES1103 

Watertown 

16637 

UES1103SM 

Watertown 

16638 

UES1104 

Watertown 

16639 

UES1104HR2 

Watertown 

16640 

UES1104SM 

Watertown 

16641 

UES1105 

Watertown 

16642 

UES1105HR2 

Watertown 

16643 

UES1105SM 

Watertown 

16644 

UES1106 

Watertown 

16645 

UES1106HR2 

Watertown 

16646 

UES1106SM 

Watertown 

16647 

UES1301 

Watertown 

16648 

UES1301SM 

Watertown 

16649 

UES1302 

Watertown 

16650 

UES1302SM 

Watertown 

16651 

UES1303 

Watertown 

16652 

UES1303SM 

Watertown 

16653 

UES1304 

Watertown 

16654 

UES1304HR2 

Watertown 

16655 

UES1304SM 

Watertown 

16656 

UES1305 

Watertown 1 

16657 

UES1305HR2 

Watertown 

16658 

UES1305SM 

Watertown 

16659 

UES1306 

Watertown 

16660 

UES1306HR2 

Watertown 

16661 

UES1306SM 

Watertown 

16662 

UES1401 

Watertown 

16663 

UES1402 

Watertown 

16664 

UES1403 

Watertown 

16665 

UES1404 

Watertown 

16666 

UES1501 

Watertown 

16667 

UES1502 

Watertown 

16668 

UES1503 

Watertown 

16669 

UES1504 

Watertown 

16670 

UES1605CT 

Watertown 

20742 

UES1610CT 

Watertown 

20743 

UES1615CT 

Watertown 

20744 

UES1620CT 

Watertown 


UES1630CT 

Watertown 

20746J 

UES1640CT 

Watertown 


UES1650CT 

Watertown 

20748 1 

UES1660CT 

Watertown 


UES2401 

Watertown 

16671J 

UES2402 

Watertown 


IITI = 


IW^VJcl 

UES2404 

Watertown 


UES2601 

Watertown 


llj 

Watertown 


j 




Section Organization: , 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. ' v. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-123 


http://www.microsemi.com 


ALPHA INDEX 
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Alphanumeric Index 


IVBcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

1 

Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UFR3140PF 

Colorado 

21172 


UFS180G 

Colorado 

20208 

UFR3140R 

Colorado 

16798 


UFS180J 

Colorado 

20142 

UFR3150 

Colorado 

16799 


UFS305G 

Colorado 

20209 

UFR3150PF 

Colorado 

16800 


UFS305J 

Colorado 

20143 

UFR3150R 

Colorado 

16801 


UFS310G 

Colorado 

20210 

UFR3250 

Colorado 

16802 


UFS310J 

Colorado 

20144 

UFR3250R 

Colorado 

16803 


UFS315G 

Colorado 

2021 1 

UFR3260 

Colorado 

16804 


UFS315J 

Colorado 

20145 

UFR3260R 

Colorado 

16805 


UFS320G 

Colorado 

20212 

UFR3270 

Colorado 

16806 


UFS320J 

Colorado 

20146 

UFR3270R 

Colorado 

16807 


UFS330G 

Colorado 

l20213 

UFR3280 

Colorado 

16808 


UFS330J 

Colorado 


UFR3280R 

Colorado 

16809 


UFS340G 

Colorado 


UFR7005 

Colorado 

16810 


UFS340J 

Colorado 

RTiSEin 

UFR7005R 

Colorado 

16811 


UFS350G 

Colorado 

20215 

UFR7010 

Colorado 

16812 


UFS350J 

Colorado 

20149 

UFR7010R 

Colorado 

16813 


UFS360G 

Colorado 

20216 

UFR7015 

Colorado 

16814 


UFS360J 

Colorado 

20150 

UFR7015R 




UFS370G 

Colorado 

20217 

UFR7020 




UFS370J 

Colorado 

20151 

UFR7020R 

Colorado 

15817 





UFR7120 

Colorado 

16818 


UFS380J 



UFR7120R 

Colorado 

16819 


UFS5 

Watertown 

16855 

UFR7130 




UFS505G 


20219 



mm 


1 UFS505J 

Colorado 

20153 

1 UFR7140 


mm 



Colorado 

20220 



mm 


..UFS510.J . 

CDicirsciQ.,,., 

20154 



16825 


-U-ES515_Q 

.UP.S.515.3 . 

Colorado 
_.C.Dlor.adQ 

-2.Q221. 

20155 



16826 

16827 


L-yjFS52.QG 

UFS520J 

Colorado 

2Q222- 

20156 

I UFR7260 

Colorado 

16828 


UFS530G 

Colorado 

20223 


Colorado 

16829 


UFSS30J 


20157 


Colorado 

■16830 


UFS540G 

Colorado 

20224 





UFS540J 


20158 

LUFB7280 


mm 


UFS550G 

Colorado 

20225 





UFS550J 

Colorado 

20159 





UFS560G 

Colorado 

20226 

UFS105G 


mm 


UFS560J 

Colorado 

20160 

UFS105J 

Colorado 

20133 


UFS570G 

Colorado 

20227 

UFS110G 

Colorado 

2.a20_Q 


UFS570J 

Colorado 

20161 

UFS110J 

Colorado 

20134 


UFS580G 

Colorado 

20228 

UFS115G 

Colorado 

20201 


UFS580J 

Colorado 

20162 

UFS115J 

Colorado 

20135 


UFS7.5 

Watertown 

16866 

UFS120G 

Colorado 

20202 



Colorado 

16867 

UFS120J 

Colorado 

mm 


UFT10010 

Colorado 

16868 



mm 


UFT10015 

Colorado 

16869 

UFS130J 

Colorado 

20137 


UFT10020 

Colorado 

16870 

UFS140G 

Colorado 

20204 
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Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-124 


http://www.microsemi.com 
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UGD5 

Watertown 

16967 

UGD7.5 

Watertown 

16968 

UGE2.5 

Watertown 

16969 

UGE5 

Watertown 

16970 

UGE7.5 

Watertown 

16971 

UGF2.5 

Watertown 

16972 

UGF5 

Watertown 

16973 

UGF7.5 

Watertown 

16974 

UHVP2802 

Watertown 

20739 

UHVP2804 

Watertown 

20740 

UHVP2806 

Watertown 

20741 

UHVP802 

Watertown 

16975 

UHVP804 

Watertown 

16976 

UHVP806 

Watertown 

16977 

UM2101 

Watertown 

16978 

UM2102 

Watertown 

16979 

UM2104 

Watertown 

16980 

UM2106 

Watertown 

16981 

UM2108 

Watertown 

16982 

UM2110 

Watertown 

16983 

UM4001 

Watertown 

16984 

UM4001SM 

Watertown 

16985 

UM4002 

Watertown 

d6986 

UM4002SM 

Watertown 

16987 

UM4006 

Watertown 

16988 

UM4006SM ! 

Watertown 

16989 

UM4010 

Watertown 

16990 

UM4010SM 

Watertown 

16991 

UM4301 

Watertown 

16992 

UM4301SM 

Watertown 

16993 

UM4302 

Watertown 

16994 

UM4302SM 

Watertown 

16995 

UM4306 

Watertown 

16996 

UIV14306SM 

Watertown 

16997 

UM4310 

Watertown 

16998 

UM4310SM 

Watertown 

16999 

UM4901 

Watertown i 

17000 

UM4901SM 

Watertown 

17001 

UM4902 

Watertown 

17002 

UM4902SM 

Watertown 

17003 

UM4906 

Watertown 

17004 

UM4906SM 

Watertown 

17005 

UM6001 

Watertown 

17006 

UM6002 

Watertown 

17007 

UM6006 

Watertown 

17008 

UM6010 

Watertown 

17009 

UM6201 

Watertown 

17010 

UM6202 

Watertown 

17011 

UM6204 

Watertown 

17012 

UM6601 

Watertown 

17013 

UM6601SM 

Watertown 

17014 

UM6602 

Watertown 

17015 

UM6602SM 

Watertown 

17016 

UM6606 

Watertown 

17017 

UM6606SM 

Watertown 

17018 

UM6610 

Watertown 

17019 
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UFT20140 

Colorado 

[16921 

UFT2015 

Colorado 

21187 

UFT20150 

Colorado 

16922 

UFT2015A 

Colorado 

21188 

UFT2020 

Colorado 

21189 

UFT2020A 

Colorado 

21190 

UFT20250 

Colorado 

16923 

UFT20260 

Colorado 

16924 

UFT20270 

Colorado 

16925 

UFT20280 

Colorado 

16926 

UFT2030 

Colorado 

21191 

UFT2040 

Colorado 

21192 

UFT2050 

Colorado 

21193 

UFT2060 

Colorado 

21194 

UFT2070 

Colorado 

21195 

UFT2080 

Colorado 

21196 

UFT3005 

Colorado 

16927 

UFT3010 

Colorado 

16928 

UFT3015 

Colorado 

16929 

UFT3020 

Colorado 

16930 

UFT3120 

Colorado 

16931 

UFT3130 

Colorado 

16932 

UFT3140 

Colorado 

16933 

UFT3150 

Colorado 

16934 

UFT3250 

Colorado 

16935 

UFT3260 

Colorado 

16936 

UFT3270 

Colorado 

16937 

UFT3280 

Colorado 

16938 

UFT7005 

Colorado 

16939 

UFT7005SM 

Colorado 

21197 

UFT7010 

Colorado 

16941 

UFT7010SM 

Colorado 

16942 

UFT7015 

Colorado 

16943 

UFT7015SM 

Colorado 

21198 

UFT7020 

Colorado 

16945 

UFT7020SM 

Colorado 

16946 

UFT7120 

Colorado 

16947 

UFT7120SM 

Colorado 

21199 

UFT7130 

Colorado 

16949 

UFT7130SM 

Colorado 

21200 

UFT7140 

Colorado 

16951 
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21201 
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Colorado 
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Watertown 
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Watertown 

16964 
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Watertown 

16965 
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Watertown 
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UFT12020A 

Colorado 

21173 

UFT1210 

Colorado 

21174 

UFT1215 

Colorado 

21175 
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Colorado 
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16882 
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Colorado 

16884 
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Colorado 

16885 
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Colorado 

16886 
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21181 
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16887 
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16888 
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16889 
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Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-125 


http://www.microsemi.com 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 

21997 

UPT24B 

Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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UPT33 

Watertown 
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Watertown 

22007 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 

17912 
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Watertown 
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Watertown 

17914 

UR125 

Watertown 

17915 

UR205 

Watertown 

17916 

UR210 

Watertown 

17917 

UR215 

Watertown 

17918 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 

17083 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 
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Watertown 

17092 

US70A 

Watertown 

17093 
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Watertown 

17094 

USB0805C 

Scottsdale 

24197 

USB10 

Watertown 

17095 

USB2.5 

Watertown 

17096 

USB5 

Watertown 

17097 

USB7.5 

Watertown 

17098 

USD10100 

Watertown 
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USD1035A 

Watertown 

20797 

USD1045A 

Watertown 
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USD1060 

Watertown 

20786 
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Watertown 

20787 
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Watertown 

20788 
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Watertown 

20789 

USD1535ACT 

Watertown 

20801 
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Watertown 

20802 
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Watertown 

20803 

USD1645ACT 

Watertown 

20804 
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Watertown 

20796 
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Watertown 

20799 
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Watertown 

20800 

USD2060CT 

Watertown 

20791 
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Watertown 

20792 

USD2080CT 

Watertown 

20793 

USD2090CT 

Watertown 

20794 

USD245 

Watertown 

17099 

USD245C 

Watertown 

17100 

USD245CHR2 

Watertown 

17101 

USD245CR 

Watertown 

17102 

USD245CRHR2 

Watertown 

17103 

USD2555C 

Watertown 

20805 

USD2935C 

Watertown 

20806 

USD3030C 

Watertown 

17104 

USD3030S 

Watertown 

17105 

USD3040C 

Watertown 

17106 

USD3040S 

Watertown 

17107 

USD3045C 

Watertown 

17108 

USD3045S 

Watertown 

17109 

USD320C 

Watertown 

17110 

USD335C 

Watertown 

17111 

USD335CHR2 

Watertown 

17112 

USD345C 

Watertown 

17113 

USD345CHR2 

Watertown 

17114 

USD4030C 

Watertown 

17115 

USD4030S 

Watertown 

17116 

USD4040C 

Watertown 

17117 

USD4040S 

Watertown 

17118 

USD4045C 

Watertown 

17119 

USD4045S 

Watertown 

17120 

USD4530C 

Watertown 

17121 

USD4530S 

Watertown 

17122 

USD4540C 

Watertown 

17123 
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Watertown 

17124 

USD4545C 

Watertown 

17125 

USD4545S 

Watertown 
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UM6610SM 

Watertown 

17020 

UM7001 

Watertown 

17021 

UM7001SM 

Watertown 

17022 

UM7002 

Watertown 

17023 

UM7002SM 

Watertown 

17024 

UM7006 

Watertown 

17025 

UM7006SM 

Watertown 

17026 

UM7010 

Watertown 

17027 

UM7010SM 

Watertown 

17028 

UM7101 

Watertown 

17029 

UM7101SM 

Watertown 

17030 

UM7102 

Watertown 

17031 

UM7102SM 

Watertown 

17032 

UM7104 

Watertown 

17033 

UM7104SM 

Watertown 

17034 

UM7108 

Watertown 

17035 

UM7108SM 

Watertown 

17036 

UM7201 

Watertown 

17037 

UM7201SM 

Watertown 

17038 

UM7202 

Watertown 

17039 

UM7202SM 

Watertown 

17040 

UM7204 

Watertown 

17041 

UM7204SM 

Watertown 

17042 

UM7301 

Watertown 

17043 

UM7301SM 

Watertown 

17044 

UM7302 

Watertown 

17045 

UM7302SM 

Watertown 

17046 

UM7306 

Watertown 

17047 

UM7306SM 

Watertovvn 

17048 

UM7310 

Watertown 

17049 

UM7310SM 

Watertown 

17050 

UM7501 

Watertown 

17051 

UM7502 

Watertown 

17052 

UM7504 

Watertown 

17053 

UM7506 

Watertown 

17054 

UM7508 

Watertown 

17055 

UM7510 

Watertown 

17056 

UM7512 

Watertown 

17057 

UM7514 

Watertown 

17058 

UM9301 

Watertown 

17059 

UM9301SM 

Watertown 

17060 

UM9401 

Watertown 

17061 

UM9401F 

Watertown 

17062 

UM9401SM 

Watertown 

17063 

UM9402 

Watertown 

17064 

UM9415 

Watertown 

17065 

UM9415SM 

Watertown 

17066 

UM9441 

Watertown 

17067 

UM9601 

Watertown 

17068 

UM9602 

Watertown 

17069 

UM9603 

Watertown 

17070 

UM9604 

Watertown 

17071 

UM9605 

Watertown 

17072 

UM9606 

Watertown 

17073 

UM9607 

Watertown 

17074 

UM9608 

WatertQwn 

17075 


Section Organization: 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N5811 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 SertechLabs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-126 


http://www.microseml.com 
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Watertown 

17238 

UT8120 

Watertown 

17239 

UT8130 

Watertown 

17240 

UT8140 

Watertown 

17241 

UT8160 

Watertown 

17242 

UTR01 

Watertown 

17243 

UTR02 

Watertown 

17244 

UTR10 

Watertown 

17245 

UTR11 

Watertown 

17246 

UTR12 

Watertown 

17247 

UTR20 

Watertown 

17248 

UTR21 

Watertown 

17249 

UTR22 

Watertown 

17250 

UTR2305 

Watertown 

17251 

UTR2310 

Watertown 

17252 

UTR2320 

Watertown 

17253 

UTR2340 

Watertown 

17254 

UTR2350 

Watertown 

17255 

UTR2360 

Watertown 

17256 

UTR30 

Watertown 

17257 

UTR31 

Watertown 

17258 

UTR32 

Watertown 

17259 

UTR3305 

Watertown 

17260 

UTR3310 

Watertown 

17261 

UTR3320 

Watertown 

17262 

UTR3340 

Watertown 

17263 

UTR3350 

Watertown 

17264 

UTR3360 

Watertown 

17265 

UTR40 

Watertown 

17266 

UTR41 

Watertown 

17267 

UTR42 

Watertown 

17268 

UTR4305 

Watertown 

17269 

UTR4310 

Watertown 

17270 

UTR4320 

Watertown 

17271 

UTR4340 

Watertown 

17272 

UTR4350 

Watertown 

17273 

UTR4360 

Watertown 

17274 

UTR4405 

Watertown 

17275 

UTR4410 

Watertown 

17276 

UTR4420 

Watertown 

17277 

UTR4430 

Watertown 

17278 

UTR4440 

Watertown 

17279 

UTR50 

Watertown 

17280 

UTR51 

Watertown 

17281 

UTR52 

Watertown 

17282 

UTR5405 

Watertown 

17283 

UTR5410 

Watertown 

17284 

UTR5420 

Watertown 

17285 

UTR5430 

Watertown 

17286 

UTR5440 

Watertown 

17287 

UTR60 

Watertown 

17288 

UTR61 

Watertown 

17289 

UTR62 

Watertown 

17290 

UTR6405 

Watertown 

17291 

UTR6410 

Watertown 

17292 

UTR6420 

Watertown 

17293 
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UT2020 

Watertown 

17182 

UT2040 

Watertown 

17183 

UT2060 

Watertown 

17184 

UT2080 

Watertown 

17185 

UT234 

Watertown 

17186 

UT235 

Watertown 

17187 

UT236 

Watertown 

17188 

UT237 

Watertown 

17189 

UT238 

Watertown 

17190 

UT242 

Watertown 

17191 

UT244 

Watertown 

17192 

UT245 

Watertown 

17193 

UT247 

Watertown 

17194 

UT249 

Watertown 

17195 

UT251 

Watertown 

17196 

UT252 

Watertown 

17197 

UT254 

Watertown 

17198 

UT255 

Watertown 

17199 

UT257 

Watertown 

17200 

UT258 

Watertown 

17201 

UT261 

Watertown 

17202 

UT262 

Watertown 

17203 

UT264 

Watertown 

17204 

UT265 

Watertown 

17205 

UT267 

Watertown 

17206 

UT268 

Watertown 

17207 

UT3005 

Watertown 

17208 

UT3010 

Watertown 

17209 

UT3020 

Watertown 

17210 

UT3040 

Watertown 

17211 

UT3060 

Watertown 

17212 

UT3080 

Watertown 

17213 

UT347 

Watertown 

17214 

UT361 

Watertown 

17215 

UT362 

Watertown 

17216 

UT363 

Watertown 

17217 

UT364 

Watertown 

17218 

UT4005 

Watertown 

17219 

UT4010 

Watertown 

17220 

UT4020 

Watertown 

17221 

UT4040 

Watertown 

17222 

UT4060 

Watertown 

17223 

UT4080 

Watertown 

17224 

UT5105 

Watertown 

17225 

UT5110 

Watertown 

17226 

UT5120 

Watertown 

17227 

UT5130 

Watertown 

17228 

UT5140 

Watertown 

17229 

UT5160 

Watertown 

17230 

UT6105 

Watertown 

17231 

UT6110 

Watertown 

17232 

UT6120 

Watertown 

17233 

UT6130 

Watertown 

17234 

UT6140 

Watertown 

17235 

UT6160 

Watertown 

17236 

UT8105 

Watertown 

17237 
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USD520 

Watertown 

17127 

USD535 

Watertown 

17128 

USD545 

Watertown 

17129 

USD550 

Watertown 

17130 

USD635 

Watertown 

17131 

USD635C 

Watertown 

17132 

USD640 

Watertown 

17133 

USD640C 

Watertown 

17134 

USD645 

Watertown 

17135 

USD645C 

Watertown 

17136 

USD6503 

Watertown 

20807 

USD735 

Watertown 

17137 

USD735C 

Watertown 

17138 

USD740 

Watertown 

17139 

USD740C 

Watertown 

17140 

USD745 

Watertown 

17141 

USD745C 

Watertown 

17142 

USD7520 

Watertown 

17143 

USD7525 

Watertown 

17144 

USD835 

Watertown 

17145 

USD840 

Watertown 

17146 

USD845 

Watertown 

17147 

USD935 

Watertown 

17148 

USD940 

Watertown 

17149 

USD945 

Watertown 

17150 

USR100A 

Watertown 

17151 

USR1171 

Scottsdale 

17152 

USR1172 

Scottsdale 

17153 

USR1173 

Scottsdale 

17154 

USR1174 

Scottsdale 

17155 

USR12 

Watertown 

17156 

USR120A 

Watertown 

17157 

USR15 

Watertown 

17158 

USR150A 

Watertown 

17159 

USR18 

Watertown 

17160 

USR180A 

Watertown 

17161 

USR20 

Watertown 

17162 

USR25 

Watertown 

17163 

USR30 

Watertown 

17164 

USR35 

Watertown 

17165 

USR40A 

Watertown 

17166 

USR45A 

Watertown 

17167 

USR50A 

Watertown 

17168 

USR60A 

Watertown 

17169 

USR70A 

Watertown 

17170 

USR80A 

Watertown 

17171 

USR931 

Scottsdale 

17172 

USR932 

Scottsdale 

17173 

USR933 

Scottsdale 

17174 

USR934 

Scottsdale 

17175 

USS10 

Watertown 

17176 

USS15 

Watertown 

17177 

USS5 

Watertown 

17178 

USS7.5 

Watertown 

17179 

UT2005 

Watertown 

17180 

UT2010 

Watertown 

17181 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Cataiog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-127 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

UZ5126 

Watertown 

17371 

UZ5128 

Watertown 

17372 

UZ5130 

Watertown 

17373 

UZ5132 

Watertown 

17374 

UZ5134 

Watertown 

17375 

UZ5136 

Watertown 

17376 

UZ5138 

Watertown 

17377 

UZ5140 

Watertown 

17378 

UZ5210 

Watertown 

17379 

UZ5211 

Watertown 

17380 

UZ5212 

Watertown 

17381 

UZ5213 

Watertown 

17382 

UZ5214 

Watertown 

17383 

UZ5215 

Watertown 

17384 

UZ5216 

Watertown 

17385 

UZ5217 

Watertown 

17386 

UZ5218 

Watertown 

17387 

UZ5219 

Watertown 

17388 

UZ5220 

Watertown 

17389 

UZ5222 

Watertown 

17390 

UZ5224 

Watertown 

17391 

UZ5226 

Watertown 

17392 

UZ5228 

Watertown 

17393 

UZ5230 

Watertown 

17394 

UZ5232 

Watertown 

17395 

UZ5234 

Watertown 

17396 

UZ5236 

Watertown 

17397 

UZ5238 

Watertown 

17398 

UZ5240 

Watertown 

17399 

UZ5706 

Watertown 

17400 

UZ5707 

Watertown 

17401 

UZ5708 

Watertown 

17402 

UZ5709 

Watertown 

17403 

UZ5710 

Watertown 

17404 

UZ5712 

Watertown 

17405 

UZ5713 

Watertown 

17406 

UZ5714 

Watertown 

17407 

UZ5715 

Watertown 

17408 

UZ5716 

Watertown 

17409 

UZ5718 

Watertown 

17410 

UZ5720 

Watertown 

17411 

UZ5722 

Watertown 

17412 

UZ5724 

Watertown 

17413 

UZ5727 

Watertown 

17414 

UZ5730 

Watertown 

17415 

UZ5733 

Watertown 

17416 

UZ5736 

Watertown 

17417 

UZ5740 

Watertown 

17418 

UZ5745 

Watertown 

17419 

UZ5750 

Watertown 

17420 

UZ5756 

Watertown 

17421 

UZ5760 

Watertown 

17422 

UZ5770 

Watertown 

17423 

UZ5775 

Watertown 

17424 

UZ5780 

Watertown 

17425 

UZ5790 


■1742g. 


Part Number 



UZ226 

Watertown 

17350 

UZ228 

Watertown 

17351 

UZ230 

Watertown 

17352 

UZ232 

Watertown 

17353 

UZ234 

Watertown 

17354 

UZ236 

Watertown 

17355 

UZ238 

Watertown 

17356 

UZ240 

Watertown 

17357 

UZ4110 

Watertown 

18757 

UZ4111 

Watertown 

18758 

UZ4112 

Watertown 

18759 

UZ4113 

Watertown 

18760 

UZ4115 

Watertown 

18761 

UZ4116 

Watertown 

18762 

UZ4118 

Watertown 

18763 

UZ4120 

Watertown 

18764 

UZ4706 

Watertown 

18730 

UZ4707 

Watertown 

18731 

UZ4708 

Watertown 

18732 

UZ4709 

Watertown 

18733 

UZ4710 

Watertown 

18734 

UZ4712 

Watertown 

18735 

UZ4713 

Watertown 

18736 

UZ4715 

Watertown 

18737 

UZ4716 

Watertown 

18738 

UZ4718 

Watertown 

18739 

UZ4720 

Watertown 

18740 

UZ4722 

Watertown 

18741 

UZ4724 

Watertown 

18742 

UZ4727 

Watertown 

18743 

UZ4730 

Watertown 

18744 

UZ4733 

Watertown 

18745 

UZ4736 

Watertown 

18746 

UZ4739 

Watertown 

18747 

UZ4743 

Watertown 

18748 

UZ4747 

Watertown 

18749 

UZ4751 

Watertown 

18750 

UZ4756 

Watertown 

18751 

UZ4762 

Watertown 

18752 

UZ476a 

Watertown 

18753 

UZ4775 

Watertown 

18754 

UZ4782 

Watertown 

18755 

UZ4791 

Watertown 

18756 

UZ5110 

Watertown 

17358 

UZ5111 

Watertown 

17359 

UZ5112 

Watertown 

17360 

UZ5113 

Watertown 

17361 

UZ5114 

Watertown 

17362 

UZ5115 

Watertown 

17363 

UZ5116 

Watertown 

17364 

UZ5117 

Watertown 

17365 

UZ5118 

Watertown 

17366 

UZ5119 

Watertown 

17367 

UZ5120 

Watertown 

17368 

UZ5122 

Watertown 

17369 

UZ5124 

Watertown 

17370 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

iD 

UTR6430 

Watertown 

17294 

UTR6440 

Watertown 

17295 

UTX105 

Watertown 

17296 

UTX110 

Watertown 

17297 

UTX115 

Watertown 

17298 

UTX120 

Watertown 

17299 

UTX125 

Watertown 

17300 

UTX205 

Watertown 

17301 

UTX210 

Watertown 

17302 

UTX215 

Watertown 

17303 

UTX220 

Watertown 

17304 

UTX225 

Watertown 

17305 

UTX3105 

Watertown 

17306 

UTX3110 

Watertown 

17307 

UTX3115 

Watertown 

17308 

UTX3120 

Watertown 

17309 

UTX3125 

Watertown 

17310 

UTX4105 

Watertown 

17311 

UTX4110 

Watertown 

17312 

UTX4115 

Watertown 

17313 

UTX4120 

Watertown 

17314 

UTX4125 

Watertown 

17315 

UZ110 

Watertown 

17316 

UZ111 

Watertown 

17317 

UZ112 

Watertown 

17318 

UZ113 

Watertown 

17319 

UZ114 

Watertown 

17320 

UZ115 

Watertown 

17321 

UZ116 

Watertovvn 

17322 

UZ117 

Watertown 

17323 

UZ118 

Watertown 

17324 

UZ119 

Watertown 

17325 

UZ120 

Watertown 

17326 

UZ122 

Watertown 

17327 

UZ124 

Watertown 

17328 

UZ126 

Watertown 

17329 

UZ128 

Watertown 

17330 

UZ130 

Watertown 

17331 

UZ132 

Watertown 

17332 

UZ134 

Watertown 

17333 

UZ136 

Watertown 

17334 

UZ138 

Watertown 

17335 

UZ140 

Watertown 

17336 

UZ210 

Watertown 

17337 

UZ211 

Watertown 

17338 

UZ212 

Watertown 

17339 

UZ213 

Watertown 

17340 

UZ214 

Watertown 

17341 

UZ215 

Watertown 

17342 

UZ216 

Watertown 

17343 

UZ217 

Watertown 

17344 

UZ218 

Watertown 

17345 

UZ219 

Watertown 

17346 

UZ220 

Watertown 

17347 

UZ222 


17348 

UZ224 

.Watertown 

17349 


Section Organization; 

The Aiphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UZ7806L 

Watertown 

17539 

UZ7807 

Watertown 

17540 

UZ7807L 

Watertown 

17541 

UZ7808 

Watertown 

17542 

UZ7808L 

Watertown 

17543 

UZ7809 

Watertown 

17544 

UZ7809L 

Watertown 

17545 

UZ7810 

Watertown 

17546 

UZ7810L 

Watertown 

17547 

UZ7812 

Watertown 

17548 

UZ7812L 

Watertown 

17549 

UZ7813 

Watertown 

17550 

UZ7813L 

Watertown 

17551 

UZ7814 

Watertown 

17552 

UZ7814L 

Watertown 

17553 

UZ7815 

Watertown 

17554 

UZ7815L 

Watertown 

17555 

UZ7816 

Watertown 

17556 

UZ7816L 

Watertown 

17557 

UZ7818 

Watertown 

17558 

UZ7818L 

Watertown 

17559 

UZ7820 

Watertown 

17560 

UZ7820L 

Watertown 

17561 

UZ7822 

Watertown 

17562 

UZ7822L 

Watertown 

flT^ 

UZ7824 

Watertown 

17564 

UZ7824L 

Watertown 

17565 

UZ7827 

Watertown 

17566 

UZ7827L 

Watertown 

17567 

UZ7830 

Watertown 

17568 

UZ7830L 

Watertown 

17569 

UZ7833 

Watertown 

17570 

UZ7833L 

Watertown 

17571 

UZ7836 

Watertown 

17572 

UZ7836L 

Watertown 

17573 

UZ7840 

Watertown 

17574 

UZ7840L 

Watertown 

17575 

UZ7845 

Watertown 

17576 

UZ7845L 

Watertown 

17577 

UZ7850 

Watertown 

17578 

UZ7850L 

Watertown 

17579 

UZ7856 

Watertown 

17580 

UZ7856L 

Watertown 

17581 

UZ7860 

Watertown 

17582 

UZ7860L 

Watertown 

17583 

UZ7870 

Watertown 

17584 

UZ7870L 

Watertown 

17585 

UZ7875 

Watertown 

17586 

UZ7875L 

Watertown 

17587 

UZ7880 

Watertown 

17588 

UZ7880L 

Watertown 

17589 

UZ7890 

Watertown 

17590 

UZ7890L 

Watertown 

17591 

UZ790 

Watertown 

17592 

UZ806 

Watertown 

17593 

UZ807 

Watertown 

17594 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UZ7706L 

Watertown 

17483 

UZ7707 

Watertown 

17484 

UZ7707L 

Watertown 

17485 

UZ7708 

Watertown 

17486 

UZ7708L 

Watertown 

17487 

UZ7709 

Watertown 

17488 

UZ7709L 

Watertown 

17489 

UZ7710 

Watertown 

17490 

UZ7710L 

Watertown 

17491 

UZ7712 

Watertown 

17492 

UZ7712L 

Watertown 

17493 

UZ7713 

Watertown 

17494 

UZ7713L 

Watertown 

17495 

UZ7714 

Watertown 

17496 

UZ7714L 

Watertown 

17497 

UZ7715 

Watertown 

17498 

UZ7715L 

Watertown 

17499 

UZ7716 

Watertown 

17500 

UZ7716L 

Watertown 

17501 

UZ7718 

Watertown 

17502 

UZ7718L 

Watertown 

17503 

UZ7720 

Watertown 

17504 

UZ7720L 

Watertown 

17505 

UZ7722 

Watertown 

17506 

UZ7722L 

Watertown 

17507 

UZ7724 

Watertown 

17508 

UZ7724L 

Watertown 

17509 

UZ7727 

Watertown 

17510 

UZ7727L 

Watertown 

17511 

UZ7730 

Watertown 

17512 

UZ7730L 

Watertown 

17513 

UZ7733 

Watertown 

17514 

UZ7733L 

Watertown 

17515 

UZ7736 

Watertown 

17516 

UZ7736L 

Watertown 

17517 

UZ7740 

Watertown 

17518 

UZ7740L 

Watertown 

17519 

UZ7745 

Watertown 

17520 

UZ7745L 

Watertown 

17521 

UZ775 

Watertown 

17522 

UZ7750 

Watertown 

17523 

UZ7750L 

Watertown 

17524 

UZ7756 

Watertown 

17525 

UZ7756L 

Watertown 

17526 

UZ7760 

Watertown 

17527 

UZ7760L 

Watertown 

17528 

UZ7770 

Watertown 

17529 

UZ7770L 

Watertown 

17530 

UZ7775 

Watertown 

17531 

UZ7775L 

Watertown 

17532 

UZ7780 

Watertown 

17533 

UZ7780L 

Watertown 

17534 

UZ7790 

Watertown 

17535 

UZ7790L 

Watertown 

17536 

UZ780 

Watertown 

17537 

UZ7806 

Watertown 

17538. 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UZ5806 

Watertown 

17427 

UZ5807 

Watertown 

17428 

UZ5808 

Watertown 

17429 

UZ5809 

Watertown 

17430 

UZ5810 

Watertown 

17431 

UZ5812 

Watertown 

17432 

UZ5813 

Watertown 

17433 

UZ5814 

Watertown 

17434 

UZ5815 

Watertown 

17435 

UZ5816 

Watertown 

17436 

UZ5818 

Watertown 

17437 

UZ5820 

Watertown 

17438 

UZ5822 

Watertown 

17439 

UZ5824 

Watertown 

17440 

UZ5827 

Watertown 

17441 

UZ5830 

Watertown 

17442 

UZ5833 

Watertown 

17443 

UZ5836 

Watertown 

17444 

UZ5840 

Watertown 

17445 

UZ5845 

Watertown 

17446 

UZ5850 

Watertown 

17447 

UZ5856 

Watertown 

17448 

UZ5860 

Watertown 

17449 

UZ5870 

Watertown 

17450 

UZ5875 

Watertown 

17451 

UZ5880 

Watertown 

17452 

UZ5890 

Watertown 

17453 

UZ706 

Watertown 

17454 

UZ707 

Watertown 

17455 

UZ708 

Watertown 

17456 

UZ709 

Watertown 

17457 

UZ710 

Watertown 

17458 

UZ7110 

Watertown 

17459 

UZ7110L 

Watertown 

17460 

UZ712 

Watertown 

17461 

UZ713 

Watertown 

17462 

UZ714 

Watertown 

17463 

UZ715 

Watertown 

17464 

UZ716 

Watertown 

17465 

UZ718 

Watertown 

17466 

UZ720 

Watertown 

17467 

UZ7210 

Watertown 

17468 

UZ7210L 

Watertown 

17469 

UZ722 

Watertown 

17470 

UZ724 

Watertown 

17471 

UZ727 

Watertown 

17472 

UZ730 

Watertown 

17473 

UZ733 

Watertown 

17474 

UZ736 

Watertown 

17475 

UZ740 

Watertown 

17476 

UZ745 

Watertown 

17477 

UZ750 

Watertown 

17478 

UZ756 

Watertown 

17479 

UZ760 

Watertown 

17480 

UZ770 

Watertown 

17481 

UZ7706 

Watertown 

17482 


Section Organization; 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 

Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1 N750. 

Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System. CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 


Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 
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Data 

Sheet 

ID 

UZ808 

Watertown 

17595 

UZ809 

Watertown 

17596 

UZ810 

Watertown 

17597 

UZ8110 

Watertown 

17598 

UZ8111 

Watertown 

17599 

UZ8112 

Watertown 

17600 

UZ8113 

Watertown 

17601 

UZ8114 

Watertown 

17602 

UZ8115 

Watertown 

17603 

UZ8116 

Watertown 

17604 

UZ8117 

Watertown 

17605 

UZ8118 

Watertown 

17606 

UZ8119 

Watertown 

17607 

UZ812 

Watertown 

17608 

UZ8120 

Watertown 

17609 

UZ813 

Watertown 

17610 

UZ814 

Watertown 

17611 

UZ815 

Watertown 

17612 

UZ816 

Watertown 

17613 

UZ818 

Watertown 

17614 

UZ820 

Watertown 

17615 

UZ8210 

Watertown 

17616 

UZ8211 

Watertown 

17617 

UZ8212 

Watertown 

17618 

UZ8213 

Watertown 

17619 

UZ8214 

Watertown 

17620 

UZ8215 

Watertown 

17621 

UZ8216 

Watertown 

17622 

UZ8217 

Watertovvn 

17623 

UZ8218 

Watertown 

17624 

UZ8219 

Watertown 

17625 

UZ822 

Watertown 

17626 

UZ8220 

Watertown 

17627 

UZ824 

Watertown 

17628 

UZ827 

Watertown 

17629 

UZ830 

Watertown 

17630 

UZ833 

Watertown 

17631 

UZ836 

Watertown 

17632 

UZ840 

Watertown 

17633 

UZ845 

Watertown 

17634 

UZ850 

Watertown 

17635 

UZ856 

Watertown 

17636 

UZ860 

Watertown 

17637 

UZ870 

Watertown 

17638 

UZ8706 

Watertown 

17639 

UZ8707 

Watertown 

17640 

UZ8708 

Watertown 

17641 

UZ8709 

Watertown 

17642 

UZ8710 

Watertown 

117643 

UZ8712 

Watertown 


UZ8713 

Watertown 

17645 

UZ8714 

Watertown 

17646 

UZ8715 

Watertown 

17647 

UZ8716 

Watertown 

17648 

UZ8718 

Watertown 

17649 

UZ8720 

Watertown 

17650 


Part Number 

Microsemi 

Division 

Data 

Sheet 

ID 

UZ8722 

Watertown 

17651 

UZ8724 

Watertown 

17652 

UZ8727 

Watertown 

17653 

UZ8730 

Watertown 

17654 

UZ8733 

Watertown 

17655 

UZ8736 

Watertown 

17656 

UZ8740 

Watertown 

17657 

UZ8745 

Watertown 

17658 

UZ875 

Watertown 

17659 

UZ8750 

Watertown 

17660 

UZ8756 

Watertown 

17661 

UZ8760 

Watertown 

17662 

UZ8770 

Watertown 

17663 

UZ8775 

Watertown 

17664 

UZ8780 

Watertown 

17665 

UZ8790 

Watertown 

17666 

UZ880 

Watertown 

17667 

UZ8806 

Watertown 

17668 

UZ8807 

Watertown 

17669 

UZ8808 

Watertown 

17670 

UZ8809 

Watertown 

17671 

UZ8810 

Watertown 

17672 

UZ8812 

Watertown 

17673 

UZ8813 

Watertown 

17674 

UZ8814 

Watertown 

17675 

UZ8815 

Watertown 

17676 

UZ8816 

Watertown 

17677 

UZ8818 

Watertown 

17678 

UZ8820 

Watertown 

17679 

UZ8822 

Watertown 

17680 

UZ8824 

Watertown 

17681 

UZ8827 

Watertown 

17682 

UZ8830 

Watertown 

17683 

UZ8833 

Watertown 

17684 

UZ8836 

Watertown 

17685 

UZ8840 

Watertown 

17686 

UZ8845 

Watertown 

17687 

UZ8850 

Watertown 

17688 

UZ8856 

Watertown 

17689 

UZ8860 

Watertown 

17690 

UZ8870 

Watertown 

17691 

UZ8875 



UZ8880 

Watertown 

17693 

UZ8890 

Watertown 

17694 

UZ890 

Watertown 

17695 

WOOS 

Chatsworth 

17696 

W005M 

Chatsworth 

18268 

W01 

Chatsworth 

17697 

W01M 

Chatsworth 

18269 


Chatsworth 

17698 


Chatsworth 

18270 

W04 

Chatsworth 

17699 

W04M 

Chatsworth 

.18271 

woe 

Chatsworth 

17700 

W06M 

Chatsworth 

18272 

W08 

Chatsworth 

17701 
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Data 
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ID 

W08M 

Chatsworth 

18273 

W10 

Chatsworth 

17702 

W10M 

Chatsworth 

18274 

X21100B1B1 

Colorado 

17703 

X21100B1B1-S 

Colorado 

17704 

X21100B1N1 

Colorado 

17705 

X21100B1N1-S 

Colorado 

17706 

X21100Z1B1 

Colorado 

17707 

X21100Z1B1.S 

Colorado 

17708 

X21100Z1N1 

Colorado 

17709 

X21100Z1N1-S 

Colorado 

17710 

X21120B1B1 

Colorado 

17711 

X21120B1B1-S 

Colorado 

17712 

X21120B1N1 

Colorado 

17713 

X21120B1N1-S 

Colorado 

17714 

X21120Z1B1 

Colorado 

17715 

X21120Z1B1-S 

Colorado 

17716 

X21120Z1N1 

Colorado 

17717 

X21120Z1N1-S 

Colorado 

17718 

X21160B1B1 

Colorado 

17719 

X21160B1B1-S 

Colorado 

17720 

X21160B1N1 

Colorado 

17721 

X21160B1N1-S 

Colorado 

17722 

X21160Z1B1 

Colorado 

17723 

X21160Z1B1-S 

Colorado 

17724 

X21160Z1N1 

Colorado 

17725 

X21160Z1N1-S 

Colorado 

17726 

X2120B1B1 

Colorado 

17727 

X2120B1B1-S 

Colorado 

17728 

X2120B1N1 

Colorado 

17729 

X2120B1N1-S 

Colorado 

17730 

X2120Z1B1 

Colorado 

17731 

X2120Z1B1-S 

Colorado 

17732 

X2120Z1N1 

Colorado 

17733 

X2120Z1N1-S 

Colorado 

17734 

X2140B1B1 

Colorado 

17735 

X2140B1B1-S 

Colorado 

17736 

X2140B1N1 

Colorado 

17737 

X2140B1N1-S 

Colorado 

17738 

X2140Z1B1 

Colorado 

17739 

X2140Z1B1-S 

Colorado 

17740 



17741 

X2140Z1N1-S 

Colorado 

17742 

X2160B1B1 

Colorado 

17743 

X2160B1B1-S 

Colorado 

17744 

X2160B1N1 

Colorado 

17745 

X2160B1N1-S 

Colorado 

17746 

X2160Z1B1 

Colorado 

17747 

X2160Z1B1-S 

Colorado 

17748 

X2160Z1N1 

Colorado 

17749 

X2160Z1N1-S 

Colorado 

17750 

X2180B1B1 

Colorado 

17751 

X2180B1B1.S 

Colorado 

17752 

X2180B1N1 

Colorado 

17753 

X2180B1N1-S 

Colorado 

17754 

X2180Z1B1 

Colorado 

17755 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1 N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi's Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-130 


http://www.microseml.com 



Alphanumeric Index 


H/Bcmsemi 


Part Number 

Microsemi 

Data 


Division 

Sheet 



ID 


Part Number 



X3490Z1B1 

Colorado 

17812 

X3490Z1B1-S 

Colorado 

17813 

X37100B1B1 

Colorado 

17814 

X37100B1N1 

Colorado 

17815 

X37100B1N1-S 

Colorado 

17816 

X37100Z1B1 

Colorado 

17817 

X37100Z1B1-S 

Colorado 

17818 

X37120B1B1 

Colorado 

17819 

X37120B1N1 

Colorado 

17820 

X37120B1N1-S 

Colorado 

17821 

X37120Z1B1 

Colorado 

17822 

X37120Z1B1-S 

Colorado 

17823 

X37160B1N1-S 

Colorado 

17824 

X37160Z1B1 

Colorado 

17825 

X3720B1B1 

Colorado 

17826 

X3720B1N1 

Colorado 

17827 

X3720B1N1-S 

Colorado 

17828 

X3720Z1B1 

Colorado 

17829 

X3720Z1B1-S 

Colorado 

17830 

X3730Z1B1-S 

Colorado 

17831 

X3740B1B1 

Colorado 

17832 

X3740B1N1 

Colorado 

17833 

X3740B1N1-S 

Colorado 

17834 

X3740Z1B1 

Colorado 

17835 

X3740Z1B1-S 

Colorado 

17836 

X3760B1B1 

Colorado 

17837 

X3760B1N1 

Colorado 

17838 

X3760B1N1-S 

Colorado 

17839 

X3760Z1B1 

Colorado 

17840 

X3760Z1B1-S 

Colorado 

17841 

X3780B1B1 

Colorado 

17842 

X3780B1N1 

Colorado 

17843 

X3780B1N1-S 

Colorado 


X3780Z1B1 

Colorado 

17845 

X3780Z1B1-S 

Colorado 

17846 

X3790B1B1 

Colorado 

17847 

X3790B1N1 

Colorado 


X3790B1N1-S 

Colorado 


X3790Z1B1 

Colorado 

17850 

X3790Z1B1-S 

Colorado 

17851 

Z100B 

Scottsdale 

17852 

Z120B 

Scottsdale 

17853 

Z150B 

Scottsdale 

17854 

Z180B 

Scottsdale 

17855 


Part Number 

i 



X2180Z1B1.S 

Colorado 

17756 

X2180Z1N1 

Colorado 

17757 

X2180Z1N1-S 

Colorado 

17758 

X2190B1B1 

Colorado 

17759 

X2190B1B1-S 

Colorado 

17760 

X2190B1N1 

Colorado 

17761 

X2190B1N1-S 

Colorado 

17762 

X2190Z1B1 

Colorado 

17763 

X2190Z1B1-S 

Colorado 

17764 

X2190Z1N1 

Colorado 

17765 

X2190Z1N1.S 

Colorado 

17766 

X34100B1B1 

Colorado 

17767 

X34100B1B1-S 

Colorado 

17768 

X34100B1N1 

Colorado 

17769 

X34100B1N1-S 

Colorado 

17770 

X34100Z1B1 

Colorado 

17771 

X34100Z1B1-S 

Colorado 

17772 

X34120B1B1 

Colorado 

17773 

X34120B1B1-S 

Colorado 

17774 

X34120B1N1 

Colorado 

17775 

X34120B1N1-S 

Colorado 

17776 

X34120Z1B1 

Colorado 

17777 

X34120Z1B1-S 

Colorado 

17778 

X34160B1B1 

Colorado 

17779 

X34160B1B1-S 

Colorado 

17780 

X34160B1N1 

Colorado 

17781 

X34160B1N1-S 

Colorado 

17782 

X34160Z1B1 

Colorado 

17783 

X3420B1B1 

Colorado 

17784 

X3420B1B1-S 

Colorado 

17785 

X3420B1N1 

Colorado 

17786 

X3420B1N1-S 

Colorado 

17787 

X3420Z1B1 

Colorado 

17788 

X3420Z1B1-S 

Colorado 

17789 

X3440B1B1 

Colorado 

17790 

X3440B1B1-S 

Colorado 

17791 

X3440B1N1 

Colorado 

17792 

X3440B1N1-S 

Colorado 

17793 

X3440Z1B1 

Colorado 

17794 

X3440Z1B1-S 

Colorado 

17795 

X3460B1B1 

Colorado 

17796 

X3460B1B1-S 

Colorado 

17797 

X3460B1N1 

Colorado 

17798 

X3460B1N1-S 

Colorado 

17799 

X3460Z1B1 

Colorado 

17800 

X3460Z1B1-S 

Colorado 

17801 

X3480B1B1 

Colorado 

17802 

X3480B1B1-S 

Colorado 

17803 

X3480B1N1 

Colorado 

17804 

X3480B1N1-S 

Colorado 

17805 

X3480Z1B1 

Colorado 

17806 

X3480Z1B1-S 

Colorado 

17807 

X3490B1B1 

Colorado 

17808 

X3490B1B1-S 

Colorado 

17809 

X3490B1N1 

Colorado 

17810 

X3490B1N1-S 

Colorado 

17811 


Section Organization: 

The Alphanumeric Index is organized by ascending base part number so that QPL products will appear grouped together. 
Please note that the Alphanumeric search will place a 1N581 1 before a 1N750. 


Product Information: 

Product information can be obtained on part types shown in the Alphanumeric Index by either using Microsemi’s Fax on Demand System, CD ROM 
Catalog, or Website and specifying the the Data Sheet ID of the corresponding part number. 

Contacting the U.S. Based Microsemi Divisions: 

Santa Ana (714)979-8220 Scottsdale (602)941-6300 Colorado (303)469-2161 Watertown (617)926-0404 

Chatsworth (818)701-4933 Sertech Labs (617)924-9280 PPC, Inc. (561)848-9606 RF Products (215)631-9840 


Fax On Demand (800) 713-4113 


ALPHA-131 


http://www.microsemi.com 
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Corporate Headquaters 


Microsemi Corporation 
2830 S. Fairview Street 
Santa Ana, CA 92704 
(714) 979-8220 

United States Operations 


Microsemi Scottsdale 
8700 E. Thomas Rd. 
Scottsdale, AZ 85252 
(602) 941-6300 

Microsemi Colorado 
800 Hoyt Street 
Broomfield, CO 80020 
(303) 469-2161 

Microsemi Santa Ana 
2830 S. Fairview Street 
Santa Ana, CA 92704 
(714) 979-8220 

Microsemi Watertown 
580 Pleasant Street 
Watertown, MA 02172 
(617) 926-0404 

Microsemi Chatsworth 
9261 Owensmouth 
Chatsworth, CA 91311 
(818) 701-4933 

Sertech Labs 

580 Pleasant Street 
Watertown, MA 02172 
(617) 924-9280 

Microsemi PPC, Inc. 

3680 Investment Lane 
Riviera Beach, FL 33404 
(561) 842-0305 

Microsemi RF Products 
140 Commerce Drive 
Montgomeryville, PA 18936 
9215)631-9840 

Europe and Rilid-East Operations 

Microsemi Ireland 

Ennis, County Clare, Ireland 
(011)353-65-40044 

Semcon Elect. Pvt. Ltd. 

Bombay, India 
(011)91-22-832-0024 


Asian Operations 

Microsemi (H.K.) Ltd. 

Shatin, NT. Hong Kong 
(011)852-2692-1202 

Shanghai Microsemi 
Semiconductor Co., Ltd. 

640 Hong Qiao Road 
Shanghai, China 200030 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 






Micmsenu 

Fax-On-Demand 
(800)713-4113 
or (714)979-5825 


http://www.microsemi.com 


